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PREFACE 

This  report  was  prepared  by  the  U.S.  Geological  Survey  in  cooperation 
with  the  State  of  Florida  and  with  other  agencies  by  personnel  of  the 
Florida  district  of  the  Water  Resources  Division  under  the  supervision 
of  C.S.  Conover,  District  Chief,  and  L.  B.  Laird,  Regional  Hydrologist, 
Southeastern  Region. 

This  report  is  one  of  a  series  issued  State  by  State  under  the  general 
direction  of  J.  S.  Cragwall,  Jr.,  Chief  Hydrologist,  and  G.  W.  Whetstone, 
Assistant  Chief  Hydrologist  for  Scientific  Publications  and  Data  Manage¬ 
ment. 


The  water  resources  data  for  Florida  were  collected,  computed,  and  pre¬ 
pared  for  publication  under  the  supervision  of  James  D.  Simmons,  Chief, 
Hydrologic  Records  Section,  Tallahassee,  Florida.  The  division  of  work 
was  as  follows: 


Florida  District  Office 


Ray  E.  Cunningham 


Donald  W.  Foose  Judith  K.  Smith 

Miami  Subdistrict  Office 


Louise  A.  Brumfield 
Michael  A.  Dooley 
Dennis  G.  Gilson 
Chris  E.  Hanson 
Jack  Hardee 
David  B.  Hire 
Barbara  B.  Howie 
William  D.  Irwin 


Patricia  A.  Jones 
John  F.  Kamosa 
Arthur  C.  Lietz 
William  A.  Long 
David  V.  Maddy 
Theodore  M.  Miller 
Louetta  A.  Meisonholder 
Nancy  L.  Nickerson 


Dennis  A.  Park 
Arthur  W.  Schnarr 
Lee  R.  Sobchak 
Leo  J.  Swayze 
Olen  B.  Taylor 
Henry  J.  Voegtle 
John  D.  Warren 
E.  Carolyn  Welch 


Winter  Park  Subdistrict  Office 


Robert  A.  Bird 
Laura  A.  Bradner 
Carl  J.  Cash 
Russell  E.  Harkness 


Daniel  J.  Connors 
Thomas  D.  Denson,  Jr. 


William  R.  Hopkins 
Howard  G .  George 
Dolly  L.  Marshall 
Phillip  W.  Potter 

Ocala  QW  Service  Unit 

Constance  N.  Geller 
John  C.  McKenzie 


Edward  P.  Simonds 
Adolph  Summerlin 
Charles  P.  Laughlin 


Samuel  E.  Osborne 
Daniel  L.  Stanley 


Data  for  Florida  are  in  three  volumes  as  follows: 


Volume  1.  Northern  Florida 
Volume  2.  Southern  Florida 
Volume  3.  West -Central  Florida 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2019  with  funding  from 

University  of  Illinois  Urbana-Champaign  Alternates 


https://archive.org/details/waterresourcesd1974unse_0 


UNITED  STATES  DEPARTMENT  OF  THE  INTERIOR 


THOMAS  S.  KLEPPE,  Secretary 


GEOLOGICAL  SURVEY 
V.  E.  McKelvey,  Director 


Prepared  in  cooperation  with  the 
State  of  Florida 

and  with  other  agencies  as  listed 
under  cooperation 


For  additional  information  write  to 
District  Chief,  Water  Resources  Division 
U.S.  Geological  Survey 
325  John  Knox  Road,  Suite  F-240 
Tallahassee,  Florida  32303 
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COOPERATION 

The  systematic  collection  of  water  resources  data  in  the  State  of 
Florida  by  the  U.S.  Geological  Survey  began  in  1930  and  has  been  continued 
in  cooperation  with  State,  Federal,  and  local  agencies.  The  data  for  this 
report  were  collected  as  part  of  a  cooperative  program  with  the  following 
agencies : 


Florida  Department  of  Environmental  Regulation 

Florida  Department  of  Pollution  Control 

Florida  Department  of  Transportation 

Florida  Division  of  Parks  and  Recreation 

Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District 

Loxahatchee  River  Environmental  Control  District 

Reedy  Creek  Improvement  District 

Miami -Dade  Water  and  Sewer  Authority 

County  of  Brevard 

County  of  Broward 

Broward  County  Environmental  Quality  Control  Board 
County  of  Collier 

Collier  County  Water  Management  District  No.  1 

Collier  County  Water  Management  District  No.  7 

County  of  Dade 

County  of  Lake 

County  of  Hendry 

County  of  Lee 

County  of  Martin 

County  of  Orange 

County  of  Palm  Beach 

City  of  Boca  Raton 

City  of  Cocoa 

City  of  Ft.  Lauderdale 

City  of  Hallandale 

City  of  Hollywood 

City  of  Juno  Beach 

City  of  Miami  Beach 

City  of  Pompano  Beach 

City  of  Riviera  Beach 

Village  of  Tequesta 

City  of  West  Palm  Beach 

Corps  of  Engineers,  U.S.  Army 

National  Aeronautics  and  Space  Administration 

National  Park  Service,  U.S.  Department  of  the  Interior 

U.S.  Air  Force 

U.S.  Environmental  Protection  Agency 
U.S.  Navy 
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Figure  1.  Geographic  area  covered  by  this  report. 
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INTRODUCTION 

Water  resources  data  for  the  1975  water  year  for  southern  Florida  consist  of  records  of  stage,  discharge, 
and  water  quality  of  streams;  elevation  and  water  quality  of  lakes  and  reservoirs;  and  water-levels  and  water 
quality  of  wells  and  springs.  Additional  water  data  were  collected  at  various  sites,  not  part  of  the  system¬ 
atic  data  collection  program,  and  are  published  as  miscellaneous  measurements.  These  data  represent  that  part 
of  the  National  Water  Data  System  operated  by  the  U.  S.  Geological  Survey  and  cooperating  state  and  federal 
agencies  in  Florida. 

Records  of  discharge  (or  stage)  of  streams,  and  contents  (or  stage)  of  lakes  and  reservoirs  were  first 
published  in  a  series  of  U.  S.  Geological  Survey  water-supply  papers  entitled,  "Surface  Water  Supply  of  the 
United  States."  Through  water  year  i960,  these  water-supply  papers  were  in  an  annual  series  and  then  in  a  5- 
year  series  for  1961-65  and  1966-70.  Records  of  chemical  quality,  water  temperatures,  and  suspended  sediment 
were  published  from  1941  to  1970  in  an  annual  series  of  water-supply  papers  entitled,  "Quality  of  Surface 
Waters  of  the  United  States."  Records  of  ground-water  levels  were  published  from  1935  to  1974  in  a  series  of 
water-supply  papers  entitled,  "Ground-Water  Levels  in  the  United  States." 

Beginning  with  the  1961  water  year  and  continuing  through  water  year  1974,  streamflow  data  have  been 
released  by  the  Geological  Suvey  in  annual  reports  on  a  state-boundary  basis.  Water-quality  records  beginning 
with  the  1964  water  year,  and  ground-water  data  since  the  1971  water  year  have  been  similarly  released  either 
in  separate  reports  or  in  conjunction  with  streamflow  records.  These  reports  provided  rapid  release  of  pre¬ 
liminary  water  data  shortly  after  the  end  of  the  water  year.  The  final  data  were  then  released  in  the  water- 
supply  paper  series  mentioned  above.  Beginning  with  the  1975  water  year,  water  data  will  be  released  on  a 
state-boundary  basis  in  final  form  and  will  not  be  republished  in  the  water-supply  paper  series.  The  1975  and 
subsequent  water  year  reports  will  be  in  a  series  which  will  carry  an  identification  number  consisting  of  the 
two-letter  state  abbreviation,  the  last  two  digits  of  the  water  year,  and  the  volume  number.  For  example, 
this  report  is  identified  as  "U.S.  Geological  Survey  Water-Data  Report  FL  75-2."  These  reports  are  for  sale 
to  the  public  for  a  nominal  fee  from  the  National  Technical  Information  Service,  U.  S.  Department  of  Commerce, 
Springfield,  Virginia,  22151.  For  more  information  on  publications  available,  see  "Publications"  on  a  sub¬ 
sequent  page. 


DEFINITION  OF  TERMS 

Terms  related  to  streamflow,  water-quality,  and  other  hydrologic  data,  as  used  in  this  report,  are  de¬ 
fined  below.  A  table  for  converting  English  units  to  the  International  System  of  units  (SI)  is  on  page 

Acre-foot  (AC-FT,  acre-ft)  is  the  quantity  of  water  required  to  cover  1  acre  to  a  depth  of  1  foot  and  is 
equivalent  to  43,560  cubic  feet  or  about  326,000  gallons. 

Algae  are  mostly  aquatic  single-celled,  colonial,  or  multi-celled  plants,  containing  chlorophyll  and 
lacking  roots,  stems,  and  leaves. 

Bacteria  are  microscopic  unicellular  organisms,  typically  spherical,  rod-like,  or  spiral  and  threadlike 
in  shape,  often  clumped  into  colonies.  Some  bacteria  cause  disease,  others  perform  an  essential  role  in 
nature  in  the  recycling  of  materials;  for  example,  by  decomposing  organic  matter  into  a  form  available  for 
reuse  by  plants. 

Total  coliform  bacteria  are  a  particular  group  of  bacteria  that  are  used  as  indicators  of  possible 
sewage  pollution.  They  are  characterized  as  aerobic  or  facultative  anaerobic,  gram-negative,  non- 
spore-forming,  rod-shaped  bacteria  which  ferment  lactose  with  gas  formation  within  48  hours  at  35°C. 

In  the  laboratory  these  bacteria  are  defined  as  all  the  organisms  which  produce  colonies  with  a 
golden-green  metallic  sheen  within  24  hours  when  incubated  at  35°C  +  1.0°C  on  M-Endo  medium  (nu¬ 
trient  medium  for  bacterial  growth) .  Their  concentrations  are  expressed  as  number  of  colonies  per 
100  ml  of  sample. 

Fecal  coliform  bacteria  are  bacteria  that  are  present  in  the  intestines  or  feces  of  warm-blooded 
animals.  They  are  often  used  as  indicators  of  the  sanitary  quality  of  the  water.  In  the  laboratory 
they  are  defined  as  all  organism  which  produce  blue  colonies  within  24  hours  when  incubated  at 
44.5°C  +  0.2°C  on  M-FC  medium  (nutrient  medium  for  bacterial  growth).  Their  concentrations  are  ex¬ 
pressed  as  number  of  colonies  per  100  ml  of  sample. 

Fecal  streptoccal  bacteria  are  bacteria  found  also  in  the  intestines  of  warm-blooded  animals.  Their 
presence  in  water  is  considered  to  verify  fecal  pollution.  They  are  characterized  as  gram-positive, 
cocci  bacteria  which  are  capable  of  growth  in  brain-heart  infusion  broth.  In  the  laboratory  they  are 
defined  as  all  the  organisms  which  produce  red  or  pink  colonies  within  48  hours  at  35°C  +  1.0°C  on  M- 
enterrococcus  medium  (nutrient  medium  for  bacterial  growth).  Their  concentrations  are  expressed  as 
number  of  colonies  per  100  ml  of  sample. 

Biochemical  oxygen  demand  (BOD)  is  a  measure  of  the  quantity  of  dissolved  oxygen,  in  milligrams  per  litre, 
necessary  for  the  decomposition  of  organic  matter  by  microorganisms,  such  as  bacteria. 
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Biomass  is  the  amount  of  living  matter  present  at  any  given  time,  expressed  as  the  weight  per  unit  area 
or  volume  of  habitat. 

Ash  weight  is  the  weight  or  amount  of  residue  present  after  the  residue  from  the  dry  weight  deter¬ 
mination  has  been  ashed  in  a  muffle  furnace  at  a  temperature  of  500°C  for  1  hour.  The  ash  weight  values 
of  zooplankton  and  phytoplankton  are  expressed  in  g/m3  (grams  per’ cubic  metre),  and  periphyton  and 
benthic  organisms  in  g/m2  (grams  per  square  metre) . 

Dry  weight  refers  to  the  weight  of  residue  present  after  drying  in  an  oven  at  60°C  for  zooplankton 
and  105°C  for  periphyton,  until  the  weight  remains  unchanged.  This  weight  represents  the  total  organic 
matter,  ash  and  sediment,  in  the  sample.  Dry  weight  values  are  expressed  in  the  same  units  as  ash 
weight. 

Organic  weight  or  volatile  weight  of  the  living  substance  is  the  difference  between  the  dry  weight 

and  the  ash  weight,  and  represents  the  actual  weight  of  the  living  matter.  The  organic  weight  is  ex¬ 

pressed  in  the  same  units  as  for  ash  and  dry  weights. 

Wet  weight  is  the  weight  of  living  matter  plus  contained  water. 

Cf s-day  is  the  volume  of  water  represented  by  a  flow  of  1  cubic  foot  per  second  for  24  hours.  It  is 

equivalent  to  86,400  cubic  feet,  1.9835  acre-feet,  or  approximately  646,000  gallons,  and  represents  a  runoff 

of  approximately  0.0372  inch  from  1  square  mile. 

Chemical  oxygen  demand  (COD)  is  a  measure  of  the  chemically  oxidizable  material  in  the  water,  and  fur¬ 
nishes  an  approximation  of  the  amount  of  organic  and  reducing  material  present.  The  determined  value  may 
correlate  with  natural-water  color  or  with  carbonaceous  organic  pollution  from  sewage  or  industrial  wastes. 

Chlorophyll  refers  to  the  green  pigments  of  plants.  Chlorophyll  a  and  j)  are  the  two  most  common  green 
pigments  in  plants. 

Contents  is  the  volume  of  water  in  a  reservoir  or  lake.  Unless  otherwise  indicated,  volume  is  computed 
on  the  basis  of  a  level  pool  and  does  not  include  bank  storage. 

Control  designates  a  feature  downstream  from  the  gage  that  determines  the  stage-dischage  relation  at  the 
gage.  This  feature  may  be  a  natural  constriction  of  the  channel,  an  artificial  structure,  or  a  uniform  cross 
section  over  a  long  reach  of  the  channel. 

Control  structure  as  used  in  this  report  is  a  structure  on  a  stream  or  canal  that  is  used  to  regulate  the 
flow  or  stage  of  the  stream  or  to  prevent  the  intrusion  of  salt  water. 

Cubic  feet  per  second  per  square  mile  (CFSM)  is  the  average  number  of  cubic  feet  of  water  flowing  per 
second  from  each  square  mile  of  area  drained,  assuming  that  the  runoff  is  distributed  uniformly  in  time  and 
area. 


Cubic  foot  per  second  (cfs)  is  the  rate  of  discharge  representing  a  volume  of  1  cubic  foot  passing  a 
given  point  during  1  second  and  is  equivalent  to  7.48  gallons  per  second  or  448.8  gallons  per  minute. 

Detergents  (methylene  blue  active  substance,  MBAS) .Anionic  surfactants  in  detergents  resist  chemical 
oxidation  and  biological  breakdown.  Soap  is  an  example  of  this  class  and  the  synthetic  members  are  sodium 
salts  of  organic  sulfonates  or  sulfates  (Rose,  1966).  Their  persistence  in  water  over  long  periods  of  time 
contributes  to  pollution  of  both  ground  water  and  surface  water.  Some  of  the  effects  produced  from  deter¬ 
gent  pollution  are  unpleasant  taste,  odor,  and  foaming  (Wayman,  and  others,  1962).  Although  the  physio¬ 
logical  implications  of  MBAS  to  human  beings  is  unknown,  prolonged  ingestion  of  this  material  by  rats  is 
believed  to  be  nontoxic  (Paynter,  1960).  The  U.S.  Public  Health  Service  (1962)  recommends  that  MBAS  should 
not  exceed  0.5  mg/1  in  drinking  and  culinary  waters.  ISD-W  (1971)  sets  0.2  mg/1  as  the  highest  desirable 
level  and  1.0  mg/1  as  the  maximum  permissible  level. 

Discharge ,  is  the  volume  of  water  (or  more  broadly,  total  fluids),  that  passes  a  given  point  within  a 
given  period  of  time. 

Daily  mean  discharge  is  the  mean  discharge  for  one  day. 

Mean  daily  discharge  is  the  arithmetic  mean  discharge  for  the  mean  discharges  during  a  specific 
period . 

Mean  discharge  is  the  arithmetic  mean  of  individual  daily  mean  discharges  during  a  specific  period. 

Instantaneous  discharge  is  the  discharge  at  a  particular  instant  of  time. 

Dissolved  refers  to  the  amount  of  a  substance  present  in  true  chemical  solution.  In  practice,  however, 
the  term  includes  all  forms  of  the  substance  that  will  pass  through  a  0.45-micrometre  membrane  filter,  and 
thus  may  include  some  very  small  (colloidal)  suspended  particles.  Analyses  are  performed  on  filtered  samples. 
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DEFINITION  OF  TERMS 

Drainage  area  of  a  stream  at  a  specific  location  is  that  area,  measured  in  a  horizontal  plane,  enclosed 
by  a  topographic  divide  from  which  direct  surface  runoff  from  precipitation  normally  drains  by  gravity  into 
the  river  above  the  specified  point.  Figures  of  drainage  area  given  herein  include  all  closed  basins,  or 
noncontributing  areas,  within  the  area  unless  otherwise  noted. 

Drainage  basin  is  a  part  of  the  surface  of  the  earth  that  is  occupied  by  a  drainage  system,  which  con¬ 
sists  of  a  surface  stream  or  a  body  of  impounded  surface  water  together  with  all  tributary  surface  streams  and 
bodies  of  impounded  surface  water. 

Gage  height  is  the  water-surface  elevation  referred  to  some  arbitrary  gage  datum.  Gage  height  is  often 
used  interchangeabley  with  the  more  general  term  "stage,"  although  gage  height  is  more  appropriate  when  used 
with  a  reading  on  a  gage.  • 

Gaging  station  is  a  particular  site  on  a  stream,  canal,  lake,  or  reservoir  where  systematic  observations 
of  gage  height  of  discharge  are  obtained.  When  used  in  connection  with  a  discharge  record,  the  term  is  ap¬ 
plied  only  to  those  gaging  stations  where  a  continuous  record  of  discharge  is  computed. 

Micrograms  per  litre  (ug/1)  is  a  unit  expressing  the  concentration  of  chemical  constituents  in  solution 
as  weight  (micrograms)  of  solute  per  unit  volume  (litre)  of  water.  One  thousand  micrograms  per  litre  is 
equivalent  to  one  milligram  per  litre. 

Milligrams  per  litre  (mg/1)  is  a  unit  for  expressing  the  concentration  of  chemical  constituents  in  solu¬ 
tion.  Milligrams  per  litre  represents  the  weight  of  solute  per  unit  volume  of  water.  Milligrams  or  micro¬ 
grams  per  litre  may  be  converted  to  milliequivalents  (one  thousandth  of  a  gram-equivalent  weight  of  a  consti¬ 
tuent)  per  litre  by  multiplying  by  the  factors  in  table  1,  page 

Organism  is  any  living  entity,  such  as  an  insect,  phytoplankter ,  or  zooplankter. 

Cells/volume  refers  to  the  number  of  cells  of  any  organism  which  is  counted  by  using  a  microscope 
and  grid  or  counting  cell.  Many  planktonic  organisms  are  multicelled  and  are  counted  according  to 
the  number  of  contained  cells  per  sample,  usually  millilitres  (ml)  or  litres  (1). 

Organism  count/area  refers  to  the  number  of  organisms  collected  and  enumerated  in  a  sample  and  ad¬ 
justed  to  the  number  per  area  habitat,  usually  square  metres  (m2),  acres,  or  hectares.  Periphyton, 
benthic  organisms,  and  macrophytes  are  expressed  in  these  terms. 

Partial-record  station  is  a  particular  site  where  limited  streamflow  data  are  collected  systematically 
over  a  period  of  years  for  use  in  hydrologic  analyses. 

Periphyton  is  the  assemblage  of  microorganisms  attached  to  and  growing  upon  solid  surfaces.  While  pri¬ 
marily  consisting  of  algae,  they  also  include  bacteria,  fungi,  protozoa,  rotifers,  and  other  small  organisms. 
Periphyton  is  a  useful  indicator  of  water  quality. 

Pesticides  are  chemical  compounds  used  to  control  the  growth  of  undesirable  plants  and  animals.  Major 
categories  of  pesticides  include  insecticides,  miticides,  fungicides,  herbicides,  and  rodenticides .  Since 
the  first  application  of  DDT  as  an  insecticide  in  the  early  1930's,  there  have  been  almost  60,000  pesticide 
formulations  registered,  each  containing  at  least  one  of  the  approximately  800  different  basic  pesticide 
compounds  (Goerlitz  and  brown,  1972,  p.  24).  The  United  States  annually  produces  about  one  billion  pounds 
of  these  compounds.  Although  efforts  are  being  made  to  substitute  many  of  the  chlorinated  hydrocarbon  pest¬ 
icides  with  more  specific,  fast  acting,  and  easily  degradable  compounds,  chlorinated  hydrocarbon  pesticides 
are  still  commonly  used  in  many  areas  of  the  country. 

A  picocurie  (pCi)  is  one  millionth  of  the  amount  of  radioactivity  represented  by  a  microcurie,  which 
is  the  quantity  of  radiation  represented  by  one  millionth  of  a  gram  of  radium-226.  A  picocurie  of  radium 
results  in  2.22  disintegrations  per  minute. 

Plankton  is  the  community  of  suspended,  floating,  or  weakly  swimming  organisms  that  live  in  the  open 
water  of  lakes  and  rivers. 

Phytoplankton  is  the  plant  part  of  the  plankton.  They  are  usually  microscopic  and  their  movement  in 
subject  to  the  water  currents.  Phytoplankton  growth  is  dependent  upon  solar  radiation  and  nutrient  sub¬ 
stances.  Because  they  are  able  to  incorporate  as  well  as  release  materials  to  the  surrounding  water,  the 
phytoplankton  have  a  profound  effect  upon  the  quality  of  the  water.  They  are  primary  food  producers  in  the 
aquatic  environment,  and  are  commonly  known  as  algae. 

Blue-green  algae  are  a  group  of  phytoplankton  organisms  having  a  blue  pigment,  in  addition  ot  the 
green  pigment  called  chlorophyll.  Blue-green  algae  often  cause  nuisance  conditions  in  water. 

Diatoms  are  the  unicellular  or  colonial  algae  having  a  siliceous  shell.  Their  concentrations  are 
expressed  as  number  of  cells  per  100  ml  of  sample. 
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Green  algae  have  chlorophyll  pigments  similar  in  color  to  those  of  higher  green  plants.  Some  forms 
produce  algae  mats  or  floating  "moss"  in  lakes.  Their  concentrations  are  expressed  as  number  of  cells 
per  100  ml  of  sample. 

Radioisotopes  are  isotope  forms  of  an  element  that  exhibit  radioactivity.  Isotopes  are  varieties  of  a 
chemical  element  that  differ  in  atomic  weight,  but  are  very  nearly  alike  in  chemical  properties.  The  dif¬ 
ference  arises  because  the  atoms  of  the  isotopic  forms  of  an  element  differ  in  the  number  of  neutrons  in  the 
nucleus.  For  example:  Ordinary  chlorine  is  a  mixture  of  isotopes  having  atomic  weights  35  and  37,  with  the 
natural  mixture  having  an  atomic  weight  about  35.453.  Many  of  the  elements  similarly  exist  as  mixtures  of 
isotopes,  and  a  great  many  new  isotopes  have  been  produced  in  the  operation  of  nuclear  devices  such  as  the 
cyclotron  (Rose,  1966) .  There  are  275  isotopes  of  the  81  stable  elements  in  addition  to  over  800  radioactive 
isotopes . 

Runoff  in  inches  (IN.)  shows  the  depth  to  which  the  drainage  area  would  be  covered  if  all  the  runoff  for 
a  given  time  period  were  uniformly  distributed  on  it.. 

Sediment  is  solid  material  that  originates  mostly  from  disintergrated  rocks  and  is  transformed  by,  sus¬ 
pended  in,  or  deposited  from  water;  it  includes  chemical  and  biochemical  precipitates  and  decomposed  organic 
material  such  as  humus.  The  quantity,  characteristics,  and  cause  of  the  occurrence  of  sediment  in  streams 
are  influenced  by  environmental  factors.  Some  major  factors  are  degree  of  slope,  soil  characteristics,  land 
usage,  and  quantity  and  intensity  of  precipitation. 

Suspended  sediment  is  the  sediment  that  at  any  given  time  is  maintained  in  suspension  by  the  upward 
components  of  turbulent  currents  or  that  exists  in  suspension  as  a  colloid. 

Sediment  discharge  is  the  rate  at  which  suspended  sediment  passes  a  section  of  a  stream  or  is  the 
quantity  of  sediment,  as  measured  by  dry  weight,  or  by  volume,  that  is  discharged  in  a  given  time. 

Solute  is  any  substance  derived  from  the  atmosphere,  vegetation,  soil,  or  rocks  and  dissolved  in  water. 

Specific  conductance  is  a  measure  of  the  ability  of  a  water  to  conduct  an  electrical  current  and  is 
expressed  in  micromhos  per  centimeter  at  25°C.  Specific  conductance  is  related  to  the  type  and  concentration 
of  ions  in  solution  and  can  be  used  for  approximating  the  dissolved-solids  content  of  the  water.  Commonly, 
the  concentration  of  dissolved  solids  (in  milligrams  per  litre)  is  about  65  percent  of  the  specific  conduct¬ 
ance  (in  micromhos) .  This  relation  is  not  constant  from  stream  to  stream,  and  it  may  even  vary  in  the  same 
source  with  changes  in  the  composition  of  the  water  (Durfor  and  Becker,  1964  p.  2729). 

Stage-discharge  relation  is  the  relation  between  gage  height  and  the  volume  of  water  per  unit  of  time, 
flowing  in  a  channel. 

Streamf low  is  the  discharge  that  occurs  in  a  natural  channel.  Although  the  term  "discharge"  can  be 
applied  to  the  flow  of  a  canal,  the  word  "streamf low"  uniquely  describes  the  discharge  in  a  surface  stream 
course.  The  term  "streamf low"  is  more  general  than  "runoff,"  as  streamf low  may  be  applied  to  discharge 
whether  or  not  it  is  affected  by  diversion  or  regulation. 

Surface  area  of  a  lake  is  that  area  outlined  on  the  latest  U.S.G.S.  topographic  map  as  the  boundary  of 
the  lake  and  measured  by  a  planimeter  in  acres.  In  localities  not  covered  by  topographic  maps,  the  areas  are 
computed  from  the  best  maps  available  at  the  time  planimetered .  All  areas  shown  are  those  for  stages  when  the 
various  maps  were  made. 

Thermograph  is  a  thermometer  that  continuously  and  automatically  records  on  a  chart,  the  water  temper¬ 
ature  of  a  stream.  "Temperature  recorder"  is  the  term  used  to  indicate  the  location  of  the  thermograph  or  a 
digital  mechanism  that  automatically  records  water  temperature  on  paper  tape. 

Tons  per  day  is  the  quantity  of  a  substance  in  solution  or  suspension  that  passes  a  stream  section 
during  a  24-hour  period. 

Total  (as  used  in  tables  of  chemical  analyses)  refers  to  the  amount  of  a  substance  that  is  present  both 
in  solution  and  in  suspension.  Analyses  are  performed  on  representative  samples  of  water-suspended  sediment 
mixtures . 

Total  organic  carbon  (TOC)  is  a  measure  of  the  organically  related  carbonaceous  content  of  water.  It 
includes  all  natural  and  manmade  organic  compounds  which  are  combustable  at  a  temperature  of  950°C. 

Water  year  in  Geological  Survey  reports  dealing  with  surface  water  supply  is  the  12-month  period, 

October  1  through  September  30.  The  water  year  is  designated  by  the  calendar  year  in  which  it  ends.  Thus, 
the  water  year  beginning  October  1,  1970  and  ending  September  30,  1971  is  called  the  "1971  water  year." 

WRD  is  used  as  an  abbreviation  for  "Water-Resources  Data"  in  the  summary  REVISIONS  paragraph  to  refer  to 
previously  published  state  annual  basic-data  reports. 

WSP  is  used  as  an  abbreviation  for  "Water-Supply  Paper"  in  references  to  previously  published  reports. 
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SPECIAL  NETWORKS 

Some  of  the  stations  for  which  data  are  published  in  this  report  are  included  in  special  networks  and 
programs.  These  stations  are  identified  by  their  title,  set  in  parentheses,  under  the  station  name. 

The  National  Stream  Quality  Accounting  Network  (NASQAN)  has  been  designed  to  meet  many  of  the  infor¬ 
mation  demands  of  agencies  or  groups  involved  in  planning  and  management  on  a  national  or  regional  scale. 
These  agencies  include  the  Water  Resources  Council,  Council  on  Environmental  Quality,  Environmental  Pro¬ 
tection  Agency,  and  interstate  or  State-Federal  units,  such  as  river-basin  commissions  or  river-compact 
commissions . 

The  areal  configuration  of  the  network  is  based  on  river-basin  units  (See  Figure  )  designated  by  the 
Office  of  Water  Data  Coordination  in  consultation  with  the  Water  Resources  Council.  The  primary  objectives 
of  the  accounting  network  are  (1)  to  depict  areal  variability  of  water-quality  conditions  nationwide  on  a 
year-by-year  basis  and  (2)  to  detect  and  assess  long-term  changes  in  stream  quality.  In  implementing  the 
network,  one  or  more  stations  in  each  river-basin  unit  is  selected  so  as  to  sample  a  major  part  of  the 
surface-water  discharge  from  the  unit. 

Both  accounting  and  broad-scale  monitoring  objectives  have  been  incorporated  in  the  network  design. 
Temperature,  specific  conductance,  the  major  inorganic  constituents,  sediment,  organic  and  minor  inorganic 
constituents,  bacterial  content,  and  other  biological  parameters  are  measured  periodically  to  provide  in¬ 
formation  on  their  range,  diversity,  and  variability.  The  ability  of  the  stream  to  support  biological  life 
is  assessed  by  periodic  observations  of  the  lower  forms  of  aquatic  plants  and  animals.  Information  obtained 
from  the  accounting  network  stations  will  provide  a  broad  base  of  water-quality  data  on  streams  throughout 
the  nation. 

Pesticide  program  is  a  network  of  regularly  sampled  water-quality  stations  where  additional  samples  are 
collected  to  determine  the  concentration  and  distribution  of  pesticides  in  streams  whose  waters  are  used  for 
irrigation  or  in  streams  in  areas  where  potential  contamination  could  result  from  the  application  of  the 
commonly  used  insecticies  and  herbicides. 

Radiochemical  program  is  a  network  of  regularly  sampled  water-quality  stations  where  additional  samples 
are  collected  twice  a  year  (at  high  and  low  flow)  to  be  analysed  for  radioisotopes.  The  streams  that  are 
samples  represent  major  drainage  basins  in  the  conterminous  United  States. 


STATION  IDENTIFICATION 
Downstream  order  and  station  number 

Surface  water  stations  are  listed  in  a  downstream  direction  along  the  main  stream,  and  stations  on 
tributaries  are  listed  between  stations  on  the  main  stream  in  the  order  in  which  those  tributaries  enter  the 
main  stream.  Stations  on  tributaries  entering  above  all  mainstream  stations  are  listed  before  the  first 
mainstream  station.  Stations  on  tributaries  to  tributaries  are  listed  in  a  similar  manner.  In  the  lists  of 
gaging  stations  and  water-quality  stations  in  the  front  of  this  report  the  rank  of  tributaries  is  indicated 
by  indention,  each  indention  representing  one  rank. 

As  an  added  means  of  identification,  each  gaging  station,  partial-record  station,  and  water-quality 
station  has  been  assigned  a  station  number.  These  are  in  the  same  downstream  order  used  in  this  report.  In 
assigning  station  numbers,  no  distinction  is  made  between  partial-record  stations  and  gaging  stations;  there¬ 
fore,  the  station  number  for  a  partial-record  station  indicates  downstream  order  position  in  a  list  made  up 
of  both  types  of  stations.  Water-quality  stations  located  at  or  near  gaging  stations  or  partial-record 
stations  have  the  same  number  as  the  gaging  or  partial-record  station.  Gaps  are  left  in  the  series  of 
numbers  to  allow  for  new  stations  that  may  be  established;  hence,  the  numbers  are  not  consecutive.  The 
complete  8-digit  number  for  each  station,  such  as  02335500,  which  appears  just  to  the  left  of  the  station 
name  includes  the  2-digit  part  number  "02"  plus  the  6-digit  downstream  order  number  "335500."  In  this  re¬ 
port,  the  records  are  listed  in  downstream  order  by  parts.  The  part  number  refers  to  an  area  whose  bound¬ 
aries  coincide  with  certain  natural  drainage  lines.  All  records  for  a  drainage  basin  encompassing  more  than 
one  State  can  be  arranged  in  downstream  order  by  assembling  pages  from  the  various  state  reports  by  station 
number  to  include  all  records  in  the  basin. 


Numbering  system  for  wells  and  miscellaneous  sites 

Downstream  order  station  numbers  are  not  assigned  to  wells  and  miscellaneous  sites  where  only  random 
water-quality  samples  or  discharge  measurements  are  taken. 
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The  well  and  miscellaneous  site  numbering  system  of  the  U.S.  Geological  Survey  is  based  on  the  grid 
system  of  latitude  and  longitude.  The  system  provides  the  geographic  location  of  the  well  or  miscellaneous 
site  and  a  unique  number  for  each  site.  The  number  consists  of  15  .digits.  The  first  6  digits  denote  the 
degrees,  minutes,  and  seconds  of  latitude,  the  next  7  digits  denot  degrees,  minutes,  and  seconds  of  longi¬ 
tude,  and  the  last  2  digits  is  a  sequential  number  for  sites  within  a  1-second  grid.  In  the  event  that  the 
latitude-longitude  coordinates  for  two  sites  are  the  same,  sequential  numbers  "01,"  "02,"  are  assigned  to 
give  each  site  a  unique  number.  See  figure  1  below. 


Figure  2. — System  for  numbering  wells  and  miscellaneous  sites 

(latitude  and  longtitude) 

EXPLANATION  OF  SURFACE-WATER  RECORDS 
Collection  and  Computation  of  Data 

The  base  data  collected  at  gaging  stations  consist  of  records  of  stage  and  measurements  of  discharge  of 
streams  or  canals.  In  addition,  observations  of  factors  affecting  the  stage-discharge  relation,  weather 
records,  and  other  information  are  used  to  supplement  base  data  in  determining  the  daily  flow.  Records  of 
stage  are  obtained  from  a  water-stage  recorder  that  gives  a  continuous  graph  of  the  fluctuations  (for  digital 
recorders,  a  tape  punched  at  15- ,  30- ,  or  60-minute  intervals)  or  from  direct  readings  on  a  nonrecording 
gage.  Measurements  of  discharge  are  made  with  a  current  meter,  using  the  general  methods  adopted  by  the 
Geological  Survey  on  the  basis  of  experience  in  stream  gaging  since  1888.  These  methods  are  described  in 
standard  textbooks  on  the  measurement  of  stream  discharge.  (See  also  SELECTED  REFERENCES.) 

For  a  stream-gaging  station  rating  tables  giving  the  discharge  for  any  stage  are  prepared  from  stage- 
discharge  relation  curves  defined  by  discharge  measurements.  If  extensions  to  the  rating  curves  are  neces¬ 
sary  to  define  the  extremes  of  discharge,  they  are  made  on  the  basis  of  indirect ‘measurements  of  peak  discharge 
(such  as  slope-area  or  contractedopening  measurements,  computations  of  flow  over  dams  or  weirs),  velocity- 
area  studies,  and  logarithmic  plotting.  The  daily  mean  discharge  is  computed  from  gage  heights  and  rating 
tables,  then  the  monthly  and  yearly  mean  discharge  are  computed  from  the  daily  figures.  If  the  stage-discharge 
relation  is  subject  to  change  because  of  frequent  or  continual  change  in  the  physical  features  that  form  the 
control,  the  daily  mean  discharge  is  computed  by  the  shifting-control  method,  in  which  correction  factors 
based  on  individual  discharge  measurements  and  notes  by  engineers  and  observers  are  used  in  applying  the  gage 
heights  to  the  rating  tables.  If  the  stage-discharge  relation  for  a  station  is  temporarily  changed  by  the 
presence  of  aquatic  growth  or  debris  on  the  control,  the  daily  mean  discharge  is  computed  by  what  is  basically 
the  shifting-control  method. 

At  some  stream-gaging  stations  the  stage-discharge  relation  is  affected  by  backwater  from  reservoirs, 
tributary  streams,  or  other  sources.  This  necessitates  the  use  of  the  slope  method  in  which  the  slope  or  fall 
in  a  reach  of  the  stream  is  a  factor  in  determining  discharge.  Information  required  for  determining  the 
slope  or  fall  is  obtained  by  means  of  an  auxiliary  gage  set  at  some  distance  from  the  base  gage.  At  some 
stations  the  stage-discharge  relation  is  affected  by  changing  stage;  at  these  stations  the  rate  of  change  in 
stage  is  used  as  a  factor  in  determining  discharge. 

At  some  stations  there  is  no  relation  between  stage  and  discharge  because  of  the  flat  stream  gradients 
and/or  tidal  fluctuations.  Discharge  is  determined  from  ratings  which  are  based  on  a  relation  between  recorded 
deflection  (velocity  index  unit)  at  a  fixed  point  and  mean  velocity  at  a  fixed  measuring  section,  and  a 
relation  between  recorded  stage  and  cross-sectional  area  at  the  measuring  site. 

For  some  gaging  stations  there  are  periods  when  no  gage-height  record  is  obtained  or  the  recorded  gage 
height  is  so  faulty  that  it  cannot  be  used  to  compute  daily  discharge.  This  happens  when  the  recorder 
stops  or  otherwise  fails  to  operate  properly,  intakes  are  plugged,  or  for  various  other  reasons.  For  such 
periods  the  daily  discharges  are  estimated  on  the  basis  of  recorded  range  in  stage,  adjoining  good  record, 
discharge  measurements,  weather  records,  and  comparison  with  other  station  records  from  the  same  or  nearby 
basins. 
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EXPLANATION  OF  SURFACE-WATER  RECORDS 

The  data  in  this  report  generally  comprise  a  description  of  the  station  and  tabulations  of  daily  and 
monthly  figures.  For  gaging  stations  on  streams  or  canals  a  table  showing  the  daily  discharge  and  monthly 
and  yearly  discharge  is  given.  Tables  of  daily  mean  gage  heights  are  included  for  some  streamflow  stations. 
Records  are  published  for  the  water  year,  which  begins  on  October  1  and  ends  on  September  30.  A  calendar  for 
the  current  water  year  is  shown  on  the  reverse  side  of  the  front  cover  to  facilitate  finding  the  day  of  the 
week  for  any  date. 

The  description  of  the  gaging  stations  gives  the  location,  drainage  area,  period  of  record,  type  and 
history  of  gages,  average  discharge,  extremes  of  discharge  or  contents,  general  remarks,  and  notations  of 
revisions  of  previously  published  records.  The  location  of  the  gaging  station  and  the  drainage  area  are 
obtained  from  the  most  accurate  maps  available.  River  mileage,  given  under  "LOCATION"  for  some  stations,  is 
that  determined  according  to  procedures  set  forth  by  the  Water  Resources  Council,  Bulletin  14.  Periods  for 
which  there  are  published  records  for  the  present  station  or  for  stations  generally  equivalent  to  the  present 
one  are  given  under  "PERIOD  OF  RECORD."  The  type  of  gage  currently  in  use,  the  datum  of  the  present  gage 
above  mean  sea  level,  and  a  condensed  history  of  the  types,  locations,  and  datums  of  previous  gages  used 
during  the  period  of  record  are  given  under  "GAGE."  In  references  to  datum  of  gage,  the  phrase  "mean  sea 
level"  denotes  "Sea  Level  Datum  of  1929"  as  used  by  the  Topographic  Division  of  the  Geological  Survey  unless 
otherwise  qualified.  The  average  discharge  for  the  number  of  years  indicated  is  given  under  "AVERAGE  DIS¬ 
CHARGE;"  it  is  not  given  for  stations  having  fewer  than  5  complete  years  of  record  or  for  stations  where 
changes  in  water  development  during  the  period  of  record  cause  the  figure  to  have  little  significance.  The 
maximum  discharge  (or  contents)  and  the  maximum  gage  height,  the  minimum  discharge  if  there  is  little  or  no 
regulation  (or  minimum  contents)  and  the  minimum  gage  height  if  it  is  significant  are  given  under  "EXTREMES." 

The  minimum  daily  discharge  is  given  if  there  is  extensive  regulation  (also  the  minimum  discharge  and  gage 

height  if  they  are  abnormally  low).  In  the  first  paragraph  headed  "Current  year,"  the  data  given  are  for  the 
complete  current  water  year  unless  otherwise  specified.  In  the  second  paragraph  under  "EXTREMES"  headed 
"Period  of  record:"  the  data  given  are  for  the  period  of  record  given  in  PERIOD  OF  RECORD  paragraph.  Re¬ 
liable  information  concerning  major  floods  that  occurred  outside  the  period  of  record  is  given  in  the  third 
or  last  paragraph  under  "EXTREMES."  Unless  otherwise  qualified,  the  maximum  discharge  (or  contents)  cor¬ 
responds  to  the  crest  stage  obtained  by  use  of  a  water-stage  recorder  (graphic  or  digital) ,  a  crest-stage,  or 

a  nonrecording  gage  read  at  the  time  of  the  crest.  If  the  maximum  gage  height  did  not  occur  at  the  same  time 

as  the  maximum  discharge  (or  contents) ,  it  is  given  separately.  Information  pertaining  to  the  accuracy  of 
the  discharge  records,  to  conditions  that  affect  the  natural  flow  at  the  gaging  station,  and  availability  of 
Water  Quality  records,  is  given  under  "REMARKS." 

Previously  published  records  of  some  stations  have  been  found  to  be  in  error  on  the  basis  of  data  or 
information  later  obtained.  Revisions  of  such  records  are  usually  published  along  with  the  current  records 
in  one  of  the  annual  or  compilation  reports.  In  order  to  make  it  easier  to  find  such  revised  records,  a 
paragraph  headed  "REVISIONS  (WATER  YEARS)"  has  been  added  to  the  description  of  all  stations  for  which 
revised  records  have  been  published.  Listed  therein  are  all  the  reports  in  which  revisions  have  been  pub¬ 
lished,  each  followed  by  the  water  year  for  which  figures  are  revised  in  that  report.  In  listing  the  water 
years  only  one  number  is  given;  for  instance,  1965  stands  for  the  water  year  October  1,  1964,  to  September 
30,  1965.  If  no  daily,  monthly,,  or  annual  figures  of  discharge  were  revised,  that  fact  is  brought  out  by 
notations  after  the  year  dates  as  follows:  "(M)"  means  that  only  the  instantaneous  maximum  discharge  was 
revised;  " (m) "  that  only  the  instantaneous  minimum  was  revised;  and  "(P)"  that  only  peak  discharges  were 
revised.  If  the  drainage  area  has  been  revised,  the  report  in  which  the  revised  figure  was  first  published 
is  given.  It  should  be  noted  that  for  all  stations  for  which  cubic  feet  per  second  per  square  mile  and 
runoff  in  inches  are  published,  a  revision  of  the  drainage  area  necessitates  corresponding  revision  of  all 
figures  based  on  the  drainage  area.  Revised  figures  of  cubic  feet  per  second  per  square  mile  and  runoff  in 
inches  resulting  form  a  revision  of  the  drainage  area  only  are  usually  not  published  in  the  annual  series  of 
reports . 

The  daily  table  for  stream-gaging  stations  gives  the  mean  discharge  for  each  day  and  is  followed  by 
monthly  and  yearly  summaries.  In  the  monthly  summary  below  the  daily  table,  the  line  headed  "TOTAL"  gives 
the  sum  of  the  daily  figures.  The  line  headed  "MEAN"  gives  the  average  flow  in  cubic  feet  per  second  during 
the  month.  The  lines  headed  "MAX"  and  "MIN"  give  the  maximum  and  minimum  daily  discharges,  respectively,  for 
the  month.  Discharge  for  the  month  also  may  be  expressed  in  cubic  feet  per  second  per  square  mile  (line 
headed  "CFSM") ,  or  in  inches  (line  headed  "IN") ,  or  in  acre-feet  (line  headed  "AC-FT) .  Figures  for  cubic 
feet  per  second  per  square  mile  and  runoff  in  inches  are  omitted  if  there  is  extensive  regulation  or  diver¬ 
sion,  or  if  the  drainage  area  includes  large  noncontributing  areas. 

In  the  yearly  summary  below  the  monthly  summary,  the  figures  following  "MAX"  are  the  maximum  daily 
discharges  for  the  calendar  and  water  years;  likewise,  those  following  "MIN"  are  the  minimum  daily  dis¬ 
charges. 

Footnotes  to  the  table  of  daily  discharges  are  introduced  by  the  word  "NOTE."  Footnotes  are  used  to 
indicate  periods  for  which  the  discharge  is  computed  or  estimated  by  special  methods  because  of  no  gage- 
height  record,  backwater  from  various  sources,  or  other  unusual  conditions.  Periods  of  no  gage-height  record 
are  indicated  if  the  period  is  continuous  for  a  month  or  more  or  includes  the  maximum  discharge  for  the  year. 
Periods  of  backwater  from  an  unusual  source,  of  indefinite  stage-discharge  relation,  or  of  any  other  unusual 
condition  at  the  gage  site  are  indicated  only  if  they  are  a  month  or  more  in  length  and  the  accuracy  of  the 
records  is  affected.  The  methods  used  in  computing  discharge  for  various  unusual  conditions  have  been  ex¬ 
plained  in  preceding  paragraphs. 
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Peak  discharges  and  their  times  of  occurrence  and  corresponding  gage  heights  for  many  stations  are 
listed  below  the  yearly  summary.  All  independent  peaks  above  the’  selected  base  are  given.  The  base  dis¬ 
charge,  which  is  given  in  parenthesis,  is  selected  so  that  an  average  of  about  three  peaks  a  year  can  be 
presented.  Peak  discharges  are  not  published  for  any  canals,  ditches,  drains,  or  for  any  stream  for  which 
the  peaks  are  subjected  to  substantial  control  by  man.  Time  of  day  is  expressed  in  24-hour  local  standard 
time;  for  example,  12:30  a.m.  is  0030,  1:30  p.m.  is  1330. 

Data  collected  at  partial-record  stations  and  miscellaneous  sites  are  given  in  two  tables  at  the  end  of 
the  surface-water  records  in  this  report.  The  first  is  a  table  of  annual  maximum  stage  and  discharge  at 
crest-stage  stations,  and  the  second  is  a  table  of  discharge  measurements  at  miscellaneous  sites. 


Accuracy  of  Data 

The  accuracy  of  discharge  data  depends  primarily  on  (1)  the  stability  of  the  stage-discharge  relation 
or,  if  the  control  is  unstable,  the  frequency  of  discharge  measurements,  and  (2)  the  accuracy  of  observations 
of  stage,  measurements  of  discharge,  and  interpretation  of  records. 

The  station  description  under  "REMARKS"  states  the  degree  of  accuracy  of  the  records.  "Excellent"  means 
that  about  95  percent  of  the  daily  discharges  is  within  5  percent;  "good"  within  10  percent;  and  "fair" 
within  15  percent.  "Poor"  means  that  daily  discharges  have  less  than  "fair"  accuracy. 

Figures  of  daily  mean  discharge  in  this  report  are  shown  to  the  nearest  hundredth  of  a  cubic  foot  per 
second  for  discharges  of  less  than  1  cfs;  to  tenths  between  1.0  and  10  cfs;  to  whole  numbers  between  10  and 
1,000  cfs;  and  to  3  signigicant  figures  above  1,000  cfs.  The  number  of  significant  figures  used  is  based 
solely  on  the  magnitude  of  the  figure.  The  same  rounding  rules  apply  to  discharge  figures  listed  for  partial- 
record  stations  and  miscellaneous  sites. 

Discharge  at  many  stations,  as  indicated  by  the  monthly  mean,  may  not  reflect  natural  runoff  due  to  the 
effects  of  diversion,  consumption,  regulation  by  storage,  increase  or  decrease  in  evaporation  due  to  arti¬ 
ficial  causes  or  to  other  factors.  For  such  stations,  figures  of  cubic  feet  per  second  per  square  mile  and 
of  runoff  in  inches  are  not  published  unless  satisfactory  adjustments  can  be  made  for  diversions,  for  changes 
in  contents  of  reservoirs,  or  for  other  changes  incident  to  use  and  control.  Evaporation  from  a  reservoir  is 
not  included  in  the  adjustments  for  changes  in  reservoir  contents,  unless  it  is  so  stated.  Even  at  those 
stations  where  adjustments  are  made,  large  errors  in  computed  runoff  may  occur  if  adjustments  of  losses  are 
large  in  comparison  with  the  observed  discharge. 


Publications 

In  each  water-supply  paper  entitled,  "Surface  Water  Supply  of  the  United  States"  there  is  a  list  of 
numbers  of  preceding  water-supply  papers  containing  streamflow  information  for  the  area  covered  by  that 
report.  In  addition,  there  is  a  list  of  numbers  of  water-supply  papers  containing  detailed  information  on 
major  floods  in  the  area.  Records  for  stations  in  Florida  for  the  period  October  1960  to  September  1965  are 
in  Water-Supply  Papers  1905  and  1906. 

Two  series  of  summary  reports  entitled,  "Compilation  of  Records  of  Surface  Waters  of  the  United  States" 
have  been  published:  the  first  series  covers  the  entire  period  of  record  through  September  1950,  the 
second  series  covers  the  period  October  1950  to  September  1960.  These  reports  contain  summaries  of  monthly 
and  annual  discharge  and  monthend  storage  for  all  previously  published  records,  as  well  as  some  records  not 
contained  in  the  annual  series  of  water-supply  papers.  All  records  were  reexamined  and  revised  where  war¬ 
ranted.  Estimates  of  discharge  were  made  to  fill  short  gaps  whenever  practical.  The  yearly  summary  table 
for  each  gaging  station  lists  the  numbers  of  the  water-supply  papers  in  which  daily  records  were  published 
for  that  station.  Records  for  stations  in  Florida  are  compiled  in  Water-Supply  Paper  1304  through  September 
1950,  and  in  1724  for  October  1950  to  September  1960. 

Special  reports  on  major  floods  or  droughts  or  of  other  hydrologic  studies  for  the  area  have  been  issued 
in  publications  other  than  water-supply  papers.  Information  relative  to  these  reports  may  be  obtained  from 
the  district  office. 


Other  Data  Available 

Information  of  a  more  detailed  nature  than  that  published  for  most  of  the  gaging  stations,  such  as 
discharge  measurements,  gage-height  records,  and  rating  tables,  is  on  file  in  the  district  office.  Also  most 
gaging-station  records  are  available  in  computer-usable  form  and  many  statistical  analyses  have  been  made. 
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EXPLANATION  OF  WATER-QUALITY  RECORDS 
Collection  and  examination  of  data 

Quality  of  water  stations  usually  are  located  at  or  near  points  on  streams  where  streamflow  is  measured 
by  the  U.S.  Geological  Survey.  The  concentration  of  solutes  and  sediments  at  different  locations  in  the 
stream  cross-section  may  vary  widely  with  different  rates  of  water  discharge  depending  on  the  source  of  the 
material  and  the  turbulence  and  mixing  of  the  stream.  In  general,  the  distribution  of  sediment  in  a  stream 
section  is  much  more  variable  than  the  distribution  of  solutes.  It  is  necessary  to  sample  some  streams  at 
several  locations  across  the  channel  and,  especially  for  sediment,  to  uniformly  traverse  the  depth  of  flow. 
These  measurements  require  special  sampling  equipment  to  adequately  integrate  the  vertical  and  lateral 
variability  of  the  concentration  in  the  section.  These  procedures  yield  a  velocity-weighted  mean  concen¬ 
tration  for  the  section. 

The  near  uniformly  dispersed  ions  of  the  solute  load  move  with  the  velocity  of  the  transporting  water. 
Accordingly,  the  mean  section  concentration  of  solutes  determined  from  samples  is  a  precise  measure  of  the 
total  solute  load.  The  mean  section  concentration  obtained  from  suspended  sediment  samples  is  a  less  precise 
measure  of  the  total  sediment  load,  because  the  sediment  samplers  do  not  traverse  the  bottom  0.3  foot  of  the 
sampling  vertical  where  the  concentration  of  suspended  sediment  is  greatest  and  because  a  significant  part 
of  the  coarser  particles  in  many  streams  move  in  essentially  continuous  contact  with  the  bed  and  are  not 
represented  in  the  suspended  sediment  sample.  Hence,  the  computed  sediment  loads  presented  in  this  report 
are  usually  less  than  the  total  sediment  loads.  For  most  streams  the  difference  between  the  computed  and 
total  sediment  loads  will  be  small,  in  the  order  of  a  few  percent. 

Methods 

The  methods  for  collecting  and  analyzing  water  quality  samples  are  described  by  Brown,  Skougstad  and 
Fishman  (1970).  Data  on  the  chemical  quality  of  water  were  collected  daily  at  some  sites  and  less  frequently 
at  other  sites.  At  sites  where  water-quality  data  were  collected  less  frequently  than  daily,  the  data  may 
represent  conditions  only  at  the  time  of  sampling.  For  such  sites,  however,  observaions  obtained  over  a 
period  of  years  show  relations  that  are  useful  in  predicting  the  long-term  water-quality  characteristics. 

Temperature 

Water  temperatures  were  measured  at  most  of  the  water-quality  stations.  For  daily  stations,  the  water 
temperatures  were  taken  at  about  the  same  time  each  day  in  order  that  the  data  would  not  reflect  diurnal 
variations  in  water  temperature.  Most  large  streams  have  small  diurnal  variations  in  water  temperature; 
small,  shallow  streams  may  have  a  daily  range  of  several  degrees  and  may  follow  closely  the  changes  in  air 
temperature.  The  thermometers  used  for  determining  the  water  temperature  were  accurate  to  plus  or  minus 
0.5°C. 

At  stations  where  thermographs  are  located,  the  records  consist  of  maximum  and  minimum  temperatures  for 
each  day  and  the  monthly  average  of  maximum  and  mimimum  daily  temperatures. 

Sediment 

Suspended  sediment  samples  were  collected  monthly  at  stations  in  the  Hydrologic  Bench-mark  Network  and 
National  Stream  Quality  Accounting  Network  with  depth-integrating  samplers.  Depth  integrated  samples  were 
collected  at  three  or  more  verticals  in  the  cross  section  to  determine  variations  in  the  cross  section  and  to 
more  accurately  determine  suspended  sediment  loads.  Daily  sediment  loads  in  tons  per  day  are  reported  for 
days  on  which  samples  were  collected. 


Expression  of  Results 

Solute  concentrations  analyzed  in  the  laboratory  are  measured  in  either  milligrams  per  litre  or  micrograms 
per  litre.  Milligrams  per  litre  (mg/1)  is  a  unit  which  represents  the  weight  of  solute  per  unit  volume  of 
water.  A  microgram  per  litre  (ug/1)  is  one  thousandth  of  a  milligram  per  litre. 

Milliequivalents  per  litre  are  not  reported  but  can  be  calculated  easily  from  data  in  milligrams  per 
litre.  A  milliequivalent  per  litre  (me/1)  is  one  thousandth  of  a  gram  equivalent  weight  of  a  constituent. 
Chemical  equivalents  in  milliequivalents  per  litre  can  be  obtained  by  (a)  dividing  the  constrations  in  mil- 
legrams  per  litre  by  the  combining  weight  of  that  ion,  or  (b)  my  multiplying  the  concentration  (in  mg/1)  by 
the  reciprocals  of  the  combining  weights.  Table  2  list  the  reciprocals  of  the  combining  atomic  weights  based 
on  Carbon-12  (International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry,  1961) . 

The  hardness  of  water  is  conventionally  expressed  in  all  water  analyses  in  terms  of  an  equivalent  quan¬ 
tity  of  calcium  carbonate.  Such  a  procedure  is  required  because  hardness  is  caused  by  several  different 
cations  present  in  variable  proportions.  It  should  be  remembered  that  hardness  is  an  expression  in  conven¬ 
tional  terms  of  a  property  of  water.  The  actual  presence  of  calcium  carbonate  in  the  concentration  given  is 
not  to  be  assumed.  The  hardness  caused  by  calcium  and  magnesium  (and  other  cations  if  significant)  equiva¬ 
lent  to  the  carbonate  and  bicarbonate  is  called  carbonate  hardness;  the  hardness  in  excess  of  this  quantity 
is  called  noncarbonate  hardness.  Hardness  or  alkalinity  values  expressed  in  milligrams  per  liter  as  calcuim 
carbonate  may  be  converted  to  milliequivalents  per  liter  by  dividing  by  50. 
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Two  values  are  usually  reported  for  dissolved  solids.  These  are  ^residue  on  evaporation  after  drying  at 
180°C  and  a  value  calculated  from  the  summation  of  the  major  dissolved  solutes.  In  the  calculated  sum  the 
carbonate  equivalent  of  bicarbonate  is  used. 

Table  1. — Factors  for  conversion  of  chemical  constituents  in  milligrams  per  litre  to  milliequivalents  per 
litre. 


Ion 

Multiply 

Ion 

Multiply 

by 

by 

Aluminum  (Al+3) . 

0.11119 

Iodide  (I-1) . 

0.00788 

Ammonia  (N) . 

.07139 

*  Iron  (Fe+3 ) . 

.05372 

Arsenic  (As+3) . 

.04004 

*  Lead  (Pb+2) . 

.00965 

Bicarbonate  (HC03-1). 

.01639 

*  Lithium  (Li+1) . 

.14411 

Bromide  (Br-1) . 

.01251 

Magnesium  (Mg+3)... 

.08226 

Cadmium  (Cd+2) . 

.01779 

*  Manganese  (Mn+3)... 

.03640 

Calcium  (Ca+3j . 

.04990 

*  Nickel  (Ni+2 ) . 

.03406 

Carbonate  (CO  -3).... 
Chloride  (Cl-*) . 

.03333 

Nitrate  (N) . 

.07139 

.02821 

Nitrite  (N) . 

.07139 

Chromium  (Cr+6) . 

.11539 

Phosphorus  (P) . 

.03229 

Cobalt  (Co+3 ) . 

.03394 

Potassium  (K+i).... 

.02557 

Copper  (Cu+3 ) . 

.03148 

Sodium  (Na+1) . 

.04350 

Fluoride  (F-1 ) . 

.05264 

*  Strontium  (Sr+2)... 

.02282 

Hydrogen  Of1"1) . 

.99209 

Sulfate  (S04-2).... 

.02082 

Hydroxide  (OH-1) . 

.05880 

*  Zinc  (Zn+3 ) . 

.03060 

*Constituent  reported  in  micrograms  per  litre;  multiply  by  factor  and  divide  results  by  1,000. 

Specific  conductance  is  given  for  most  analyses.  It  is  determined  by  means  of  a  conductance  bridge  and 
using  a  standard  potassium  chloride  solution  as  reference.  Specific  conductance  values  are  expressed  in 
micromhos  per  centimeter  at  25°C.  Specific  conductance  in  micromhos  is  1  million  times  the  reciprocal  of 
specific  resistance  at  25°C.  Specific  resistance  is  the  resistance  in  ohms  of  a  column  of  water  1  centimeter 
long  and  1  square  centimeter  in  cross  section. 


The  discharge  of  the  streams  is  reported  in  cubic  feet  per  second  and  temperature  in  degrees  Celsius 
(°C).  Color  is  expressed  in  units  of  the  platinum-cobalt  scale  proposed  by  Hazen  (1892).  A  unit  of  color  is 
produced  by  one  milligram  per  liter  of  platinum  in  the  form  of  the  chloroplatinate  ion.  Hydrogen-ion  concen¬ 
tration  is  expressed  in  terms  of  pH  units.  By  definition  the  pH  value  of  a  solution  is  the  negative  logarithm 
of  the  concentration  of  gram  ions  of  hydrogen. 

Prior  to  the  1968  water  year,  data  for  chemical  constituents  and  concentrations  of  suspended  sediment 
were  reported  in  parts  per  million  (ppm)  and  water  temperatures  were  reported  in  degrees  Fahrenheit  (°F) .  In 
October  1967,  the  U.S.  Geological  Survey  began  reporting  data  for  chemical  constituents  and  concentrations  of 
suspended  sediment  in  milligrams  per  liter  (mg/1)  and  water  temperatures  are  given  in  degrees  Celsius  (°C). 

In  waters  with  a  density  of  1.000  g/ml  (grams  per  milliliter),  parts  per  million  and  milligrams  per  litre  can 
be  considered  equal.  In  waters  with  a  density  greater  than  1.000  g/ml,  values  in  parts  per  million  should  be 
divided  by  the  density  to  convert  to  milligrams  per  litre.  Temperature,  in  degrees  Celsius  may  be  converted 
to  degrees  Fahrenheit  by  using  the  table  2  below. 


Table  2. — Degrees  Celsius  (°C)  to  degrees  Fahrenheit  (°F)* 
(Temperature  reported  to  nearest  0.5°C) 


°C 

°F 

°C 

°F 

°C 

°F 

°C 

°F 

°C 

°F 

°C 

°F 

°C 

°F 

0.0 

32 

7.5 

45 

15.0 

59 

22.0 

72 

29.0 

84 

36.0 

97 

43.0 

109 

0.5 

33 

8.0 

46 

15.5 

60 

22.5 

72 

29.5 

85 

36.5 

98 

43.5 

110 

1.0 

34 

8.5 

47 

16.0 

61 

23.0 

73 

30.0 

86 

37.0 

99 

44.0 

111 

1.5 

35 

9.0 

48 

16.5 

62 

23.5 

74 

30.5 

87 

37.5 

99 

44.5 

112 

2.0 

36 

9.5 

49 

17.0 

63 

24.0 

75 

31.0 

88 

38.0 

100 

45.0 

113 

2.5 

36 

10.0 

50 

17.5 

63 

24.5 

76 

31.5 

89 

38.5 

101 

45.5 

114 

3.0 

37 

10.5 

51 

18.0 

64 

25.0 

77 

32.0 

90 

39.0 

102 

46.0 

115 

3.5 

38 

11.0 

52 

18.5 

65 

25.5 

78 

32.5 

90 

39.5 

103 

46.5 

116 

4.0 

39 

11.5 

53 

19.0 

66 

26.0 

79 

33.0 

91 

40.0 

104 

47.0 

117 

4.5 

40 

12.0 

54 

19.5 

67 

26.5 

80 

33.5 

92 

40.5 

105 

47.5 

117 

5.0 

41 

12.5 

54 

20.0 

68 

27.0 

81 

34.0 

93 

41.0 

106 

48.0 

118 

5.5 

42 

13.0 

55 

20.5 

69 

27.5 

81 

34.5 

94 

41.5 

107 

48.5 

119 

6.0 

43 

13.5 

56 

21.0 

70 

28.0 

82 

35.0 

95 

42.0 

108 

49.0 

120 

6.5 

44 

14.0 

57 

21.5 

71 

28.5 

83 

35.5 

96 

42.5 

108 

49.5 

121 

7.0 

45 

14.5 

58 
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Mineral  Constituents  in  Solution 

All  natural  waters  contain  dissolved  mineral  matter.  The  quantity  of  dissolved  mineral  matter  in  a 
natural  water  depends  primarily  on  the  type  of  rocks  or  soils  with  which  the  water  has  been  in  contact  and 
the  length  of  time  of  contact.  Ground  water  is  generally  more  highly  mineralized  than  surface  runoff  because 
it  remains  in  contact  with  the  rocks  and  soils  for  much  longer  periods.  Many  streams  are  fed  by  both  surface 
runoff  and  ground  water  from  seepage  or  direct  spring  inflow.  Such  streams  reflect  the  character  of  the  more 
mineralized  ground  water  during  dry  periods  and  are  diluted  by  surface  runoff  during  wet  periods. 

The  mineral  constituents  and  physical  properties  of  waters  reported  in  this  report  include  those  that 
have  a  practical  bearing  on  water  use.  The  results  of  analyses  generally  include  silica,  iron,  calcium, 
magnesium,  sodium,  potassium,  carbonate,  bicarbonate,  sulfate,  chloride,  fluoride,  nitrate,  pH,  dissolved 
solids,  and  specific  conductance.  Aluminum,  manganese,  color,  dissolved  oxygen,  and  other  dissolved  con¬ 
stituents  and  physical  properties  are  reported  for  certain  streams.  Microbiologic  and  organic  components 
(pesticides,  total  organic  carbon)  and  minor  elements  (arsenic,  cobalt,  cadmium,  copper,  lead,  mercury, 
nickel,  strontium,  zinc,  etc.)  are  determined  occasionally  for  some  streams  in  connection  with  specific 
studies  and  the  results  are  reported.  The  source  and  significance  of  a  number  of  constituents  and  properties 
of  natural  waters  are  discussed  in  table  3. 


Table  3. — Significance  of  dissolved  mineral  constituents  and  properties  of  water 


Constituent  or  property 


Source  or  cause 


Significance 


Alkalinity 


Aluminum  (Al) 


Arsenic  (As) 


Caused  primarily  by  bicarbonate, 
carbonate,  and  hydroxide.  Other 
weak  acid  radicals  like  borate, 
phosphate,  and  silicate  may  con¬ 
tribute  to  alkalinity. 

Usually  present  only  in  negligible 
quantities  in  natural  waters  except 
where  the  waters  have  been  in  con¬ 
tact  with  the  more  soluble  rocks  of 
high  aluminum  content.  Acid  waters 
often  contain  large  amounts. 

Natural  arsenic  bearing  minerals. 
Found  in  some  ground  waters,  in 
wastes  from  industry  and  mining 
activity,  and  residues  from  some 
insecticides  and  herbicides. 


Ability  of  water  to  neutralize  strong 
acid.  High  alkalinity  itself  not  de¬ 
trimental  but  usually  associated  with 
high  pH,  hardness,  and  dissolved  so¬ 
lids  which  can  be  detrimental. 

May  be  troublesome  in  feed  waters 
forming  scale  on  boiler  tubes.  High 
concentrations  usually  indicate  the 
presence  of  acid  mine  drainage  or 
industrial  waste. 


USPHS  drinking  water  standards  (1962) 
give  a  limit  of  50  ug/1  for  potable 
waters.  Lethal  dose  for  animals  is 
believed  to  be  about  20  milligrams 
per  animal  pound.  Small  concentra¬ 
tions  in  drinking  water  can  accumu¬ 
late  in  man  and  other  animals  until  ' 
lethal  dosage  is  reached. 


Bicarbonate  (HCO^)  and 
Carbonate  (CO^) 


Produced  by  reaction  of  atmospheric 
carbon  dioxide  with  water.  Dis¬ 
solved  from  carbonate  rocks  such  as 
limestone  and  dolomite. 


Bicarbonate  and  carbonate  produce 
alkalinity.  Bicarbonates  of  calcium 
and  magnesium  decompose  in  steam 
boilers  and  hot  water  facilities  to 
precipitate  as  scale  and  release  cor¬ 
rosive  carbon  dioxide  gas.  In  com¬ 
bination  with  calcium  and  magnesium 
cause  carbonate  hardness. 


Cadmium  (Cd) 


Found  in  wastes  from  pigment  works, 
textile  printing,  lead  mines,  and 
chemical  industries. 


The  results  of  animal  studies  suggest 
that  very  small  amounts  of  cadmium 
can  produce  nephrotoxic  and  cardio¬ 
vascular  effects.  The  reproductive 
organs  of  animals  are  specifically 
affected  after  parenteral  administra¬ 
tion  of  very  small  amounts  of  cadmium 
salts.  USPHS  drinking  water  standards 
(1962)  state  that  cadmium  in  excess  of 
10  ug/1  is  cause  for  rejection  of  the 
water  supply.  Cadmium  is  also  toxic 
to  fish  and  aquatic  life  in  varying 
concentrations. 
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Constituent  or  property 


Source  or  cause 


Significance 


Calcium  (Ca)  and 
Magnesium  (Mg) 


Chloride  (Cl) 


Chromium  (Cr) 


Cobalt  (Co) 


Color 


Copper  (Cu) 


Dissolved  from  practically  all  soils 
and  rocks,  but  especially  from  lime¬ 
stone,  dolomite,  and  gypsum.  Cal¬ 
cium  and  magnesium  are  found  in 
large  quantities  in  some  brines. 
Magnesium  is  present  in  large  quant¬ 
ities  in  seawater. 

Dissolved  from  rocks  and  soils. 
Present  in  sewage  and  found  in  large 
amounts  in  ancient  brines,  seawater, 
and  industrial  brines. 


Few  if  any  waters  contain  chromium 
from  natural  sources.  Natural 
waters  can  probably  contain  only 
traces  of  chromium  as  a  cation  un¬ 
less  the  pH  is  very  low.  When 
chromium  is  present  in  water,  it  is 
usually  the  result  of  pollution  by 
industrial  wastes  such  as  metal  pick¬ 
ling,  plating,  manufacturing  of  paint 
dyes,  explosives,  ceramics,  paper, 
glass,  and  photography  processing. 

Cobalt  occurs  in  nature  in  the  min¬ 
erals  smaltite,  (Co,Ni)As2,  and 
cobaltite,  CoAsS.  Alluvial  deposits 
and  soils  derived  from  shales  often 
contain  cobalt  in  the  form  of  phos¬ 
phate  or  sulfate,  but  other  soil 
types  may  be  markedly  deficient  in 
colbalt  in  any  form  (Bear,  1955). 
Biological  activity  may  aid  in  the 
solution  of  small  amounts  of  cobalt. 
May  also  be  present  in  industrial 
wastes  especially  those  from  manufac¬ 
ture  of  ceramics,  inks,  electric  heat¬ 
ing  units  and  cobalt  pigments. 

Yellow-to-brown  color  of  some  water 
is  usually  caused  by  organic  matter 
extracted  from  leaves,  roots,  and 
other  organic  substances.  Objection¬ 
able  color  in  water  also  results 
from  industrial  wastes  and  sewage. 

Copper  is  a  fairly  common  trace  con¬ 
stituent  of  natural  water.  Small  a- 
mounts  may  be  introduced  into  water 
by  solution  of  copper  and  brass  wa¬ 
ter  pipes  and  other  copper-bearing 
equipment  in  contact  with  the  water 
or  from  copper  salts  added  to  con¬ 
trol  algae  in  open  reservoirs.  Cop¬ 
per  salts  such  as  the  sulfate  and 
chloride  are  highly  soluble  in  wafers 
with  a  low  pH  but  in  water  of  normal 
alkalinity  the  salts  hydrolyze  and 
the  copper  may  be  precipitated.  In 
the  normal  pH  range  of  natural  water 
containing  carbon  dioxide,  the  cop¬ 
per  might  be  precipitated  as  car¬ 
bonate. 


Cause  most  of  the  hardness  and  scale¬ 
forming  properties  of  water;  consumes 
soap  (see  hardness) .  Waters  low  in 
calcium  and  magnesium  are  desired  in 
electroplating,  tanning,  dyeing,  and 
in  textile  manufacturing. 

About  300  mg/1  in  combination  with 
sodium  gives  salty  taste  to  water. 
Increases  the  corrosiveness  of  wa¬ 
ter.  USPHS  drinking  water  standards 
(1962)  recommend  that  the  chloride 
content  should  not  exceed  250  mg/1. 

USPHS  drinking  water  standards  (1962) 
limit  the  maxium  concentration  of 
hexavalent  chromium  to  50  ug/1.  Tox¬ 
icity  to  aquatic  life  varies  widely 
with  the  species,  temperature,  pH,  and 
other  factors. 


Usually  suggests  pollution.  Relatively 
low  toxicity  to  man.  Fish  and  aquatic 
life  tolerance  varies  widely  from  less 
than  3  mg/1  to  more  than  10  mg/1.  Es¬ 
sential  in  trace  quantities  for  plant 
growth. 


Water  for  domestic  and  some  industrial 
uses  should  be  free  from  perceptible 
color.  Color  in  water  is  objectionable 
in  food  and  beverage  processing  and 
many  manufacturing  processes.  Limits 
light  pentration  in  water,  thus  prevent¬ 
ing  growth  of  some  organisms. 

Copper  imparts  a  disagreeable  metal¬ 
lic  taste  to  water.  As  little  as 
1.5  mg/1  can  usually  be  detected,  and 
5  mg/1  can  render  the  water  unpalat¬ 
able.  Copper  is  not  considered  to  be 
a  cumulative  systemic  poison  like 
lead  and  mercury;  most  copper  ingested 
is  excreted  by  the  body  and  very  lit¬ 
tle  is  retained.  The  pathological  ef¬ 
fects  of  copper  are  controversial,  but 
it  is  generally  believed  very  unlikely 
that  humans  could  unknowingly  ingest 
toxic  quantities  from  palatable  drink¬ 
ing  water.  The  U.S.  Public  Health 
Service  (1962)  recommends  that  copper 
should  not  exceed  1000  ug/1  in  drink¬ 
ing  and  culinary  water.  Copper  is 
essential  in  trace  amounts  for  plant 
growth  but  becomes  toxic  in  large 
amounts . 
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Table  3  (con't) 


Constituent  or  property 


Source  or  cause 


Significance 


Dissolved  Oxygen  (DO) 


Dissolved  solids 


Fluoride  (F) 


Hardness  (as  CaCO^) 


Dissolved  in  water  from  air  and  from 
oxygen  given  off  in  the  process  of 
photosynthesis  by  aquatic  plants. 


Chiefly  mineral  constituents  dis¬ 
solved  from  weathering  of  rocks 
and  soils. 


Dissolved  in  small  to  minute 
quantities  from  most  rocks  and 
soils.  Enters  many  waters  from 
fluoridation  of  municipal  supplies. 


In  most  waters  nearly  all  the  hard¬ 
ness  is  due  to  calcium  and  magnes¬ 
ium.  All  of  the  metallic  cations 
other  than  the  alkali  metals  also 
cause  hardness. 


Dissolved  oxygen  increases  the  palat- 
ability  of  water.  The  amount  neces¬ 
sary  to  support  fish  life  varies  with 
species  and  age,  with  temperature,  and 
concentration  of  other  constituents  in 
the  water.  Under  average  stream  con¬ 
ditions,  5  mg/1  is  usually  necessary 
to  maintain  a  varied  fish  fauna  in  good 
condition.  For  many  industrial  uses, 
zero  dissolved  oxygen  is  desirable  to 
inhibit  corrosion. 


USPHS  drinking  water  standards  (1962) 
recommend  that  the  dissolved  solids 
should  not  exceed  500  mg/1,  however, 
1,000  mg/1  is  permitted  under  cer¬ 
tain  circumstances.  Waters  contain¬ 
ing  more  than  1,000  mg/1  of  dissolved 
solids  are  unsuitable  for  many  pur¬ 
poses.  The  Geological  Survey  class¬ 
ifies  the  degree  of  salinity  of  these 
more  mineralized  bodies  of  water  as 
follows  (Swenson  and  Baldwin,  1965): 

Dissolved  solids  Degree  of 

(mg/1)  salinity 


Less  than  1,000.. 
1,000  to  3,000... 
3,000  to  10,000. . 

10,000  to  35,000. 


Nonsaline. 
Slightly  saline 
Moderately 
saline. 

Very  saline. 


Fluoride  in  drinking  water  reduces  the 
incidence  of  tooth  decay  when  the  wa¬ 
ter  is  consumed  during  the  period  of 
enamel  calcification.  However,  it  may 
cause  mottling  of  the  teeth  depending 
on  the  concentration  of  fluoride,  the 
age  of  the  child,  amount  of  drinking 
water  consumed,  and  susceptibility  of 
the  individual.  (Maier,  1950). 


Consumes  soap  before  a  lather  will 
form.  Deposits  soap  curd  on  bath¬ 
tubs.  Hard  water  forms  scale  in 
boilers,  water  heaters,  and  pipes. 
Hardness  equivalent  to  the  bicar¬ 
bonate  and  carbonate  is  called 
carbonate  hardness.  Any  hardness  in 
excess  of  this  is  called  non-carbonate 
hardness.  Waters  of  hardness  up  to  60 
mg/1  are  considered  soft;  61  to  120 
mg/1,  moderately  hard;  121  to  200 
mg/1,  hard;  more  than  200  mg/1,  very 
hard. 


Iron  (Fe) 


Iron  is  dissolved  from  many  rocks 
and  soils.  On  exposure  to  air, 
normal  basic  waters  that  contain 
more  than  1  mg/1  of  iron  soon  be¬ 
come  turbid  with  the  insoluble  red¬ 
dish  ferric  compounds  produced  by 
oxidation.  Surface  waters,  there¬ 
fore,  seldom  contain  as  much  as  1 
mg/1  of  dissolved  iron,  although 
some  acid  waters  carry  large  quan¬ 
tities  of  iron  in  solution. 


On  exposure  to  air,  iron  in  ground 
water  oxidizes  to  reddish-brown  sed¬ 
iment.  More  than  about  300  ug/1  may 
stain  laundry  and  utensils  reddish- 
brown.  Objectionable  for  food  pro¬ 
cessing,  textile  processing,  bever¬ 
ages,  ice  manufacture,  brewing  and 
other  processes.  USPHS  drinking 
water  standards  state  that  for  esthe¬ 
tic  reasons  iron  and  manganese  should 
not  exceed  300  ug/1.  Larger  quan¬ 
tities  cause  unpleasant  taste  and 
favor  growth  of  iron  bacteria. 
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Table  3  (con't) 


Constituent  or  property 


Source  or  cause 


Significance 


Lead  (Pb) 


Manganese  (Mn) 


Nickel  (Ni) 


Ammonia  Nitrogen  (N) 


Organic  nitrogen  (N) 


Lead  seldom  occurs  in  most  natural  USPHS  drinking  water  standards  state 
waters,  but  industrial  mine  and  that  lead  shall  not  exceed  50  ug/1 

smelter  effluents  may  contain  re-  in  drinking  and  culinary  water  on 

latively  large  amounts  of  lead  carriers  subject  to  Federal  quaran- 

which  contaminates  the  streams.  tine  regulations.  Maximum  safe  con- 

Also,  atmospheric  contamination  centrations  for  animal  watering  is 

which  is  produced  from  several  reported  to  be  500  ug/l.  Toxicity 

types  of  engine  exhausts  has  of  lead  to  fish  decreases  with  in¬ 
considerably  increased  the  avail-  creasing  water  hardness, 

ability  of  this  element  for  solution 
in  rainfall,  resulting  in  contami¬ 
nation  of  lead  in  streams  (Hem,  1970) . 


Lead  in  the  form  of  sulfate  is 
reported  to  be  soluble  in  water  to 
the  extent  of  31  mg/1  (Seidell,  1940) 
at  25°C.  In  natural  water  this  con¬ 
centration  would  not  be  approached 
however,  since  a  pH  of  less  than 
4.5  would  probably  be  required  to 
prevent  formation  of  lead  hydrox¬ 
ide  and  carbonate.  It  is  reported 
(Pleissner,  1907)  that  at  18°C  wa¬ 
ter  free  of  carbon  dioxide  will 
dissolve  the  equivalent  of  1.4  mg/1 
of  lead  and  the  solubility  is  in¬ 
creased  nearly  four  fold  by  the 
presences  of  2.8  mg/1  of  carbon 
dioxide  in  the  solution.  Presence 
of  other  ions  may  increase  the  solu¬ 
bility  of  lead. 

Dissolved  from  some  rocks  and 
soils.  Not  as  common  as  iron. 

Large  quantities  often  associ¬ 
ated  with  high  iron  content  and 
with  acid  waters. 

Chiefly  from  metal-plating  works, 
manufacturing  of  ceramic  colors 
and  inks. 


Includes  nitrogen  in  the  form  of 
NH^  and  NH^+.  Found  in  many  waters 
but  usually  only  in  trace  amounts. 
Waters  from  hot  springs  may  contain 
high  concentrations.  Found  also  in 
waters  polluted  with  sewage  and 
other  organic  waste. 

Amino  acids,  proteins,  and  poly¬ 
peptides.  Derived  from  living 
organisms  and  their  life  pro¬ 
cesses  and  from  wastes  and  sewage. 


Same  objectionable  features  as  iron. 
Causes  dark  brown  or  black  stain. 

USPHS  drinking  water  standards  pro¬ 
vide  that  iron  and  manganese  together 
should  not  exceed  0.3  Mg/1. 

Presence  of  nickel  in  water  may  sug¬ 
gest  pollution.  Federal  drinking  wa¬ 
ter  standards  do  not  place  a  limit  on 
nickel.  In  the  Soviet  Union  the  max¬ 
imum  permissible  concentration  is  1.0 
mg/1,  (Kirkor,  1951). 

Usually  indicates  organic  pollution. 
Toxicity  to  fish  is  dependent  on  the 
pH  of  the  water;  2.5  mg/1  ammonia 
nitrogen  can  be  harmful  in  the  7.4  to 
8.5  pH  range  (Ellis,  M.M. ,  Et.  Al, 
1946) .  Ammonium  salts  are  destructive 
to  concrete  made  from  Portland  cement. 

Sometimes  indicates  pollution.  In¬ 
creases  nutrient  content  of  water 
through  decomposition  and  formation  of 
other  nitrogen  forms. 
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Table  3  (con't) 


Constituent  or  property 


Source  or  cause 


Significance 


Nitrate  Nitrogen  (N) 


Decaying  organic  matter,  sewage, 
fertilizers,  and  nitrates  in  soil. 


Nitrite  Nitrogen  (N)  Unstable  in  the  presence  of  oxygen 

and  is  present  in  only  small 
amounts  in  most  waters.  Found  in 
sewage  and  other  organic  wastes. 


Total  Kjeldahl  Nitrogen  Includes  ammonia  nitrogen  and  or- 
(N)  ganic  nitrogen. 


Total  nitrogen  (N) 


All  forms  of  nitrogen  -  inorganic 
and  organic. 


Hydrogen  ion  concen¬ 
tration  and  pH 


Strontium  (Sr) 


Hydrogen  ions  derived  from  ioni¬ 
zation  of  weak  and  strong  acids. 
Hydrogen  ion  concentration  is 
expressed  in  terms  of  pH  where 
pH  =  -log  [H+] .  Acid  generating 
salts  and  dissolved  gases  such  as 
SO2  and  CC>2  increase  the  number 
of  hydrogen  ions.  Carbonates, 
bicarbonates,  hydroxides,  phos¬ 
phates,  silicates,  and  borates 
reduce  the  number  of  hydrogen  ions. 

Dissolved  from  rocks  and  soils. 
Found  in  seawater  and  many  brines. 
Present  in  waters  of  local  areas 
where  strontium  minerals  such  as 
celestite  and  strontianite  are 
present. 


Sulfate  (S04)  Dissolved  from  rocks  and  soils 

containing  gypsum,  iron  sulfides, 
and  other  sulfur  compounds.  Us¬ 
ually  present  in  mine  waters  and 
in  some  industrial  waters. 


Concentrations  much  greater  than  the 
local  average  may  suggest  pollution. 
There  is  evidence  that  more  than  a- 
bout  10  mg/l  of  nitrate  (N)  may 
cause  a  type  of  methemoglobinemia  in 
infants,  sometime  fatal.  Water  of 
high  nitrate  content  should  not  be 
used  in  baby  feeding  (Maxcy,  K.F., 
1950) .  Nitrate  has  shown  to  be  help¬ 
ful  in  reducing  intercrystalline 
cracking  of  boiler  steel.  It  en¬ 
courages  growth  of  algae  and  other 
organisms  which  produce  undesirable 
tastes  and  odors. 

Presence  of  nitrite  is  usually  an  in¬ 
dication  of  recent  organic  pollution. 
Undesirable  in  waters  for  some  dyeing 
and  brewing  processes. 

See  organic  and  ammonia  nitrogen. 


See  ammonia  nitrogen,  nitrite,  nitrate, 
and  organic. 

pH  ranges  between  0  and  14.  A  pH  of 
7.0  indicates  solution  having  equal 
numbers  of  hydrogen  and  hydroxide 
ions.  pH  higher  than  7.0  denotes 
predominance  of  hydroxide  ions;  val¬ 
ues  lower  than  7.0  indicate  predom¬ 
inance  of  hydrogen  ions.  Corrosive¬ 
ness  of  water  generally  increases 
with  decreasing  pH.  However,  exces¬ 
sively  alkaline  waters  may  also 
attack  metals. 

Naturally  occurring  strontium  is  sim¬ 
ilar  chemically  to  calcium  and  only 
adds  to  the  hardness  of  water.  Ra- 
ioactive  isotopes  of  stronium,  as 
from  nuclear  bomb  fallout,  can  be 
harmful.  These  isotopes  can  be  de¬ 
tected  by  radiometric  measurements. 

Sulfate  in  water  containing  calcium 
forms  hard  scale  in  steam  boilers. 

In  large  amounts,  sulfate  in  combin¬ 
ation  with  other  ions  gives  bitter 
taste  to  water.  Some  calcium  sulfate 
is  considered  beneficial  in  the 
brewing  process.  USPHS  drinking  wa¬ 
ter  standards  recommend  that  the 
sulfate  content  should  not  exceed 
250  mg/l. 
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Table  3  (con't) 


Constituent  or  property 


Source  or  cause 


Significance 


Temperature 


Turbidity 


Zinc  (Zn) 


Solar  energy,  thermal  pollution 
from  waste  outfalls  and  heat 
from  earth's  core. 


Colloidal  suspensions  of  sediment, 
precipitates,  and  other  small 
particles. 


Dissolved  from  some  rocks  and  soils. 
Found  in  high  concentrations  in  some 
mine  waters  having  a  low  pH.  Zinc 
is  used  in  many  commercial  products 
and  industrial  wastes  may  contain 
large  amounts.  May  be  derived  from 
zinc  plated  or  galvanized  metal 
products . 


Affects  usefulness  of  water  for  many 
purposes.  For  most  uses,  a  water  of 
uniformly  low  temperature  is  desired. 
Shallow  wells  show  some  seasonal 
fluctuations  in  water  temperature. 
Ground  waters  from  moderate  depths  us¬ 
ually  are  nearly  constant  in  tempera¬ 
ture,  which  is  near  the  mean  annual 
air  temperature  of  the  area.  In  very 
deep  wells,  the  water  temperature  gen¬ 
erally  increases  on  the  average  about 
1°C  with  each  100-foot  increment  of 
depth.  Seasonal  fluctuations  in  tem¬ 
peratures  of  surface  waters  are  com¬ 
paratively  large,  depending  on  the 
depth  of  water,  but  do  not  reach  the 
extremes  of  air  temperature. 

Should  be  less  than  5  units  for  do¬ 
mestic  use.  Interferes  with  light 
penetration  and  limits  growth  of  or¬ 
ganisms.  Also  directly  lethal  to 
some  life  forms. 

Small  amounts  are  toxic  to  aquatic 
plants  and  animals.  Zinc  may  have 
such  a  toxic  action  on  purifying 
bacterial  flora  of  streams  as  to 
present  serious  sewage  pollution 
problems.  USPHS  drinking  water 
standards  recommend  that  zinc  should 
not  exceed  5,000  ug/1  (5  mg/1). 


Publications 


The  table  below  shows  the  annual  series  of  Water-Supply  Papers  that  give  information  on  quality  of 
surface  waters  in  Florida.  Data  for  the  South  Atlantic  slope  and  eastern  Gulf  of  Mexico  basins  are  given 
in  Part  2. 


Table  4.- 

-Water-Supply  paper 

■  numbers 

and  parts. 

water  year 

1941-71 

Year 

Parts 

Parts 

Year 

Parts 

Parts 

Year 

Parts 

Part 

1-14 

1-4 

1-14 

1-4 

1-2 

2 

1941 

942 

_ 

1950 

_ 

1186 

1959 

1641 

_ 

1942 

950 

— 

1951 

— 

1197 

1960 

1741 

— 

1943 

970 

— 

1952 

— 

1250 

1961 

1881 

— 

1944 

1022 

— 

1953 

1290 

— 

1962 

1941 

— 

1945 

1030 

— 

1954 

— 

1350 

1963 

1947 

— 

1946 

1050 

— 

1955 

— 

1400 

1964 

1954 

— 

1947 

1102 

— 

1956 

— 

1450 

1965 

1961 

— 

1948 

— 

A1132 

1957 

— 

1520 

1966 

1991 

— 

1949 

— 

A1162 

1958 

— 

1571 

1967 

2011 

— 

1968 

— 

2092 

1969 

— 

2142 

1970 

— 

2152 

1971 

— 

B2162 

A  -  Parts  1-6 
B  -  In  preparation 
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EXPLANATION  OF  GROUND-WATER  LEVEL  RECORDS 
Collection  of  the  data 

Only  ground-water  level  data  from  a  basic  state-wide  network  of  observation  wells  are  published  herein. 
These  water-level  measurements  are  intended  to  provide  a  sampling  and  historical  record  of  water-level  changes 
in  the  nation's  most  important  aquifers. 

Each  well  is  identified  by  means  of  (1)  a  15-digit  number  that  is  based  on  the  grid  system  of  latitude 
and  longitude  as  shown  in  figure  2,  and  (2)  a  local  number  that  is  provided  for  continuity  with  older  reports 
and  for  other  use  as  dictated  by  local  needs. 

Measurements  are  made  in  many  types  of  wells  under  varying  conditions,  but  the  methods  of  measurement 
are  standardized  to  the  extent  possible.  The  equipment  and  measuring  techniques  used  at  each  observation 
well  insure  that  measurements  at  each  well  are  of  consistent  accuracy  and  reliability. 

Water-level  measurements  in  this  report  are  given  in  feet  with  reference  to  either  mean  sea  level  (insl) 
or  land-surface  datum  (lsd) .  Mean  sea  level  is  the  datum  plane  on  which  the  national  network  of  precise 
levels  is  based;  land-surface  datum  is  a  datum  plane  that  approximates  land  surface  at  each  well.  If  known, 
the  altitude  of  the  land-surface  datum  above  mean  sea  level  is  given  in  the  well  description.  The  height  of 
the  measuring  point  (MP)  above  or  below  land-surface  datum  is  given  in  each  well  description.  Water  levels 
in  wells  equipped  with  recording  gages  are  reported  daily  or  for  every  fifth  day  and  the  end  of  the  month 
(eom) . 

Water  levels  are  reported  to  as  many  significant  figures  as  can  be  justified  by  the  local  conditions. 

For  example,  in  a  measurement  of  a  depth  to  water  of  several  hundred  feet,  the  error  of  determining  the  ab¬ 
solute  value  of  the  total  depth  to  water  may  be  a  few  tenths  of  a  foot,  whereas  the  error  in  determining  the 
net  change  of  water  level  between  successive  measurements  may  be  only  a  hundredth  or  a  few  hundredths  of  a 
foot.  For  lesser  depths  to  water,  the  accuracy  is  greater,  however,  most  measurements  are  reported  to  a 
hundredth  of  a  foot. 


Publications 

Publication  of  ground-water  level  data  for  the  United  States  in  Water-Supply  Papers  was  begun  by  the 
Geological  Survey  in  1935.  From  1935  through  1939,  a  single  Water-Supply  Paper  for  each  year  covering  the 
entire  nation  was  issued  (Water-Supply  Papers  777,  817,  840,  845,  and  880).  From  1940  through  1974,  separ¬ 
ate  Water-Supply  Papers  were  issued  for  6  sections  of  the  United  States.  Water-level  data  for  Florida  are  in 
the  Water-Supply  Papers  listed  below,  each  report  containing  one  or  more  calendar  years  (January-December)  of 
data.  Data  in  this  report  are  for  the  12-month  water  year  ending  September  30. 


Calendar 

WSP 

Calendar 

WSP 

Calandar 

WSP 

Calendar 

WSP 

year 

No. 

year 

No. 

year 

No. 

year 

No. 

1935 

777 

1942 

945 

1949 

1157 

1956-58 

1538 

1936 

817 

1943 

987 

1950 

1166 

1959-63 

1803 

1937 

840 

1944 

1017 

1951 

1192 

1964-68 

1978 

1938 

845 

1945 

1024 

1952 

1222 

1969-73 

2171 

1939 

886 

1946 

1072 

1953 

1266 

1940 

907 

1947 

1097 

1954 

1322 

1941 

937 

1948 

1127 

1955 

1405 

Information  about  reports  and  other  data  on  ground  water  in  Florida  may  be  obtained  from  the  district  office, 
at  the  address  given  on  the  back  of  the  title  page. 


HYDROLOGIC  CONDITIONS 

Rainfall  was  below  normal  throughout  southern  Florida.  The  upper  St.  Johns  and  the  adjacent  Kissimmee 
River  basins  both  received  nine  inches  less  rainfall  than  in  the  1974  water  year  or  about  85  percent  of  the 
average  annual  precipitation.  The  Everglades  received  three  inches  less  in  the  northern,  fourteen  inches 
less  in  the  central,  and  seven  inches  less  in  the  southern  regions.  The  southeastern  coast  received  ten 
inches  less  rainfall  than  in  1974.  Streamflow,  therefore,  was  below  normal  for  all  of  south  Florida. 

The  St.  Johns  River  at  Christmas  recorded  streamflow  at  60  percent  of  the  annual  average.  This  was  55 
percent  below  1974.  The  discharge  of  the  Kissimmee  River  near  Okeechobee  was  55  percent  of  the  annual  average. 
This  was  70  percent  below  1974.  The  discharge  of  Fisheating  Creek  at  Palmdale  was  40  percent  of  normal  or  60 
percent  below  1974.  The  discharge  of  these  three  streams  this  year  was  in  the  lowest  25  percent  of  record. 
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Figure  3.  Location  of  gaging  stations  in  the  southern  portion  of  the  St.  Johns  River  basin  above  the  Oklawaha  River 


GAGING  STATION  RECORDS 
ST.  JOHNS  RIVER  BASIN 
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ST.  JOINS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02231350  St.  Johns  Headwaters  near  Vero  Beach,  Fla. 

LOCATION  .--Lat  27°38'26",  long  80°40'43",  in  NW  h  sec.  6,  T.33  S.,  R.37  E.,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  on  upstream 
side  of  bridge  on  State  Highway  60,  17.1  mi  (27.5  km)  west  of  courthouse  in  Vero  Beach  and  297  mi  (478  km)  upstream  from  mouth. 
Prior  to  May  21,  1974,  at  site  0.3  mi  (0.5  km)  east. 

DRAINAGE  AREA. -297  mi2  (769  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1942  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  18.56  ft  (5.657  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to 
May  21,  1974,  at  site  0.3  mi  (0.5  km)  east  at  same  datum. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  gage  height,  8.47  ft  (2.582  m)  Aug.  21;  minimum,  2.58  ft  (0.786  m)  Feb.  19. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  9.03  ft  (2.752  m)  Sept.  30,  1960;  minimum,  0.59  ft  (0.180  m)  May  23,  1970. 

REMARKS. --Stage  affected  by  development  of  system  of  dikes  and  controls;  not  equivalent  to  earlier  record  of  headwaters  marsh. 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN 


ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 


02231450  St.  Johns  Headwaters  near  Kenansville,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°49'19")  long  80°48'43",  in  NW  h  sec. 2,  T.31  S.,  R.  35  E. ,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  left 
bank  on  upstream  side  of  county  road  between  Kenansville  and  Fellsmere,  11.5  mi  (18.5  km)  east  of  Kenansville  and  283  mi  (455  km) 
upstream  from  mouth. 

.DRAINAGE  AREA. --537  mi2  (1,391  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1942  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  17.02  ft  (5.188  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  gage  height,  6.78  ft  (2.067  m)  Oct.  8;  minimum,  5.30  ft  (1.615  m)  May  7. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  9.35  ft  (2.850  m)  Oct.  16,  1956;  minimum,  2.65  ft  (0.808  m)  June  6,  7,  1962. 


REMARKS. --Water  level  at  gage  subject  to  fluctuation  caused  by  pumpage.  Stage  affected  by  development  of  system  of  dikes  and  controls; 
not  equivalent  to  earlier  record  of  headwaters  marsh. 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
0223156S  Crabgrass  Creek  near  Holopaw,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°07'48",  long  81°00'07",  in  SEls  sec. 15,  T.27  S. ,  R.33  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  at  bridge  on 
U.S.  Highway  192,  4.6  mi  (7.4  km)  east  of  Holopaw. 

DRAINAGE  AREA.--30.2  mi2  (78.2  km2). 

PERIOD  OF  RECORD.- -1965,  1967,  1969-70  (one  to  three  discharge  measurements  each  water  year),  October  1970  to  current  year  (discharge 
measurements  only) . 

EXTREMES. - -Period  of  record:  Maximum  discharge  measured,  484  ft3/s  (13.7  m3/s)  Aug.  22,  1974;  no  flow  observed  in  1965,  1967, 

1971,  1974. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1972:  Drainage  area. 

DISCHARGE  MEASUREMENTS,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

Oct.  23 .  2.4  Feb.  6 .  2.2  June  5 .  14 

Dec.  10 .  1.2  Apr.  8 . 36  Aug.  5 .  9.9 
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ST.  JOHNS  RIVER 


ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02231600  Jane  Green  Creek  near  Deer  Park,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°04'27",  long  80°S3'18",  in  SE^  sec. 2,  T.28  S. ,  R.34  E. ,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  right 
bank  of  leftmost  of  five  channels  on  upstream  side  of  bridge  on  county  road,  1.2  mi  (1.9  km)  southeast  of  Deer  Park,  2  mi  (3 

km)  downstream  from  confluence  of  Crabgrass  and  Bull  Creeks,  and  S.8  mi  (9.3  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --248  mi2  (642  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1953  to  current  year. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  18.55  ft  (5.654  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. --22  years,  275  ft3/s  (7.788  m3/s) ,  15.06  in/yr  (383  mm/yr) . 

EXTREMES. --Cur rent  year:  Maximum  discharge,  1,630  ft3/s  (46.2  m3/s)  Sept.  30,  stage  rising,  peak  occurred  Oct.  2,  1975;  maximum 

peak  discharge,  582  ft3/s  (16.5  m3/s)  Aug.  21  (gage  height,  5.37  ft  or  1.637  m) ;  no  flow  Apr.  10,  Apr.  13  to  June  4;  minimum 

gage  height,  1.35  ft  (0.411  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  18,400  ft3/s  (521  m3/s)  Oct.  17,  1956  (gage  height,  10.95  ft  or  3.338  m) ,  from  rating 
curve  extended  above  11,000  ft3/s  (312  m3/s);  no  flow  for  many  days  in  some  years;  creek  dry  at  gage  June  4,  5,  8-10, 

12-20,  1956. 

REMARKS . - - Records  poor . 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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19 

8.2 

7.6 

11 

0 

74 

24  1 

402 

30  3 

25 

54 

4.2 

20 

8.4 

1 1 

1  1 

0 

124 

230 

336 

285 

26 

50 

3.9 

20 

8.9 

12 

10 

0 

133 

2  34 

294 

336 

27 

46 

3  •  6 

19 

8.2 

15 

9.0 

0 

129 

31  1 

26? 

480 

26 

41 

3.4 

19 

7.4 

17 

8.0 

0 

126 

319 

232 

596 

29 

36 

3.2 

18 

6.8 

7.0 

0 

123 

302 

210 

615 

30 

32 

3.0 

17 

6.5 

6.0 

0 

127 

270 

192 

1 

.080 

31 

29 

16 

A  1 

247 

1  64 

TOTAL 

6,385 

311.3 

285.7 

340.6 

180.1 

332.4 

18.29 

0  1 

.374.0 

7,278 

7,620 

10 

•  447 

MEAN 

206 

10.4 

9.22 

11.0 

6.43 

10.7 

.61 

0 

45.8 

235 

246 

348 

MAX 

663 

26 

20 

16 

17 

18 

4.0 

0 

133 

319 

579 

1 

.080 

MIN 

29 

3.0 

1.9 

6.1 

2.5 

2.9 

0 

0 

0 

127 

138 

1  98 

CESM 

.83 

.04 

.04 

.04 

.03 

.04 

.003 

0 

.13 

.95 

.99 

1.40 

IN. 

.96 

.05 

.04 

.05 

.03 

.05 

.002 

0 

.21 

1.09 

1.14 

1  .57 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

109,615. 

63  MEAN 

300 

MAX  4, 

840 

MIN 

0 

CESM 

1.21  IN 

16.44 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

34,572. 

39  MEAN 

94.7 

MAX  1  , 

080 

MIN 

0 

CESM 

.38  IN 

5.19 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232000  St.  Johns  River  near  Melbourne,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°05'04",  long  80°4S'08",  in  NW1-*  sec. 5,  T.28  S.,  R.36  E. ,  Brevard  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  center  of 
span  on  upstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  192,  1.1  mi  (1.8  km)  downstream  from  Sawgrass  Lake,  1.7  mi  (2.7  km)  upstream  from 
Lake  Washington,  9.2  mi  (14.8  km)  west  of  Melbourne  and  262  mi  (422  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --968  mi2  (2,507  km2). 

PERIOD  OF  RECORD .- -October  1939  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  October  1939,  published  in  WSP  1304. 

GAGE. --Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  11.22  ft  (3.420  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  26, 

1940,  nonrecording  gage  at  site  200  ft  (60  m)  upstream  at  same  datum.  July  26,  1940,  to  Jan.  11,  1973,  water-stage  recorder  at 
site  200  ft  (60  m)  upstream  at  same  datum.  Oct.  1,  1969,  to  Oct.  5,  1972,  water-stage  recorder  for  Lake  Washington  near  Eau 
Gallie  (sta  02232100)  used  as  auxiliary  gage  for  this  station. 

AVERAGE  DISCHARGE. --36  years,  703  ft3/s  (19.91  m3/s) ,  509,300  acre-ft/yr  (628  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,830  ft3/s  (51.8  m3/s)  Oct.  1;  maximum  gage  height,  5.51  ft  (1.679  m)  Oct.  1; 
maximum  daily  reverse  flow,  27  ft3/s  (0.76  m3/s)  Apr.  25;  minimum  gage  height,  -1.28  ft  (-0.390  m)  May  27. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  18,000  ft3/s  (510  nr/s)  Oct.  18,  1956;  maximum  gage  height,  9.66  ft  (2.944  m) 

Sept.  30,  1960;  maximum  reverse  flow  measured,  109  ft3/s  (3.09  m3/s)  Sept.  18,  1950,  affected  by  wind;  minimum  gage  height, 

-1.28  ft  (-0.390  m)  May  27,  1975. 

REMARKS. --Records  poor. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).- -WSP  1504:  1945-54.  WSP  1905:  Drainage  area. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND  *  WATER  YEAR  OCTOPfR  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1830 

471 

270 

221 

113 

100 

56 

-7.7 

56 

258 

517 

581 

2 

1790 

451 

266 

202 

108 

68 

5.0 

-13 

114 

288 

488 

561 

3 

1690 

377 

264 

197 

108 

83 

49 

-3.2 

209 

288 

489 

580 

4 

1640 

378 

263 

192 

107 

67 

18 

-2.0 

233 

291 

467 

592 

5 

1660 

383 

262 

180 

123 

58 

17 

-19 

238 

281 

465 

590 

6 

1610 

361 

259 

147 

127 

103 

-3.4 

-6.8 

237 

272 

460 

581 

7 

1800 

330 

255 

1  46 

73 

93 

91 

-7.5 

240 

255 

446 

571 

8 

1780 

334 

252 

144 

86 

61 

78 

-6.9 

245 

239 

444 

565 

9 

1740 

326 

253 

132 

85 

16 

39 

-14 

241 

265 

443 

558 

10 

1730 

334 

250 

120 

64 

36 

46 

-2.8 

232 

318 

442 

567 

11 

1690 

310 

253 

126 

77 

-16 

86 

-3.1 

230 

344 

436 

594 

12 

1680 

302 

252 

123 

109 

16 

20 

-14 

202 

348 

419 

592 

13 

1640 

306 

251 

96 

41 

27 

30 

39 

179 

355 

476 

591 

14 

1570 

340 

252 

113 

75 

14 

35 

32 

170 

366 

506 

554 

15 

1550 

328 

249 

123 

75 

10 

-8.0 

62 

191 

374 

517 

573 

16 

1520 

266 

252 

153 

92 

51 

48 

68 

153 

382 

531 

567 

17 

1400 

263 

257 

153 

43 

-17 

63 

66 

173 

400 

525 

589 

18 

1290 

259 

256 

152 

21 

47 

54 

59 

185 

402 

565 

589 

19 

1200 

256 

259 

151 

59 

99 

44 

24 

212 

379 

522 

565 

20 

1140 

254 

279 

160 

8.9 

13 

22 

2.8 

218 

414 

591 

583 

21 

1010 

271 

249 

154 

22 

24 

22 

4.  1 

195 

419 

694 

583 

22 

978 

242 

248 

149 

102 

70 

21 

2.5 

184 

423 

691 

594 

23 

912 

278 

246 

138 

64 

28 

-18 

2.8 

143 

436 

726 

658 

24 

863 

275 

246 

119 

75 

41 

1.3 

1  1 

159 

434 

737 

629 

25 

788 

272 

246 

181 

114 

.90 

-27 

9.7 

170 

424 

741 

646 

26 

730 

272 

246 

147 

95 

-24 

-23 

9.6 

188 

430 

724 

855 

27 

681 

275 

245 

125 

97 

21 

-26 

9.5 

242 

413 

691 

894 

2e 

619 

276 

244 

135 

91 

-26 

-25 

9.5 

262 

458 

639 

857 

29 

573 

272 

244 

132 

— 

-17 

-1.1 

10 

262 

483 

624 

864 

30 

533 

269 

256 

131 

— 

67 

-16 

53 

252 

508 

608 

997 

31 

506 

— 

263 

130 

— 

-19 

— 

98 

— 

507 

592 

— 

TOTAL 

40143 

9331 

7887 

4572 

2254.9 

1094.90 

697.8 

472.5 

6015 

11454 

17216 

19120 

MEAN 

1295 

311 

254 

147 

80.5 

35.3 

23.3 

15.2 

20  1 

369 

555 

637 

MAX 

1830 

471 

279 

221 

127 

103 

91 

98 

262 

508 

741 

997 

MIN 

506 

242 

244 

96 

8.9 

-26 

-27 

-19 

56 

239 

419 

554 

AC-ET 

79620 

18510 

15640 

9070 

4470 

2170 

1380 

937 

11930 

22720 

34150 

37920 

CAL 

YR 

1974 

TOTAL 

248058.31 

MEAN 

680 

MAX 

2520 

MIN  -49 

AC-FT 

492000 

WTR 

YR 

1975 

TOTAL 

120258.10 

MEAN 

329 

MAX 

1830 

MIN  -27 

AC-FT 

238500 

NOTE. --Negative  figures  indicate  reverse  flow. 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEAI 

MAX 

MIN 

WTR 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLATCA'IA  RIVER 

02232UUU  St.  Johns  River  near  Melbourne,  Ela. 

GAGE  HEIGHT.  IN  FEET  *  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

5.49 

3.79 

2.02 

1.67 

1.17 

.85 

.29 

-.68 

-.95 

.64 

2.64 

3.37 

5.45 

3.69 

1.96 

1.69 

1.17 

.84 

.28 

-.71 

-.77 

.69 

2.67 

3.37 

5.44 

3.63 

1.91 

1.60 

1.17 

.84 

.20 

-.78 

-.56 

.73 

2.70 

3.37 

5.43 

3.56 

1.88 

1.58 

1.10 

.80 

.21 

-.83 

-.47 

.79 

2.70 

3.38 

5.37 

3.46 

1.86 

1.61 

1.09 

.89 

.14 

-.83 

-.42 

.83 

2.76 

3.40 

5.39 

3.40 

1.82 

1.60 

1.09 

.83 

.13 

-.82 

-.39 

.91 

2.77 

3.40 

5.45 

3.35 

1.77 

1.59 

1 .  12 

.79 

.06 

-.91 

-.36 

.91 

2.78 

3.37 

5.48 

3.25 

1.76 

1.55 

1.06 

.81 

.01 

-.90 

-.34 

.96 

2.79 

3.35 

5.46 

3.22 

1.77 

1.56 

1.03 

.80 

-.03 

-.93 

-.35 

1.04 

2.80 

3.35 

5.44 

3.15 

1.74 

1.50 

1 .03 

.72 

-.06 

-.94 

-.33 

1.15 

2.80 

3.35 

5.36 

3.08 

1.71 

1.48 

1.03 

.72 

-.08 

-.94 

-.27 

1.26 

2.78 

3.35 

5.34 

3.02 

1.67 

1.45 

.99 

.68 

-.05 

-.96 

-.26 

1.37 

2.78 

3.36 

5.27 

2.93 

1.66 

1.51 

1.01 

.62 

-.10 

-1.00 

-.23 

1.46 

2.85 

3.37 

5.21 

2.90 

1.69 

1.49 

1.01 

.61 

-.18 

-1.03 

-.19 

1.60 

2.91 

3.37 

5.16 

2.87 

1.61 

1.45 

.96 

.67 

-.14 

-1.04 

-.18 

1.67 

2.94 

3.38 

5.11 

2.80 

1.67 

1.41 

.91 

.59 

-.09 

-1.00 

-.15 

1.76 

2.97 

3.40 

5.04 

2.73 

1.77 

1.42 

.93 

.61 

-.18 

-.97 

-.14 

1  .82 

2.99 

3.45 

4.92 

2.67 

1.75 

1.38 

.90 

.61 

-.26 

-1.04 

-.09 

1.93 

3.01 

3.45 

4.87 

2.63 

1  .73 

1.36 

.83 

.61 

-.31 

-.99 

.00 

2.05 

3.05 

3.43 

4.77 

2.57 

1.72 

1.34 

.85 

.61 

-.27 

-.97 

.04 

2.14 

3.22 

3.43 

4.69 

2.52 

1.79 

1.38 

.85 

.61 

-.25 

-.98 

.06 

2.22 

3.32 

3.43 

4.60 

2.44 

1.80 

1.37 

.85 

.56 

-.33 

-1.01 

.12 

2.28 

3.33 

3.43 

4.51 

2.38 

1.77 

1.35 

.80 

.58 

-.38 

-1.06 

.16 

2.34 

3.40 

3.39 

4.41 

2.31 

1.77 

1.31 

.79 

.50 

-.42 

-1.10 

.23 

2.38 

3.42 

3.44 

4.29 

2.23 

1.77 

1.26 

.  86 

.53 

-.45 

-1.12 

.27 

2.40 

3.45 

3.48 

4.25 

2.22 

1.77 

1.31 

.87 

.54 

-.49 

-1.15 

.32 

2.43 

3.46 

3.55 

4.16 

2.16 

1.73 

1.29 

.86 

.44 

-.54 

-1.23 

.39 

2.46 

3.46 

3.61 

4.08 

2.15 

1.72 

1.29 

.83 

.42 

-.62 

-1.23 

.48 

2.51 

3.46 

3.62 

3.96 

2.06 

1.72 

1.27 

— 

.36 

-.64 

-1.22 

.51 

2.57 

3.46 

3.68 

3.93 

2.01 

1.71 

1.24 

— 

.31 

-.67 

-1.15 

.55 

2.59 

3.44 

3.90 

3.83 

— 

1.67 

1.22 

— 

.36 

— 

-1.01 

— 

2.58 

3.39 

— 

4.91 

2.84 

1.76 

1.44 

.97 

•  64 

-.17 

-.98 

-.11 

1.69 

3.05 

3.44 

5.49 

3.79 

2.02 

1.69 

1.17 

.89 

.29 

-.68 

.55 

2.59 

3.46 

3.90 

3.83 

2.01 

1.61 

1.22 

.79 

.31 

-.67 

-1.23 

-.95 

.64 

2.64 

3.35 

1975  MEAN 

1.63 

MAX  5.49 

MIN  -1 

.23 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232200  Wolf  Creek  near  Deer  Park,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  28°12'46",  long  80°54'40",  in  NWh  sec. 22,  T.26  S.,  R.34  E. ,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  right 
bank  on  upstream  side  of  bridge  on  State  Highway  419,  2.9  mi  (4.7  km)  upstream  from  mouth  and  8.5  mi  (13.7  km)  north  of  Deer 
Park. 

DRAINAGE  AREA. --25.7  mi2  (66.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --January  1956  to  current  year. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  19.35  ft  (5.898  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  13,  1967,  at  site  0.8  mi 
(1.3  km)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -19  years,  36.2  ft3/s  (1.025  m3/s). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  532  ft3/s  (15.1  m3/s)  Aug.  17  (gage  height,  6.65  ft  or  2.027  m) ;  no  flow  Apr.  28 
to  May  9;  minimum  gage  height,  2.81  ft  (0.856  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  7,700  ft3/s  (218  m3/s)  Oct.  16,  1956,  from  rating  curve  extended  above  1,400  ft3/s 
(39.6  m3/s);  maximum  gage  height,  10.2  ft  (3.11  m) ,  estimated,  Aug.  28,  1964,  present  site;  no  flow  for  many  days  in  some 
years;  minimum  gage  height,  1.01  ft  (0.308  m)  Aug.  14,  1972,  caused  by  temporary  earthen  dam  upstream  and  pumpage  from  gage 
pool;  prior  to  Aug.  14,  1972,  minimum  gage  height  observed,  2.23  ft  (0.680  m)  May  9,  1967,  present  site. 

REMARKS. --Records  good.  Flow  regulated  to  some  extent  since  October  1970  by  the  construction  of  Jane  Green  Reservoir;  levees  were 
constructed  and  an  interconnecting  canal  was  dug  joining  the  watershed  areas  of  Taylor  Creek,  Pennywash  Creek,  Cox  Creek  and 
Wolf  Creek. 


D I SCHARGE •  IN  CUBIC  FFFT  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

D*-C 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

34 

1.7 

1.3 

2.4 

1.6 

1.2 

.08 

0 

.28 

150 

12 

42 

2 

26 

1  .6 

1.3 

2.2 

1.5 

.98 

.07 

n 

2.7 

164 

11 

90 

3 

20 

1.7 

1.3 

2.0 

1.4 

.76 

.07 

0 

134 

98 

8.8 

120 

4 

16 

1  .6 

1.2 

1.9 

1.3 

.59 

.05 

0 

53 

61 

7.6 

85 

5 

13 

1.5 

1.2 

1.9 

1.3 

1.5 

.04 

0 

19 

37 

7.4 

57 

6 

12 

1.4 

1.2 

1.9 

1.6 

3.5 

.04 

0 

10 

39 

9.8 

39 

7 

22 

1 .3 

1 .  1 

l.« 

1.9 

2.4 

.04 

0 

5.1 

73 

9.1 

29 

H 

27 

1.2 

1  .  1 

1.8 

1.8 

1.7 

.03 

0 

3.0 

52 

7.3 

22 

9 

23 

1.5 

1.0 

2.5 

1.6 

1.2 

.04 

0 

2.4 

56 

5.8 

17 

10 

18 

1.9 

1.0 

2.9 

1.5 

.93 

.05 

.04 

10 

63 

4.1 

18 

11 

15 

1  .8 

.96 

2.4 

1.8 

.76 

.06 

.08 

23 

46 

3.0 

17 

12 

12 

1.7 

.99 

2.  1 

2.0 

.64 

.  1  1 

.08 

18 

34 

3.6 

14 

13 

10 

1.5 

1.2 

2.4 

1.9 

.54 

.12 

.06 

16 

27 

23 

14 

14 

8.8 

1.3 

1.7 

3.7 

1.5 

.47 

.  14 

.05 

13 

22 

81 

104 

15 

7.2 

1.3 

2.3 

3.4 

1.3 

.43 

.28 

.24 

9.  1 

17 

81 

395 

16 

6.3 

1.3 

4.2 

2.7 

1 .  1 

.40 

•  5A 

1.1 

5.9 

13 

51 

204 

17 

5.7 

1.4 

14 

2.4 

.95 

.45 

.31 

1  .4 

5.9 

9.5 

388 

108 

18 

6.1 

1.3 

16 

2.4 

.84 

.63 

.19 

1.6 

4.5 

8.  1 

238 

65 

19 

5.3 

1 .3 

1  1 

2.3 

.74 

.85 

.13 

1.2 

3.  1 

8.4 

146 

46 

20 

3.9 

1.2 

7.1 

2.2 

.65 

.76 

.10 

.82 

2.4 

93 

276 

36 

21 

3.0 

1.1 

6.  1 

1.9 

.71 

.56 

.08 

.52 

3.0 

126 

229 

30 

22 

2.5 

.97 

5.7 

1.9 

2.0 

.42 

.07 

.31 

7.0 

57 

125 

25 

23 

2.3 

.86 

4.7 

1.9 

2.5 

.31 

.06 

.19 

10 

38 

72 

21 

24 

2.2 

.83 

4.  1 

1.9 

2.1 

.22 

.05 

.11 

1  1 

26 

45 

68 

25 

2.0 

.86 

3.7 

1.9 

2.7 

.17 

.04 

.07 

13 

18 

31 

191 

26 

1.8 

.84 

3.5 

2.5 

2.5 

.11 

.03 

.04 

42 

15 

23 

135 

27 

1.7 

1.0 

3.3 

2.7 

1.8 

.08 

.01 

.02 

34 

17 

17 

79 

2b 

1.6 

1.4 

3.3 

2.4 

1.5 

.07 

0 

.02 

23 

24 

14 

.54 

29 

1.6 

1.3 

3.0 

2.0 

.07 

0 

.06 

31 

23 

1  1 

85 

30 

1.6 

1.2 

2.8 

1.9 

.07 

0 

.  1 1 

42 

18 

9.3 

141 

31 

1  7 

14 

23 

TOTAL 

313.3 

39.86 

113.95 

70.0 

44.0  9 

22.83 

2.83 

8.38 

556.38 

1,447.0 

1,972.8 

2,351 

MF  AN 

10.1 

1.33 

3.68 

2.26 

1.57 

.74 

.094 

.27 

16.5 

46.7 

63.6 

78.4 

MAX 

34 

1.9 

16 

3.7 

2.7 

3.5 

.54 

1.6 

134 

164 

388 

395 

MIN 

1.6 

.83 

.96 

1.7 

.65 

.06 

0 

0 

.28 

8.  1 

3.0 

14 

CAL  YP 

1974  TOTAL 

15,635. 

97  Mf  AN 

42.8 

MAX  1,200 

MIN  0 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

6,942. 

4  d  MEAN 

19.0 

MAX  395 

MIN  0 

30 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°22'10",  long  80°S2'22",  in  SEU  sec. 25,  T.24  S. ,  R.34  E. ,  Brevard  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  520,  0.6  mi  (1.0  km)  upstream  from  Taylor  Creek,  0.7  mi  (1.1  km)  downstream 
from  outlet  of  Lake  Poinsett,  8.8  mi  (14.2  km)  west  of  Cocoa,  and  232  mi  (373  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --1,331  mi2  (3,447  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1953  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Oct.  1,  1959,  nonrecording  gage  at  site  3.7  mi  (6.0 
km)  east  on  north  shore  of  Lake  Poinsett  at  datum  5.06  ft  (1.542  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE. --22  years,  1,068  ft3/s  (30.25  m3/s) ,  10.90  in/yr  (277  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  3,530  ft3/s  (100  m3/s)  Oct.  1,  stage  falling,  peak  occurred  Sept.  28,  1974: 

no  independent  peak  discharge  during  year;  maximum  gage  height,  14.60  ft  (4.450  m)  Oct.  1;  minimum  daily  discharge,  30  ft3/s  (0.85 
m3/s)  May  9;  minimum  gage  height,  8.38  ft  (2.554  m)  May  9,  affected  by  wind. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  10,700  ft3/s  (303  m3/s)  Oct.  11,  1953;  maximum  gage  height  observed,  16.96  ft 
(5.169  m) ,  present  site  and  datum,  Oct.  11,  1953;  minimum  daily  discharge,  16  ft3/s  (0.45  m3/s)  June  6,  1962;  minimum  gage 
height,  7.77  ft  (2.368  m)  Mar.  6,  1962,  affected  by  wind. 

REMARKS. --Records  fair.  Records  include  inflow  from  Taylor  Creek.  Gage  heights  are  published  as  elevations  for  Lake  Poinsett 
(sta  02232300)  in  the  section  of  this  report  entitled  LAKE  ELEVATIONS. 

REVISIONS. --WSP  1905:  Drainage  area. 


DISCHARGE, 

IN  CUBIC  FEET 

PtR 

SECOND, 

WATER 

YEAP  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMRFR  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.530 

1.600 

487 

274 

161 

114 

79 

48 

56 

162 

559 

694 

2 

3.430 

1 , 540 

468 

263 

153 

106 

82 

45 

66 

160 

547 

693 

3 

3.280 

1,500 

455 

268 

155 

101 

64 

46 

79 

160 

538 

697 

4 

3.160 

1.450 

450 

258 

151 

106 

64 

31 

88 

163 

535 

699 

5 

3.050 

1,400 

438 

245 

147 

104 

67 

34 

92 

165 

523 

709 

6 

2.910 

1.350 

426 

24  1 

136 

113 

66 

36 

90 

173 

517 

734 

7 

3.100 

1.270 

418 

236 

138 

116 

70 

39 

86 

174 

50  7 

759 

8 

3.200 

1.230 

392 

241 

138 

107 

75 

33 

86 

179 

510 

772 

9 

3.170 

1.180 

368 

238 

137 

103 

70 

30 

102 

188 

F09 

777 

10 

3,090 

1,160 

364 

244 

136 

114 

69 

31 

124 

203 

501 

767 

1  1 

3,010 

1,  120 

364 

233 

134 

117 

65 

34 

127 

223 

486 

759 

12 

2,930 

1,070 

355 

233 

134 

119 

65 

41 

127 

241 

481 

748 

13 

2.800 

1,020 

341 

210 

128 

119 

69 

36 

126 

262 

465 

733 

14 

2.710 

994 

328 

203 

129 

1 10 

82 

41 

128 

300 

50  1 

716 

15 

2,620 

958 

334 

205 

134 

100 

71 

49 

131 

323 

503 

775 

16 

2,540 

928 

328 

206 

135 

104 

62 

57 

132 

332 

S09 

786 

17 

2.460 

904 

335 

200 

130 

100 

71 

55 

135 

326 

527 

791 

18 

2.390 

863 

342 

202 

127 

109 

79 

48 

134 

334 

538 

796 

19 

2,300 

835 

347 

204 

124 

88 

75 

51 

133 

347 

545 

817 

20 

2,250 

795 

349 

198 

1  19 

95 

61 

48 

1  30 

259 

583 

816 

21 

2,180 

736 

337 

1«6 

lie 

102 

57 

44 

131 

370 

627 

808 

22 

2.  120 

707 

329 

188 

126 

97 

69 

47 

130 

378 

652 

810 

23 

2.040 

692 

334 

190 

130 

99 

74 

46 

133 

391 

672 

813 

24 

1,990 

669 

327 

189 

117 

99 

63 

47 

130 

395 

684 

797 

25 

1.950 

643 

316 

185 

116 

91 

58 

47 

134 

394 

691 

800 

26 

1,890 

596 

306 

181 

118 

85 

55 

49 

142 

391 

704 

793 

27 

1.850 

583 

307 

179 

118 

93 

55 

48 

148 

415 

704 

804 

28 

1.790 

557 

298 

177 

1  1  4 

100 

53 

49 

156 

469 

707 

«11 

29 

1,750 

545 

291 

175 

94 

53 

48 

159 

512 

710 

841 

30 

1,720 

534 

285 

170 

83 

51 

46 

160 

532 

705 

878 

5? 

554 

693 

J  1 

total 

78,880  29,429  11 

,099 

6,587 

3 

,  703 

3,  169 

1 ,994 

1 ,356 

3,595 

9,575 

17,953 

23,193 

mean 

2,545 

981 

358 

212 

132 

102 

66.5 

43.7 

120 

309 

579 

773 

max 

3,530 

1.600 

487 

274 

161 

1  19 

8? 

57 

160 

554 

710 

878 

MIN 

1,670 

534 

280 

165 

114 

81 

51 

30 

56 

160 

461 

693 

CFSM 

1.91 

.74 

.27 

.16 

.10 

.08 

.05 

.03 

.09 

.23 

.44 

.58 

IN. 

2.20 

.82 

.31 

.18 

.10 

.09 

.06 

.04 

.10 

.27 

.50 

.65 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

433,900 

MEAN 

1.189 

Max 

4,140 

MIN  76 

CFSM  . 

89  IN  12 

.13 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

190,533 

MEAN 

522 

MAX 

3,530 

MIN  30 

CFSM  . 

39  IN  5 

.33 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232500  St.  Johns  River  near  Christmas,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°32'34",  long  80°56'40",  in  SWh  sec. 29,  T.22  S.,  R.34  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  on  left  bank 
about  150  ft  (46  m)  downstream  from  bridge  on  State  Highway  SO,  0.3  mi  (0.5  km)  upstream  from  Tootoosahatchee  Creek,  2  mi 
(3  km)  upstream  from  Lake  Cone,  4.5  mi  (7.2  km)  east  of  Christmas,  and  209  mi  (336  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --1,539  mi2  (3,986  km2),  includes  that  of  Tootoosahatchee  Creek. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1933  to  current  year.  Prior  to  January  1934,  monthly  discharge  only,  published  in  WSP  1304. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  1.62  ft  (0.494  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  July  23,  1934,  nonrecording  gage 
at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --42  years,  1,341  ft3/s  (37.98  m3/s) ,  11.83  in/yr  (300  mm/yr) . 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  discharge,  5,170  ft3/s  (146  m3/s)  Oct.  1,  stage  falling,  peak  occurred  Sept.  30,  1974;  maximum 
peak  discharge,  1,950  ft3/s  (55.2  m3/s)  Aug.  20  (gage  height,  6.66  ft  or  2.030  m) ;  minimum  discharge,  37  ft3/s  (1.05  m3/s) 

May  10-13  (gage  height,  0.99  ft  or  0.302  m). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  11,700  ft3/s  (331  m3/s)  Oct.  12,  1953;  maximum  gage  height,  10.81  ft  (3.295  m) ;  no 

flow  Mar.  22-27,  Apr.  19  June  12,  13,  1939;  minimum  gage  height,  0.48  ft  (0.146  m)  June  19,  1945. 

REMARKS. --Records  fair.  Records  do  not  include  diversions  through  Ellis  Canal  into  Indian  River. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1970:  Drainage  area. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC  FFET 

PER 

SECOND, 

WATER 

YEAR  OCTORFR 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEd 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

S.  100 

2.210 

709 

359 

192 

120 

76 

49 

50 

1.050 

965 

1 .010 

2 

4,890 

2,140 

683 

34  7 

188 

117 

73 

45 

59 

954 

924 

1.000 

3 

4,680 

2,090 

641 

331 

182 

1  14 

71 

42 

no 

861 

893 

1,060 

4 

4,580 

2.000 

608 

318 

176 

109 

66 

40 

123 

754 

851 

1.060 

5 

4,420 

1.910 

582 

312 

168 

113 

60 

40 

118 

646 

834 

1.060 

6 

4,350 

1,840 

564 

300 

166 

117 

60 

40 

110 

546 

829 

1 , 050 

7 

4, 750 

1,760 

548 

290 

160 

116 

59 

39 

101 

462 

964 

1.020 

8 

4,920 

1.690 

523 

278 

154 

116 

61 

39 

94 

388 

1,010 

980 

9 

4,820 

1,650 

504 

275 

148 

1  14 

63 

39 

90 

348 

1,010 

946 

10 

4,680 

1,600 

478 

278 

148 

110 

64 

38 

95 

332 

981 

94  8 

11 

4,500 

1.530 

453 

276 

151 

112 

65 

37 

105 

329 

920 

944 

12 

4 , 350 

1.440 

437 

278 

151 

115 

67 

37 

1  1  1 

355 

881 

926 

13 

4,150 

1,380 

431 

271 

152 

117 

62 

37 

114 

402 

943 

925 

14 

4,000 

1 , 350 

419 

269 

147 

118 

62 

39 

115 

532 

1.080 

962 

IS 

3,820 

1,310 

417 

249 

143 

117 

67 

46 

1  14 

598 

1 .270 

977 

16 

3.650 

1,280 

427 

236 

143 

1  10 

66 

63 

164 

621 

1  .520 

990 

17 

3,530 

1.250 

514 

232 

144 

109 

60 

67 

524 

611 

1,730 

1.000 

18 

3,420 

1,210 

558 

234 

144 

107 

59 

80 

720 

600 

1.840 

1.020 

19 

3,300 

1,180 

536 

233 

140 

106 

60 

71 

817 

64  1 

1.880 

1 .030 

20 

3,200 

1.130 

511 

231 

136 

102 

61 

60 

80  3 

648 

1 ,930 

1 .020 

21 

3.100 

1,080 

492 

230 

133 

95 

57 

53 

782 

659 

1.910 

989 

22 

2,980 

1,040 

481 

219 

130 

94 

53 

49 

792 

660 

1,880 

967 

23 

2.860 

998 

466 

216 

130 

94 

52 

45 

803 

670 

1.780 

950 

24 

2,760 

956 

453 

214 

132 

92 

55 

43 

876 

655 

1.650 

974 

2S 

2,680 

920 

443 

213 

135 

91 

53 

43 

898 

633 

1 ,490 

1.060 

26 

2,600 

875 

432 

219 

129 

88 

50 

42 

1,070 

647 

1 ,360 

1.120 

27 

2,510 

842 

419 

216 

124 

82 

48 

41 

1.310 

759 

1.240 

1  .  150 

28 

2,450 

805 

404 

210 

122 

82 

46 

42 

1.370 

915 

1.170 

1  ,  160 

29 

2,400 

773 

394 

206 

84 

47 

44 

1.270 

1.020 

1,110 

1,160 

30 

2,340 

743 

382 

202 

84 

45 

54 

1  ,  170 

1,030 

1,060 

1,240 

31 

2,290 

371 

198 

82 

c:  a 

\  ,  o  ?fi 

total 

114,080 

40.982  15 

,280 

7,940 

4 

,168 

3.227 

1.788 

1 

,458 

14,878 

20,336 

38,925 

30,698 

MEAN 

3.680 

1,366 

493 

256 

149 

104 

59.6 

47.0 

496 

656 

1,256 

1.023 

MAX 

5,100 

2,210 

709 

359 

192 

120 

76 

80 

1,370 

1,050 

1.930 

1.240 

MIN 

2,290 

743 

371 

198 

1 22 

82 

45 

37 

50 

329 

829 

925 

CfSM 

2.39 

.89 

.32 

.17 

.10 

.07 

.04 

.03 

.3? 

.43 

.82 

.66 

IN. 

2.76 

.99 

.37 

.19 

.10 

.08 

.04 

.04 

.36 

.49 

.94 

.74 

CAL  YR 

1974  TOTAL  603,931 

MEAN 

1,655 

MAX 

5 , 8b0 

MIN  b9 

CFSM  1 

.08 

IN 

14.60 

WTR  YR 

1975  TOTAL  293,760 

MEAN 

805 

MAX 

5,100 

MIN  37 

CFSM 

.5? 

IN 

7.10 

3  2  ST.  JOHNS  RIVER 

ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232500  St.  Johns  River  near  Christmas,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

7.75 

6.31 

4.00 

2.93 

2.31 

1.89 

1.46 

1.13 

1.15 

5.04 

5.11 

5.34 

? 

7.66 

6  .  ?6 

3.92 

?  *  H9 

2.29 

1.87 

1.43 

1.06 

1.26 

4.83 

5.02 

5.31 

3 

7.56 

6.2? 

3.80 

2.84 

2.26 

1.83 

1.41 

1.05 

1.79 

4.60 

4.95 

5.45 

4 

7.49 

6.17 

3.71 

2.79 

2.23 

1.76 

1.35 

1.02 

1.92 

4.33 

4.85 

5.46 

5 

7.40 

6.1  1 

3.64 

2.77 

2.19 

1.83 

1.28 

1.02 

1.87 

4.03 

4.81 

5.46 

6 

7.34 

6.04 

3.58 

2.73 

2.18 

1.86 

1.27 

1.02 

1.78 

3.75 

4.81 

5.42 

7 

7.50 

5  •  96 

3.54 

2.70 

2.15 

1.66 

1.27 

1.01 

1.71 

3.50 

5.  15 

5.36 

B 

7.55 

5.89 

3.47 

2.66 

2.12 

1 .86 

1.29 

1.01 

1  .64 

3.27 

5.27 

5.27 

9 

7.5? 

5.85 

3.41 

2.65 

2.08 

1.84 

1.31 

1.01 

1.60 

3.15 

5.28 

5.20 

10 

7.47 

5.80 

3.33 

2.66 

2.08 

1.80 

1.32 

1.00 

1.65 

3.10 

5.20 

5.21 

11 

7.40 

5.73 

3.24 

2.65 

2. 10 

1.81 

1.33 

.99 

1.76 

3.09 

5.07 

5.  19 

1? 

7.34 

5.64 

3.19 

2.66 

2.10 

1.84 

1.35 

.99 

1.82 

3.19 

4.97 

5.  15 

13 

7.26 

S  •  56 

3.17 

2.64 

2.  1  1 

1.86 

1.30 

.99 

1.86 

3.35 

5.12 

5.16 

14 

7.20 

5.50 

3.13 

2.63 

2.08 

1.87 

1.30 

1.02 

1.87 

3.78 

5.45 

5.25 

15 

7.13 

5.43 

3.12 

2.56 

2.05 

1.86 

1.35 

1.10 

1.88 

3.98 

5.83 

5.29 

16 

7.06 

5.36 

3.16 

2.50 

2.05 

1.80 

1.34 

1.32 

2.17 

4.06 

6.20 

5.32 

17 

7.01 

5.30 

3.44 

2.49 

2.06 

1.78 

1.27 

1.36 

3.51 

4.03 

6.43 

5.36 

lti 

6.96 

5.22 

3.56 

2.50 

2.05 

1.77 

1.26 

1.50 

4.10 

4.01 

6.55 

5.40 

19 

6.90 

5.  15 

3.50 

2.49 

2.03 

1.76 

1.28 

1.41 

4.38 

4.  14 

6.61 

5.41 

20 

6.85 

5.05 

3.43 

2.49 

2.00 

1.72 

1.29 

1.28 

4.34 

4.17 

6.65 

5.38 

21 

6.80 

4.95 

3.37 

2.48 

1.99 

1.65 

1.24 

1.19 

4.29 

4.21 

6.64 

5.33 

22 

6*74 

4.85 

3.34 

2.44 

1.97 

1.64 

1.18 

1.14 

4.33 

4.22 

6.61 

5.28 

23 

6.68 

4.74 

3.29 

2.42 

1.96 

1.64 

1.18 

1.09 

4.37 

4.25 

6.51 

5.24 

24 

6,63 

4.64 

3.24 

2.42 

1.98 

1.62 

1.21 

1.07 

4.57 

4.22 

6.36 

5.30 

25 

6.59 

4.55 

3.21 

2.41 

2.00 

1.61 

1.19 

1.06 

4.63 

4.16 

6.18 

5.51 

26 

6.55 

4.44 

3.  1  7 

2.44 

1.96 

1.58 

1  .  15 

1.05 

5.04 

4.21 

6.01 

5.64 

27 

6 . 50 

4.35 

3.13 

2.42 

1.93 

1  .52 

1.1? 

1.04 

5.53 

4.54 

5.83 

5.71 

2« 

6.47 

4.26 

3.08 

2.40 

1.91 

1.52 

1.10 

1.05 

5.64 

4.95 

5.68 

5.72 

29 

6.43 

4.  18 

3.05 

2.38 

1.54 

1.11 

1.06 

5.49 

5.21 

5.55 

5.73 

3U 

6.39 

4.09 

3.01 

2.36 

1.54 

1.09 

1.20 

5.30 

5.24 

5.44 

5.91 

AN 

7.05 

5.3? 

3.36 

2.57 

2.06 

1.74 

1.27 

1.11 

3.1 1 

4.12 

5.66 

5.39 

MAX 

7.75 

6.31 

4.00 

2.93 

2.31 

1.89 

1  .46 

1.50 

5.64 

5.24 

6.65 

5.91 

MIN 

6 . 36 

4.09 

2.97 

2.34 

1.91 

1.52 

1.09 

.99 

1.15 

3.09 

4.81 

5.15 

C  A 1  YR 

1974  MF  AN 

4.51 

MAX  8.04 

MIN  1 

.39 

w  Tk  Yh* 

1975  MEAN 

3.58 

MAX  7.75 

MIN 

.99 

ST.  JOWS  RIVER 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKALAWAHA  RIVER 
02233001  Econlockhatchee  River  at  Magnolia  Ranch  near  Bithlo,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°25'27",  long  81°07'10",  in  SE  h  sec.  4,  T.24  S.,  R.32  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  center  of 
span  on  downstream  side  of  bridge  on  Wewahootee  Road,  2S0  ft  (76  m)  downstream  from  Disston  Canal  and  7  mi  (11  km)  south  of  Bithlo. 

DRAINAGE  AREA.--32.9  mi2  (85.2  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --I960,  1964-67  (one  discharge  measurement  each  year),  October  1972  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datun  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  110  ft3/s  (3.12  m3/s)  Oct.  1,  (gage  height,  61.54  ft  or  18.757  m) ;  stage  falling,  peak 
occurred  Sept.  25,  1974;  maximum  peak  discharge,  72  ft3/s  (2.04  m3/s)  Aug.  24  (gage  height  61.15  ft  or  18.639  m) ;  no  flow  for 
many  days;  river  dry  at  gage  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  122  ft3/s  (3.46  m3/s)  July  8,  1974  (gage  height  61.73  ft  or  18.815  m) ;  no  flow  for  many  days 
each  year;  river  dry  at  gage  for  many  days  in  each  year. 

REMARKS. --Records  fair. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC 

FEET  1 

PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SED 

1 

107 

13 

3.2 

3.2 

.53 

0 

1.4 

10 

50 

2 

101 

11 

2.9 

3.0 

.46 

0 

9.3 

7.8 

47 

3- 

94 

11 

2.8 

2.6 

.42 

0 

7.5 

8.7 

46 

4 

88 

9.6 

2.5 

2.5 

.38 

0 

2.3 

10 

46 

5 

81 

9.3 

2.3 

2.4 

.34 

0 

.96 

10 

45 

6 

77 

8.4 

2.2 

2.2 

.30 

0 

.46 

9.0 

44 

T 

76 

7.8 

2.1 

2.0 

.26 

0 

.21 

8.4 

42 

B 

74 

6.9 

2.0 

1.8 

.21 

0 

.16 

6.9 

41 

9 

70 

6.9 

1.9 

1.7 

.21 

0 

.30 

7.2 

43 

10 

66 

6.6 

1.8 

1.6 

.19 

0 

.71 

9.3 

49 

11 

62 

6.0 

1.7 

1.5 

.24 

0 

1.3 

11 

52 

12 

58 

5.1 

1.7 

1.4 

.21 

0 

1.3 

12 

48 

13 

54 

4.6 

1.9 

1.4 

.21 

o 

.77 

13 

45 

14 

50 

4.1 

2.1 

1.6 

.16 

0 

.49 

12 

45 

15 

47 

3.9 

2.5 

1.5 

.12 

0 

.38 

11 

50 

16 

44 

3.7 

3.2 

1.4 

.07 

0 

.49 

14 

50 

17 

43 

3.5 

8.7 

1.3 

.02 

0 

.34 

22 

47 

IB 

40 

3.3 

14 

1.2 

0 

0 

.34 

24 

44 

19 

38 

3.2 

12 

1.2 

0 

0 

2.3 

32 

44 

20 

35 

3.0 

10 

1.1 

0 

0 

17 

64 

45 

21 

32 

2.8 

9.3 

.96 

0 

0 

12 

69 

45 

22 

29 

2.5 

8.7 

.90 

0 

0 

6.6 

71 

45 

23 

27 

2.4 

7.8 

.84 

0 

0 

2.9 

72 

44 

24 

26 

2.3 

7.2 

.77 

0 

0 

1.6 

72 

45 

25 

24 

2.2 

6.6 

.77 

0 

0 

.90 

70 

46 

26 

22 

2.1 

6.3 

.96 

0 

.24 

1.0 

68 

48 

27 

20 

2.2 

5.7 

.90 

0 

2.5 

6.9 

66 

47 

28 

18 

2.5 

5.1 

.84 

0 

4.1 

12 

62 

45 

29 

16 

2.6 

4.6 

.71 

— 

2.3 

20 

59 

44 

30 

16 

2.8 

4.1 

.65 

— 

2.2 

18 

58 

48 

31 

14 

— 

3.7 

.57 

— 

— — 

— 

12 

54 

“  “  “ 

TOTAL 

1549 

155.3 

150.6 

45.47 

4.33 

0  0 

0 

1  1.34 

141.91 

1021.3 

13»? 

MEAN 

50.0 

5.16 

4.86 

1.47 

.15 

0  0 

0 

.38 

4.6» 

32.9 

46.1 

MAX 

107 

13 

14 

3.2 

.53 

0  0 

0 

4.1 

20 

72 

52 

MIN 

14 

2.1 

1.7 

.57 

0 

0  0 

0 

0 

.16 

6.9 

41 

AC-FT 

3070 

308 

299 

90 

8.6 

0  0 

0 

22 

261 

2030 

2740 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

9482.64 

MEAN 

26.0 

MAX  121  MIN  0 

AC-FT  18810 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

446 1.25 

MEAN 

12.2 

MAX  107  MIN  0 

AC-FT  8850 
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ST.  JOHNS  RIVER 


ST.  'JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02233200  Little  Econlockhatchee  River  near  Union  Park,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  28°31'29",  long  81°14'39",  in  SW’-a  sec. 32,  T.22  S.,  R.31  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  Berry-Deese  Road,  3,300  ft  (1,000  m)  upstream  from  a  tributary,  3  mi  (5  km)  south  of  Union 
Park,  8.5  mi  (13.7  km)  east  of  Orlando,  and  13  mi  (21  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --27. 1  mi2  (70.2  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1959  to  current  year. 

GAGE. --Non recording  gage.  Datum  of  gage  is  56.19  ft  (17.127  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  12,  1960,  nonrecording  gage, 
and  Jan.  12,  1960,  to  Oct.  20,  1972,  water-stage  recorder  at  same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -16  years,  25.4  ft3/s  (0.719  m3/s),  12.73  in/yr  (323  mm/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  103  ft3/s  (2.92  m3/s)  May  16;  maximum  gage  height,  7.82  ft  (2.384  m)  Aug.  15;  minimum 
discharge,  2.0  ft3/s  (0.057  m3/s)  May  9  (gage  height,  4.98  ft  or  1.518  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,640  ft3/s  (46.4  m3/s)  Mar.  17,  1960  (gage  height,  11.64  ft  or  3.548  m) ;  minimum, 

0.10  ft3/s  (0.003  m3/s)  June  6,  7,  1961;  minimum  gage  height,  4.83  ft  (1.472  m)  May  14,  1967,  May  6,  1971. 

REMARKS. --Records  poor. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  EF  F  T  Pt.R  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

M  A  9 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

79 

1  1 

9.3 

FI. 7 

7.0 

6.1 

5.0 

2.9 

16 

A  6 

51 

17 

2 

Sh 

li 

9.0 

a.  a 

5.4 

4.1 

4.9 

5.2 

21 

41 

4? 

15 

3 

AS 

1  1 

4.9 

2.4 

4.4 

5.9 

4.5 

4.4 

19 

31 

36 

15 

A 

A3 

1  1 

5.9 

5.2 

4.5 

F.l 

4.7 

3.2 

15 

24 

28 

14 

S 

36 

1 1 

E  .  4 

M.a 

4.4 

lu 

3.7 

2.3 

12 

21 

24 

13 

6 

3- 

1  i 

E.a 

9.4 

4.7 

9.2 

4.1 

2.7 

13 

IP 

21 

14 

7 

6? 

1  0 

2.4 

9.2 

4,7 

7.1 

5.0 

2.7 

13 

16 

18 

12 

6 

A7 

1  0 

E  .  A 

8.4 

7.1 

6.9 

4.2 

2.7 

9.6 

24 

16 

11 

A 

A  O 

1 1 

6.2 

8.0 

6 . 6 

6  .  A 

4.4 

2.2 

6.7 

32 

15 

11 

10 

35 

10 

6  .  U 

8.1 

6  .  A 

7.3 

3.4 

8.0 

15 

42 

18 

13 

1 1 

32 

1  0 

2  .  A 

8.2 

7.0 

6.3 

4.2 

6.4 

27 

31 

34 

1? 

1? 

29 

1 1 

5.4 

8.2 

6.7 

b.  1 

5.3 

4.2 

36 

2R 

31 

1 1 

1  3 

27 

10 

9.3 

7.3 

f .  1 

6.1 

4.7 

7.8 

28 

28 

25 

17 

1* 

23 

1 1 

9.6 

R.7 

4.1 

6.1 

3.9 

5.5 

16 

27 

27 

17 

15 

?  4 

1 1 

9.3 

4.9 

8.  1 

6.1 

6.0 

35 

16 

24 

87 

21 

16 

23 

1 1 

13 

8.4 

6.2 

5.P 

6  .  A 

73 

14 

24 

53 

17 

17 

22 

1  0 

<-9 

8*2 

4 . 9 

6.3 

5.4 

25 

12 

36 

-  62 

13 

1“ 

20 

1  0 

21 

O.l 

4.9 

6.1 

4.7 

15 

12 

45 

49 

16 

19 

1  - 

1  L 

15 

7.4 

5.4 

7.9 

4.0 

12 

17 

51 

42 

18 

?0 

1" 

1 1 

1a 

7.2 

5.1 

7.4 

3.7 

10 

lb 

96 

50 

15 

?1 

14 

li 

1  2 

7.4 

4.2 

6.2 

3.6 

11 

13 

65 

61 

14 

2? 

1  7 

1  V 

12 

7.7 

12 

6.0 

3.7 

8.4 

36 

52 

45 

16 

23 

1  4 

1  !' 

9.0 

5.7 

4.H 

3 . 4 

7.3 

43 

4? 

36 

24 

24 

1  4 

■>  .  - 

1  1 

8.0 

7.6 

4.5 

3.4 

6.9 

32 

34 

32 

23 

25 

1  A 

■->  .  A 

1  o 

7.4 

7.4 

4  .  A 

3.3 

6.9 

33 

28 

26 

53 

26 

1  A 

-.2 

9.5 

1  2 

7.0 

5.9 

3.2 

6.5 

31 

25 

23 

45 

27 

1  A 

4,5 

9.  1 

8.2 

4.9 

4.6 

2.9 

6.4 

29 

23 

19 

36 

?.-> 

1  i 

1 4 

9.4 

4.0 

4. 1 

4 . 4 

2.  m 

4.1 

25 

25 

18 

30 

2  9 

1  1 

-.4 

9.  a 

7.7 

— 

5.0 

2.8 

41 

23 

26 

1  8 

30 

31. 

1  3 

4  .  A 

9.3 

7.2 

— 

6.3 

2.3 

25 

43 

21 

17 

42 

31 

12 

— 

9.0 

7.2 

— 

6.5 

— 

17 

— 

53 

18 

— 

Ti'T  Al_ 

‘-72  ? 

■4.4 

3  <4.3 

254.0 

194.2 

195.3 

123.4 

389.2 

644.3 

1079 

1042 

608 

AN 

?R.  1 

10.3 

10.6 

8.24 

4.97 

6.30 

4.11 

12.6 

21.5 

34.  p 

33.6 

20.3 

MAX 

79 

1  ) 

29 

1? 

1? 

1  o 

6.4 

7  R 

43 

96 

«7 

53 

M  I  M 

12 

=  .2 

2.0 

7.? 

4.8 

4.4 

2.8 

2.2 

8.7 

16 

15 

11 

CAI.  yr 

1974  TOTAL 

150  9a 

.3  mp  an 

41.4 

MAX  P  ]  ] 

MIN  3.5 

WTR  Y  9 

1975  TOIAL 

0  4  ^ 

. 1  MF  AN 

14.4 

MAX  96 

MIN  2.2 

PEAK  DISCHARGE  (BASE,  130  CFS).--No  peak  above  base. 


ST.  JOHNS  RIVER 


3  5 

ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02233S00  Econlockhatchee  River  near  Chuluota,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°40'40",  long  81°06'S1'',  in  SWls  sec. 10,  T.21  S.  ,  R.32  E.-,  Seminole  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  13,  2.6  mi  (4.2  km)  northeast  of  Chuluota  and  10  mi  (16  km)  upstream  from 

mouth. 

DRAINAGE  AREA.- -241  mi2  (624  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1935  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  October  1935,  published  in  WSP  1304. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  2.14  ft  (0.652  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Nov.  6, 

1935,  to  May  17,  1939,  and  June  17,  1969,  to  July  21,  1971,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum.  May  18,  1939,  to  June 
16,  1969,  water-stage  recorder  at  same  site  and  datum.  Since  Sept.  3,  1943,  water-stage  recorder  for  St.  Johns  River  above 
Lake  Harney  near  Geneva  (sta  0223400)  used  as  auxiliary  gage  for  this  station. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -40  years,  272  ft3/s  (7.703  m3/s) ,  15.33  in/yr  (389  mm/yr) . 

EXTREMES. --Cur rent  year:  Maximum  discharge,  1,480  ft3/s  (41.9  m3/s)  Oct.  1,  stage  falling,  peak  occurred  Sept.  28,  1974; 
maximum  peak  discharge,  820  ft3/s  (23.2  m3/s)  Aug.  20  (gage  height,  8.34  ft  or  2.536  m) ;  minimum  discharge,  28  ft3/s 
(0.79  m3/s)  May  12,  13;  minimum  gage  height,  0.71  ft  (0.216  m)  May  2,  3. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  11,000  ft3/s  (312  m3/s)  Mar.  18,  1960  (gage  height,  18.69  ft  or  5.697  m) ;  minimum,  6.7 

ft3/s  (0.19  m3/s)  June  11-13,  15,  1945;  minimum  gage  height,  0.08  ft  (0.024  m)  May  10,  1968. 

REMARKS. --Records  good.  Records  include  some  flow  diverted  from  Lake  Mary  Jane  in  Lake  Okeechobee  and  the  Everglades  basins 

through  Disston  Canal. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).- -WSP  892:  1939.  WSP  1905:  Drainage  area. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


day 

OCT 

NO  V 

DEC 

JAN 

eeb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1 . 420 

96 

67 

70 

54 

45 

40 

30 

76 

557 

242 

162 

2 

1.270 

93 

65 

67 

51 

44 

40 

29 

74 

530 

255 

139 

3 

1.040 

97 

64 

t>4 

52 

42 

40 

29 

77 

460 

275 

130 

4 

831 

93 

64 

66 

52 

41 

39 

30 

92 

373 

2  87 

164 

5 

650 

86 

63 

71 

52 

45 

39 

31 

90 

277 

271 

258 

6 

548 

83 

63 

76 

51 

47 

39 

31 

71 

207 

255 

241 

7 

53? 

79 

63 

74 

52 

49 

38 

30 

59 

168 

283 

170 

,Q 

595 

76 

62 

70 

52 

49 

3« 

30 

52 

153 

312 

123 

684 

7b 

61 

67 

52 

49 

37 

29 

49 

226 

258 

102 

10 

653 

75 

60 

65 

51 

48 

37 

31 

52 

462 

198 

107 

1 1 

553 

73 

59 

64 

51 

47 

41 

33 

56 

558 

172 

108 

l? 

463 

7? 

59 

63 

50 

47 

43 

28 

86 

468 

165 

99 

13 

385 

75 

58 

63 

52 

46 

41 

29 

118 

358 

210 

105 

1-* 

334 

90 

58 

62 

53 

46 

40 

35 

123 

291 

552 

156 

15 

295 

79 

60 

62 

53 

45 

40 

53 

103 

235 

695 

221 

1  6 

272 

73 

6? 

6? 

52 

44 

39 

125 

135 

195 

669 

285 

17 

247 

72 

77 

61 

51 

44 

38 

278 

129 

177 

637 

311 

18 

229 

71 

101 

61 

50 

43 

38 

317 

141 

169 

688 

287 

19 

212 

71 

126 

60 

49 

46 

37 

276 

108 

202 

757 

342 

?0 

190 

70 

119 

59 

48 

47 

36 

1  89 

88 

314 

810 

294 

21 

193 

69 

104 

59 

46 

47 

35 

122 

80 

409 

780 

231 

22 

174 

68 

96 

58 

48 

46 

34 

89 

76 

493 

724 

189 

23 

159 

66 

90 

57 

48 

45 

34 

73 

76 

439 

704 

168 

2 * 

151 

66 

66 

57 

46 

44 

33 

63 

84 

360 

626 

192 

25 

141 

64 

83 

56 

48 

43 

3? 

57 

94 

283 

487 

384 

2b 

134 

62 

61 

57 

46 

42 

3? 

50 

98 

238 

367 

581 

27 

127 

6? 

80 

59 

47 

41 

31 

47 

98 

194 

286 

773 

2" 

120 

64 

79 

59 

46 

41 

31 

46 

117 

181 

230 

770 

29 

116 

69 

76 

58 

41 

31 

45 

193 

232 

189 

622 

3n 

110 

70 

74 

56 

41 

30 

46 

499 

360 

173 

740 

31 

.... 

278 

185 

TOTAL 

12.927 

2.264 

2,333 

1.941 

1.409 

1.386 

1,103 

2,365  3 

,194 

9,847 

12,742 

8.454 

Mh  AN 

417 

75.5 

75.3 

62.6 

50.3 

44.7 

36.8 

76.3 

10b 

318 

411 

282 

MA* 

1.420 

96 

126 

76 

54 

49 

43 

317 

499 

558 

810 

773 

MIN 

99 

62 

58 

56 

46 

41 

30 

28 

49 

153 

165 

99 

CF  5M 

1  .  73 

.31 

.31 

.26 

.21 

.  19 

.15 

.32 

.44 

1.32 

1.71 

1.17 

IN. 

2. no 

.35 

.  36 

.30 

.22 

.21 

.  1  7 

.37 

.49 

1.52 

1.97 

1.30 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

1  14,685 

MF  AN 

31*.  MAX 

3.750 

MIN  15 

CFSM  1.30 

IN  17.70 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

59, 965 

ME  AN 

164  MAX 

1.420 

MIN  28 

CFem  .68 

IN  9.26 

36 


ST.  JOHNS  RIVER 


ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02234000  St.  Johns  River  above  Lake  Harney,  near  Geneva,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°42'S0",  long  81°02'08",  in  NE^  sec. 32,  T.20  S. ,  R.33  E. ,  Seminole  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  left 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  46,  0.9  mi  (1.4  km)  downstream  from  Econlockhatchee  River,  1  mi  (2  km) 
upstream  from  Lake  Hamey,  S.5  mi  (8.8  km)  southeast  of  Geneva,  and  190  mi  (306  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --2, 043  mi2  (5,291  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --July  1941  to  current  year  (gage  heights).  Published  since  1962.  July  1951  to  September  1955  (discharge 
measurements).  Miscellaneous  discharge  measurements  for  some  periods  prior  to  July  1951  and  since  October  1955. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Sept.  3,  1943, 
nonrecording  gage,  and  Sept.  3,  1943  to  Oct.  8,  1959,  water-stage  recorder  at  site  50  ft  (15  m)  downstream  at  same  datum. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  gage  height,  7.09  ft  (2.161  m)  Oct.  1;  minimum,  0.24  ft  (0.073  m)  Mar.  19. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  10.62  ft  (3.237  m)  Oct.  13,  1953;  maximum  discharge  measured,  13,800  ft3/s  (391 
m3/s)  Oct.  7,  1953  (gage  height,  10.05  ft  or  3.063  m) ;  minimum  gage  height,  -0.42  ft  (-0.128  m)  June  18,  1945;  minimum  discharge 
measured,  72  ft3/s  (2.04  m3/s)  June  6,  1956  (gage  height,  0.20  ft  or  0.061  m) . 

Flood  in  October  1924  reached  a  stage  of  10.1  ft  (3.08  m) ,  from  floodmark. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1966:  Drainage  area. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

7,07 

4.69 

1.97 

.80 

.49 

2 

7.06 

4.58 

1.98 

.80 

.45 

3 

7.00 

4.49 

1.96 

.85 

.45 

4 

6.95 

4.39 

1.86 

.85 

.47 

5 

6.88 

4.29 

1.76 

.90 

.56 

6 

6.82 

4.18 

1.67 

.95 

.66 

7 

6.90 

4.06 

1.57 

1.00 

.81 

8 

6.99 

3.96 

1.48 

.95 

.88 

9 

7.00 

3.87 

1  .46 

.88 

.89 

10 

6.98 

3.80 

1.43 

.85 

.88 

1) 

6.93 

3.71 

1.37 

.80 

.87 

12 

6.86 

3.61 

1.31 

.75 

.88 

13 

6.78 

3.50 

1.27 

.70 

.92 

14 

6.70 

3.41 

1.24 

.65 

.91 

15 

6.60 

3.33 

1.22 

.60 

.89 

16 

6.50 

3.24 

1.25 

.60 

.87 

17 

6.38 

3. 16 

1.39 

.55 

.85 

18 

6.26 

3.07 

1.44 

.55 

.83 

19 

6.14 

2.98 

1.43 

.55 

.79 

20 

6.02 

2.89 

1.41 

.60 

.77 

21 

5.90 

2.81 

1.37 

.60 

.72 

22 

5.78 

2.72 

1.33 

.60 

.67 

23 

5.66 

2.61 

1.25 

.60 

.64 

24 

5.55 

2.51 

1.18 

.60 

.66 

25 

5.44 

2.40 

1.11 

.65 

.73 

26 

5.33 

2.30 

1.06 

.70 

.74 

27 

5.22 

2.20 

1.00 

.70 

.69 

28 

5.11 

2.13 

.95 

.65 

.67 

29 

5.00 

2.05 

.90 

.59 

30 

4.89 

1  .98 

.85 

.56 

31 

4.79 

.80 

.52 

MEAN 

6.24 

3.30 

1.36 

.71 

.74 

MAX 

7.07 

4.69 

1.98 

1.00 

.92 

MIN 

4.79 

1.98 

.80 

.52 

.45 

CAL  YR 

1974  MEAN 

2.87 

MAX  7.46 

MIN  .05 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.01 

MAX  7.07 

MIN  .28 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

•  64 

.37 

.28 

.65 

2.52 

2.38 

3.39 

.69 

.33 

.32 

.71 

2.61 

2.40 

3.31 

.74 

.44 

.34 

.77 

2.63 

2.44 

3.23 

.72 

.45 

.45 

.77 

2.60 

2.49 

3.15 

.77 

.43 

.49 

.73 

2.54 

2.66 

3.11 

.79 

.39 

.51 

.73 

2.45 

2.70 

3.06 

.76 

.36 

.51 

.72 

2.34 

2.73 

2.99 

.79 

.35 

.54 

.68 

2.30 

2.72 

2.92 

.79 

.41 

.56 

.63 

2.41 

2.70 

2.85 

.69 

.47 

.65 

.61 

2.38 

2.67 

2.83 

.63 

.76 

.72 

.64 

2.35 

2.63 

2.78 

.56 

.84 

.77 

.78 

2.32 

2.64 

2.72 

.48 

.87 

.88 

.87 

2.31 

2.70 

2.67 

.45 

.83 

.93 

.91 

2.40 

2.82 

2.75 

.46 

.94 

1.07 

1.20 

2.37 

3.02 

2.78 

.37 

.97 

1.15 

1.17 

2.29 

3.17 

2.79 

.35 

.91 

1.30 

1.12 

2.21 

3.32 

2.81 

.29 

.82 

1.50 

1.13 

2.14 

3.43 

2.86 

.39 

.76 

1.43 

1.14 

2.09 

3.59 

3.04 

.51 

.73 

1.30 

1.15 

2.11 

3.87 

3.10 

.52 

.65 

1.18 

1.19 

2.  14 

4.07 

3.12 

.50 

.54 

1.06 

1.26 

2.25 

4.  17 

3.10 

.48 

.46 

.96 

1.29 

2.26 

4.20 

3.06 

.40 

.45 

.89 

1.39 

2.24 

4.  19 

3.11 

.40 

.44 

.82 

1.56 

2.18 

4.15 

3.44 

.38 

.41 

.74 

1.69 

2. 14 

4.07 

3.56 

.32 

.35 

.70 

1.82 

2.14 

3.96 

3.64 

.30 

.35 

.65 

1.98 

2.15 

3.85 

3.70 

.31 

.32 

.60 

2.11 

2.20 

3.73 

3.76 

.35 

.30 

.55 

2.36 

2.29 

3.61 

4.02 

-  "*P 

C  •  JJ 

J  •  Ju 

.52 

.56 

.79 

1.13 

2.31 

3.24 

3.  12 

.79 

.97 

1.50 

2.36 

2.63 

4.20 

4.02 

.29 

.30 

.28 

.61 

2.09 

2.38 

2.67 

WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  1975 
Volume  2:  Southern  Florida 
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Figure  4.  Location  of  gaging  stations  in  the  coastal  area  between  Sabastion  Inlet  to  the  St.  Lucie  River,  the  Kissimmee  River  basin; 
the  Taylor  Creek  basin  and  inflow  to  Lake  Okeechobee  from  the  north;  and  Fisheating  Creek  basin  and  inflow  to  Lake 
Okeechobee  from  the  northwest 
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ST.  JOHNS  RIVER 


COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02251800  Indian  River  at  Wabasso,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°45'15",  long  80°25'40",  in  SW  h  sec. 27,  T.31  S.,  R.39  E.,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080203,  on 
north  side  near  the  southwest  end  of  bridge  on  State  Highway  510  at  Wabasso. 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1940  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Florida  Department  pf  Transportation  bench  mark).  Prior  to  June  26, 
1970,  at  site  0.9  mi  (1.4  km)  northeast  at  same  datum. 

EXTRIMES. --Current  year:  Maximum  gage  height,  2.87  ft  (0.875  m)  Oct.  6;  minimum,  -0.69  ft  (-0.210  m)  Jan.  13. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.76  ft  (1.451  m)  Sept.  22,  1948;  minimum,  -1.36  ft  (-0.415  m)  Jan.  20,  1946. 

REMARKS. --Stage  affected  by  tide.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and  minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


GAFF  HFir-^T,  I  m  F^FT,  fITFS  YF  Aft  PCT'jPF  °  1974  T  <'  SFPTF'^Ft  1°75 

MAX  I  MOM  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

OFT 

JAN 

FFR 

OAP 

A°9 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

1.81 

1.17 

1  .03 

.53 

.24 

.74 

.57 

.  38 

.57 

1.22 

.34 

.90 

? 

1.97 

1.20 

1.06 

.90 

.19 

•  ">9 

.53 

.49 

.75 

1.22 

.42 

.94 

3 

2.03 

1.06 

1.08 

.55 

.41 

.87 

.27 

.59 

.86 

1.68 

.37 

1  •  no 

4 

2.12 

.91 

.87 

.  3  0 

.58 

.79 

.7« 

.63 

.90 

1.13 

.32 

1.03 

5 

2.00 

.82 

.85 

.57 

.36 

1.07 

.50 

.78 

.73 

1.06 

.26 

.97 

6 

2.87 

.74 

.78 

.41 

.40 

.94 

.66 

.73 

.67 

.«3 

.26 

.95 

7 

2.43 

1.22 

.84 

.60 

.72 

.47 

.46 

.55 

.72 

.98 

.29 

.88 

8 

2.42 

1 .06 

.77 

.35 

.75 

.44 

.42 

.67 

.69 

.81 

.28 

.83 

9 

2.19 

1.67 

1.00 

.28 

.57 

.87 

.32 

.79 

.74 

.70 

.15 

.87 

10 

2.19 

1  .40 

1.07 

.12 

.64 

.42 

.27 

.75 

.62 

.69 

.25 

.90 

11 

2.00 

1.31 

.86 

-.12 

.62 

.32 

.38 

.96 

.76 

.63 

.29 

.74 

12 

2.00 

1.48 

.67 

-.04 

.51 

.15 

.80 

1.17 

.98 

.64 

.54 

.75 

13 

1.85 

1  .79 

.66 

-.02 

.6? 

.12 

.90 

.76 

.91 

.53 

.47 

.65 

14 

1.63 

1.34 

.88 

.69 

.97 

.02 

.54 

.86 

.89 

.57 

.41 

.83 

IS 

1.66 

1.25 

.58 

.64 

.59 

.47 

.37 

.80 

.91 

.4? 

.37 

.88 

16 

1.27 

l  .14 

.72 

.37 

.29 

.42 

.83 

.69 

.88 

.37 

.30 

.86 

17 

1.53 

.82 

1 .03 

.27 

.26 

.41 

.88 

.55 

.68 

.46 

.29 

.92 

IP 

1.55 

.86 

1.03 

.16 

.16 

.67 

.40 

.71 

.85 

.41 

.30 

.84 

19 

1.55 

.89 

.79 

.26 

.24 

.57 

.15 

.69 

.81 

.61 

.44 

.85 

20 

1.74 

.64 

.47 

-.04 

.22 

.77 

.28 

.98 

.88 

.50 

.43 

.63 

21 

1.59 

l  .0« 

.55 

.25 

.57 

.63 

.86 

1.02 

.83 

.2° 

.47 

.75 

22 

1.56 

.88 

.65 

.19 

.57 

.30 

.72 

.87 

.83 

.28 

.49 

.66 

23 

1.56 

.77 

.31 

.29 

.46 

.39 

.40 

.75 

.91 

.  34 

.59 

.88 

24 

1.56 

.61 

.22 

•  3« 

.50 

.15 

.33 

.62 

1.05 

.44 

.69 

.53 

25 

1  .26 

.74 

.33 

.13 

.67 

.58 

.45 

.48 

1.17 

.43 

.71 

.97 

26 

1.31 

1.34 

.43 

.42 

.71 

.87 

.49 

.55 

1 .18 

.43 

.56 

1.30 

27 

1.24 

1.22 

.42 

.47 

.62 

.48 

.50 

.48 

1.01 

.36 

.64 

1.23 

2B 

1.18 

1  .50 

.49 

.31 

.58 

.40 

.52 

.47 

1.04 

.41 

.77 

1.07 

29 

1.03 

1 .06 

.59 

.26 

— 

.27 

.35 

.49 

1.01 

.42 

.75 

1.24 

30 

1.13 

.74 

.68 

.30 

— 

.17 

.25 

.57 

1.14 

.47 

.74 

1.48 

31 

1.12 

— 

.61 

.27 

— 

.36 

— 

.68 

— 

.38 

.78 

— 

MEAN 

1.72 

1.09 

.72 

.32 

.50 

.51 

.51 

.70 

.87 

.62 

.45 

.8° 

MAX 

2.87 

1.79 

1  .08 

.90 

.97 

1.07 

.90 

1.17 

1.16 

1.28 

.78 

1.48 

MIN 

1.03 

.61 

.22 

-.1? 

.16 

.02 

.15 

.38 

.57 

.28 

.15 

.38 

WTR  YR  1975  Mt  AN  .74  wax  2.87  WIN  -.1? 


ST.  JOHNS  RIVER 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 


022S1800  Indian  River  at  Wabasso,  Fla. 


RARE 

HEIGHT. 

IN  FFFT  * 

•x  A  T  c 

8  YEAR  OCTl'Rf- 

2  1974 

m  sfptempep 

1975 

MT 

NTMUf  VALUES 

OAY 

nr  T 

NOV 

PEC. 

JAN 

EFh 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUR 

1 

1.38 

.66 

.15 

-.04 

-.28 

.04 

-.19 

-.07 

.22 

.63 

-.08 

2 

1 .2« 

.62 

.51 

.21 

-.36 

.03 

-.24 

.10 

.25 

.65 

-.13 

3 

1.24 

.53 

.44 

-.19 

-.08 

.26 

-.12 

.00 

.41 

.87 

-.03 

4 

1.60 

.37 

.36 

-.28 

.13 

.13 

.01 

.23 

.37 

.76 

-.17 

a 

1.34 

.28 

.31 

.  28 

-.17 

.74 

-.02 

.35 

.38 

.56 

-.29 

6 

1.75 

.27 

.36 

-.10 

-.02 

.48 

.03 

.37 

.32 

.32 

-.33 

7 

1.63 

.55 

.41 

.08 

.01 

-.04 

.04 

.01 

.22 

.34 

-.28 

a 

1.64 

.56 

.04 

-.24 

.30 

-.12 

-.04 

.20 

.12 

.13 

-.30 

9 

1.73 

.64 

.49 

-.32 

.08 

•  26 

-.12 

.22 

.03 

.04 

-.34 

10 

2.13 

.84 

.47 

-.43 

.10 

-.15 

1 

• 

o 

O 

.39 

.18 

.0? 

-.29 

11 

1.46 

.73 

.27 

-.63 

.  1  7 

-.20 

.01 

.56 

.35 

.06 

-.27 

12 

1.35 

.76 

.07 

-.60 

.08 

-.33 

.36 

.29 

.36 

.11 

-.13 

13 

1.29 

1.07 

.16 

-.69 

.  1  1 

-.37 

.17 

.23 

.36 

.01 

.02 

14 

1.03 

.67 

.29 

.11 

.22 

-.46 

-.43 

.17 

.48 

.02 

.01 

15 

1.09 

.67 

.04 

.20 

.01 

.04 

-.20 

.06 

.28 

-.04 

-.04 

16 

.75 

.57 

.16 

-.18 

-.36 

-.33 

.42 

-.04 

.45 

-.03 

-.11 

17 

.96 

.36 

.50 

-.1“ 

-.24 

-.09 

-.0? 

.10 

.36 

-.04 

-.07 

1« 

.99 

.42 

.46 

-.  1« 

-.22 

.03 

-.40 

.40 

.35 

-.07 

-.08 

19 

1.01 

.35 

.12 

-.36 

-.27 

.07 

-.18 

.27 

.37 

.03 

-.10 

20 

1.19 

.  34 

.05 

-.48 

-.06 

.03 

-.47 

.40 

.39 

-.13 

-.05 

21 

1.04 

.54 

.19 

.04 

.02 

.24 

.12 

.53 

.28 

-.26 

.05 

22 

1.11 

.50 

.42 

-.1° 

.0“ 

-.22 

.10 

.30 

.34 

-.18 

.09 

23 

.99 

.42 

-.06 

-.15 

-.12 

-.07 

-.11 

.26 

.48 

-.11 

.16 

24 

1.26 

.20 

-.26 

-.32 

-.27 

-/37 

-.21 

.  1  1 

.67 

.03 

.23 

25 

.92 

.28 

-.20 

-.41 

.07 

-.17 

-.12 

.05 

.63 

-.03 

.23 

26 

.86 

.28 

-.16 

-.21 

.17 

.17 

.01 

-.03 

.46 

.ni 

.16 

27 

.77 

.67 

-.09 

-.09 

-.05 

-.10 

.02 

-.04 

.54 

-.04 

.21 

28 

.69 

.81 

-.10 

-.18 

.09 

-.24 

-.27 

-.02 

.56 

-.01 

.36 

29 

.58 

.5? 

-.03 

-.2° 

— 

-.37 

-.35 

.01 

.61 

.01 

.33 

30 

.59 

.27 

.03 

-.14 

— 

-.33 

-.21 

.20 

.76 

.00 

.38 

31 

.54 

— 

.06 

—  •  o  0 

— 

-.06 

— 

.11 

— 

-.08 

.41 

MEAN 

1.17 

.52 

.1“ 

-.28 

-.03 

-  .  05 

-.08 

.19 

.38 

.12 

-.01 

MAX 

2.13 

1.07 

.54 

.28 

.30 

.74 

.42 

.56 

.76 

.87 

.41 

MIN 

.54 

.20 

-.26 

-.69 

-.36 

-.46 

-.47 

-.07 

.03 

-.26 

-.34 

WTR  YR  1975  MtjM  «-AX  9.13  "IN  -.69 


SEP 

.45 

.45 

.50 

.5? 

.37 

.30 

.27 

.24 

.32 

.37 

.28 

.36 

.32 

.32 

.44 

.43 

.41 

.30 

.37 

.21 

.31 

.07 

-.23 

.07 

.41 

.72 

.68 

.62 

.47 

.80 


.37 

.80 

-.23 
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ST.  JOHNS  RIVER 


COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02252500  North  Canal  near  Vero  Beach,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°41'32",  long  80°25'00",  in  SE  h  sec.  15,  T.32  S.,  R.39  E.,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080203,  on  left 
bank  600  ft  (180  m)  upstream  from  bridge  on  State  Highway  605  and  3.9  mi  (6.3  km)  north  of  Vero  Beach. 

DRAINAGE  AREA. - - Indeterminate . 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1950  to  current  year. 

GAGE. --Water -stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  27,  1952,  at  site  50  ft  (15  m)  downstream  at  datum  0.81 
ft  (0.247  m)  lower.  Feb.  27,  1952,  to  Nov.  5,  1957,  at  bridge  600  ft  (180  m)  downstream  at  present  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --24  years  (1951-75),  31.1  ft3/s  (0.881  m3/s) ,  22,530  acre-ft/yr  (27.8  hm3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  740  ft3/s  (21.0  m3/s)  July  2  (gage  height  7.92  ft  or  2.414  m) ;  minimum,  2.5  ft3/s 
(0.071  m3/s)  May  4  (gage  height,  1.75  ft  or  0.533  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,790  ft3/s  (50.7  m3/s)  Sept.  23,  1960;  maximum  gage  height,  11.78  ft  (3.591  m)  June  18, 
1959;  no  flow  part  of  each  day  Mar.  7,  8,  1969;  minimum  gage  height  observed,  0.92  ft  (0.280  m)  June  22,  1956,  site  then  in  use. 

REMARKS. — Records  fair.  Considerable  pumping  into  canal  for  drainage  above  station.  Since  Sept.  7,  1954,  low  flow  regulated  by  control 
structure  2  mi  (3  km)  upstream. 


DISCHARGE*  in  CUBIC  feet  °Eh  SECOND*  water  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

mar 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

10 

20 

1  1 

12 

12 

7.3 

9.0 

4.1 

99 

21 

15 

2? 

2 

16 

20 

1  1 

12 

18 

7.1 

5.8 

2.6 

45 

343 

15 

20 

3 

22 

17 

11 

12 

16 

7.2 

5.5 

4.7 

186 

441 

13 

16 

4 

16 

18 

11 

10 

17 

9.8 

5.3 

9.9 

120 

107 

14 

17 

5 

13 

13 

11 

8.8 

15 

15 

5.4 

9.1 

57 

5? 

13 

9.8 

6 

106 

8.2 

1  1 

9.1 

1 1 

16 

5.5 

10 

26 

12 

1? 

1? 

7 

68 

8.5 

12 

12 

17 

16 

1  1 

14 

6.0 

11 

10 

14 

e 

48 

6.9 

12 

15 

18 

16 

1  1 

26 

17 

13 

7.1 

16 

9 

26 

1  3 

11 

11 

19 

17 

7.6 

27 

45 

10 

5.7 

5.8 

10 

14 

32 

10 

13 

36 

16 

10 

22 

78 

in 

18 

16 

li 

12 

28 

11 

18 

41 

16 

7.8 

17 

13 

i« 

34 

17 

12 

13 

22 

9.8 

14 

24 

16 

14 

12 

13 

26 

43 

7.6 

13 

15 

17 

11 

'21 

16 

15 

22 

14 

11 

25 

208 

6.7 

14 

16 

16 

13 

21 

15 

14 

24 

15 

10 

2? 

86 

6.9 

15 

12 

15 

15 

1« 

14 

11 

26 

18 

10 

17 

54 

7.1 

16 

9.8 

15 

17 

18 

13 

11 

24 

108 

11 

1? 

31 

16 

17 

11 

15 

28 

16 

13 

12 

19 

66 

13 

10 

-.7 

23 

18 

19 

18 

21 

15 

12 

20 

16 

56 

16 

13 

8.2 

22 

19 

20 

19 

19 

18 

7.9 

40 

14 

34 

21 

33 

5.7 

1  1 

20 

19 

15 

16 

18 

9.8 

24 

12 

23 

21 

44 

5.4 

8.4 

21 

18 

16 

16 

12 

11 

14 

9.8 

16 

21 

31 

6.6 

6.3 

22 

18 

17 

17 

9.1 

30 

15 

9.9 

16 

26 

13 

12 

8.? 

23 

19 

16 

16 

7.5 

32 

17 

6.5 

14 

32 

13 

15 

10 

24 

21 

14 

16 

9.5 

125 

17 

5.2 

14 

36 

15 

1  7 

13 

25 

17 

13 

15 

15 

72 

17 

3.8 

14 

47 

17 

16 

26 

26 

15 

12 

14 

18 

38 

15 

3.4 

14 

114 

18 

16 

15 

27 

16 

14 

14 

18 

24 

13 

3.4 

14 

56 

IP 

17 

8.5 

28 

19 

14 

14 

21 

7.8 

13 

4.2 

14 

34 

19 

19 

6.9 

29 

19 

12 

14 

19 

— 

12 

3.4 

14 

28 

19 

21 

9.7 

30 

16 

12 

13 

13 

— 

9.3 

4.1 

29 

23 

17 

23 

114 

31 

17 

— 

12 

10 

— 

6.6 

— 

46 

— 

17 

24 

— 

total 

680.8 

4  76.6 

432.8 

444.0 

6  84.5 

461.3 

310.6 

699.4 

1237.0 

1437 

787.4 

48?.  9 

MEAN 

22.0 

15.9 

14.0 

14.3 

24.4 

14.9 

10.4 

22.6 

41.2 

46.4 

25.4 

16.1 

MAX 

106 

32 

28 

21 

125 

40 

26 

108 

1  b6 

441 

208 

114 

MIN 

9.8 

6.9 

9.8 

7.5 

7.8 

7.1 

3.4 

2.6 

6.0 

10 

8.2 

6.2 

AC-FT 

1350 

945 

858 

881 

1360 

915 

616 

1390 

2450 

2«50 

I860 

958 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

8395.3 

MEAN 

23.0  MAX 

337 

«JN  4.0 

AC-FT 

16650 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

bl34.3 

MEAN 

22.3  MAX 

441 

I N  2.6 

ac-rt 

16130 

ST.  JOHNS  RIVER 


41 


COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253000  Main  canal  at  Vero  Beach,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°38'54",  long  80°24'10",  in  SE  h  sec. 35,  T.32  S. ,  R.39  E. ,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080203,  on  right 
bank  8  ft  (2  m)  upstream  from  dam,  700  ft  (210  m)  upstream  from  U.S.  Highway  1,  and  0.6  mi  (1.0  km)  northwest  of  Vero  Beach. 

DRAINAGE  AREA. --Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --January  1949  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  some  periods,  published  in  WSP  1724. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Mar.  20,  1952,  at  datum  0.74  ft  (0.226  m)  lower.  Mar.  20, 
1952,  to  Sept.  30,  1956,  at  datum  0.02  ft  (0.006  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. --26  years,  78.8  ft3/s  (2.232  m3/s) ,  57,090  acre-ft/yr  (70.4  hm3/yr) . 

EXTREMES. - -Current  year:  Maximum  discharge,  846  ft3/s  (24.0  m3/s)  Aug.  13  (gage  height,  11.62  ft  or  3.542  m) ;  no  flow  for  part  of  each 
day  Apr.  26,  27,  May  1,  2;  minimum  gage  height,  8.12  ft  (2.475  m)  May  1,  2. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,900  ft3/s  (53.8  m3/s)  Sept.  23,  1960;  maximum  gage  height,  14.38  ft  (4.383  m)  Sept.  24, 
1963;  no  flow  for  part  of  each  day  Apr.  26,  27,  May  1,  2,  1975;  minimum  gage  height,  8.12  ft  (2.475  m)  May  1,  2,  1975. 

REMARKS. --Records  good.  Considerable  pumping  into  canal  for  drainage  above  station.  Since  Aug.  6,  1954,  low  flow  regulated  by  control 
structure  1.5  mi  (2.4  km)  upstream.  Records  of  chemical  analyses  and  water  temperatures  for  the  current  year  are  published  in 
the  section  of  this  report  entitled  "Surface  Water  Quality  Records-Daily  Measurements". 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  “E*  SECOND*  BATE*  yeap  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

m? 

39 

29 

35 

45 

1.9 

16 

.25 

109 

114 

25 

32 

? 

77 

32 

32 

33 

41 

2.0 

13 

.45 

46 

124 

29 

105 

3 

161 

34 

30 

34 

43 

6.0 

11 

1.3 

257 

111 

30 

94 

4 

9 1 

39 

29 

31 

46 

1 9 

6.6 

12 

1  6Q 

73 

31 

16 

5 

4.2 

35 

32 

2B 

36 

26 

14 

99 

57 

29 

13 

6 

228 

28 

33 

25 

26 

32 

1* 

35 

32 

52 

26 

16 

7 

1 1 A 

21 

36 

30 

26 

32 

22 

35 

3.8 

62 

1« 

20 

p 

75 

IB 

35 

24 

36 

31 

27 

47 

361 

43 

12 

23 

9 

33 

23 

35 

36 

45 

26 

19 

60 

259 

3.6 

6.0 

16 

10 

3.7 

94 

40 

35 

66 

27 

16 

62 

223 

5.0 

36 

133 

11 

3.6 

181 

120 

36 

173 

29 

19 

72 

126 

8.1 

56 

257 

12 

9.0 

106 

22 

35 

63 

26 

37 

16 

106 

188 

103 

108 

13 

18 

33 

27 

41 

25 

26 

49 

31 

61 

140 

439 

1.2 

14 

49 

34 

33 

45 

26 

24 

49 

31 

1.5 

139 

373 

2.5 

15 

74 

31 

36 

40 

25 

21 

73 

34 

1.5 

101 

191 

11 

16 

3? 

31 

46 

41 

24 

21 

62 

406 

4.9 

31 

99 

31 

17 

19 

35 

200 

46 

22 

24 

36 

185 

23 

3.2 

72 

39 

18 

34 

40 

7  0 

59 

20 

39 

30 

240 

35 

5.7 

32 

106 

19 

34 

65 

1  2° 

55 

30 

339 

26 

109 

49 

267 

1.6 

76 

20 

31 

34 

30 

53 

19 

226 

27 

36 

35 

253 

1.6 

70 

21 

32 

44 

35 

41 

21 

11 

20 

.93 

35 

105 

5.0 

52 

22 

34 

50 

36 

49 

49 

24 

18 

.95 

40 

3.3 

19 

7.0 

?3 

35 

34 

35 

50 

66 

26 

14 

3.6 

293 

11 

25 

64 

24 

40 

33 

34 

46 

4  65 

29 

9.2 

13 

128 

22 

28 

80 

26 

24 

33 

33 

42 

214 

29 

3.2 

16 

130 

27 

26 

292 

P  h 

21 

34 

3? 

25 

99 

27 

.54 

2  0 

393 

30 

26 

203 

27 

32 

55 

33 

36 

36 

23 

1.4 

20 

152 

36 

26 

225 

2* 

3p 

127 

34 

50 

1.3 

22 

6.1 

23 

99 

36 

28 

142 

29 

31 

B0 

33 

50 

— 

16 

4.0 

64 

85 

61 

31 

151 

30 

22 

45 

34 

49 

— 

1  6 

2.5 

300 

134 

28 

32 

191 

31 

27 

— 

34 

43 

— 

20 

- — 

296 

— 

42 

34 

- — 

TOTAL 

1552.5 

146* 

1419 

1250 

1640.6 

1233.  « 

665.54 

2199.68 

3492.7 

2181.9 

1892.2 

2576.7 

ft) 

50.1 

49.6 

45  .  tt 

40.3 

bS  .  7 

39.8 

22.2 

71.0 

116 

70.4 

61.0 

85.9 

“AX 

225 

161 

20  0 

54 

<*65 

339 

62 

406 

393 

267 

439 

292 

M I  N 

3.6 

IB 

22 

24 

1.6 

1.9 

.54 

.25 

1.5 

3.2 

1.6 

1.2 

AC-ET 

3  (i  8  0 

2950 

2  510 

2  4«  0 

3650 

2450 

1320 

4360 

6930 

4330 

3750 

5110 

CAL  YP 

1974  TOIAL 

27117. 

60  MEAN 

74.3 

“AX  670 

MIN  1.5 

AC-ET 

53790 

ivT*  Y9 

i975  TOTAL 

^174?. 

6  2  6  E  A  N 

59.7 

“AX  465 

MIn  .*5 

AC-ET 

43230 
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ST.  JOHNS  RIVER 


COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253S00  South  Canal  near  Vero  Beach,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  27036'11",  long  80°23'24",  in  SW  \  sec.  13,  T.33  S.,  T.39  E.,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080203,  on  right 
bank  1,000  ft  (300  m)  upstream  from  bridge  on  State  Highway  605  and  2.5  mi  (4.0  km)  south  of  Vero  Beach. 

DRAINAGE  AREA. --Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1950  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  28 ,.  1952,  at  downstream  side  of  bridge  1,000  ft  (300  m) 
downstream  at  datum  1.26  ft  (0.384  m)  lower.  Feb.  28,  1952,  to  Nov.  6,  1957,  20  ft  (6  m)  cpstream  from  bridge  at  datum  0.46  ft 
(0.140  m)  lower. 

% 

AVERAGE  DISCHARGE. --25  years,  41.0  ft3/s  (1.161  m3/s) ,  29,700  acre-ft/yr  (36.6  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  958  ft3/s  (27.1  m3/s)  June  8  (gage  height  7.65  ft  or  2.332  m) ;  minimum,  0.60  ft3/s  (0.017 
m3/s)  May  2;  minimum  gage  height,  1.01  ft  (0.308  m)  May  24. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,930  ft3/s  (54.7  m3/s)  Sept.  24,  1963;  maximum  gage  height,  10.98  ft  (3.347  m)  Aug.  27,  1964 
minimum  discharge,  0.60  ft3/s  (0.017  m3/s)  May  2,  1975;  minimum  gage  height,  1.01  ft  (0.308  m)  May  24,  1975. 

REMARKS. --Records  poor.  Considerable  pumping  into  canal  for  drainage  above  station.  Since  Jan.  6,  1956,  low  flow  regulated  by  control 
structure  upstream. 


DISCHARGE,  I'l  CUBIC  FEET  SECOND,  i«ATFP  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1976 

MEAN  valufs 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

6.7 

2  A 

13 

1  1 

18 

3.3 

1  0 

7.4 

87 

1? 

.".0 

17 

2 

15 

22 

13 

1  1 

17 

3.4 

7.4 

4.0 

22 

350 

10 

16 

3 

15 

24 

9.6 

10 

20 

4.4 

9.7 

11 

165 

410 

9.0 

14 

4 

13 

26 

10 

8.8 

2 1 

7.1 

1 3 

16 

66 

150 

9.8 

11 

5 

13 

21 

13 

7.8 

19 

1  1 

6.9 

16 

50 

90 

11 

7.6 

6 

197 

13 

12 

7.0 

13 

12 

9.1 

16 

23 

30 

8.9 

8.5 

7 

139 

6  .  t> 

12 

9.3 

16 

12 

1  7 

16 

9.5 

10 

4.7 

1  1 

8 

71 

9.4 

12 

5.3 

16 

9.7 

12 

26 

313 

14 

4.3 

16 

9 

40 

16 

13 

14 

16 

9.1 

13 

30 

156 

11 

6.1 

12 

10 

14 

33 

14 

12 

25 

6.9 

12 

20 

168 

10 

26 

27 

11 

12 

35 

17 

13 

29 

8.7 

18 

16 

68 

16 

27 

80 

12 

9.7 

27 

7.5 

13 

19 

8.5 

29 

9.9 

44 

30 

41 

6h 

13 

10 

24 

12 

16 

16 

8.2 

27 

9.4 

29 

30 

377 

7.3 

14 

12 

14 

14 

18 

15 

5.8 

22 

9.3 

7.7 

23 

256 

6.9 

lb 

8.3 

12 

16 

15 

14 

5.3 

21 

9.2 

7.8 

16 

66 

7.4 

16 

6.6 

13 

18 

14 

14 

8.7 

19 

228 

7.4 

12 

56 

12 

17 

6.1 

13 

133 

17 

13 

1  1 

17 

156 

9.6 

9.0 

39 

16 

16 

15 

17 

13 

23 

9.1 

17 

13 

126 

13 

12 

19 

4  6 

19 

17 

22 

13 

19 

9.1 

45 

10 

56 

10 

25 

7.7 

4  1 

20 

14 

20 

10 

18 

6.2 

26 

8.3 

15 

16 

8  0 

7.6 

6.9 

21 

14 

20 

13 

13 

16 

12 

6.6 

7.6 

14 

35 

7.3 

6.2 

22 

16 

20 

14 

5.5 

30 

12 

4.9 

6.6 

13 

15 

9.0 

6.9 

23 

15 

18 

13 

5.2 

37 

12 

1 .8 

6.0 

16 

11 

11 

24 

24 

16 

17 

13 

7.2 

353 

12 

1  .9 

5.6 

25 

10 

IP 

18 

25 

9.4 

18 

12 

10 

179 

12 

1.7 

6.8 

29 

12 

9.7 

70 

26 

8.6 

16 

12 

15 

77 

11 

1.7 

8.1 

140 

13 

12 

8.7 

27 

19 

18 

12 

18 

34 

10 

1.6 

8.4 

90 

14 

16 

126 

28 

18 

16 

1  1 

17 

4.8 

6.3 

1.5 

17 

7  0 

14 

17 

128 

29 

1  1 

14 

1 1 

14 

— 

8.0 

1.6 

8  3 

40 

12 

1R 

157 

30 

18 

15 

1 1 

9.8 

— 

9.7 

6.6 

131 

26 

11 

1  7 

171 

31 

20 

--- 

1 1 

16 

— 

1  1 

— 

166 

— 

9.6 

18 

— 

TOTAL 

803.4 

568.0 

508.3 

392.9 

1061.2 

343.1 

323.3 

1247.3 

1740.0 

1469.6 

1156.1 

1146.3 

MEAN 

26.9 

18.9 

16.4 

12.7 

37.9 

11.1 

10.8 

40.2 

68.0 

47.4 

37.3 

38.2 

MAX 

197 

35 

1  33 

23 

353 

45 

29 

228 

313 

410 

377 

171 

MIN 

6.6 

6.6 

7.5 

5.2 

■♦.8 

3.3 

1.5 

4.0 

7.4 

9.0 

4.3 

6.9 

AC-FT 

1690 

1130 

1010 

779 

2100 

661 

641 

2470 

3450 

2910 

2290 

2270 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

12121 

.7  MEAN 

33.2 

MAX  448 

MIN  3.0 

AC-FT 

P4040 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

10756 

•  5  MF  AN 

29.5 

MAX  410 

MIN  1.5 

AC-FT 

21  340 

NOTE. --No  gage-height  record  June  22  to  July  29. 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
0^253800  Intracoastal  Waterway  at  Stuart,  Fla. 

LOCATION.— Lat  27°12'19",  long  80°11'38",  in  SW  quarter  sec. 36,  T.37  S.,  R.41  E,  Martin  County,  Hydrologic  Unit  03080203,  on 
southwest  wingwall  on  west  side  of  bridge  on  State  Highway  A1A,  0.4  mi  CO. 6  km)  east  of  State  Highway  707,  and  1.7  mi 
(2.7  km)  east  of  Stuart. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1973  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES.  Maximum  gage  height  for  the  period  August  to  September  1973,  2.43  ft  (0.741  m)  Aug.  28;  minimum,  -1.40  ft  (-0.427  m)  Aug.  5. 
Water  year  1974:  Maximum  gage  height,  2.83  ft  (0.863  m)  Oct.  25;  minimum,  -0.99  ft  (-0.302  m)  Mar.  5. 

Current  year:  Maximum  gage  height,  3.32  ft  (1.012  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.03  ft  (0.314  m)  Jan.  12. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.32  ft  (1.012  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  -1.40  ft  (-0.427  m)  Aug.  5,  1973. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  at  Stuart.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and  minimum  tide 
event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  AUGUST  TO  SEPTEMBER  1973 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253800  Intracoastal  Waterway  at  Stuart,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  AUGUST  TO  SEPTEMBER  1973 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253800  Intracoastal  Waterway  at  Stuart,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1973  TO  SEPTEMBER  1974 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 


02253800  Intracoastal  Waterway  at  Stuart,  Fla. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT, 

IN  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER 

1974 

Dfl  Y 

OCT 

M»V 

OF  f 

JAN 

FFW 

•«*»  P 

JUN 

JliL 

0 11(4 

SFP 

1 

1.11 

1.14 

.94 

-.24 

.24 

.71 

.47 

.31 

.31 

.'4 

.  bO 

.7? 

2 

1 .12 

1  .26 

.64 

-.1  9 

.41 

.24 

.37 

.27 

.34 

.62 

.60 

.27 

3 

1  ,a7 

1  .  t>7 

-.19 

.  74 

.  1  6 

.  72 

.26 

.41 

.60 

.bb 

.41 

4 

1.61 

1.16 

.  1  7 

.64 

.07 

.73 

.40 

.  36 

.30 

.94 

.49 

s 

1 .60 

1.12 

.8^ 

.72 

.07 

.  4  42 

.63 

.74 

.71 

.67 

.70 

h 

1  .40 

1.3  1 

.  (  9 

.  7« 

.74 

.  1  7 

♦  4  7 

.4? 

.47 

•  AH 

.67 

.32 

7 

1.40 

1  .42 

.44 

•  b  1 

.  b^ 

.  '  9 

.  76 

.64 

.  74 

.61 

.36 

P* 

1  .9b 

1  .47 

]  • 

.76 

•  44 

.2(1 

.77 

1.0  1 

.46 

.94 

.74 

.46 

g 

1  .62 

1  .67 

1 .42 

•  H4 

.  7? 

.  !  2 

.r-2 

.93 

.46 

.bh 

.  b  b 

1.04 

l  n 

1  .«9 

2.04 

1.47 

.37 

.21 

•  U  J 

.  3° 

.77 

,P0 

1.29 

1 1 

2. 00 

2.6  7 

1  .26 

.66 

.  ?b 

.4  7 

.63 

.47 

.  ^4 

.67 

1.42 

\? 

2 .0? 

2.3  0 

1.32 

.0.0 

.49 

.47 

.  11 

.17 

.43 

.93 

1.13 

1.43 

1  7 

/>.  0* 

1.47 

1 .24 

.  *  0 

.72 

•  b  0 

.07 

.  76 

.63 

1.29 

1.39 

1.36 

la 

2.00 

1  .6.1 

• 

.63 

.49 

.47 

. 

.  bb 

.79 

1.29 

1.74 

1.63 

1  4 

1  .an 

l.a2 

.63 

.  fcb 

•  4  * 

.64 

•  la 

.69 

1.03 

1  .24 

1.14 

1.64 

1  6 

1  .66 

1  .23 

.bb 

.44 

.47 

•  4  H 

•  ("- 

.47 

1 . 06 

1.11 

1.04 

1.6P 

1  7 

1 .64 

1.16 

.61 

.  a  1 

.hH 

.  1  4 

.4  ) 

.  7fl 

•  A  b 

•  a  3 

1.14 

1.97 

IP 

1.90 

.47 

.  ?4 

.^4 

1.03 

.44 

.9< 

.49 

.7? 

1.26 

1.64 

14 

2.61 

1.14 

.77 

.  74 

.PI 

•  4(1 

.41 

.62 

.93 

1.19 

1 .32 

20 

2.72 

1.12 

.  70 

.47 

.13 

.46 

.61 

.62 

.69 

1 .26 

1 .2° 

VI 

2 .  aa 

1.09 

.47 

.67 

.  34 

.  1  1 

.  32 

.90 

.94 

.  6  4 

1.21 

1.21 

22 

2.42 

.63 

.49 

.  1  6 

.43 

•  4  "■* 

.63 

.94 

.43 

1.16 

1.12 

23 

2.63 

.  bb 

•  ‘-‘S 

.  74 

.72 

.20 

.96 

1.07 

1.20 

1.03 

1.2° 

?4 

2.76 

1  .24 

.  7  4 

.34 

.46 

1 .01 

1  .IP 

.76 

1  .  P6 

?s 

2.63 

1  .a  1 

.  1  7 

.  7? 

.34 

.62 

.66 

.44 

.76 

.94 

.63 

1.79 

2.77 

1  .20 

-.16 

.21 

.6] 

.  6  ^ 

.69 

.69 

.69 

1.40 

27 

2.31 

1  .00 

-.20 

.  1  1 

.64 

.77 

.6 

.73 

•  b  1 

.61 

•  b  < 

1.66 

1  .44 

.hj 

“  •  1  l» 

.03 

.46 

.67 

.76 

.69 

.44 

.37 

.62 

1.2P 

r  ^ 

1  .74 

.41 

-.11 

- .  • » s 

.67 

•  U  1 

.74 

,Hh 

.44 

.47 

1.1? 

1  •  6  3 

1.07 

-.1  0 

-.02 

•  bb 

•  4  !• 

.62 

.74 

.M 

.31 

1.32 

31 

1  .  37 

-.12 

.  1  0 

•  bb 

.42 

.64 

.33 

l-  A  isj 

l  •  C  V 

1 .33 

.67 

•  3  b 

.46 

.41 

.  4F 

.  M) 

.73 

•  U1 

.  P  7 

1.19 

1*  £  X 

2 . 6  3 

2.6  1 

1 .62 

• 

1.0  3 

.43 

1.01 

1.07 

1 .24 

1.34 

1 .40 

|"1N 

1.11 

.-3 

-.2o 

-.26 

.  1  3 

.03 

.0  7 

.17 

.31 

.3(1 

.31 

.27 

s»TW  Yt>  |  474  ■  aim  ,H3  '-nr  i-  T M  -,?h 


SOUTHERN  FLORIDA 


47 

COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253800  Intracoastal  Waterway  at  Stuart,  Fla. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Da  Y 

OCT 

MOV 

otc 

JAN 

F  6  6 

■■  AP 

AP^ 

MAY 

.JUP 

JH| 

All*'- 

CCD 

1 

1 .79 

1.2a 

l.n 

.61 

.  1  6 

.70 

.27 

.38 

.Hr 

1.10 

.20 

1.17 

2 

1  .98 

1  .30 

1.13 

.76 

.17 

.41 

.27 

.69 

.8] 

1 .36 

.4  1 

1 .20 

3 

2.18 

1  .20 

1 .20 

.76 

.32 

.88 

.46 

.  74 

1.03 

1  .L  1 

.61 

1 

4 

2.81 

.96 

.92 

•  -5  3 

.61 

.47 

.67 

.44 

1  .  26 

.  3^ 

1  .24 

2.70 

.47 

.  M 

.41 

.47 

.67 

.96 

1.18 

1.12 

6 

3.32 

.71 

.49 

.52 

.60 

1  .06 

.74 

.90 

.68 

•  *3 

.34 

1.00 

7 

2.64 

1.02 

1.07 

.86 

.67 

•  HH 

.HA 

.76 

•  H  3 

.01 

.28 

.04 

H 

2.47 

1.26 

1 .02 

.50 

.80 

.24 

.74 

.71 

.70 

.6  1 

.04 

.6  7 

9 

2.36 

1  .57 

•  bb 

.  26 

.70 

U  j 

• 

.08 

.90 

.  v3 

.  1  8 

.70 

10 

2.11 

1.50 

1  .0? 

.  1 1 

.74 

.76 

.6  6 

1  .  06 

.  r»4 

.40 

.36 

.64 

n 

2.06 

1  .69 

1 .04 

-.0  2 

.68 

.42 

#  Hr 

1 .32 

.87 

.69 

.  4  ^ 

•  U) 

12 

1  .98 

1  .97 

.61 

-.21 

.63 

.32 

.71 

.08 

1.17 

•  -H 

.41 

.  72 

13 

1  .«7 

1  .91 

.56 

-.0  3 

.70 

.07 

.9- 

1.16 

1.20 

.4  3 

.62 

.47 

14 

1  •  7« 

1  .60 

.78 

.28 

.69 

.In 

.  ?4 

.05 

1.17 

.28 

.63 

.86 

15 

1  .60 

1  .26 

•  h8 

.8? 

.77 

.  1  1 

.4  ] 

.QO 

1.18 

•  PH 

.69 

1 .26 

16 

1.46 

1.08 

.77 

.26 

.45 

.20 

•  H  P 

.79 

1.04 

.  39 

•  A*- 

1.21 

17 

1.39 

.68 

1.02 

.20 

.  14 

•  1  6 

.07 

•  A4 

.  u  4 

.40 

1.11 

1» 

1.80 

.78 

1.01 

.27 

-.01 

.  HH 

•  H  h 

.64 

.87 

.  34 

1.03 

19 

1  .56 

.80 

.61 

.28 

-.0  8 

.73 

.28 

.  hh 

•  Hh 

•  H/4 

.7- 

20 

1  .77 

.75 

.17 

.  OfS 

.69 

.1  0 

.97 

•  **^4 

.  6  1 

.63 

•  H  4 

21 

1.66 

1.00 

.46 

.  05 

.37 

.HO 

.76 

l.n? 

1.03 

.47 

.00 

.71 

22 

1  .75 

.68 

.52 

.24 

.71 

•  6 

#  fj  >7 

1.00 

1 .08 

.  1  4 

.81 

.77 

23 

1  .67 

.79 

.36 

.37 

.68 

.43 

.P< 

.82 

1.27 

.38 

.93 

• 

24 

1  .79 

.71 

.13 

.88 

.53 

.42 

.6- 

.74 

.96 

.69 

.86 

.  --  3 

25 

1.45 

.67 

.19 

.63 

.56 

.40 

•  H4 

.43 

1.28 

.64 

.89 

26 

1  .35 

1  .46 

.28 

.59 

•  sh 

.8  1 

•  H 

.6° 

1 . 34 

.68 

.69 

1 .24 

27 

1.31 

1  .73 

.53 

.44 

#H0 

.76 

.87 

.73 

1.16 

.48 

.70 

1.33 

28 

1.27 

1.66 

•  H6 

.30 

.64 

.49 

.7* 

.78 

.99 

#  uc; 

)  .27 

29 

1 .15 

1  .45 

.76 

.  2  4 

.HO 

• 

.75 

.04 

.63 

1.07 

1.40 

30 

1.12 

1.04 

.85 

.21 

— 

.82 

.4  1 

.70 

1.05 

•  '*  s 

1 .08 

1.60 

31 

1.15 

.80 

.19 

.27 

.86 

.  31 

1.07 

MC  AN 

1 .83 

1.22 

.78 

.34 

.83 

.86 

.61 

.62 

.98 

.86 

•  Hr 

.68 

MAX 

3.32 

1.5  7 

1  .20 

.76 

.80 

1  .  06 

.07 

1.32 

1  .  34 

l.kl 

1 .08 

1  .6  r. 

M  I  N 

1.12 

.71 

.13 

-.21 

-.08 

.0  7 

.  1  f 

.  38 

.81 

.  1  4 

.  04 

.33 

CAL 

YP 

1*74  MIF'AN 

.8] 

3.32 

f«TM 

?f 

t*TK 

YP 

1  975  MFflNi 

.6? 

"AX  3.32 

M  T  N  -  . 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET 

TO 

ST.  LUCIE 

RIVER 

02253800 

Intracoastal  Waterway 

at  Stuart, 

,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

OflY 

OCT 

1  ov 

r-F  C 

JAM 

F  sw 

*  AP 

^  A  Y 

Jl  IN? 

Jl  'L 

ftlu-i 

9po 

1 

.4H 

-•  l»h 

-.90 

*4 

-.29 

~  .  *■> H 

-.40 

-.22 

.16 

-.6  3 

-.09 

2 

.73 

-.03 

-.21 

-  •  44 

-.73 

-.30 

-.94 

-.19 

-.33 

.79 

-.69 

.  on 

3 

.79 

-.0  3 

~  .  0* 

~.4l 

-.44 

-.28 

-.91 

-.11 

-.14 

.49 

-.60 

-.03 

<4- 

1.17 

-.19 

-.is 

-.  7h 

-.34 

-.32 

-.12 

-.16 

-.11 

.31 

-.77 

.06 

s 

1 .29 

-.12 

-.->3 

-.10 

.39 

-.S'- 

-.06 

-.1)6 

Oh 

-.91 

-.10 

4 

1 

-•  3^ 

-.03 

-.32 

-.93 

.13 

-.2a 

.01 

-.19 

-.33 

-.«9 

-.13 

7 

1 .33 

-.IS 

.14 

-.91 

-.43 

-.29 

-.1'? 

-.23 

-.44 

-.3? 

-.PO 

-.1  H 

h 

1.10 

.22 

-.03 

-  •  "*B 

-.?« 

-.97 

-.44 

-.47 

-.89 

-.88 

-.26 

1  .  IS 

.24 

-.19 

-.74 

- .  3p 

-  .  3  i.  1 

-.47 

-.33 

-.4? 

-.so 

-.79 

-.40 

10 

.^6 

.47 

-.17 

-1.00 

-.41 

-.27 

-.9? 

-.12 

-.4  0 

-.99 

-.61 

-.36 

1 1 

.ns 

•  C  ^ 

-.20 

-1  .02 

-.29 

-.99 

-  •  *  U 

.01 

-.30 

-.99 

-.86 

-.40 

i? 

.92 

.97 

-.4  0 

-1  .  '3 

-.  1« 

-.49 

-.1  3 

-.08 

-.03 

-.8  1 

-.99 

-.32 

1  3 

.99 

•  6u 

-.44 

-1.0'? 

-.27 

-  .  HO 

“  .  PP 

-.29 

-.07 

-  .  ^4 

-.93 

-.39 

1  * 

.?9 

-.99 

-.09 

-.Hi 

-.7) 

-  • 

.00 

-.64 

-.89 

-.30 

1  9 

.so 

-.03 

-.3^ 

-.  39 

-.30 

-.49 

-.4? 

-.92 

.00 

-.36 

-.82 

.10 

If- 

.10 

-.09 

-.  30 

—  •  h  0 

-.63 

-  .  *  4 

-  .  ?M 

-.99 

-.10 

-.8  9 

-.84 

.18 

]  7 

.00 

-.34 

-.1? 

-.90 

-.►*6 

—  .  h  0 

-.17 

-  •  4  ^ 

-.62 

-.66 

.OH 

lk 

.14 

-  .27 

.  0  0 

-.97 

-.94 

-.9-1 

-.22 

-  •  26 

-.89 

-.72 

-.0? 

lk 

.?s 

-  •  29 

-.14 

-.97 

-.93 

-.30 

-.97 

-.11 

-.90 

-.98 

-  .  84 

-.20 

?0 

.94 

-.20 

-.32 

-  •  46 

-  .74 

- .  ofl 

-.90 

-.71 

-.44 

-.2] 

2] 

• 

.  1 1 

-.3s 

-.  73 

-.70 

-.10 

_.A,0 

-.1  2 

-.3? 

-.  7^ 

-.22 

-.24 

2? 

.7  6 

.17 

-.14 

-.43 

-.33 

-.92 

-.11 

-.29 

-.29 

-.OH 

_.?n 

?3 

.1-7 

? 

-.<*7 

-.74 

-.93 

-  • 

-.39 

-.04 

-  •  u4 

-.04 

-.43 

'^4 

-.14 

-.74 

-  •  ^4 

-.99 

-  .  h  0 

-  *  4  <-» 

-.9? 

.01 

-.41 

—  .0^ 

-.76 

?s 

.47 

-.13 

-,sn 

-.66 

-.4  ■ 

-.94 

.13 

-.38 

-.07 

-.90 

^6 

.43 

-.11 

-  .  ^4 

-.4? 

-.4« 

-.49 

-.94 

-.94 

.04 

-.3  3 

-.19 

.00 

.3? 

.9? 

-.79 

-.71 

-.44 

-.4  1 

-.49 

-.02 

-.  '-6 

-.28 

.20 

?p 

.29 

.  3  0 

-  •  ^  S 

-.s? 

-.  37 

-.97 

“  •  4 

-.3? 

•  0  3 

-.  <1 

-.11 

.04 

29 

.03 

.  1  5 

—  .40 

-  .  -9  3 

-.70 

-.34 

.03 

-.30 

.03 

.14 

•<0 

-.Oaa 

-  •?(> 

“  •  4  b 

-.4  0. 

-.  79 

-.74 

-.14 

.14 

.06 

.34 

31 

-.10 

-.47 

—  •  u  h 

— 

-.9] 

-.09 

-.84 

.01 

M  p  A  i\J 

.6? 

.OS 

-.34 

—  .40 

-.49 

-.49 

-.27 

-.17 

-.4  1 

-  .  44 

-.18 

/l 

1 .8? 

•  b  0 

.  1« 

-.  3? 

-  .  (I*- 

.39 

- .  0  > 

.01 

.14 

•  4  h 

.04 

.34 

I  M 

*  •  1  ^ 

-.39 

-  •  HP 

-1.43 

-  .  S4 

-.91 

-.97 

-.99 

-.62 

-.6? 

-.98 

-.76 

C  a  i 

1974  <xF'af. 

-.2  7 

«’/'  X  1.92 

•  T  M 

.og 

■A- tp  yc 

]  47S  '-‘FAN 

-.27 

'  4  X  1.42 

••  tm  -1 

.  <>% 
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FISHEATING  CREEK  EASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHWEST 
02256500  Fisheating  Creek  at  Palmdale,  Fla. 

LOCATION. --Lat  26°55'56",  long  81°18'54",  in  SW  h  sec.  3,  T.41  S. ,  R.30  E.,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090103,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  U.  S.  Highway  27,  1.0  mi  (1.6  km)  south  of  Palmdale  and  16  mi  (26  km)  upstream  from  Lake 
Okeechobee . 

DRAINAGE  AREA.--311  mi2  (805  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --April  1931  to  current  year. 

GAGE. - -Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  27.19  ft  (8.288  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Mar.  16,  1949,  nonrecording  gage  and 
Mar.  16,  1949,  to  Jan.  23,  1956,  water-stage  recorder,  at  site  450  ft  (137  m)  upstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --44  years,  262  ft3/s  (7.420  m3/s) ,  11.44  in/yr  (291  mm/yr) ,  189,800  acre-ft/yr  (234  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  1,260  ft3/s  (35.7  m3/s)  Aug.  24  (gage  height,  5.88  ft  or  1.792  m) ;  no  flow  Mar.  24  to 
May  25;  minimum  gage  height,  -0.08  ft  (-0.024  m)  Nfay  24. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  31,400  ft3/s  (889  m3/s)  Oct.  3,  1951  (gage  height,  12.44  ft  or  3.792  m) ,  from  rating 
curve  extended  above  21,000  ft3/s  (595  m3/s);  no  flow  at  times  in  most  years;  minimum  gage  height  observed,  -0.61  ft  (-0.186  m) 
June  13,  1950. 

REMARKS .- -Records  good.  Records  of  chemical  analyses  and  water  temperatures  for  the  current  year  are  published  in  the  section  of 
this  report  entitled  "Surface  Water  Quality  Records-Daily  Measurements”. 

REVISIONS. --WSP  1905:  Drainage  area. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECONn,  *ATEH  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1979 

HE  AN  VALUES 


OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

42? 

5.3 

8.0 

16 

8.8 

2.2 

0 

2.9 

650 

291 

445 

2 

256 

4.9 

8.6 

14 

7.8 

2.3 

0 

3.0 

538 

037 

740 

3 

199 

4.5 

8.7 

13 

7.1 

2.3 

0 

3.6 

439 

200 

1090 

4 

174 

4.3 

8.6 

11 

6.6 

2.2 

0 

3.7 

343 

197 

1010 

5 

153 

4.0 

8.2 

10 

6.4 

2.4 

0 

3.7 

?86 

206 

1020 

6 

129 

3.8 

8.1 

9.9 

5.8 

2.6 

0 

5.7 

238 

198 

919 

7 

113 

3.6 

7.8 

9.8 

5.7 

2.9 

0 

10 

215 

17« 

928 

8 

99 

3.4 

7.5 

9.4 

5.5 

3.0 

0 

15 

201 

180 

087 

9 

86 

3.3 

7.2 

9.1 

5.3 

2.8 

0 

20 

186 

205 

770 

10 

74 

3.1 

6.8 

9.2 

5.6 

2.6 

0 

25 

175 

199 

613 

11 

62 

2.9 

6.5 

9.  1 

5.8 

2.3 

0 

25 

172 

180 

457 

12 

52 

2.8 

6.5 

9.0 

5.9 

2.1 

0 

24 

151 

18? 

332 

13 

44 

2.6 

6.-9 

8.8 

5.8 

1.9 

0 

24 

128 

173 

241 

14 

37 

2.6 

7.6 

8.7 

5.8 

1.7 

0 

22 

184 

155 

200 

15 

31 

2.6 

8.2 

8.3 

5.9 

1.6 

0 

18 

206 

147 

1  09 

16 

26 

2.6 

10 

9.3 

5.6 

1.4 

0 

17 

356 

161 

179 

17 

25 

2.6 

21 

8.4 

5.4 

1.1 

0 

18 

573 

190 

19? 

18 

27 

2.6 

30 

8.1 

5.1 

.89 

0 

21 

719 

211 

225 

19 

24 

3.2 

29 

7.8 

4.6 

.77 

0 

27 

673 

250 

?1« 

20 

20 

4.0 

31 

7.8 

3.9 

.59 

0 

29 

636 

267 

206 

21 

17 

4.0 

39 

7.6 

3.7 

.32 

0 

32 

637 

252 

192 

22 

15 

3.9 

47 

7.5 

3.7 

.13 

0 

36 

480 

269 

200 

23 

13 

3.7 

47 

7.5 

3.0 

.01 

0 

29 

558 

692 

241 

24 

12 

3.5 

43 

7.6 

2.7 

0 

0 

33 

770 

1200 

263 

25 

11 

3.4 

38 

7.7 

2.6 

0 

0 

38 

577 

1040 

321 

26 

9.7 

3.5 

34 

8.3 

2.5 

0 

.48 

64 

426 

044 

30  7 

27 

8.3 

5.6 

30 

8.9 

2.4 

0 

2.2 

369 

364 

636 

349 

20 

7.4 

7.8 

26 

9.1 

2.3 

0 

3.0 

891 

291 

449 

063 

29 

6.9 

7.7 

23 

9.6 

— 

0 

3.3 

942 

241 

337 

019 

30 

6.3 

7.1 

20 

9.9 

— - 

0 

3.1 

829 

221 

279 

455 

31 

5.6 

— 

18 

9.4 

— 

0 

-  2.8 

— 

261 

364 

— 

TOTAL 

2165.2  1 

18.9 

601.2 

288.8 

1 

41.3 

40.11 

0  14.88 

3580.6 

11975 

10377 

14679 

MEAN 

70 

3.9 

19 

9.3 

5.0 

1.2 

0  .48 

119 

30  6 

335 

489 

MAX 

422 

7.8 

47 

16 

8.8 

3.0 

0  3.3 

942 

7  70 

1  200 

1090 

MIN 

5.6 

2.6 

6.5 

7.5 

2.3 

0 

0  0 

2.9 

125 

147 

179 

CFSM 

.23 

.01 

.06 

.03 

.02 

.004 

0  .002 

.38 

1.24 

1.08 

1  .57 

IN. 

.26 

.01 

.07 

.03 

.02 

.004 

0  .001 

.43 

1  .43 

1.24 

1.76 

AC-FT 

4290 

236 

1190 

573 

280 

80 

0  30 

7100 

23750 

20580 

29120 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

145422.67  MEAN 

398 

MAX 

8030 

M  I N  0 

CFSM  1.28  IN 

17.39  AC- 

FT  288400 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

43981.95  MEAN 

120 

MAX 

1200 

s  I  v  0 

CFSM  .39  IN 

5.26  AC- 

FT  07240 

PEAK  DISCHARGE  (BASE, 

1,500 

ft3/s).--No  peak  above 

base. 
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FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHWEST 
02257800  Harney  Pond  Canal  at  S-71,  near  Lakeport,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°02'00",  long  81°04’15",  in  NE  h  sec.l,  T.40  S.,  R.32  E. ,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090103,  near 

left  bank  220  ft  (67  m)  upstream  from  control  structure  71,  0.1  mi  (0.2  km)  west  of  State  Highway  721,  2.3  mi  (3.7  km)  upstream 
from  bridge  on  State  Highway  78,  and  5.2  mi  (8.4  km)  northeast  of  Lakeport. 

DRAINAGE  AREA . - - Indeterminate . 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1962  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE.- -13  years,  195  ft3/s  (5.522  m3/s),  141,300  acre-ft/yr  (174  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,140  ft3/s  (32.3  m3/s)  June  1;  maximum  gage  height,  21.18  ft  (6.456  m)  May  17; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  16.77  ft  (5.111  m)  May  13. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  4,670  ft3/s  (132  rir/s)  Mar.  27,  1970;  maximum  gage  height,  25.90  ft  (7.894  m)  June  8, 
1968;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  12.97  ft  (3.953  m)  Feb.  9,  1972. 

REMARKS. --Records  poor.  Flow  completely  regulated  by  control  structure  71.  Since  November  1962,  discharge  computed  from  continuous 
velocity  record  obtained  from  recording  deflection  meter. 

COOPERATION.- -Gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


r'IStH#er.f,  I'  Cl^IC  FEET  PE'J  SECOND.  »  A  T  E J  YE  A  c  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

«EAN  VALUES 


DAY 

OCT 

MOV 

nEC 

JAN. 

FFH 

war 

A  DR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

l 

37S 

1) 

0 

0 

1140 

259 

221 

611 

? 

139 

0 

c 

0 

822 

0 

226 

539 

3 

26  4 

0 

(1 

0 

624 

n 

49 

539 

4 

1  Hr, 

1R7 

0 

0 

455 

411 

108 

201 

5 

as  1 

457 

0 

0 

300 

245 

0 

0 

ft 

0 

0 

0 

0 

204 

562 

338 

149 

7 

a  or 

0 

(1 

0 

0 

0 

262 

0 

ft 

aai 

0 

0 

0 

252 

0 

263 

128 

9 

ao4 

0 

0 

0 

0 

0 

204 

0 

111 

31  3 

n 

n 

0 

66 

0 

274 

0 

11 

149 

0 

0 

0 

196 

295 

167 

216 

ia 

0 

0 

0 

0 

157 

214 

301 

239 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

668 

572 

336 

1  A 

0 

0 

0 

0 

0 

762 

435 

299 

IS 

0 

1) 

(' 

0 

23 

300 

460 

342 

is 

25ft 

0 

74 

0 

203 

340 

205 

439 

17 

0 

0 

343 

144 

247 

2ft  1 

387 

338 

1  s 

0 

0 

129 

156 

0 

187 

291 

430 

19 

0 

0 

86 

0 

0 

0 

0 

188 

?0 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

0 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

640 

175 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

419 

210 

448 

0 

23 

0 

0 

83 

0 

167 

0 

568 

168 

24 

0 

0 

99 

0 

S04 

154 

348 

0 

25 

0 

0 

C 

0 

0 

150 

.20 

0 

as 

0 

0 

0 

0 

429 

123 

40  7 

240 

a  7 

0 

0 

0 

0 

107 

212 

514 

039 

as 

0 

0 

0 

0 

99 

20 

302 

344 

a  9 

0 

123 

(1 

— 

0 

230 

367 

202 

565 

3D 

J 

113 

(1 

— 

598 

0 

199 

153 

404 

31 

0 

— 

(1 

— 

— 

589 

— 

36 

424 

1 

TOTAL 

2620 

625 

816 

n 

0 

0 

0 

1487 

6664 

6736 

8324.20 

6954 

»F#'( 

H4.b 

27.  5 

2  ft  .  3 

n 

0 

0 

0 

46.0 

229 

217 

269 

232 

PAX 

378 

457 

34  3 

n 

0 

0 

0 

ft98 

1140 

762 

588 

611 

M  I  .\! 

') 

0 

n 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

5200 

164  0 

1820 

0 

0 

0 

0 

29r,0 

13650 

13360 

16510 

13790 

CAL  Yh 

1974  TOTAL 

H  ft  3  9  4 

.00  MEAN 

?37 

8  A  X  18  7  0 

min  0 

AC-ET 

171400 

«iT"  Y  ft 

1 97s  Toial 

34ft*+ft 

.20  ’"Fan 

94.9 

WAX  1140 

M  I  N  0 

AC-FT 

88720 
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FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHWEST 

02257800  Harney  Pond  Canal  at  S-71,  near  Lakeport,  Fla. 

GAPE  HEIGHT »  IN  FEET «  wATFm  YEAR  OCT uRh  0  1 974  To  ffpTEHHFR  1975 

MEAN  VALtJFS 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5FP 

1 

18.96 

17.25 

19.21 

19.02 

10.68 

18.72 

10.30 

17.73 

19.37 

19.26 

19.03 

19.60 

2 

19.01 

17.27 

19.76 

19.00 

18.91 

10.60 

18.81 

17.45 

19.35 

19.21 

19.78 

19.47 

3 

19.11 

17.81 
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19.62 

19.58 
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19.27 
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19.12 

19.36 

19.05 
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19.47 
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WTR  YR  1975  MtAN  16.99  MAX  ?0.01  MIN  16.81 
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SOUTHERN  FLORIDA 


FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHWEST 
02259200  Indian  Prairie  Canal  at  S-72,  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°05'35",  long  81°00’25",  in  SE  \  sec. 10,  T.39  S.,  R.33  E.,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090103,  near  left 

bank  230  ft  (70  m)  upstream  from  control  structure  72,  2.6  mi  (4.2  km)  upstream  from  bridge  on  State  Highway  78,  and  15  mi  (24  km) 
southwest  of  Okeechobee. 

DRAINAGE  AREA. - -Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1962  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  and  deflect ion- meter  recorder.  Datum  of  gage  is  9.0  ft  (2.74  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench 
mark) . 

AVERAGE  DISCHARGE.- -13  years,  46.9  ft3/s  (1.328  m3/s) ,  33,980  acre-ft/yr  (41.9  hm3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  580  ft3/s  (16.4  m3/s)  Oct.  11;  maximum  gage  height,  12.48  ft  (3.804  m)  June  9; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  6.55  ft  (1.996  m)  Oct.  11. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  2,130  ft3/s  (60.3  m3/s)  Oct.  3,  1969;  maximum  gage  height,  14.21  ft  (4.331  m) 

June  19,  1972;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  6.55  ft  (1.996  m)  Oct.  11,  1974. 

REMARKS. --Records  poor.  Flow  regulated  by  control  structure  72.  Since  November  1962,  discharge  computed  fron  continuous  velocity 
record  obtained  from  recording  deflection  meter. 

COOPERATION. --Gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHWEST 


02259200  Indian  Prairie  Canal  at  S-72,  near  Okeechobee,  Fla. 

GAGE  M  F I G  H  T ,  IN  FFFT  .  'iflTFw  YEAR  OCTU0FP  1974  To  SEPTFmhPR  1975 

mfan  VALUES 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02262900  Boggy  Creek  near  Taft,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°22'16",  long  81°18'39",  in  NE  h  sec. 28,  T.24  S. ,  R.30  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  left  bank 
450  ft  (135  m)  downstream  from  Boggy  Creek  Swamp,  2.0  mi  (3.2  km)  upstream  from  bridge  on  State  Highway  530,  3.5  mi  (5.6  km) 
upstream  from  mouth,  and  5.5  mi  (8.8  km)  southeast  of  Taft. 

DRAINAGE  AREA. --83.6  mi2  (216.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. - -September  1959  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  56.08  ft  (17.093  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Auxiliary  water 
stage  recorder  on  the  south  side  of  East  Lake  Tohopekaliga  since  Oct.  1,  1973,  and  prior  to  July  19,  1968.  From  July  19,  1968  to 
Sept.  30,  1973  auxiliary  water-stage  recorder  at  St.  Cloud  Canal  above  S-59. 

AVERAGE  DISCHARGE. - -16  years,  50.5  ft3/s  (1.430  m3/s) ,  8.20  in/yr  (208  mm/yr) ,  36,590  acre-ft/yr  (45.1  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge  272  ft3/s  (7.70  m3/s)  Sept.  25  •  (gage  height,  7.02  ft  or  2.140  m) ;  minimum,  0.18  ft3/s  (0.005 
m3/s)  May  8-9  (gage  height,  1.86  ft  or  0.567  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge  3,680  ft3/s  (104  m3/s)  Mar.  18,  1960  (gage  height,  13.64  ft  or  4.157  m) ,  from  floodmarks; 
minimum,  0.10  ft3/s  (0.003  m3/s)  June  5-11,  1961,  May  29,  30,  1962,  May  28,  29,  1965;  minimum  gage  height,  1.86  ft  (0.567  m)  May  8, 
9,  1975. 

REMARKS .- -Records  good,  except  those  for  periods  of  no  gage-height  record,  which  are  poor.  Some  diversion  to  ground  water  through 
drainage  wells  in  lakes  above  station. 
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b  .  9 

3.6 

4.6 

3  0 

13 

43 

54 

65 

1  6 

?  s 

n  •  3 

1 1 

6.6 

5.4 

3.6 

6.9 

35 

9.3 

43 

48 

59 

17 

23 

b  •  2 

?  ^ 

6.4 

4  .  b 

3.1 

6.6 

34 

6.6 

39 

44 

53 

1H 

22 

b  ,  (i 

27 
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4.2 

3.1 

4.1 

38 

7.6 

37 

52 

57 

1Q 

20 

7.« 

23 

6.4 

3.9 

3.3 

2.6 

3  0 

7.3 

42 

64 

54 

?0 

lb 

7.R 

19 

6.7 

4.6 

3.1 

1.9 

22 

5.9 

85 

139 

56 

?1 

1  o 

7.3 

16 

6.2 

7.0 

3.1 

1.9 

15 

17 

94 

166 

55 

2? 

IS 

b.R 

16 

6.1 

14 

3.0 

1.0 

12 

52 

68 

136 

52 

23 

lb 

b.7 

]  1 

6.3 

17 

2.9 

.73 

9.9 

63 

51 

no 

49 

?4 

14 

6.6 

12 

6.2 

13 

2.2 

.74 

8.4 

66 

46 

89 

119 

?s 

14 

6  .  A 

1  1 

6.6 

1  1 

1.6 

.69 

6.9 

60 

56 

73 

254 

?6 

14 

6.1 

1  1 

P.3 

4.4 

1.7 

.Hi 

5.4 

63 

b6 

62 

193 

27 

13 

1  1 

1  0 

6.2 

7.2 

1.4 

1.1 

4.2 

77 

63 

53 
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?6 

12 

\c 

9.7 

7.9 

b  .  3 

1.0 

1.1 

7.0 

66 

61 

47 

112 

?  ■> 

12 

9.3 

9.  1 

7.1 

— 

1  .  1 

1.1 

19 

50 

66 

44 

92 

30 

12 

b  .  4 

P.7 

6.7 

— 

1.7 

.61 

31 

39 

90 

43 

106 

31 

12 

— 

4.4 

4.2 

— 

1.6 

— 

27 

- — 

150 

60 

— 

TOTAL 

99  7 

2-3  .  b 

327.4 

215.9 

191.3 

1  lb.  1 

46.35 

36o.49 

925.1 

1474 

2647 

2003 

m  t  A  V 

32.2 

9,45 

10.6 

6.96 

6.63 

3.74 

1.61 

11.8 

30.8 

47.5 

85.4 

66.8 

<4  K 

9b 

13 

27 

9.  3 

17 

7.6 

6.6 

36 

77 

150 

210 

254 

M  I  (•) 

12 

6.1 

6.6 

6.1 

9.9 

1 . 0 

.37 

.19 

5.9 

10 

43 

28 

CFS  * 

.39 

.  1  1 

.13 

.06 

.06 

.04 

.02 

.14 

.37 

.57 

1.02 

.80 

IN. 

.44 

.13 

.19 

.10 

.09 

.05 

.02 

.16 

.41 

.66 

1.18 

.89 

ac-ft 

1  9  b  0 

bS3 

649 

49b 

379 

230 

96 

727 

1830 

2920 

5250 

3970 

* 

CAL  Y  4 

1974  T  0  1  A  L. 

247.S3 

.3o  »  ea(j 

6  7*2 

MAX  693 

M  I  N  •  J  6 

CFSm 

.61  IN 

11.02  AC 

-FT  49120 

*T»  Y  y 

1 9  7S  TOTAL 

9696 

,2a  ••■(  F  A  A! 

96.9 

(AX  A. 

Ml*  #  1 

CFS" 

.31  IN 

4.27  AC 

-FT  1  R  0  3  0 

NOTE. --No  gage-height  records  Sept 


24-26. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02263800  Shingle  Creek  at  airport,  near  Kissimmee,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°18'14",  long  81°27'04",  NW  h  sec.  19,  T.25  S.,  R.29  E.,  Osceola  Qpunty,  Hydrologic  Unit  03090101,  near  center  of 
span  on  downstream  side  of  bridge  on  U.  S.  Highway  192,  1.0  mi  (1.6  km)  northwest  of  Kissimmee  Airport,  3.0  mi  (4.8  km)  west  of 
Kissimmee,  and  5.6  mi  (9.0  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --89. 2  mi2  (231.0  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1958  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  60.66  ft  (18.489  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -17  years,  64.2  ft3/s  (1.818  m3/s),  9.77  in/yr  (248  mm/yr) ,  (248  mm/yr) ,  46,510  acre-ft/yr  (57.3  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  331  ft3/s  (9.37  m3/s)  Sept.  27  (gage  height,  6.95  ft  or  2.118  m) ;  minimum,  7.2  ft3/s  (0.20 
m3/s)  May  3,  4,  5  (gage  height,  4.03  ft  or  1.228  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  3,320  ft3/s  (94.0  m3/s)  Mar.  18,  1960  (gage  height,  11.00  ft  or  3.353  m) ;  no  flow  for 
many  days  in  some  years;  minimum  gage  height,  2.21  ft  (0.674  m)  June  9,  1965. 

RH4ARKS. --Records  good. 

REVISIONS. --WSP  1905:  Drainage  area. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02263869  South  Lake  Outlet  at  S-15  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°24'4S",  long  81°32'17"  in  SW  h  sec. 8,  T.24  S.,  R.28  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  right 
bank  at  upstream  wingwall  of  control  structure  15,  300  ft  (90  m)  south  of  natural  lake  shoreline,  1,600  ft  (490  m)  west  of 
State  Road  535  and  2.4  mi  (3.9  km)  northwest  of  Vineland. 

DRAINAGE  AREA. --4  mi2  (10  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1972  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder  and  gate-opening  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Walt  Disney  World  bench  mark).  Auxiliary 
water- stage  recorder  at  downstream  side  of  control  structure  since  May  1970. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  10  ft3/s  (0.28  m3/s)  Oct.  11;  maximum  gage  height,  94.20  ft  (28.712  m)  Oct.  1; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  92.31  ft  (28.136  m)  May  12. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  48  ft3/s  (1.36  m3/s)  Sept.  10,  1974;  maximum  gage  height,  94.45  ft  (28.788  m) 

Sept.  9,  1974;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  92.04  ft  (28.054  m)  June  1,  1974. 

REMARKS. --Records  good.  Flow  from  South  Lake  into  South  Lake  outlet  regulated  by  automatic  gates  in  control  structure  15.  Gage 
heights  are  published  as  elevations  for  South  Lake  (sta  02263868)  in  this  report. 
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KISSIRMEE  RIVER  BASIN 

02263870  South  Lake  Outlet  below  S-15  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°24'45",  long  81°32'17",  in  SW  h  sec.  8,  T.24  S.,  R.28  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  right 

bank  at  downstream  wingwall  of  control  structure  IS,  1,600  ft  (490  m)  west  of  State  Road  535  and  2.4  mi  (3.9  km)  northwest  of 
Vineland. 

DRAINAGE  AREA. --4  mi2  (10  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --May  1970  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Walt  Disney  World  bench  mark). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  gage  height,  89.28  ft  (27.213  m)  Aug.  9;  minimum  daily,  88.12  ft  (26.859  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  daily  gage  height,  89.97  ft  (27.423  m)  Aug.  16,  1974;  minimum  daily,  86.07  ft  (26.234  m)  Sept.  3, 
1971. 
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08.79 

88.67 

88.53 

08. ?9 

89.1? 

89.02 

89.21 

89.22 

3 

89.05 

88.90 

08.84 

88.8? 

88.78 

88.66 

88.51 

88.26 

89.21 
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89.00 

89.18 

89.22 

99.17 

15 

89.13 
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09.16 

89.05 

«9.?5 

89.06 

19 

89.07 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02264000  Cypress  Creek  at  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°23'25",  long  81°31'11",  in  NW  h  sec. 21,  T.24  S.,  R.28  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at  upstream 
side  of  culverts  on  State  Highway  535,  1.0  mi  (1.6  km)  west  of  Vineland. 

DRAINAGE  AREA.--30.3  mi2  (78.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1945  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  96.20  ft  (29.322  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  13,  1946,  nonrecording  gage  at 
same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. -- 30  years,  7.21  ft3/s  (0.204  m3/s) ,  3.23  in/yr  (82  mm/yr)  5,220  acre-ft/yr  (6.44  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  8.8  ft3/s  (0.25  m3/s)  Sept.  24,  25  (gage  height,  2.36  ft  or  0.719  m) ;  no  flow  for  many  days. 
Creek  dry  at  gage  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  354  ft3/s  (10.0  m3/s)  Sept.  11,  1960  (gage  height,  4.66  ft  or  1.420  m) ;  no  flow  for  many 
days  in  most  years.  Creek  dry  at  gage  for  many  days  in  some  years. 

REMARKS. --Records  fair.  Some  diversions  by  pumping  above  stations  for  irrigation. 

REVISIONS. --WSP  1554:  Drainage  area. 
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PEAK  DISCHARGE  (BASE,  30  ft3/s).--No  peak  above  base. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02264100  Bonnet  Creek  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°19'58",  long  81°31'20",  in  NW  h  sec. 9,  T.25  S.,  R.28  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  0309101,  on  downstream 
side  of  bridge  on  State  Highway  530,  about  1  mi  (2  km)  upstream  from  Reedy  Creek  Swamp  and  4.5  mi  (7.2  km)  south  of  Vineland. 

DRAINAGE  AREA.- -56.1  mi2  (145.3  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --May  1966  to  current  year.  Miscellaneous  discharge  measurements  for  some  periods  prior  to  May  1966. 

GAGE. --Water-stage  recorder  and  steel  sheet  pile  weir.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Florida  Department  of  Transportation  bench 
mark).  Prior  to  Oct.  1,  1968,  at  datum  37.96  ft  (11.570  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE.-- 9  years,  19.8  ft3/s  (0.561  m3/s) ,  14,350  acre-ft/yr  (17.7  hm3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  195  ft3/s  (5.52  m3/s)  Sept.  25;  maximum  gage  height,  74.47  ft  (22.698  m)  July  21; 
minimum  daily  discharge,  3.9  ft3/s  (0.110  m3/s)  Apr.  5;  minimum  gage  height,  72.62  ft  (22.134  m)  Apr.  5,  6. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge  476  ft3/s  (13.5  m3/s)  June  28,  1974;  maximum  gage  height,  78.58  ft  (23.951  m) 

Nov.  1,  1969;  no  flow  May  11  to  June  1,  June  4-9,  1967,  Nov.  6,  1968,  Aug.  22,  1969;  minimum  gage  height,  68.32  ft  (20.824  m) 
August.  21,  1969. 

Flood  of  Sept.  11,  1960,  reached  a  stage  of  42.5  ft  (12.95  m) ,  datum  then  in  use,  from  floodmarks,  discharge,  1,200  ft3/s  (34.0 
m3/s). 

REMARKS. --Records  good.  Since  October  1968,  flow  regulated  by  automatic  gates  upstream  and  since  December  1970,  by  control  structure 
S- 11 -temporary  0.5  mi  (0.8  km)  downstream. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02264495  Shingle  Creek  at  Canpbell,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28o16'01",  long  81°26'53",  in  SE  \  sec. 31,  T.25  S.,  R.29  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  near  left  bank 

at  downstream  side  of  bridge  on  county  road,  100  ft  (30  m)  downstream  from  Atlantic  Coast  Line  Railroad  bridge,  0.8  mi  (1.3  km) 

northeast  of  Campbell,  and  2.5  mi  (4.0  km)  upstream  from  Lake  Tohopekaliga. 

DRAINAGE  AREA.--180  mi2  (466  km2),  approximately,  includes  part  of  watershed  in  Reedy  Creek  Swamp. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1968  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Water-stage  recorder  for  Lake  Tohopekaliga  at  Kissimmee  (sta  02264900) 
used  as  auxiliary  gage  for  this  station. 

AVERAGE  DISCHARGE.--?  years,  113  ft3/s  (3.200  m3/s) ,  81,870  acre-ft/yr  (101  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  960  ft3/s  (27.2  m3/s)  Sept.  25  (gage  height,  57.45  ft  or  17.511  m) ;  minimum  daily  discharge, 
27  ft3/s  (0.76  m3/s)  May  4;  minimum  gage  height,  52.35  ft  (15.956  m)  May  29. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,510  ft3/s  (42.8  m3/s)  Oct.  5,  1969  (gage  height,  59.72  ft  or  18.203  m) ;  minimum  daily 

discharge,  3.1  ft3/s  (0.088  m3/s)  May  9,  10,  1971;  minimum  gage  height,  49.78  ft  (15.173  m)  May  10,  1971. 

REMARKS. --Records  fair.  Considerable  flow  diverted  from  Reedy  Creek  Swamp  into  Shingle  Creek  above  station. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02266200  Whittenhorse  Creek  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28o23'0S",  long  81°37'00",  in  NW  h  sec. 21,  T.24  S.,  R.27  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  near 
center  of  channel  12  ft  (4  m)  downstream  from  culverts  on  Hartzog  Road,  7  mi  (11  km)  west  of  Vineland. 

DRAINAGE  AREA.--12.4  mi2  (32.1  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --May  1966  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  7.23  ft  (2.204  m)  above  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. --9  years,  3.36  ft3/s  (0.095  m3/s),  3.68  in/yT  (93  ran/yr) ,  2,430  acre-ft/yr  (3.00  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  3.0  ft3/s  (0.085  m3/s)  Oct.  1,  stage  falling,  peak  occurred  Sept.  11,  1974; 
maximum  gage  height,  93.52  ft  (28.505  m)  Oct.  1;  no  flow  for  many  days.  Creek  dry  at  gage  for  many  days. 

Period  of  record:  Maximun  daily  discharge,  50  ft3/s  (1.42  m3/s)  Feb.  7,  1970;  maximum  gage  height,  94.69  ft  (28.862  m)  Feb.  7, 
1970;  no  flow  for  many  days  each  year.  Creek  dry  at  gage  for  many  days  in  most  years. 

REMARKS. --Records  good. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02266300  Reedy  Creek  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°19'57",  long  81°  34'48",  in  NE  \  sec. 11,  T.25  S.,  R.27  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  downstream 
side  of  bridge  on  U.S.  Highway  192  about  2.5  mi  (4.0  km)  upstream  from  bridge  on  Interstate  Highway  4,  6.5  mi  (10.5  km)  southwest 
of  Vineland,  and  28  mi  (45  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --75  mi2  (194  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD .- -Water  years  1960,  1962-66  (annual  maximum).  May  1966  to  current  year.  Miscellaneous  discharge  measurements  for 
some  periods  prior  to  May  1966. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  66.37  ft  (20.230  m)  above  mean  sea  level.  Sept.  26,  1962,  to  January  1966,  crest-stage 
gage  at  site  100  ft  (30  m)  upstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --9  years,  29.7  ft3/s  (0.841  m3/s) ,  21,520  acre-ft/yr  (26.5  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  178  ft3/s  (5.04  m3/s)  July  23  (gage  height,  11.25  ft  or  3.429  m) ;  minimum,  6.3  ft3/s 
(0.18  m3/s)  May  10  (gage  height  9.13  ft  or  2.783  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,910  ft3/s  (54.1  m3/s)  Sept.  11,  1960  (gage  height,  14.9  ft  or  4.54  m) ,  from  floodmark; 
no  flow  for  many  days  in  some  years;  minimum  gage  height,  8.18  ft  (2.493  m)  May  12,  1968. 

REMARKS. --Records  good.  Small  diurnal  fluctuation  at  low  flow. 


T'TSC6aW6F.  I  C'.'^TC  FEET  “F->  SFCOO.  ••ATE"  PCTOBF**  1474  TO  SEPTEMBER  1975 

wfc AV  V  A  L  U  F S 


naY 

rCT 

►  nv 

nFc 

JAN- 

F  F  6 

Kl  p 

APS 

MAY 

JUS- 

JIIL 

AUG 

SFo 

1 

3  0 

10 

4.n 

11 

12 

9.6 

7.4 

9.1 

45 

2° 

66 

116 

? 

26 

9.6 

7.7 

11 

11 

9.3 

7.4 

8.5 

40 

24 

50 

106 

3 

22 

9.8 

7.8 

10 

1 1 

9.0 

7.3 

7.9 

54 

21 

51 

112 

4 

IS 

9.8 

7.8 

10 

11 

6.7 

7.4 

7.8 

48 

18 

43 

92 

5 

16 

9.0 

8.4 

9.8 

12 

1 1 

7.4 

7.3 

37 

16 

54 

80 

6 

16 

9.0 

9.0 

9.6 

13 

11 

7.4 

7.6 

25 

16 

66 

71 

7 

16 

6.8 

8.4 

9  .  S 

14 

10 

7.2 

7.7 

18 

15 

54 

62 

A 

16 

6.6 

8.4 

9.6 

14 

9.9 

7.4 

7.6 

16 

15 

47 

68 

9 

16 

9.2 

8.0 

9.6 

13 

9.0 

7.3 

7.2 

16 

15 

97 

61 

1  0 

16 

9.2 

7.6 

9.2 

13 

9.2 

7.2 

7.3 

16 

15 

75 

77 

11 

is 

9.0 

7.9 

11 

13 

9.3 

7.2 

11 

21 

22 

56 

96 

12 

IS 

9.0 

7.9 

15 

13 

9.3 

7.7 

9.3 

50 

47 

46 

81 

13 

14 

6.6 

8.1 

13 

13 

9.3 

7.6 

7.8 

39 

8? 

53 

64 

14 

14 

8.4 

6.1 

13 

12 

9.1 

7.6 

7.8 

25 

67 

84 

66 

IS 

14 

8.2 

6.2 

12 

11 

9.6 

12 

17 

21 

S3 

63 

78 

16 

14 

8.4 

10 

12 

11 

9.2 

15 

19 

20 

40 

50 

66 

17 

13 

9.2 

18 

12 

1  1 

9.2 

16 

15 

40 

32 

45 

57 

1  ft 

12 

9.2 

IS 

12 

1  1 

9.4 

14 

14 

36 

35 

48 

58 

19 

12 

9.0 

13 

12 

11 

9.5 

12 

13 

28 

48 

52 

105 

20 

12 

6.4 

12 

12 

12 

9.0 

11 

12 

24 

37 

113 

136 

21 

11 

6  .0 

12 

11 

12 

6.9 

11 

12 

22 

42 

90 

121 

22 

11 

7.9 

12 

11 

1  1 

6.9 

9.8 

12 

26 

133 

67 

100 

23 

1  1 

6.2 

12 

1 1 

12 

6.9 

9.5 

11 

30 

161 

57 

81 

24 

1  1 

6.4 

1  1 

11 

1  1 

6.3 

6.9 

11 

26 

128 

46 

76 

2S 

1  1 

6.0 

1  1 

12 

1  1 

6.8 

9.0 

10 

23 

P6 

30 

151 

26 

1  1 

fc.O 

12 

14 

1 1 

6.9 

8.9 

10 

24 

79 

32 

148 

27 

10 

6.2 

1  1 

13 

10 

6.2 

8.7 

10 

30 

73 

29 

89 

2  H 

1  0 

M  •  2 

12 

13 

10 

7.7 

8.0 

13 

26 

61 

31 

60 

?9 

10 

7.9 

1  1 

12 

— 

7 .  s 

8.3 

40 

23 

54 

39 

52 

30 

1 1 

8.4 

10 

12 

— 

7.3 

7.6 

32 

22 

50 

43 

50 

31 

10 

— 

1  1 

12 

— 

7.1 

— 

34 

— 

76 

131 

— 

TOTAL 

444 

261.6 

314.3 

3SS.3 

330 

280.1 

273.2 

398.9 

873 

1589 

1024 

2580 

*F  Al\, 

14,3 

4.72 

10.1 

11. S 

11.6 

9.04 

9.11 

12.9 

29.1 

51.3 

56.8 

06.0 

M  A  X 

30 

10 

16 

IS 

14 

1  1 

16 

40 

54 

1  6  1 

131 

151 

s  In 

10 

7.9 

7.6 

9.2 

10 

7.1 

7.2 

7.2 

16 

15 

29 

50 

AC-FT 

601 

4  1  4 

623 

70S 

6SS 

5b6 

S42 

791 

1730 

3150 

3620 

5120 

CAL  Yh 

1074  TOTAL 

12177.7 

6  F  A  M 

33.4  l«4  X 

43  1 

N>  I N  9  4 

AC-FT 

24150 

wTw  Y 

i  97S  TOTAL 

9S23.4 

Mf  AW 

26.i  ya* 

161 

"IN  7.1 

al-ft 

18890 

SOUTHERN  FLORIDA 


63 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02266480  Davenport  Creek  near  Loughman,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°16,15’',  long  81°35'28",  in  NW  h  sec. 35,  T.25  S.,  R.26  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at  downstream 
side  of  culverts  on  State  Highway  545,  2.0  mi  (3.2  km)  upstream  from  mouth  and  2.5  mi  (4.0  km)  northwest  of  Loughman. 

DRAINAGE  AREA. --23  mi2  (60  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --January  1969  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  80.49  ft  (24.533  m)  above  mean  sea  level  (Florida  Department  of  Transportation  bench 

mark) . 

AVERAGE  DISCHARGE. --6  years,  10.3  ft3/s  (0.292  m3/s),  6.08  in/yr  (154  mm/yr) ,  7,460  acre-ft/yT  (9.20  hm3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  41  ft3/s  (1.16  m3/s)  July  24  (gage  height,  6.67  ft  or  2.033  m) ;  minimum,  0.50  ft3/s  (0.014 
m3/s)  May  8,  9,  10  (gage  height  4.12  ft  or  1.256  m) . 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  498  ft3/s  (14.1  m3/s)  Sept.  22,  1969  (gage  height,  9.76  ft  or  2.975  m) ;  minimum,  0.40  ft3/s 
(0.011  m3/s)  Apr.  23,  June  7-11,  16-18,  1972  (gage  height,  4.10  ft  or  1.250  m) . 

REMARKS. --Records  good  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  fair. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02266500  Reedy  Creek  near  Loughman,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°15'48",  long  81°32'12",  in  SW  h  sec. 32,  T.25  S.,  R.28  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  left  bank 
20  ft  (6  m)  upstream  from  bridge  on  U.  S.  Highways  17  and  92,  1.0  mi  (1.6  km)  downstream  from  Reedy  Creek  Improvement  District 
Structure  40,  2.5  mi  (4.0  km)  northeast  of  Loughman,  3  mi  (5  km)  downstream  from  Davenport  Creek,  and  21  mi  (34  km)  upstream  from 
mouth. 

DRAINAGE  AREA.--110  mi2  (285  km2),  approximately,  includes  part  of  watershed  in  Reedy  Creek  Swamp,  which  is  indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1939  to  September  1959,  July  1968  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  64.49  ft  (19.656  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  20,  1940,  nonrecording  gage  at 
same  site  and  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. --27  years,  74.8  ft3/s  (2.118  m3/s),  54,190  acre-ft/yr  (66.8  hm3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  189  ft3/s  (5.35  m3/s)  Sept.  30  (gage  height,  3.14  ft  or  0.957  m) ;  no  flow  for  many  days; 
minimum  gage  height,  0.27  ft  (0.082  m)  Dec.  11,  12,  13. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  790  ft3/s  (22.4  m3/s)  Sept.  24,  1969  (gage  height,  4.25  ft  or  1.295  m) ,  from  rating  curve 
extended  above  400  ft3/s  (11.3  m3/s);  no  flow  on  many  days  in  some  years;  minimum  gage  height,  -0.16  ft  (-0.049  m)  June  11,  1972. 

REMARKS. --Records  fair  except  those  below  10  ft3/s  (0.28  m3/s),  which  are  poor.  Natural  flow  of  stream  affected  by  several  canals 
above  station  which  divert  an  undetermined  amount  of  water  into  Shingle  Creek  basin.  Since  May  1970,  flow  regulated  by  Reedy 
Creek  Improvement  District  Structure  40. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1968:  Drainage  area. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02267000  Catfish  Creek  near  Lake  Wales,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27oS7'40",  long  81°29'48",  in  sec. 14,  T.29  S.,  R.28  E.,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  0309101,  on  left  bank,  0.2  mi  (0.3 
km)  downstream  from  Lake  Pierce,  7  mi  (11  km)  northeast  of  city  of  Lake  Wales,  and  9.3  mi  (15.0  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--S8.9  mi2  (152.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD.--  October  1947  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  72.70  ft  (22.159  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. --28  years,  47.6  ft3/s  (1.348  m3/s) ,  10.97  in/yr  (279  mm/yr) ,  34,490  acre-ft/yr  (42.5  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  85  ft3/s  (2.41  m3/s)  Aug.  20;  maximum  gage  height,  4.64  ft  (1.414  m)  Aug.  20  from 
flood  marks;  minimum  daily  discharge,  7.7  ft3/s  (0.22  m3/s)  May  8,  9;  minimum  gage  height  2.75  ft  (0.838  m)  May  7,  8,  9. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  235  ft3/s  (6.66  m3/s)  Sept.  17.  18,  1960;  maximum  gage  height,  6.02  ft  (1.835  m) 
Sept.  15,  1960,  affected  by  wind;  minimum  daily  discharge,  1.4  ft3/s  (0.040  m3/s)  June  1,  1967;  minimum  gage  height,  2.50  ft 
(0.762  m)  May  31,  1967. 

REMARKS. --Records  fair,  except  those  for  periods  of  no  gage-height  records,  which  are  poor. 
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KISSINWEE  RIVER  BASIN 

02268903  Kissimmee  River  at  S-65,  near  Lake  Wales,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°48’14",  long  81°11'53",  in  NW  h  sec.  11,  T.31  S.,  R.31  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  right 

bank  at  upstream  side  of  lock  and  control  structure  65,  0.1  mi  (0.2  km)  downstream  from  bridge  on  State  Highway  60  and  25  mi  (40  km) 
southeast  of  town  of  Lake  Wales. 

DRAINAGE  AREA. --1,607  mi2  (4,162  km2)  at  State  Highway  60,  includes  areas  drained  by  Lake  Weohyakapka  and  Lake  Marian. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1933  to  current  year.  Prior  to  October  1969,  published  as  Kissimmee  River  below  Lake  Kissimmee. 

GAGE. --Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to  Mar.  21,  1934,  nonrecord¬ 
ing  gage  at  bridge  0.1  mi  (0.2  km)  upstream  at  datum  1.25  ft  (0.381  m)  lower.  Mar.  21,  1934,  to  Sept.  30,  1950,  water-stage 
recorder  3.2  mi  (5.1  km)  downstream  at  datum  1.52  ft  (0.463  m)  lower.  Mar.  21,  1934,  to  Sept.  21,  1966,  nonrecording  gage  at  bridge 
0.1  mi  (0.2  km)  upstream  used  as  supplementary  gage.  Oct.  1,  1950  to  Sept.  30,  1969,  water-stage  recorder  3.2  mi  (5.1  km)  down¬ 
stream  at  datum  43.48  ft  (13.253  m)  higher.  Aug.  17,  1962,  to  Sept.  30,  1969,  auxiliary  water-stage  recorder  5.1  mi  (8.2  km) 
downstream  and  at  downstream  side  of  lock  and  control  structure  65  subsequent  to  Sept.  30,  1969. 

AVERAGE  DISCHARGE. --42  years,  1,100  ft3/s  (31.2  m3/s) ,  797,000  acre-ft/yr  (983  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  4,470  ft3/s  (127  m3/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  52.20  ft  (15.911  m)  Sept.  28;  no 
flow  Oct.  8,  Nov.  26;  minimum  gage  height,  48.78  ft  (14.868  m)  May  27. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  8,970  ft3/s  (254  m3/s)  Oct.  22,  1969;  maximum  gage  height,  13.16  ft  (4.011  m)  Oct.  9,  1953, 
from  floodmark,  site  and  datum  then  in  use;  maximum  reverse  flow  measured,  1,190  ft3/s  (33.7  nr/s)  Oct.  17,  1956;  no  flow  for  many 
days;  minimum  gage  height,  0.34  ft  (0.104  m)  May  29,  30,  1962,  site  and  datum  then  in  use. 

REMARKS. --Records  good.  Flow  regulated  by  operation  of  control  structure  65  beginning  in  July  1964.  Gage  heights  are  published  as 
elevations  for  Lake  Kissimmee  (sta  02268900)  in  this  report. 

COOPERATION. --Gage-height  and  gate- operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WSP  1504:  1934,  1941.  WSP  1905:  Drainage  area. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02268904  Kissimmee  River  below  S-65,  near  Lake  Wales,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°48'14M,  long  81°11,53",  in  NW  %  sec. 11,  T.31  S.,  R.31  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  right  bank 
at  downstream  side  of  lock  and  control  structure  65,  0.1  mi  (0.2  km)  downstream  from  bridge  on  State  Highway  60  and  25  mi  (40  km) 
southeast  of  town  of  Lake  Wales. 

DRAINAGE  AREA. --1,607  mi2  (4,162  km2),  at  State  Highway  60,  includes  areas  drained  by  Lake  Weohyakapka  and  Lake  Marian. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1969  to  current  year. 

GAGE. --Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  This  is  the  auxiliary  gage  for 
station  02268903  located  at  upstream  side  of  lock  and  control  structure. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  gage  height,  46.80  ft  (14.265  m)  Sept.  29;  minimum  daily,  46.13  ft  (14.060  m)  May  17. 

Period  of  record:  Maximum  daily  gage  height,  51.44  ft  (15.679  m)  Oct.  10,  1969;  minimum  daily,  44.35  ft  (13.518  m)  June  7,  8, 

1971. 

COOPERATION. --Gage-height  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02270500  Arbuckle  Creek  near  De  Soto  City,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°26'32",  long  in  SE  h  sec.  11,  T.35  S.,  R.30  E.,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

right  bank  20  ft  (6  m)  downstream  from  bridge  on  U.  S.  Highway  98,  1.3  mi  (2.1  km)  upstream  from  mouth,  and  7  mi  (11  km)  east 
of  De  Soto  City. 

DRAINAGE  AREA. --379  mi2  (982  km2),  excludes  area  drained  by  Lake  Weohyakapka  and  includes  area  drained  by  Lake  Sebring. 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1939  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  35.51  ft  (10.823  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  June  24,  1942,  water-stage  recorder, 
June  24,  1942,  to  Oct.  19,  1943,  non- recording  gage,  Oct.  20,  1943,  to  Oct.  10,  1954,  Oct.  1,  1961,  to  Sept.  30,  1962,  water-stage 

recorder,  at  present  site  and  datum.  Oct.  11,  1954,  to  Sept.  30,  1961,  Oct.  1,  1962,  to  May  29,  1966,  water-stage  recorder,  at  site 

1.6  mi  (2.6  km)  upstream  at  same  datum.  Oct.  11,  1954,  to  Sept.  30,  1961,  Oct.  1,  1962,  to  May  29,  1966,  auxiliary  water-stage  re¬ 
corder  at  present  site.  Oct.  1,  1961,  to  Sept.  30,  1962,  auxiliary  water-stage  recorder  on  north  shore  of  Lake  Istokpoga,  near 
mouth  of  Arbuckle  Creek,  and  May  30  to  Sept.  30,  1966,  water-stage  recorder  for  station  Canal  41A  at  S-68  at  Lake  Istokpoga,  near 
Lake  Placid  (sta  02273200)  used  as  an  auxiliary  gage  for  this  station.  Since  June  7,  1967,  auxiliary  water-stage  recorder  at  site 
1.3  mi  (2.1  Ion)  upstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. --36  years,  350  ft3/s  (9.912  m3/s),  253,600  acre-ft/yr  (313  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  1,040  ft3/s  (29.5  m3/s)  Sept.  3  (gage  height,  5.45  ft  or  1.661  m) ;  minimum  daily  discharge, 
0.85  ft3/s  (0.024  m3/s)  May  9;  minimum  gage  height,  1.57  ft  (0.479  m)  May  27. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  7,380  ft3/s  (209  m3s)  Sept.  23,  1948  (gage  height,  8.71  ft  or  2.655  m) ,  from  rating  curve 

extended  above  5,300  ft3/s  (150  m3/s) ;  minimum  daily  discharge,  0.85  ft3/s  (0.024  m3/s)  May  9,  1975;  minimum  gage  height,  0.14  ft 

(0.043  m)  estimated.  May  11,  1962,  result  of  channel  work  upstream. 

REMARKS. --Records  fair.  Records  include  small  diversions  into  Lake  Arbuckle  from  Lake  Weohyakapka  through  Blue  Jordan  Swamp. 

REVISIONS. --WSP  1274:  1939-50. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02271500  Josephine  Creek  near  De  Soto  City,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°22'26",  long  81°23'37",  in  SE  h  sec. 2,  T.36  S.,  R.29  E.,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  left  bank 
320  ft  (98  m)  downstream  from  bridge  on  State  Highway  17,  1.0  mi  (1.6  km)  downstream  from  Jack  Creek,  4  mi  (6  km)  south  of 
De  Soto  City,  and  4.9  mi  (7.9  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--109  mi2  (282  km2),  includes  area  drained  by  Lake  Sebring. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1946  to  September  1975,  discontinued. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  52.99  ft  (16.151  m)  above  mean  sea  level  (Florida  Department  of  Transportation  bench  mark). 
Prior  to  May  21,  1952,  at  site  0.5  mi  (0.8  km)  upstream  at  datum  0.89  ft  (0.271  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE. --29  years,  88.0  ft3/s  (2.492  m3/s) ,  10.96  in/yr  (278  mm/yr) ,  63,756  acre-ft/yr  (78.6  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  391  ft3/s  (11.1  m3/s)  Sept.  4  (gage  height,  6.44  ft  or  1.963  m) ;  minimum,  1.3  ft3/s  (0.04 
m3/s)  May  28,  29;  minimum  gage  height,  2.33  ft  (0.710  m)  May  3,  4. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,780  ft3/s  (50.4  m3/s)  Sept.  23,  1948  (gage  height,  11.56  ft  or  3.523  m) ,  site  and  datum 
then  in  use;  minimum,  0.30  ft3/s  (0.008  m3/s)  May  22,  1956,  affected  by  pumpage;  minimum  gage  height,  1.49  ft  (0.454  m)  Apr.  8,  1956, 
affected  by  pumpage. 

REMARKS. --Records  fair  except  those  for  period  of  no  gage-height  record,  which  are  poor.  Diversions  for  irrigation  of  citrus  groves  above 
station  during  dry  periods. 

REVISIONS. --WSP  1384:  Drainage  area. 
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NOTE. --No  gage-height  record  Nov.  20  to  Jan.  15. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSINMEE  RIVER  BASIN 

02273000  Kissimmee  River  at  S-65E,  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°13'32M,  long  80o57'46",  in  NE  h  sec.  30,  T.37  S. ,  R.  34  F.. ,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at 

upstream  side  of  lock  and  control  structure  65E,  1.8  mi  (2.9  km)  downstream  from  State  Highway  70,  8.2  mi  (13.2  km)  upstream  from 
mouth,  and  about  8.5  mi  (13.7  km)  west  of  Okeechobee. 

DRAINAGE  AREA. -  - Indeterminate . 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1928  to  September  1962,  October  1962  to  September  1964  (elevations  only),  October  1964  to  current  year. 

Prior  to  October  1964,  published  as  Kissimmee  River  near  Okeechobee.  Monthly  discharges  only  for  some  periods,  published  in  WSP 
1304. 

GAGE. --Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to  Apr.  28,  1949, 

nonrecording  gage,  and  Apr.  28,  1949,  to  Sept.  30,  1964,  water-stage  recorder,  1.8  mi  (2.9  km)  upstream  at  datum  1.37  ft  (0.418  m) 
lower.  Auxiliary  gage  at  downstream  side  of  lock  and  control  structure  65E. 

AVERAGE  DISCHARGE. --34  years  (1928-62),  2,188  ft3/s  (62.0  m3/s),  1,585,000  acre-ft/yr  (1.95  km3/yr) ;  11  years  (1964-75),  1,433  ft3/s 
(40.6  m3/s),  1,038,000  acre-ft/yr  (1.28  km3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  7,980  ft3/S  (226  m3/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  21.34  ft  (6.504  m)  Aug.  28;  no  flow 
for  parts  of  some  days  in  most  months;  minimum  gage  height,  20.78  ft  (6.334  m)  June  24. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  25,800  ft3/s  (731  m3/s)  Oct.  3,  1969;  maximum  gage  height,  27.00  ft  (8.230  m) ,  present 
datum,  Oct.  14  1953;  no  flow  on  many  days  in  some  years  after  1965;  minimum  gage  height  observed,  12.33  ft  (3.758  m) ,  present 
datum,  June  3,  1962. 

Flood  in  August  1928,  resulting  from  hurricane,  reached  a  stage  of  28.9  ft  (8.81  m) ,  present  datum,  discharge,  20,000  ft3/s  (566 
m3/s),  from  rating  curve  extended  above  14,000  ft3/s  (396  m3/s). 

REMARKS .- -Records  good.  Flow  completely  regulated  by  operation  of  structure  65E  beginning  in  October  1964.  Records  do  not  include 

diversions,  since  July  21,  1962,  from  Lake  Istokpoga  through  control  structure  68  on  Canal  41A.  Discharge  computed  on  basis  of  head 
and  gate-opening  discharge  relation.  Records  of  chemical  analyses  and  water  temperatures  for  the  current  year  are  published 
in  the  section  of  this  report  entitled  Surface  Water  Quality  Records-Daily  Measurements. 

COOPERATION. --Gage-height  and  gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 

G  AGE  "-TIGHT «  IN  FF.FT,  •»  A  T  E  D  YEAR  OfTORRP  1974  TO  SEDTEmBER  1975 

«fan  values 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02273001  Kissimmee  River  below  S-65E,  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°13'32",  long  80°57'46",  in  NE  h  sec. 30,  T.37  S.,  R.34  E.,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at 

downstream  side  of  lock  and  control  structure  65E,  1.8  mi  (2.9  km)  downstream  from  State  Highway  70,  8.2  mi  (13.2  km)  upstream 
from  mouth,  and  about  8.5  mi  (13.7  km)  west  of  Okeechobee. 

DRAINAGE  AREA. --Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1964  to  current  year. 

GAGE. --Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  This  is  the  auxiliary  gage 
for  station  02273000  at  upstream  side  of  lock  and  control  structure. 

EXTREMES.- -Current  year:  Maximum  daily  gage  height,  15.56  ft  (4.743  m)  Oct.  16;  minimum  daily,  11.68  ft  (3.560  m)  May  11. 

Period  of  record:  Maximum  daily  gage  height,  16.80  ft  (5.121  m)  Apr.  1,  2,  1970;  minimum  daily,  10.31  ft  (3.142  m)  June  2, 
1971. 

COOPERATION. --Gage-height  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


GAG  F  hFIGht,  xn  FEET.  v»A  Tr>i  YEAR  OCTORtP  1974  TO  S5PTFVPFP  1°7S 

YEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEP 

MAR 

ARP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5FP 

1 

15.34 

15.17 

14.54 

14.55 

14.15 

13.80 

13.02 

12.09 

12.14 

12.45 

13.00 

13.14 

2 

15.29 

15.10 

14.60 

14.41 

14.14 

13.70 

13.03 

12.07 

12.13 

12.46 

1  ?  .  94 

13.16 

3 

15.15 

18.10 

14.54 

14.57 

14.09 

13.67 

1  ?.89 

12.00 

12.14 

1?.46 

1  2.96 

13.18 

4 

15.19 

15.12 

14.58 

14.60 

14.08 

13.68 

1  ? .  55 

1  1.9? 

12.20 

12.50 

13.00 

1  3  .  ?0 

5 

15.22 

15.12 

14.60 

14.51 

14.14 

13.47 

1?.62 

11.80 

12.20 

12.8? 

12.99 

13.30 

6 

15.07 

15.09 

14.6? 

14.48 

14.09 

13.59 

12.65 

11.91 

12.20 

12.60 

1  3.03 

13.31 

7 

15.42 

14.97 

14.67 

14.40 

13.90 

13.65 

1?.68 

11.97 

1  ?  .  1  0 

12.60 

13.01 

13.33 

8 

15.43 

14.93 

14.63 

14.55 

13.69 

13.60 

1  ?  .  75 

11.84 

12.25 

12.60 

13.09 

13.33 

9 

15.40 

14.78 

14.4? 

14.50 

13.95 

13.36 

12.7? 

1  1  .85 

12.30 

12.46 

13.06 

13.27 

10 

15.36 

14.87 

14.41 

14.60 

13.98 

13.63 

1  ?.68 

11.76 

12.30 

12.55 

13.08 

13.3? 

11 

15.37 

14.89 

14.52 

14.55 

13.96 

13.60 

1  ?  .  66 

11.68 

12.30 

12.60 

13.05 

13.31 

12 

15.42 

14.79 

14.57 

14.58 

14.00 

13.65 

12.50 

11.74 

1?.  30 

12.60 

12.99 

13.36 

13 

15.43 

14.59 

14.53 

14. ?3 

13.95 

13.63 

12.53 

11.73 

12.30 

12.55 

1?.99 

13.34 

14 

15.43 

14.83 

14.48 

14.06 

13.67 

13.61 

12.67 

11.76 

12.25 

1  ?  .6  0 

19.04 

13.36 

15 

15.46 

14.78 

14.60 

14.08 

13.03 

13.43 

12.57 

11.78 

12.30 

12.65 

13.03 

13.36 

16 

15.56 

14.62 

14.56 

14.29 

13.97 

13.5? 

12.28 

1  1.97 

1  ?  .  30 

12.66 

19.07 

13.45 

17 

15.43 

14.81 

14.5? 

14.27 

13.90 

13.45 

12.43 

11.9? 

12.30 

1?.65 

13.07 

13.64 

18 

15.40 

14.80 

14.46 

14.31 

13.90 

13.45 

1  ?  •  6  1 

11.90 

12.35 

1  ?  .  68 

13.07 

13.69 

19 

15.36 

14.80 

14.57 

14.3? 

13.95 

13.40 

12.55 

11.86 

12.30 

12.70 

13.03 

13.69 

20 

15.23 

14.79 

14.63 

14.28 

13.64 

13.3? 

1  ?.40 

1  1.92 

12.30 

12.76 

13.08 

13.74 

21 

15.23 

14.50 

14.58 

14.21 

13.62 

13.34 

12.34 

1  1.85 

12.30 

1?.80 

13.16 

13.7? 

22 

15.26 

14.60 

14.54 

14.26 

13.98 

13.35 

12.31 

11.87 

1  ?.30 

12.85 

1  3.14 

13.81 

23 

15.26 

14.67 

14.6? 

14.29 

14.08 

13.35 

12.36 

ll.«6 

12.32 

12.65 

13.13 

13.98 

24 

15.20 

14.66 

14.6? 

14.30 

14. ?0 

13.38 

12.30 

11.64 

12.35 

1  ?  .  6  0 

13.11 

13.75 

25 

15.25 

14.66 

14.60 

14.36 

13.64 

13.30 

12.26 

11.69 

12.40 

12.86 

13.11 

13.67 

26 

15.24 

14.48 

14.58 

14.2? 

13.75 

13.0? 

12. ?4 

11.90 

12.44 

1?.H5 

13.13 

13.66 

27 

15.23 

14.65 

14.61 

14.25 

13.8? 

13.11 

1  ?  .  1  6 

1  1.93 

12.50 

1.2.86 

13.10 

13.71 

28 

15.24 

14.56 

14.59 

14.26 

13.72 

13.19 

12.21 

11.94 

12.45 

12.90 

13.05 

1  3.R7 

29 

15.22 

14.68 

14.56 

14.2? 

— 

13.  ?5 

12.23 

12.01 

12.40 

12.90 

13.10 

13.80 

30 

15.17 

14.83 

14.55 

14.19 

— 

13.18 

1  ?.1S 

12.00 

12.40 

12.90 

13.16 

14.00 

31 

15.15 

— 

14.55 

14.17 

— 

13.07 

— 

12.0« 

— 

12.96 

13.14 

— 

MEAN 

15.30 

14.61 

14.56 

14.35 

13.96 

13.44 

1  ?  .  51 

11.49 

12.29 

12.68 

13.06 

13.61 

MAX 

15.56 

15.17 

14.67 

14.60 

14. ?0 

13.80 

13.03 

1  ?  .  0  9 

12.50 

12.95 

19.16 

14.00 

MIN 

15.07 

14.48 

14.41 

14.06 

13.7? 

13.0? 

12.15 

1  1.68 

12.10 

1?.45 

1  ?.94 

13.14 

WTR  YR 

1975  MtAN 

13.53 

PAX  15 

.56  MIN 

11.68 
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KISSIWEE  RIVER  BASIN 

02273200  Canal  41A  at  S-68  at  Lake  Istokpoga,  near  Lake  Placid,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°19'55",  long  81°15'05",  in  sec.  19  or  20,  T.36  S.,  R. 31  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  33  ft 
(10  m)  from  right  bank,  350  ft  (107  m)  upstream  from  control  structure  68  at  Lake  Istokpoga,  and  7.5  mi  (12.1  km)  northeast 
of  town  of  Lake  Placid. 

DRAINAGE  AREA. --Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --December  1963  to  current  year.  Prior  to  October  1968,  published  as  "above  S-68". 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Nov.  28,  1973  at 
same  site  at  datum  30.00  ft  (9.144  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -11  years  (1964-75)  300  ft3/s  (8.496  m3/s),  217,400  acre-ft/yr  (268  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  1,800  ft3/s  (51.0  m3/s)  Sept.  25,  26;  maximum  gage  height,  39.56  ft  (12.058  m)  Oct.  6, 

affected  by  wind;  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  36.69  ft  (11.183  m)  May  14,  affected  by  wind. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  4,500  ft3/s  (127  m3/s)  Sept.  6,  1965;  maximum  gage  height,  40.23  ft  (12.262  m)  Dec.  10, 

1969,  present  datum,  affected  by  wind;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  35.82  ft  (10.918  m)  June  17,  1971, 

present  datum,  affected  by  wind. 

REMARKS. --Records  good.  Flow  completely  regulated  by  operation  of  control  structure  68.  Gage  heights  are  published  as  elevations 
for  Lake  Istokpoga  (sta  02271700)  in  this  report. 


DISCHARGE.  I*  CU«IC  FEET  PER  SECOND,  4  a  T  fp  yFAR  OCTOBER  1974  TO  SFRTEMRER  1975 

«FAN  values 


day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

285 

55 

60 

30 

90 

60 

191 

90 

0 

60 

450 

2 

450 

150 

113 

30 

90 

60 

180 

90 

0 

60 

450 

3 

450 

150 

112 

30 

90 

117 

195 

90 

0 

60 

741 

4 

182 

150 

90 

30 

107 

169 

146 

90 

0 

118 

11O0 

5 

0 

246 

52 

30 

120 

180 

90 

90 

0 

150 

1350 

6 

0 

212 

30 

48 

118 

180 

90 

90 

0 

150 

1350 

7 

0 

150 

30 

210 

120 

122 

109 

90 

0 

150 

1350 

8 

0 

150 

30 

207 

120 

90 

117 

90 

0 

150 

502 

9 

0 

150 

49 

120 

120 

90 

154 

90 

0 

150 

18? 

10 

0 

150 

60 

120 

82 

90 

180 

90 

0 

150 

1010 

11 

0 

150 

60 

120 

60 

109 

168 

90 

0 

150 

1120 

12 

0 

150 

79 

120 

22 

120 

150 

90 

0 

150 

O00 

13 

0 

150 

270 

120 

35 

120 

150 

90 

0 

347 

“00 

14 

0 

93 

60 

82 

60 

93 

133 

90 

0 

300 

POO 

15 

0 

60 

60 

97 

60 

90 

106 

90 

0 

300 

900 

16 

0 

60 

36 

120 

60 

90 

36 

37 

0 

300 

900 

17 

0 

60 

36 

120 

78 

162 

0 

0 

0 

300 

900 

18 

0 

118 

25 

120 

90 

210 

54 

0 

0 

300 

900 

19 

0 

93 

0 

120 

87 

191 

90 

0 

0 

300 

368 

20 

0 

60 

0 

102 

126 

180 

90 

0 

0 

490 

0 

21 

0 

117 

0 

90 

246 

180 

75 

19 

0 

600 

0 

22 

0 

150 

0 

107 

266 

180 

80 

30 

0 

1080 

116 

23 

0 

150 

0 

120 

193 

180 

90 

10 

0 

1350 

69 

24 

0 

150 

0 

120 

18R 

258 

90 

0 

0 

1  360 

0 

25 

0 

188 

0 

120 

210 

300 

90 

0 

0 

1350 

990 

26 

0 

210 

0 

120 

154 

232 

90 

0 

0 

1060 

1230 

27 

0 

114 

0 

120 

105 

180 

90 

36 

0 

900 

900 

2» 

0 

60 

0 

86 

71 

199 

90 

78 

0 

611 

806 

29 

0 

60 

0 

60 

— 

210 

90 

90 

0 

^50 

389 

30 

0 

60 

0 

79 

— 

210 

90 

36 

0 

450 

1020 

31 

0 

— 

19 

90 

— 

210 

— 

0 

— 

39 

450 

total 

1367 

3816 

1271 

3088 

3168 

4862 

3304 

1686 

0 

39 

13686 

21783 

MEAN 

44.1 

127 

41.0 

99.6 

113 

157 

110 

54.4 

0 

1.26 

A-41 

726 

MAX 

450 

246 

270 

210 

266 

300 

195 

90 

0 

39 

1  350 

1350 

MIN 

0 

55 

0 

30 

22 

60 

0 

0 

0 

0 

60 

0 

AC-FT 

2710 

7570 

2520 

6130 

6280 

9640 

6550 

3340 

0 

77 

27150 

43210 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

121876. 

00  MEAN 

334 

MAX  2340 

MIN  0 

ac-et 

241700 

WTP  YR 

1975  TOTAL 

58070. 

00  MEAN 

159 

MAX  1350 

MIN  0 

AC-ET 

115200 
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7  4 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02273300  Canal  41A  at  S-84,  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  27°12'S5",  long  80°S8'55",  in  SW  h  sec. 36,  T.37  S. ,  R.33  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  40  ft 
(12  m)  from  left  bank,  500  ft  (150  m)  upstream  from  control  structure  84,  and  9.5  mi  (15.3  km)  west  of  Okeechobee. 

DRAINAGE  AREA . -  - Indeterminate . 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1963  to  current  year.  Prior  to  October  1968,  published  as  "above  S-84". 

GAGE. --Water -stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  10.00  ft  (3.048  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench 
mark) . 

AVERAGE  DISCHARGE. - -11  years  (1964-75),  224  ft3/s  (6.344  m3/s) ,  162,300  acre-ft/yr  (200  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,560  ft3/s  (44.2  m3/s)  Aug.  23;  maximum  gage  height  15.40  ft  (4.694  m)  Aug.  20, 
Sept.  28;  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  12.20  ft  (3.719  m)  May  5. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  5,910  ft3/s  (167  m3/s)  Aug.  29,  1974;  maximum  daily  discharge,  4,080  ft3/s  (116  m3/s) 

Oct.  3,  1969;  maximum  gage  height,  17.25  ft  (5.258  m)  June  20,  1969;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height, 

6.78  ft  (2.067  m)  Oct.  16,  1971. 

REMARKS. --Records  poor.  Flow  completely  regulated  by  operation  of  control  structure  84.  Discharge  computed  from  continuous 
velocity  record  obtained  from  recording  deflection  meter. 

COOPERATION. --Gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DAY 

1 

2 

3 

A 

9 

A 

7 

A 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
10 
1  s 
20 

21 

2? 

23 

24 

25 

26 
27 
20 
2Q 

30 

31 

TOTAL 
MF  A  M 
MAX 
M  J  M 

ac-ft 

CAL  YR 
WTO  YO 


DISCHARGE*  It'.  CtioiC  FEET  pf-j 

SECOr  9. 

WATER  YEAR  no  TOR 

F  P  1974 

TO  SEPTEmPFP  1976 

MF  AN 

VALUES 

OCT 

NOV  OEC  JAN 

FF  8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

4  UR 

SEP 

317 

0 

0 

0 

0 

295 

686 

0 

0 

0 

115 

175 

440 

23 

0 

0 

74 

793 

364 

0 

0 

0 

84 

1200 

33 

0 

0 

0 

87 

130  0 

111 

0 

0 

0 

77 

1110 

0 

0 

0 

0 

7? 

1400 

0 

0 

0 

0 

113 

628 

1  36 

0 

144 

0 

170 

81 

0 

0 

479 

0 

0 

1060 

0 

0 

155 

0 

0 

1050 

0 

0 

151 

0 

40 

700 

0 

0 

74 

94 

153 

774 

140 

0 

0 

0 

158 

860 

0 

0 

0 

77 

103 

841 

0 

0 

0 

17 

250 

816 

0 

0 

0 

0 

273 

938 

0 

0 

0 

102 

301 

730 

0 

0 

0 

0 

288 

478 

0 

0 

0 

0 

505 

0 

56 

0 

0 

327 

604 

0 

48 

0 

0 

0 

1250 

0 

44 

0 

0 

142 

1560 

180 

0 

0 

0 

0 

1440 

0 

0 

0 

0 

0 

1060 

854 

0 

0 

0 

0 

669 

954 

0 

0 

0 

0 

511 

461 

0 

0 

0 

142 

273 

320 

0 

— 

0 

0 

0 

309 

665 

0 

— 

0 

0 

0 

228 

889 

0 

— 

--- 

— 

— 

0 

265 

— 

2375 

0  0  0 

0 

0 

23 

0 

1003 

901 

11032 

19552 

70.6 

0  0  0 

0 

0 

.77 

0 

33.4 

29.1 

356 

652 

686 

0  0  0 

0 

0 

23 

0 

479 

327 

1560 

1400 

0 

0  0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4710 

0  0  0 

0 

0 

46 

0 

1990 

1790 

21880 

38780 

'74  TOTAL 

106400.00  MEAN  292 

MAX  2380 

mTN  0 

AC-FT 

Pliooo 

'75  TOTAL 

34A&6. 00  viF«.v  95.6 

’•'AX  1560 

M I W  0 

AC-FT 

69200 
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KISS  INWEE  RIVER  BASIN 

02273300  Canal  41A  at  S-84,  near  Okeechobee,  Fla. 

GAPE  HEIGHT,  IN  FFFT  •  '•'ATfp  YEAR  OCTOHFS  1974  To  spptfmpf  h  1975 

MFAN  VALUFS 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

6F  P 

1 

14.77 

14.75 

14.09 

14.75 

14.00 

14.10 

14.46 

12.64 

14.00 

14.19 

14.6? 

14.6? 

2 

14.75 

14.70 

13.98 

14.72 

13.95 

14.11 

14.50 

12.62 

14.08 

14.28 

14.45 

14.68 

3 

14.91 

14.67 

14.00 

14.69 

13.89 

14.06 

14.73 

12.48 

14.37 

14.34 

14.76 

14.72 

4 

14.50 

14.62 

14.03 

14.68 

13.81 

13.89 

14.60 

12.37 

14.60 

14.46 

14.30 

14.62 

5 

14.72 

14.54 

14.03 

14.68 

13.78 

13.88 

14.51 

12.33 

14. bl 

14.55 

14.69 

14.86 

6 

14.93 

14.53 

14.03 

14.64 

13.77 

13.90 

14.44 

12.32 

14.69 

14.60 

14.48 

14.88 

7 

14.56 

14.53 

14.05 

14.56 

13.81 

14.11 

14.37 

12.33 

14.76 

14.61 

14.50 

14.75 

8 

14.94 

14.53 

14.13 

14.49 

13.75 

14.22 

14.32 

12.30 

14.77 

14.61 

14.83 

14.53 

9 

14.47 

14.52 

14.13 

14.47 

13.73 

14.43 

14.23 

12.28 

14.63 

14.6? 

14.54 

14.54 

10 

14.61 

14.49 

14.01 

14.43 

13.77 

14.61 

14.17 

12.32 

14.13 

14.67 

14.66 

14.71 

11 

14.81 

14.48 

13.98 

14.38 

13.82 

14.60 

14.11 

12.29 

13. bl 

14.75 

14.54 

14.7? 

12 

14.98 

14.45 

13.95 

14.27 

13.«2 

14.43 

14.03 

12.41 

13.46 

14.86 

14.64 

14.8? 

13 

15.10 

14.40 

13.96 

14.24 

13.79 

14.33 

13.98 

13.00 

13.19 

14.67 

14.69 

14.84 

14 

14.42 

14.28 

14.12 

14.15 

13.69 

14.40 

13.96 

12.88 

13.21 

14.52 

1  4.67 

14.76 

15 

14.28 

14.21 

14.15 

14.21 

13.66 

14.65 

14.05 

12.88 

13.23 

14.84 

14.64 

14.74 

16 

14.39 

14.14 

14.25 

14.73 

13.67 

14.94 

14.00 

12.99 

13.31 

14.36 

14.66 

14.76 

17 

14.51 

14.09 

14.45 

14.83 

13.69 

15.15 

13.89 

1  3.02 

13.31 

14.73 

14.68 

14.63 

18 

14.60 

14.08 

14.55 

14.80 

13.65 

15.08 

13.61 

13.08 

13.33 

14.53 

14.61 

14.66 

19 

14.67 

14.08 

14.63 

14.76 

13.61 

14.96 

13.79 

13.08 

13.34 

14.68 

14.60 

14.44 

20 

14.73 

14.06 

14.72 

14.74 

13.61 

14.87 

13.69 

13.06 

13.40 

14.90 

14.78 

14.16 

21 

14.76 

14.02 

14.76 

14.68 

13.63 

14.77 

13.58 

13.03 

13.45 

14.73 

14.74 

14.16 

22 

14.78 

13.89 

14.79 

14.62 

13.90 

14.71 

13.48 

12.99 

13.44 

14.59 

14.70 

14.38 

23 

14.81 

13.84 

14.79 

14.54 

14.19 

14.43 

13.40 

12.98 

13.47 

14.64 

14.68 

14.51 

24 

14.82 

13.83 

14.82 

14.49 

14.23 

14.17 

13.32 

12.06 

13.59 

14.23 

14.57 

14.25 

25 

14.87 

13.83 

14.83 

14.46 

14.23 

14.15 

13.17 

12.95 

13.65 

14.20 

14.64 

14.60 

26 

14.87 

13.84 

14.84 

14.34 

14.21 

14.34 

13.10 

12.91 

14.03 

14.29 

14.73 

14.74 

27 

14.87 

13.97 

14.87 

14.29 

14.17 

14.59 

13.01 

12.99 

14.13 

14.61 

14.58 

14.71 

28 

14.87 

13.99 

14.90 

14.21 

14.10 

14.63 

12.96 

13.38 

14.16 

14.64 

14.64 

14.75 

29 

14.86 

13.98 

14.90 

14.16 

— 

14.67 

12.86 

13.78 

14.17 

14.53 

14.66 

14.50 

30 

14.85 

14.03 

14.87 

14.13 

— 

14.55 

12.72 

13.92 

14.17 

14.46 

14.62 

14.8? 

31 

14.81 

— 

14.81 

14.07 

— 

14.60 

— 

13.94 

— 

14.51 

14.68 

— 

MFAN 

14.74 

14.25 

14.40 

14.49 

13.85 

14.46 

13.«4 

12.85 

13.69 

14.65 

14.63 

14.63 

MAX 

15.10 

14.75 

14.90 

14.83 

14.23 

16.15 

14.73 

13.94 

14.77 

14.90 

14.83 

14.88 

MIN 

14.28 

13.83 

13.95 

14.07 

13.61 

13.68 

12.72 

12.28 

13.19 

14.19 

14.30 

14.16 

WTR  YR  1975  Mt  AN  14,22  HA X  15.15  MIN  12.25 
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SOUTHERN  FLORIDA 


TAYLOR  CREBK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274000  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°23'39",  long  80°S3'44",  in  SE  h  sec. 26,  T.35  S. ,  R.34  E.,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090102,  near 

center  of  channel  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  68,  800  ft  C240  m)  upstream  from  control  structure  3,  0.8  mi  (1.3  km) 
downstream  from  small  tributary,  8.5  mi  (13.7  km)  east  of  Basinger,  and  17  mi  (27  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--15.7  mi2  (40.7  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1955  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  25.00  ft  (7.620  m)  above  mean  sea  level.  Apr.  14,  1960,  to  Sept.  30,  1962,  at  site  about 
500  ft  (150  m)  downstream,  and  Oct.  1,  1962,  to  Sept.  30,  1966,  at  present  site,  at  datum  4.10  ft  (1.250  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE. --20  years,  15.0  ft3/s  (0.425  m3/s),  10,870  acre-ft/yr  (13.4  hm3/yr). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  discharge,  130  ft3/s  (3.65  m3/s)  Oct.  1;  maximum  gage  height,  7.72  ft  (2.353  m)  July  13;  no  flow  for 
many  days;  minimum  gage  height,  3.07  ft  (0.936  m)  Oct.  23. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  2,540  ft3/s  (71.9  m3/s)  Oct.  15,  1956  (gage  height,  7.88  ft  or  2.402  m) ,  datum  then  in  use, 
from  rating  curve  extended  above  1,100  ft3/s  (31.1  m3/s);  no  flow  at  times  in  most  years;  minimum  gage  height,  -1.35  ft  (-0.411  m) , 
Feb.  11,  1965,  datum  then  in  use. 

REMARKS .- -Records  fair.  Some  diversion  during  low  flow  for  irrigation.  Flow  regulated  at  station  by  operation  of  control  structure 
3  beginning  in  February  1965.  Records  of  chemical  analyses  and  water  temperatures  for  the  current  year  are  published  in  the 
section  of  this  report  entitled  "Surface  Water  Quality  Records-Daily  Measurements". 
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7.0 

15 

18 

20 

4.5 

.44 

.66 

.21 

.47 

.14 

.06 

.03 

6.6 

35 

24 

21 

4.0 

.40 

.61 

.21 

.44 

.09 

.06 

.44 

5.4 

22 

19 

2? 

3.6 

.40 

.66 

.45 

.44 

.08 

.04 

1.7 
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1.6 

1? 

13 

24 

.14 

.40 

.  5o 

.56 

.32 

.06 

0 
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.66 

11 

29 

25 

.  52 

.40 

.56 

.47 

.44 

.06 

0 

30 

.44 

8.9 

22 

28 

.  56 

.40 

.47 

.40 

.52 

.05 

0 

13 

.40 

7.9 

40 

27 

.61 

.52 

.56 

.34 

.44 

.04 

0 

7.5 

2.6 

6.6 

28 

2« 

.60 

.56 

.56 

.37 

.40 

.03 

0 

15 

2.8 

6.1 

21 

29 

.61 

.47 

.56 

.34 

— 

.02 

0 

7.5 

7.2 

4.1 

27 

30 

.72 

.47 

.47 

.32 

— 

.02 

o 

4.6 

8.5 

4.3 

33 

31 

.52 

— 

.44 

.32 

— — - 

.02 

— 

— 

7.2 

4.8 

TOTAL 

676.36 

!  !  .  6  " 

16.05 

11.54 

24.94 

5.97 

1.54 

0 

102.27 

297.30 

342.5 

514.1 

m  E  A  N 

21.4 

.34 

.52 

.37 

.89 

.19 

.051 

0 

3.41 

9.59 

11.0 

17.1 

MAX 

1  09 

.  56 

1.6 

1.4 

3.8 

.7? 

.16 

0 

30 

54 

35 

40 

M  I  N 

.14 

.30 

.32 

.21 

.30 

.02 

0 

0 

0 

.40 

R.8 

4.1 

AC-FT 

1350 

23 

32 

23 

4  9 

12 

3.1 

0 

203 

590 

679 

1020 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

6439 

.45  MEAN 

24.5 

•TAX  715 

M  I  N  U 

AC-FT  17730 

v.  Tp  YR 

1975  T01AL 

2006 

.27  MEAN 

6.50 

•»AX  109 

MIN  0 

AC-FT  3980 

SOUTHERN  FLORIDA 


77 


TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 

022740  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 

GAGE  HEIGHT.  IN  F^ET.  WATFH  YEAR  0CTDRF0  1974  T n  SEPTEMPER  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

eer 

MAR 

A°R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.25 

6.08 

6.08 

6.07 

6.03 

5.91 

6.77 

5.32 

5.04 

6.26 

6.19 

6.47 

2 

4.81 

6.07 

6.07 

6.06 

6.0? 

5.91 

5.77 

5.28 

5.05 

6.30 

6.14 

6.39 

3 

4.41 

6.07 

6.06 

6.05 

6.02 

5.91 

5.75 

6.25 

5.11 

6.24 

6.11 

6.41 

4 

4.15 

6.06 

6.06 

6.05 

5.99 

6.93 

5.73 

5.21 

5.13 

6.24 

6.11 

6.«6 

5 

3.90 

6.06 

6.05 

6.05 

5.89 

5.98 

5.70 

5.18 

5.17 

6.14 

6.08 

6.75 

6 

3.84 

6.06 

6.05 

6.05 

5.86 

6.01 

5.69 

5.17 

5.20 

6.08 

6.07 

6.41 

7 

4.49 

6.05 

6.04 

6.05 

5.88 

6.01 

5.67 

5.15 

5.22 

6.07 

6.11 

6.?4 

8 

4.37 

6.04 

6.04 

6.04 

5.89 

6.9? 

5.65 

6.14 

5.28 

6.07 

6.12 

6.16 

9 

4.16 

6.03 

6.04 

6.04 

5.88 

5.87 

5.63 

5.22 

5.35 

6.23 

6.28 

6.1  3 

10 

3.93 

6.03 

6.03 

6.0  3 

6.02 

5.85 

6.61 

5.R2 

5.44 

6.63 

6.45 

6.25 

11 

3.74 

6.03 

6.03 

6.02 

6.12 

5.85 

5.61 

5.20 

5.47 

6.46 

6.46 

6.2? 

12 

3.60 

6.03 

6.03 

6.02 

6.87 

5.83 

6.65 

5.17 

5.47 

6.64 

6.40 

6.43 

13 

3.50 

6.03 

6.03 

6.02 

6.05 

5.8? 

5.65 

5.14 

5.46 

7.4? 

6.62 

6.29 

14 

3.42 

6.02 

6.03 

6.03 

6.03 

5.81 

5.66 

6.12 

5.44 

7.08 

6.61 

6.33 

15 

3.36 

6.02 

6.04 

6.02 

6.0? 

5.80 

6.73 

6.12 

6.40 

6.9? 

6.51 

6.27 

16 

3.30 

6.02 

6.10 

6.00 

6.00 

5.80 

5.76 

5.1? 

5.36 

6.73 

6.49 

6  .  ?0 

17 

3.25 

6.03 

6.20 

5.99 

5  •  98 

5.80 

5.76 

5.11 

5.32 

6.61 

6.45 

6.20 

18 

3.22 

6.04 

6.16 

5.99 

5.96 

5.83 

6.74 

5.10 

5.30 

6.51 

6.4? 

6.60 

19 

3.18 

6.06 

6.14 

5.99 

5.93 

5.87 

5.71 

6.07 

5.31 

6.53 

6.45 

6.54 

20 

3.14 

6.07 

6.12 

5.98 

5.92 

5.66 

5.69 

5.03 

5.55 

6.5? 

6.86 

6.67 

21 

3.11 

6.06 

6.11 

5.98 

5.91 

5.8? 

5.67 

4.99 

5.88 

6.48 

6.59 

6.57 

22 

3.09 

6.06 

6.12 

6.04 

5.91 

5.61 

5.65 

4.96 

5.97 

6.38 

6.46 

6.49 

23 

3.96 

6.06 

6.11 

6.19 

5.90 

5.80 

5.62 

4.92 

6.44 

6.32 

6.38 

6.44 

24 

5.77 

6.06 

6.10 

6.10 

5.88 

5.79 

5.58 

4.88 

6.26 

6.23 

6.34 

6.78 

25 

6.09 

6.06 

6.10 

6.08 

5.9? 

6.79 

6.56 

4.85 

6.76 

6.18 

6.29 

6.66 

26 

6.10 

6.06 

6.06 

6.06 

5.94 

5.79 

5.52 

4.81 

6.41 

6.17 

6.26 

7.01 

27 

6.11 

6.09 

6.10 

6.05 

5.93 

5.78 

5.48 

4.78 

6.25 

6.36 

6.22 

6.77 

28 

6.14 

6.10 

6.10 

6.05 

5.92 

5.77 

5.44 

4.81 

6.46 

6.37 

6.17 

6.64 

29 

6.11 

6.08 

6.10 

6.04 

— 

5.76 

5.40 

4.95 

6.25 

6.38 

6.13 

6.77 

30 

6.13 

6.08 

6.08 

6.03 

— 

5.76 

5.36 

6.03 

6.16 

6 . 2« 

6.14 

6  89 

31 

6.09 

— 

6.07 

6.03 

— 

5.77 

— 

5.05 

— 

6.24 

6.15 

— 

MEAN 

4.38 

6.05 

6.08 

6.04 

5.96 

5.85 

5.64 

5.08 

5.63 

6.4? 

6.3? 

6.49 

max 

6.14 

6.10 

6.20 

6.19 

6.12 

6.01 

5.77 

5.32 

6.76 

7.4? 

6.86 

7.01 

MIN 

3.09 

b  .  02 

6.03 

5.98 

5.86 

5.76 

5.36 

4.78 

5.04 

6.07 

6.07 

6.13 

WTR  YP  1975  Mt AN  5.83  MAX  7.4?  MIN  3.09 
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SOUTHERN  FLORIDA 


TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274330  Taylor  Creek  above  S-l,  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°17'50",  long  80°49'45",  in  NE  h  sec. 33,  T.36  S. ,  R.35  E. ,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090102,  near 

right  bank  150  ft  (45  m)  upstream  from  abandoned  control  structure  1,800  ft  (240  m)  upstream  from  U.S.  Highway  441,  0.3  mi  (0.5  km) 
upstream  from  Williamson  Ditch,  3.7  mi  (6.0  km)  north  of  Okeechobee,  and  9.7  mi  (15.6  km)  upstream  from  mouth  at  control  structure 
191. 

DRAINAGE  AREA. --62. 2  mi2  (161.1  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --March  to  June  1964  (fragmentary)  and  July  1964  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Florida  Department  of  Transportation  bench  mark).  Prior  to  June  25, 
1964,  reference  point  at  site  150  ft  (45  m)  downstream. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  gage  height,  19.78  ft  (6.029  m)  July  22;  minimum,  18.32  ft  (5.584  m)  Sept.  17. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  24.69  ft  (7.526  m)  June  23,  1973,  result  of  coffer  dam;  minimum,  12.87  ft  (3.923  m) , 
estimated,  Sept.  7,  1965. 

REMARKS. — Flow  regulated  by  control  structure  191  beginning  July  1973. 


(5  a  G  t  HFIC-HT*  I-M  FCFT,  »aTFP  YF aw  rKTOPPP  1974  TC:  SF9TFmrF9  1075 

mpam  VALUES 


DAY 

OCT 

MOV 

DFC 

JAN 

FFP 

MAO 

APQ 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

19.34 

19.00 

18.99 

19.14 

18.81 

16.89 

19.14 

18.90 

18.99 

19.17 

19.04 

19.11 

? 

19.12 

19.15 

19.03 

19.0ft 

1«. 91 

19.06 

19.1? 

13.87 

19.07 

19.15 

19.08 

19.15 

3 

19.0ft 

19.2ft 

IP.  9ft 

18.85 

10.97 

19.00 

19.08 

18.83 

19.11 

19.0? 

19.08 

19.20 

4 

19.05 

1«.  9ft 

18.81 

18.98 

19.05 

18.7ft 

19.06 

18.78 

19.10 

19.08 

19.07 

19.13 

5 

19.03 

l3. 91 

18.93 

19.10 

19.1? 

18.94 

19.00 

18.72 

19.05 

19.09 

19.04 

19.17 

5 

19.02 

19.03 

14.08 

19.03 

19.03 

14.08 

15.0? 

18.71 

19.00 

19.1? 

19.01 

19.15 

7 

19.15 

19.13 

19.16 

18.80 

1«.87 

19.17 

19.04 

18.70 

18.95 

19.1? 

19.07 

19.16 

3 

19.1? 

19.0ft 

19.24 

18.94 

18.98 

19.2? 

19.08 

13.70 

18.50 

19.07 

19.11 

19.17 

9 

19.05 

1-1.78 

18.95 

19.08 

19.00 

19.2ft 

19.10 

18.6? 

18.86 

19.0? 

19.1? 

19.15 

10 

19.07 

18.91 

18.81 
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TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274495  Williamson  Ditch  at  S-7,  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27017'4S",  long  80°49’35",  in  NW  h  sec. 34,  T.36  S. ,  R. 35  E.,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  02090102,  near 
right  bank  125  ft  (40  m)  upstream  from  control  structure  7,450  ft  (135  m)  upstream  from  mouth,  and  3.6  mi  (5.8  km)  north  of 
Okeechobee. 

DRAINAGE  AREA. --35. 4  mi2  (91.7  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --March  1964  to  current  year.  Prior  to  October  1968,  published  as  "above  S-7." 

GAGE. --Water-stage  recorder  and  sharp-crested  weir.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  leVel  (Florida  Department  of  Transportation  bench 
mark).  Prior  to  June  23,  1964,  nonrecording  gage  at  site  125  ft  (40  m)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.- -11  years,  35.6  ft3/s  (1.008  m3/s) ,  13.66  in/yT  (347  mm/yr) ,  25,790  acre-ft/yr  (31.8  hm3/yr) . 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  discharge,  193  ft3/s  (5.47  m3/s)  Sept.  26;  maximum  gage  height,  20.88  ft  (6.364  m)  Sept.  26; 
minimum,  0.54  ft3/s  (0.015  m3/s)  June  11  (gage  height,  19.37  ft  or  5.904). 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,100  ft3/s  (31.2  m3/s)  Aug.  28,  1964  (gage  height,  23.12  ft  or  7.047  m) ;  maximum 
gage  height,  23.62  ft  (7.199  m)  July  18,  1974,  backwater  from  Taylor  Creek;  no  flow  for  part  of  each  day  May  21,  24,  26,  27, 
June  1-3,  1965;  minimum  gage  height  after  completion  of  weir  in  April  1964,  19.36  ft  (5.901  m)  May  28,  1974. 

REMARKS. --Records  good.  Flow  regulated  at  times  by  stoplog  control  2  mi  (3  km)  upstream. 
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TAYLOR  CREEK  «ASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274500  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  27°17'03",  long  80°49'20",  in  NW  \  sec. 3,  T.37  S. ,  R. 35  E. ,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090102,  near  center 
of  channel,  on  downstream  side  of  county  bridge  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  from  Williamson  Ditch,  2.8  mi  (4.5  km)  north  of 
Okeechobee,  and  8.7  mi  (14.0  km)  upstream  from  mouth  at  control  structure  191. 

DRAINAGE  AREA. --98. 7  mi2  (255.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1955  to  current  year. 

GAGE. --Water-stage  recorder  and  deflection  meter  recorder.  Datum  of  gage  is  8.22  ft  (2.505  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Sept.  IS, 
1962,  at  datum  10.00  ft  (3.048  m)  higher.  Mar.  9  to  June  24,  1964,  supplementary  nonrecording  gage  and  June  25,  1964  to  Aug.  26, 
1973,  supplementary  water-stage  recorder,  at  site  on  Taylor  Creek  above  S-l,  1.1  mi  (1.7  km)  upstream  from  base  gage  and  0.3  mi  (0.5 
km)  upstream  from  Williamson  Ditch.  Mar.  9  to  June  22,  1964,  supplementary  nonrecording  gage  and  June  23,  1964  to  Aug.  26,  1973 
supplementary  water-stage  recorder,  at  site  on  Williamson  Ditch  at  S-7. 

AVERAGE  DISCHARGE. --20  years,  102  ft3/s  (2.889  m3/s) ,  14.03  in/yr  (356  mm/yr) ,  73,900  acre-ft/yr  (91.1  hm3/yr). 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  daily  discharge,  657  ft3/s  (18.6  m3/s)  Oct.  1;  maximum  gage  height,  11.49  ft  (3.502  m)  July  22;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  10.04  ft  (3.060  m)  Oct.  6. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  6,930  ft3/s  (196  m3/s)  Oct.  16,  1956,  gage  height,  9.20  ft  (2.804  m) ,  datum  then  in  use;  no 
flow  at  times  in  some  years;  minimum  gage  height,  2.57  ft  (0.783  m)  Dec.  1,  1963. 

REMARKS .- -Records  poor.  Flow  regulated  by  control  structure  191  beginning  July  1973.  Records  of  chemical  analyses  and  water 
temperatures  for  the  current  year  are  published  in  the  section  of  this  report  entitled "Surface  Water  Quality  Records  - 
Daily  Measurements." 
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TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  ^OM  NORTH 
02274500  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 
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■4(M  >/  A L  I.IF  c- 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

Ff'i 

8- A  3 

A  6  4 

HAY 

JUN 

j  a 

rtl  1(3 

UU 

1 

10.80 

o 

• 

Ji 

10.61 

10.87 

10.65 

10.63 

10.65 

10.6? 

10.7? 

10.86 

10.76 

10.84 

? 

10.79 

10.84 

10.77 

10.77 

10.6  9 

10.77 

10.8? 

10.66 

1  0  .  b  1 

io.o 

1  0 . 6  n 

10.96 

3 

10.70 

10.98 

10.70 

10.58 

10.68 

10.7? 

10.60 

10.64 

10.83 

10.70 

10.40 

10.43 

4 

10.7? 

1  0.68 

10.53 

10.74 

1  0  .  s  o 

Id. 8? 

1  C  .76 

1  0.4P 

10.84 

1  0.79 

10.40 

10.4? 

S 

10.69 

10.61 

10.68 

10.84 

1  0.68 

10.66 

10.72 

10.43 

10.79 

10.76 

10.77 

10.-7 

ft 

10.76 

10.76 

10.78 

10.74 

10.76 

10.79 

10.7? 

10.4? 

10.76 

10.48 

1  0.7? 

10.-5 

7 

10.72 

10.85 

If  .«6 

10.55 

1  0.6? 

10. 90 

10.76 

10.4? 

10.69 

10.4‘ 

10.77 

10.90 

B 

10.78 

10.76 

1  O.Q? 

10.66 

10.73 

10.96 

1  0 . 2  0 

10.41 

10.64 

10.7  = 

10.64 

1  0  •  -  6 

9 

10.72 

10.49 

10.67 

10.9], 

10.6? 

1C.  98 

10.4? 

10.3? 

10.63 

10.7? 

10.-4 

1  1.64 

10 

10.78 

10.61 

10.56 

10.76 

10.60 

1  1  .04 

10.94 

1".  <? 

10.58 

1  0 .49 

1  0.-4 

10.38 

1 1 

10.73 

10.73 

10.66 

1  0.64 

10.66 

11.06 

1  r  .68 

10.34 

10.8? 

10.7? 

10.31 

10.-6 

1? 

10.78 

10.83 

10.77 

10.75 

10.76 

11.0? 

10.64 

10.38 

10.46 

10.6? 

10.64 

10.87 

13 

10.78 

10.77 

10.07 

10.80 

10.61 

1  0  .  9  7 

1  0.78 

10.40 

10.44 

10.-  ? 

1  D  .  66 

10.69 

14 

10.71 

10.56 

11.00 

10.74 

10.75 

10.46 

10.80 

10.46 

1  0.36 

10.43 

10.86 

10.67 

15 

10.79 

10.67 

10.56 

10.49 

10.87 

10.89 

10.73 

10.45 

10.3? 

10.76 

10.6/ 

10.-7 

15 

10.64 

10.79 

10.73 

10.68 

10.97 

10.90 

10.44 

1  O  .8  9 

10.31 

10.71 

10.44 

10.60 

17 

10.70 

10.69 

10.69 

10.71 

10.66 

10.89 

10.91 

1  0.64 

10.37 

10.7  = 

10.45 

10.67 

1« 

10.75 

10.83 

10.69 

10.62 

10.66 

10.89 

10.64 

10.96 

1  0.49 

10.7? 

10.80 

10.74 

19 

10.71 

10.66 

10.68 

10.91 

10.64 

1  0 . 4  0 

10.99 

10.65 

10.64 

10.7? 

10.46 

19.73 

20 

10.99 

10.76 

10.75 

10.78 

10.70 

10.4? 

1  0.62 

10.6? 

10.5  = 

1  0.7? 

1  0.4? 

14.76 

21 

10.58 

10.73 

10.63 

10.47 

10.61 

1  0 . 9  1 

10.6? 

10.61 

10.90 

10.4? 

10.45 

10.77 

2? 

10.«3 

10.54 

10.90 

10.60 

10.80 

10.  )1 

10.61 

10.66 

10.96 

11.60 

1  0 .65 

10.77 

23 

10.70 

10.67 

10.63 

10.76 

10.64 

1 11 . 9  ? 

10.7? 

10.54 

1  0 . 6.  a 

11.44 

10.64 

1  1  .  -  1 

24 

10.68 

10.77 

ir.75 

10.90 

10.77 

10.46 

10.66 

10.51 

10.90 

11.09 

1  0.-0 

10.74 

25 

10.85 

10.80 

10.93 

11.02 

10.71 

10.94 

10.86 

10.49 

10.91 

10.60 

10.66 

10.71 

26 

11.01 

10.77 

1  0.66 

1  0.67 

10.77 

10.94 

10.78. 

10.47 

10.91 

10.  .3° 

10.-3 

10.77 

27 

10.57 

10.62 

10.67 

10.59 

10.74 

10.41 

10.76 

10.41 

10.80 

1  0 . 9  3 

10.-4 

10.77 

25 

10.75 

10.77 

10.86 

10.69 

10.8? 

10.66 

1.0.7? 

10.38 

10.68 

10.71 

10.40 

10.7? 

29 

10.90 

10.Q3 

10.95 

10.79 

— 

1  0 . 9  0 

10.67 

10.43 

10.9? 

10.44 

10.66 

10.75 

30 

10.64 

10.77 

10.54 

10.87 

— 

10.-9 

1  0.65 

10.81 

10.76 

10.4? 

10.65 

10.77 

31 

10.61 

— 

10. 7  3 

10.75 

— 

1!  .46 

10.68 

— 

1 11 . 67 

10.76 

— 

MF  AN 

10.76 

10.74 

10.74 

10.73 

10.74 

10.86 

10.60 

1  0.6? 

10.70 

10.6? 

10.83 

1  0  .  -  1 

MAX 

11.01 

10.98 

1  )  .00 

11.02 

10.97 

11.06 

10.99 

10.8-1 

10.46 

1  1  .44 

1  0  .uo 

10.93 

MIN 

10.57 

10.49 

10.53 

10.47 

10.66 

10.5? 

10.6? 

IQ.?? 

10.31 

10.64 

10.7? 

10.67 

WTH  YR  1975  Mt«ri  .10.7H  JAX  11.44  *  f  N  10.31 


82 


WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  1975 
Volume  2:  Southern  Florida 


Figure  5.  Location  of  gaging  stations  in  the  portion  of  the  Everglades  and  the  southeastern  coastal  area  north  of  latitude  26  degrees 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277000  St.  Lucie  Canal  at  lock,  near  Stuart,  Fla. 

LOCATION. — Lat  27°06'39",  long  80°17'06",  in  Hanson  Grant,  T.39  S.,  R.41  E.,  Martin  County,  Hydologic  Unit  03090202,  at  upstream 
end  of  right  lock  wall,  6.3  mi  (10.1  km)  southwest  of  Stuart. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1952  to  current  year.  Gage-height  records  collected  at  same  site  since  December  1924  are  contained  in  files 
of  the  Everglades  Drainage  District  and  Corps  of  Engineers. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to  Nov.  3,  1948,  nonrecording 
gage  at  same  site  and  at  various  datums.  Sept.  5,  1952  to  Jan.  1,  1955,  auxiliary  water-stage  recorder  at  Arundel  Bridge,  1.9  mi 
(3.1  km)  upstream,  at  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 23  years,  1,058  cfs  (29.96  cu  n/s),  766,000  acre-ft/yr  (944  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  20  cfs  (0.57  cu  m/s)  for  many  days;  maximum  gage  height,  15.99  ft  (4.874  m)  Oct.  17; 
lock  closed  and  flow  consists  of  leakage  and  lockage  estimated  at  12  cfs  (0.34  cu  m/s)  many  days  during  the  year;  minimum  gage 
height,  11.29  ft  (3.441  m)  Mar.  11. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  11,500  cfs  (326  cu  m/s)  Mar.  26,  1970;  lock  closed  and  flow  consists  of  leakage  and 
lockage  estimated  as  10  cfs  (0.28  cu  m/s)  during  several  periods  in  each  year  prior  to  September  1967. 


REMARKS. — Flow  regulated  by  lock  near  Stuart. 


COOPERATION .  — Records 

furnished  by 

Corps 

of  Engineers . 

REVISIONS  (WATER  YEARS)  .— WRD  Florida  1967:  1966. 

DISCHARGE  , 

IN  CUBIC  FEET 

PER  SEC'  'ND , 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 
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l)AY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 
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APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

12 

lb 

16 

20 

20 

20 

1  6 

18 

12 

12 

12 

12 

2 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

3 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

1  6 

18 

12 

12 

12 

12 

4 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

18 

16 

12 

12 

12 

12 

5 

12 

18 

18 

20 

20 
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16 
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12 

12 

12 

12 
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12 

18 
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20 

20 

20 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

7 

12 

18 

lb 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

8 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

1? 

9 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

10 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

11 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

18 

16 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 
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18 

18 

20 

20 

20 

18 

18 

12 

12 

12 

12 
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18 
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20 
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20 
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16 
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16 

20 

20 

20 

1  6 

16 

12 
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20 
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18 
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20 
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20 
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18 

12 

12 

12 

12 

21 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

22 

12 

18 

lb 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

23 

12 

18 

lb 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

24 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

18 

lb 

12 

12 

12 

12 

2b 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

26 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

27 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

28 

12 

lb 

16 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

29 

12 

18 

18 

20 

20 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

30 

12 

18 

lb 

20 

20 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

31 

18 

20 

20 

12 

12 

1  d- 

TOTAL 

372 

540 

556 

620 

560 

620 

540 

558 

360 

372 

372 

360 

MEAN 

12.0 

18.0 

18.0 

20.0 

20.0 

20.0 

16.0 

18.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

MAX 

12 

18 

18 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

12 

MIN 

12 

18 

16 

20 

20 

20 

16 

18 

12 

12 

12 

1  2 

AC-FT 

738 

1*070  1 

,110 

1,230 

1,110 

1,230 

1  .070 

1,110 

714 

738 

736 

714 

CAL  YB 

1974  TOTAL 

129,666 

MEAN 

356 

MAX  7,130 

MIN  12 

AC-F  T 

257,600 

WTH  YR 

197b  TOTAL 

5,632 

MEAN 

16.0 

MAX  20 

MIN  12 

AC-FT 

11.570 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02277470  Lateral  Canal  on  130th  Ave.  North,  near  Jupiter,  Fla. 

(Formerly  published  as  Lateral  Canal  on  Hynie  Lane  Road  near  Jupiter) 

LOCATION  (revised). — Lat  26<>55'38",  long  80°13'57",  in  NW  quarter  sec. 10,  T.41  S.,  R.41  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit 
03090202,  on  south  bank  100  ft  (30  m)  west  of  intersection  of  130th  Ave.  north  and  Lateral  Canal,  1.0  mi  (1.6  km)  south  of 
State  Highway  706,  and  8.0  mi  (12.9  km)  west  of  Jupiter. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — June  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Oct.  1,  1974,  at  datum  0.43  ft  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  15.75  ft  (4.801  m)  July  2  (estimated);  minimum,  14.14  ft  (4.310  m)  Apr.  29,  30  and 
May  1,  2  (estimated). 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  18.52  ft  (5.645  m)  Sept.  1,  1973  (estimated)  present  datum;  minimum,  14.14  ft  (4.310  m) 
Apr.  29,  30  and  May  1,  2,  1975  (estimated). 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  western  part  of  a  developing  residential  area.  Water  levels  are  affected  by  control 
operations . 


GAGE  HEIGHT,  in  FFFT,  WATEO  YEAR  OCTOBER  1Q7A  TO  SFPTFMRFK  197b 


DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

EFP 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

<;*.p 

1 

14.85 

14.71 

14.92 

14.62 

14.39 

14.49 

14.27 

14.14 

14.75 

15.74 

15.24 

16.11 

2 

14.84 

14.71 

14.92 

14.61 

14.38 

14.49 

14.27 

14.14 

14.78 

15.75 

16.22 

15.1? 

3 

14.83 

14.70 

14.91 

14.60 

14.37 

14.49 

14.27 

14.15 

14.88 

1  5.  '4 

16.20 

16.13 

4 

14.93 

14.70 

14.91 

14.59 

14.36 

14.48 

14.26 

14.15 

14.85 

16.74 

15.18 

15.16 

5 

14.82 

14.70 

14.90 

14.57 

14.35 

14.47 

14.26 

14.15 

14.87 

15.73 

15.16 

15.16 

6 

14.84 

14.70 

14.69 

14.56 

14.34 

14.46 

14.27 

14.15 

14.90 

15.70 

15.16 

16.17 

7 

14.85 

14.70 

14.88 

14.55 

14.34 

14.46 

14.27 

14.15 

14.94 

15.68 

15.16 

15.10 

8 

14.88 

14.70 

14.87 

14.55 

14.33 

14.45 

14.27 

14.15 

14.98 

15.67 

15.15 

15.26 

9 

14.86 

14.70 

14.66 

1  4  •  S4 

14.32 

14.45 

14.?6 

14.16 

15.01 

16.66 

15.16 

16.?? 

10 

14.85 

14.70 

1  4  •  b5 

14.53 

14.32 

14.44 

14. ?6 

14.16 

15.05 

16.6  4 

15.16 

16.28 

11 

14.85 

14.70 

14.64 

14.52 

14.32 

14.44 

14. ?8 

14.16 

15.09 

15.6? 

15.19 

16.28 

12 

14.84 

14.70 

14.83 

14.52 

14.31 

14.43 

14.28 

14.17 

15.13 

15.60 

16.23 

15.24 

13 

14.83 

14.70 

14.82 

14.51 

14.31 

14.42 

14.27 

14.]8 

15.17 

16.68 

15.26 

1  6.?6 

14 

14.82 

14.69 

14.81 

14.51 

14.30 

14.41 

14.?6 

14.19 

15.21 

15.57 

15.27 

16.26 

15 

14.61 

14.69 

14.80 

14.50 

14.30 

14.40 

14.25 

14.20 

15.25 

15.66 

15.27 

16.27 

16 

14.81 

14.69 

14.79 

14.49 

14.30 

14.40 

14.24 

14.23 

15.29 

18.63 

15.27 

15.29 

17 

14.80 

14.68 

14.78 

14.48 

14.29 

14.39 

14.28 

14.26 

15.34 

15.60 

15.27 

16.30 

18 

14.80 

14.67 

14.77 

14.47 

14.28 

14.36 

14.2? 

14.29 

15.37 

16.48 

15.23 

16.31 

19 

14.80 

14.66 

14.77 

14.46 

14.27 

14.37 

14.21 

14.33 

15.41 

15.66 

15.20 

15.33 

20 

14.80 

14.65 

14.76 

14.45 

14.27 

14.36 

14.20 

14.37 

15.45 

15.6? 

16.16 

1  5.35 

21 

14.79 

14.64 

14.75 

14.45 

14.26 

14.35 

14.19 

14.40 

15.48 

16.89 

16.14 

16.36 

22 

14.78 

14.64 

14.74 

14.44 

14.26 

14.34 

14.]8 

14.43 

15.51 

16.87 

15.1? 

16.37 

23 

14.78 

14.63 

14.73 

14.44 

14.35 

14.33 

14.17 

14.46 

15.54 

16.85 

15.10 

16.38 

24 

14.77 

14.63 

14.71 

14.43 

14.30 

14.32 

14.16 

14.48 

15.57 

16.^2 

15.08 

15.39 

25 

14.76 

14.66 

14.70 

14.43 

14.46 

14.31 

14.15 

14.50 

]  5  •  6  0 

16.80 

16.06 

16.40 

26 

14.75 

14.75 

14.68 

14.4? 

14.47 

14.31 

14.15 

14.64 

15.6? 

15.29 

15.07 

16.42 

27 

14.75 

14.80 

14.67 

14.42 

14.48 

14.30 

14.15 

14.57 

15.63 

16.28 

15.08 

16.43 

28 

14.74 

14.85 

1 4  •  66 

14.41 

14.49 

14.30 

14.15 

14.61 

15.65 

16.28 

15.08 

15.48 

29 

14.73 

14.90 

14.65 

14.41 

14.29 

14.14 

14.64 

15.67 

16.27 

15.00 

16.46 

30 

14.72 

14.92 

14.64 

14.40 

14.29 

14.14 

14.67 

15.69 

15.26 

15.09 

16.47 

31 

14.71 

1  4  ,  b  ^ 

,  r  ,  A 

ME  AN 

14.81 

14.71 

14.79 

14.49 

14.34 

14.39 

14.2? 

14.32 

15.25 

15.61 

16.17 

1  6.20 

MAX 

14.93 

14.9? 

14.92 

14.62 

14.49 

14.49 

14.28 

14.70 

15.6° 

16.75 

15.27 

16.47 

MIN 

14.71 

14.63 

14.63 

14.39 

14.26 

14.28 

14.14 

14.14 

14.78 

15.25 

15.06 

16.11 

CAL 

YP 

1974  MEAN 

15.60 

MAX  16. 

75  min 

14.63 

WTR 

YR 

1975  MEAN 

14.78 

MAX  15. 

75  min 

14.14 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02277480  Lateral  Canal  on  Jupiter  Farms  Road,  near  Jupiter,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°55'37",  long  SO0!!^!",  in  NE  quarter  sec. 12,  T.41  S.,  R.41  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 

north  bank  100  ft  (30  m)  west  of  Jupiter  Farms  Road,  1.0  mi  (1.6  km)  south  of  State  Highway  706  and  5.5  mi  (8.8  km)  west  of  Jupiter, 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1973  to  current  year  (gage  heights  onlyl. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  13.67  ft  (4.167  m)  Sept.  21  (estimated);  minimum,  11.32  ft  (3.450  m)  Apr.  11,  14,  15. 
Period  of  record:  Maximum  gage  height,  15.40  ft  (4.694  m)  Aug.  4,  1974;  minimum,  10.91  ft  (3.325  m)  Sept.  4,  1974. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  eastern  part  of  a  developing  residential  area.  Water  levels  are  affected  by  control 
operations. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277600  Loxahatchee  River  near  Jupiter,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26<>56,20",  long  80°10'31",  in  NE  quarter  sec. 6,  T.41  S.,  R.42  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near  left 
bank,  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  from  State  Highway  706,  1.3  mi  (2.1  km)  upstream  from  Sunshine  State  Parkway,  and  5.2  mi  (8.4  km) 
west  of  Jupiter. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1971  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  77  cfs  (2.18  cu  m/s)  Oct.  7;  maximum  gage  height,  12.07  ft  (3.679  m)  July  18; 
minimum  daily  discharge,  5.1  cfs  (0.14  cu  m/s)  May  5;  minimum  gage  height,  9.98  ft  (3.042  m)  May  5. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  975  cfs  (27.6  cu  m/s)  Oct.  9,  1974;  maximum  gage  height,  14.51  ft  (4.423  m)  May  12, 
13,  1972;  no  flow  on  May  4-7,  1974;  minimum  gage  height,  8.92  ft  (2.719  m)  May  1-7,  1974. 

REMARKS. — Records  good.  This  station  provides  information  on  the  fresh  water  inflow  to  the  Loxahatchee  estuary  from  the  headwaters 
area. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
022776<5o  Loxahatchee  River  near  Jupiter,  Fla. 
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11.17 

11.39 

^5 

1  1 .3A 

1  1  .?1 

11.32 

11.11 

11.16 

1  0 . 8  1 

1  0.35 

10. HI 

11.68 

1  1  .4? 

11.13 

11.40 

11.31 

11  .22 

11.31 

11.07 

11.16 

10.76 

in. ?9 

10.76 

11.65 

11.60 

11.05 

11.41 

27 

1  1  .39 

11.51 

11.30 

11.06 

11.16 

10.7? 

]  0.?4 

10.69 

11.57 

11.62 

11.11 

11.40 

?H 

1  1 .35 

11.51 

1  1.30 

1  1  .  0A 

1  1  .  1  A 

10.66 

16. ?3 

10.84 

1  1.50 

11.4? 

11.18 

11.40 

?9 

1  1  .?3 

1  1  .  A5 

11.30 

ll.OA 

10.83 

1  6  .  ?  1 

11.36 

11.47 

11.39 

11.15 

1  1.57 

30 

11.21 

1  1  .  A  1 

11.2° 

11.00 

16.61 

10.15 

1  1 .41 

11.69 

11.27 

11.10 

11.78 

31 

11.19 

1  1 .2F 

10.93 

10.58 

11.53 

1  1  .?H 

11.04 

MF  AN 

1  1  .A? 

1  1 ,2A 

11.33 

1  1  .  1  A 

1  0.9  A 

10.98 

10.34 

10.62 

11.61 

11.64 

11.27 

11.35 

MAX 

11.97 

11.51 

1  1  .  A2 

11.31 

11.16 

11.16 

10.  AH 

11.53 

11.83 

12.01 

11.71 

11.78 

MIN 

11.19 

1  1  .OH 

11.27 

10.93 

10.84 

10.58 

in.  ]  5 

10.01 

1  1 .43 

11.37 

11.04 

10.54 

CAL. 

YP 

]  9,  7  A  M  F  Ah 

1  0  .  A  9 

nay  12. 

56  «IM 

a  .  92 

w  T  P 

YP 

]  W'-'  M  F  A  N 

1  1  .  1  A 

N AX  12. 

0  1  <  T  N 

10.01 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02277750  M-2  Canal  in  Royal  Palm  Beach  Colony  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°48'32",  long  80°18’41",  in  NE  quarter  sec. 23,  T.42  S.,  R.40  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
east  bank  50  ft  (15  m)  south  of  intersection  of  11-2  Canal  and  Hamlin  Blvd.,  8.5  mi  (13.7  km)  north  of  State  Highway  80  and  9  mi 
(14.5  km)  north  of  Loxahatchee. 

PERIOD  OF  RECORD. — June  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  20.25  ft  (6.172  m)  July  11  (estimated);  minimum,  16.55  ft  (5.044  m)  Apr.  30. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  20.71  ft  (6.312  m)  Aug.  17,  1974;  minimum,  14.28  ft  (4.353  m)  June  18,  1973. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  northern  part  of  an  agricultural  area.  Water  levels  are  affected  by  control  operations. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FF  FT  *  w  A  TF?  YFAR  OCTORFP  ]974  TO  SFPTFMPFR  1975 


day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF8 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

Ji'L 

AUG 

SF° 

1 

18.75 

17.99 

17.46 

17.69 

17.36 

17.38 

16.9? 

16.56 

18.40 

19.74 

19.95 

18.24 

2 

18.73 

17.96 

17.44 

17.69 

17.35 

17.35 

16.90 

16.59 

18.62 

19.76 

19.95 

18.2? 

3 

18.70 

17.93 

17.42 

17.71 

17.34 

17.30 

16.88 

16.59 

18.88 

19.79 

19.94 

18.28 

4 

18.68 

17.89 

17.40 

17.70 

17.33 

17.27 

16.8? 

16.58 

19.40 

19.85 

19.94 

18.28 

5 

18.68 

17.86 

17.43 

17.68 

17.33 

17.28 

16.80 

16.63 

19.94 

19.90 

19.91 

18.2? 

6 

18.65 

17.83 

17.44 

17.65 

17.32 

17.28 

16.79 

16.65 

19.80 

19.95 

19.88 

18.1  = 

7 

18.64 

17.80 

17.41 

17.67 

17.30 

17.28 

16.78 

16.64 

19.69 

20.00 

19.85 

18.09 

e 

18.66 

17.76 

17.40 

17.60 

17.27 

17.26 

16.78 

16.63 

19.71 

20.07 

19.8? 

18.06 

9 

18.61 

17.91 

17.40 

17.58 

17.27 

17.22 

16.77 

16.64 

19.83 

20.14 

19.79 

18.0? 

10 

18.60 

17.88 

17.41 

17.55 

17.26 

17.22 

16.77 

16.66 

19.79 

20.19 

19.76 

18.06 

1 1 

18.58 

17.80 

17.39 

17.63 

17.28 

17.20 

16.77 

16.88 

19.72 

20.25 

19.73 

18.06 

12 

18.53 

17.75 

17.39 

17.65 

17.25 

17.20 

16.81 

17.22 

19.86 

20.  ?2 

19.71 

18.01 

13 

18.50 

17.71 

17.37 

17.53 

17.24 

17.19 

16.88 

17.40 

19.85 

20.19 

19.69 

17.97 

14 

18.46 

17.63 

17.37 

17.45 

17.22 

17.18 

16.86 

17.56 

19.76 

20.16 

19.68 

18.16 

15 

18.44 

17.61 

17.36 

17.45 

17.21 

17.13 

16.87 

17.66 

19.63 

20.13 

19.67 

18.66 

16 

18.40 

17.63 

17.67 

17.40 

17.21 

17.13 

16.84 

17.71 

19.68 

20.11 

19.65 

18.76 

17 

18.38 

17.62 

17.99 

17.46 

17.20 

17.10 

16.8? 

17.50 

19.88 

2  0.09 

19.63 

JD 

• 

\) 

18 

18.37 

17.63 

17.86 

17.42 

17.19 

17.10 

16.8? 

17.55 

19.80 

20.07 

19.61 

18.87 

19 

18.33 

17.64 

17.81 

17.50 

17.18 

17.10 

16.81 

17.67 

19.90 

20.05 

1  9.60 

19.6? 

20 

18.31 

17.66 

17.80 

17.53 

17.17 

17.09 

16.77 

17.60 

19.95 

20.03 

1  9.50 

19.47 

21 

18.26 

17.65 

17.78 

17.50 

17.36 

17.09 

16.74 

17.72 

20.02 

20.01 

19.25 

19.33 

22 

18.25 

17.64 

17.77 

17.49 

17.81 

17.08 

16.74 

17.88 

19.99 

20.09 

19.05 

19.2? 

23 

18.24 

17.63 

17.75 

17.47 

17.69 

17.06 

16.7? 

17.76 

19.96 

20.07 

18.95 

19.16 

24 

18.24 

17.62 

17.77 

17.43 

17.66 

17.06 

16.70 

17.72 

19.93 

19.96 

18.90 

19.24 

25 

18.20 

17.61 

17.79 

17.4  1 

17.57 

17.04 

1  6  •  6  7 

17.65 

19.89 

19.07 

18.85 

19.60 

26 

18.17 

17.58 

17.74 

17.40 

17.51 

16.99 

16.68 

17.61 

19.86 

19.98 

18.69 

19.66 

27 

18.14 

17.57 

17.75 

17.43 

17.47 

16.97 

1  6 . 6  8 

17.75 

19.84 

19.99 

18.67 

19.70 

28 

18.10 

17.66 

17.75 

17.40 

17.42 

16.95 

16.6? 

18.30 

19.86 

20.00 

18.47 

19.87 

29 

18.08 

17.53 

17.74 

17.41 

16.94 

16.59 

18.74 

19.78 

19.98 

18.38 

19.88 

30 

31 

18.07 

17.57 

17.73 

17.70 

17.88 

17.38 

16.94 

16.92 

16.56 

18.61 

18.48 

19.71 

19.96 

19.94 

18.31 

18.26 

19.96 

MEAN 

18.41 

17.72 

17.60 

17.52 

17.35 

17.14 

16.77 

17.39 

19.70 

20.02 

19.39 

18.78 

MAX 

18.75 

17.99 

17.99 

17.71 

17.81 

17.38 

16.9? 

18.74 

20.02 

20.25 

19.95 

19.96 

MTN 

18.01 

17.63 

17.36 

17.38 

17.17 

16.92 

16.56 

16.56 

18.40 

19.74 

1  8.?6 

17.97 

CAL  YP 

1974  MFAN 

17.93 

MAX  20 

.67  min 

16.02 

WTP  YR 

1976  MFAN 

18.15 

MAX  20 

• ?5  M I M 

16.66 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277900  Canal  M  near  Mangonia  Park,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°45'00",  long  80°06'33",  In  NW  quarter  sec. 12,  T.43  S.,  R.42  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
right  bank  at  upstream  side  of  culvert  headwall  on  State  Highway  809,  1.7  mi  (2.7  km)  upstream  from  Lake  Mangonia  and  2.3  mi 
(3.7  km)  west  of  Mangonia  Park. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD.— April  1970  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Palm  Beach  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 5  years,  45.0  cfs  (1.274  cu  m/s),  32,580  acre-ft/yr  (40.2  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  66  cfs  (1.86  cu  ra/s)  Sept.  26;  maximum  gage  height,  15.07  ft  (4.593  m) 

Sept.  26;  minimum  daily  discharge,  22  cfs  (0.62  cu  m/s)  May  28;  minimum  gage  height,  13.69  ft  (4.173  m)  Nov.  13. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  96  cfs  (2.72  cu  m/s)  Aug.  19,  1971;  maximum  gage  height,  15.33  ft  (4.673  m)  Nov.  5, 
1972;  no  flow  May  7,  1971;  minimum  gage  height,  10.84  ft  (3.304  m)  May  7,  1971. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  regulated  by  operation  of  control  structures  above  and  below  station. 


OTSChaWGF 

.  IN, 

CU6IC  FFFT 

FF  t 

SFCO1'1 
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y  F  A  9  OCTFRFP  1P74 

TO  SFPTFv6F  6  1  75 

Day 

OCT 

MOV 

r>  f  C 

JAN 

F  F  8 

F  A  R 

AFP 

NAY 

JIIM 

Ji'L 

aim; 

8FP 

1 

40 

39 

4  6 

41 

41 

4? 

8  4 

?8 

30 

c  4 

84 

46 

? 

40 

3H 

4  8 

40 

41 

40 

49 

?8 

30 

61 

88 

61 

3 

40 

36 

44 

40 

41 

45 

46 

29 

3? 

47 

55 

51 

4 

41 

36 

4  3 

40 

40 

5? 

4  b- 

?7 

33 

44 

5C 

80 

=> 

4  0 

36 

4  3 

39 

39 

65 

49 

?6 

37 

4? 

65 

49 

6 

49 

38 

43 

39 

39 

59 

44 

7? 

3? 

4  6 

8? 

46 

7 

50 

37 

44 

79 

.3  8 

60 

41 

71 

31 

6? 

8  O 

48 

6 

49 

14 

44 

39 

38 

60 

3  7 

70 

31 

64 

80 

4  3 

9 

47 

35 

44 

^8 

38 

86 

3C 

70 

33 

67 

49 

4? 

1  n 

4h 

38 

44 

3  8 

36 

59 

3  u 

70 

36 

67 

8  0 

3  9 

1 1 

44 

36 

44 

38 

4  0 

57 

39 

7? 

4  0 

89 

51 
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41 

36 

44 
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39 

55 

34 
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38 
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34 

77 

38 
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AQ 

76 

14 

3« 

39 

46 
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39 

61 
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77 

37 

46 

8  O 

34 
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36 

38 
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49 

7  1 

76 

36 

u  9 
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75 
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37 

53 
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38 
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37 
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70 
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1  * ?96 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277900  Canal  M  near  Mangonia  Park,  Fla. 


GAGE  HFIGmT,  IM  FFFT.  vaTFP  Y  F  A  R  0  C  T  0  B  F  o  1074  TO  5FPTFMRFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF8 

oiAP 

AFP 

Mrt  Y 

JHM 

Jt  1 

ai  if- 

QFT 

1 

13^86 

13.97 

14.28 

14.40 

14.53 

14.05 

14.44 

14.40 

14.56 

14.08 

14.57 

1  4. 1  « 

2 

13.86 

13.93 

14.28 

14.40 

14.53 

13.98 

14.71 

14.41 

14.57 

1  4  .  70 

14,^1 

14.27 

3 

13.87 

13.93 

14.29 

14.40 

14.53 

14.04 

14.26 

14.42 

14.63 

1  4.60 

14.63 

14.29 

4 

13.90 

13.91 

14.29 

14.40 

14.52 

14.16 

14.27 

14.38 

14.66 

14.43 

14.62 

14.20 

s 

13.89 

13.89 

14.31 

14.40 

14.50 

14.19 

14.17 

14.36 

14.^7 

1  4  #  4  6 

14.61 

15.29 

6 

14.10 

13.87 

14.33 

14.40 

14. 4P 

14.24 

14.14 

14.49 

14.66 

14.6? 

14*44 

14.24 

7 

14.13 

13.82 

14.35 

14.40 

14.46 

14.28 

14. lr 

14.48 

14.67 

14.64 

14.79 

8 

14.11 

13.75 

14.35 

14.40 

14.46 

14.30 

14.07 

14.44 

14.64 

1  4  • 

14.78 

1  4.?7 

9 

14.08 

13.75 

14.35 

14.40 

14.45 

14.71 

14.11 

14.44 

14.66 

14.73 

14.34 

10 

14.05 

13.75 

14.35 

14.40 

14.45 

14.37 

14.23 

14.46 

14.74 

14.74 

14.77 

14.16 

1  1 

14.01 

13.74 

14.35 

14.40 

14.48 

14.38 

14.27 

14.51 

14.82 

14.76 

14.1^ 

14.17 

1? 

13.95 

13.72 

14.35 

14.41 

14.47 

14.38 

14.27 

14.55 

14.80 

14.76 

14.70 

14.17 

13 

13.95 

13.74 

14.35 

14.42 

14.43 

14.38 

14.74 

14.62 

14.73 

14.76 

14.22 

14.16 

14 

13.91 

13.77 

14.43 

14.43 

14.44 

14.38 

14.34 

14.62 

14.71 

14.74 

14.21 

14.16 

15 

13.87 

13.77 

14.63 

14.44 

14.44 

14.37 

14.41 

14.59 

14.65 

14.73 

14.21 

14.21' 

16 

13.85 

13.77 

14.55 

14.46 

14.42 

14.37 

14.44 

14.63 

14.60 

14.69 

14.16 

14.22 

17 

13.86 

13.77 

14.56 

14.47 

14.38 

14.37 

14.47 

14.67 

14.50 

14.63 

14.16 

14.22 

18 

14.07 

13.87 

14.51 

14.47 

14.37 

14.38 

14.40 

14.72 

14.45 

14.63 

14.13 

14.7] 

19 

14.07 

13.91 

14.45 

14.48 

14.35 

14.43 

14.47 

14.69 

14.44 

14.66 

14.15 

1  4  * 

20 

14.07 

13.94 

14.49 

14.48 

14.33 

14.47 

14.47 

14.67 

14.45 

14.72 

14.10 

1  4  . 

2 1 

14.07 

13.98 

14.48 

14.48 

14.29 

14.48 

14.47 

14.65 

14.48 

14.73 

14.25 

14.77 

22 

14.07 

13.98 

14.46 

14.49 

14.27 

14.48 

14.46 

1  4  #  4  o 

14.51 

14.72 

14.26 

14.76 

23 

14.06 

13.96 

14.45 

14.51 

14.25 

14.48 

1  4  *  4 

14.55 

14.55 

14.71 

14.25 

14.81 

24 

14.06 

13.96 

14.45 

14.53 

14.22 

14.49 

14.44 

14.51 

14.59 

15.69 

14.24 

14.87 

?S 

14.04 

13.°6 

14.42 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02277960  Intracoas(tal  Waterway  at  Blue  Heron  Blvd.  at  Riviera  Beach,  Fla. 

LOCATION. — (revised)  Lat  26°46,57",  long  82°02'54M,  in  SW  quarter  sec. 27,  T.42  S.,  R.43  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit 

03090202,  on  sea  wall,  100  ft  (30.5  m)  east  of  east  end  of  25th  Street.  Prior  to  Jan.  1,  1973  on  sea  wall,  100  ft  (30.5  m)  north 
of  bridge  on  Blue  Heron  Blvd.  at  west  end  of  Phil  Foster  Park. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1971  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  4.13  ft  (1.259  m)  Oct.  6;  minimum,  -2.27  ft  (-0.692  m)  Aug.  8. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.13  ft  (1.259  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  -2.27  ft  (-0.692  m)  Aug.  8,  1975. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  the  Intracoastal  Waterway.  The  stage  published  is  the  maximum  and 
minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02277960  Intracoastal  Waterway  at  Blue  Heron  Blvd.  at  Riviera  Beach,  Fla. 
MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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TYPICAL  FLOW  PATTERNS 
AT 

HURRICANE  GATE  STRUCTURES 


NORTH  NEW  RIVER  CANAL  -  HILLSBORO  CANAL 


NORTH  NEW  RIVER  CANAL  -  HILLSBORO  CANAL  NORTH  NEW  RIVER  CANAL  -  HILLSBORO  CANAL 


Figure  6.  Typical  flow  patterns  at  Hurricane  Gate  Structures. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278000  West  Palm  Beach  Canal  at  HGS-5,  at  Canal  Point,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°51'50",  long  80o37'55",  in  NE  quarter  sec. 33,  T.41  S.,  R.37  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
right  bank  in  hurricane  gate  structure  5  at  Lake  Okeechobee,  200  ft  (61  m)  upstream  from  bridge  on  U.  S.  Highway  441  at  Canal 
Point. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1939  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  gate-opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to 
Jan.  14,  1954,  nonrecording  gage  at  site  550  ft  (168  m)  downstream  at  same  datum.  Jan.  14,  1954,  to  Feb.  24,  1956,  water-stage 
recorder,  and  Feb.  25,  1956,  to  Sept.  30,  1967,  water-stage  and  deflection-meter  recorders  all  at  present  site  and  datum.  Since 
May  1940,  auxiliary  water-stage  recorder  below  old  lock  and  dam,  700  ft  (213  m)  downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years  (1940-75),  172  cfs  (4.87  cu  m/s),  124,500  acre-ft/yr  (154  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  845  cfs  (23.9  cu  m/s)  Nov.  15;  maximum  gage  height,  16.13  ft  (4.916  m)  Oct.  3; 
no  flow  for  many  days;  maximum  daily  reverse  flow,  837  cfs  (23.7  cu  m/s)  May  28;  minimum  gage  height,  11.17  ft  (3.405  m)  May  9, 

25. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,610  cfs  (45.6  cu  m/s)  Oct.  2,  1959;  maximum  gage  height  observed,  18.54  ft  (5.651  m) 
Oct.  23,  1947,  at  former  site;  maximum  daily  reverse  flow,  1,760  cfs  (49.8  cu  m/s)  June  15,  1942;  minimum  gage  height  observed,  8.48 
ft  (2.585  m)  June  15-17,  1952,  at  former  site. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  regulated  at  station  by  operation  of  hurricane  gates.  Flow  occasionally  reversed  after  periods  of 

considerable  rainfall  because  of  downstream  natural  drainage  and  pumpage  from  agricultural  lands  in  the  Everglades  (negative  figures 
indicate  flow  reversed),  discharge  computed  from  relations  between  discharge,  head,  and  gate  openings  at  hurricane  gate  structure 
5. 

COOPERATION. — Gate  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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711 

385 

0 

774 

0 

253 

498 

404 

725 

-147 

0 

734 

181 

252 

336 

420 

720 

216 

0 

722 

407 

252 

209 

495 

731 

-294 

0 

767 

362 

250 

423 

487 

624 

-197 

0 

809 

334 

164 

409 

477 

483 

-281 

0 

834 

174 

143 

387 

354 

488 

-495 

0 

845 

0 

298 

398 

362 

523 

-673 

0 

804 

•  0 

274 

400 

542 

451 

0 

0 

679 

0 

262 

493 

503 

44  0 

-1.0 

0 

0 

140 

256 

536 

475 

54  1 

0 

0 

0 

462 

253 

529 

345 

532 

0 

0 

0 

427 

241 

527 

339 

576 

0 

0 

0 

152 

172 

431 

484 

623 

0 

275 

302 

0 

129 

0 

499 

626 

0 

497 

500 

0 

128 

0 

494 

607 

0 

516 

495 

0 

130 

0 

480 

576 

0 

521 

484 

0 

127 

0 

502 

555 

0 

26 

462 

514 

91 

128 

134 

27 

458 

300 

140 

129 

386 

28 

373 

0 

140 

262 

384 

29 

326 

0 

1  44 

353 

30 

333 

0 

144 

383 

31 

339 

1  44 

443 

TOTAL 

4,100 

14,086 

5,989 

7,136 

9,342 

MEAN 

132 

470 

193 

230 

334 

MAX 

521 

845 

562 

443 

536 

MIN 

0 

0 

0 

127 

0 

AC-FT 

8,130 

27,940 

1 1.880 

14,150 

16,530 

CAL  YR  1974  TOTAL  83.662.00  MEAN  230  MAX  1.090 
WTR  YR  1975  TOTAL  73.294.00  MEAN  201  MAX  645 


4S>6 

570 

0 

545 

59b 

-563 

670 

527 

-837 

697 

517 

190 

669 

54b 

0 

695 

14,351 

18,174 

116.0 

0 

0 

463 

606 

3.74 

0 

0 

697 

731 

519 

0 

0 

205 

440 

-837 

0 

0 

28,470 

36,050 

230 

0 

0 

MIN  -1,090  AC-FT  166,400 
MIN  -637  AC-FT  145,400 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278000  West  Palm  Beach  Canal  at  HGS-5,  at  Canal  Point,  Fla. 


GAGE  hElGhT,  IN  FEET.  6  ATER  YEAR  OCTOBEK  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

15.64 

15.24 

15.08 

14.64 

14.17 

13.90 

13.03 

1  1.98 

12.10 

12.60 

12.66 

13.18 

2 

15.65 

15.21 

14.94 

14.59 

14.15 

14.01 

12.96 

11.90 

12.12 

12.50 

12.96 

13.17 

3 

16.62 

15.20 

14.92 

14.53 

14.14 

13.90 

13.07 

11.93 

12.21 

12.54 

13.00 

13.15 

4 

15.47 

15.16 

14.77 

14.57 

14.10 

13.74 

13.01 

1  1.95 

12.19 

12.55 

13.05 

13.15 

5 

15.49 

15.13 

14.75 

14.57 

14.14 

13.78 

12.90 

11.90 

12.26 

12.68 

13.05 

13.19 

6 

15.74 

15.16 

14.69 

14.58 

14.12 

13.76 

12.81 

11.79 

12.27 

12.55 

13.02 

13.20 

7 

15.69 

15.13 

14.67 

14.56 

14.21 

13.70 

12.72 

11.71 

12.36 

12.69 

13.00 

13.20 

8 

15.64 

15.07 

14.73 

14.49 

14.08 

13.77 

12.67 

11.82 

12.30 

12.47 

12.99 

13.19 

9 

16.62 

15.11 

14.83 

14.50 

14.03 

13.75 

12.65 

11.75 

12.31 

12.55 

12.99 

13.28 

10 

15.60 

15.02 

14.71 

14.42 

13.97 

13.59 

12.66 

11.89 

12.33 

12.56 

13.01 

13.28 

n 

15.57 

15.01 

14.62 

14.44 

14.05 

13.59 

12.68 

11.75 

12.38 

12.57 

13.04 

13.29 

12 

15.52 

15.12 

14.62 

14.39 

14.05 

13.51 

1  d  •  bfr 

11.69 

12.37 

12.61 

13.08 

13.32 

13 

15.53 

15.06 

14.63 

14.66 

14.07 

13.50 

12.53 

11.70 

12.37 

12.62 

13.07 

13.33 

14 

16.54 

14.89 

14.62 

14.69 

13.94 

13.56 

12.46 

11.70 

12.36 

12. bl 

13.06 

13.40 

15 

16.56 

14.87 

14. bl 

14.44 

13.69 

13.54 

12.62 

11.73 

12.33 

12.58 

13.05 

13.41 

lb 

16.54 

14.84 

14.71 

14.39 

13.87 

13.50 

12.59 

11.65 

12.30 

12.61 

13.03 

13.46 

17 

15.57 

14.81 

14.88 

14.36 

13.90 

13.48 

12.4b 

11.83 

12.26 

12.66 

13.06 

13.54 

18 

15.59 

14.89 

14.78 

14.36 

13.66 

13.46 

12.33 

12.00 

12.29 

12.71 

13.07 

13.58 

19 

15.54 

14.8b 

14.67 

14.36 

13.87 

13.68 

12.34 

11.94 

12.30 

12.76 

13.12 

13.58 

20 

15.43 

14.89 

14.66 

14.39 

13.88 

13.57 

12.40 

11.89 

12.35 

12.63 

13.13 

13.60 

21 

15.32 

15.05 

14.70 

14.37 

13.86 

13.40 

12.34 

11.90 

12.28 

12.61 

13.11 

13.62 

22 

15.24 

14.96 

14.71 

14.35 

13.90 

13.38 

12.23 

11.67 

12.30 

12.79 

13.09 

13.66 

23 

15.35 

14.79 

14.65 

14.31 

13.86 

13.33 

12.10 

11.66 

12.36 

12.63 

13.12 

13.65 

24 

15.35 

14.75 

14.67 

14.30 

13.99 

13.25 

12.14 

11.66 

12.41 

12.66 

13.13 

13.74 

25 

15.31 

14.76 

14.68 

14.32 

13.96 

13.26 

12.19 

11.87 

12.47 

12.91 

13.13 

13.79 

26 

16.31 

14.76 

14.71 

14.32 

13.92 

13.26 

12. 16 

1  1  .88 

12.45 

12.94 

13.13 

13.85 

27 

16.31 

14.82 

14.0b 

14.28 

13.88 

13.08 

12.1b 

11.85 

12.47 

12.90 

13.11 

13.85 

28 

15.26 

14.86 

14.66 

14.24 

13.92 

13.01 

12.12 

11.81 

12.49 

12.91 

13.13 

13.88 

29 

16.24 

14.77 

14.67 

14.25 

13.03 

12.06 

11.88 

12.50 

12.94 

13.15 

13.97 

30 

15.23 

14.76 

14.68 

14.22 

13.10 

12.02 

11.99 

12.48 

12.95 

13.16 

14.03 

31 

,  i-  ^  , 

14. 66 

14.20 

MEAN 

16.47 

14.96 

14.72 

14.42 

13.99 

13.50 

12.50 

11.85 

12.33 

12.70 

13.06 

13.48 

MAX 

15.74 

15.24 

15.06 

14.69 

14.21 

14.01 

13.07 

12.06 

12.50 

12.96 

13.17 

14.03 

MIN 

16.22 

14.75 

14.61 

14.20 

13.66 

13.01 

12.02 

11.65 

12.10 

12.50 

12.66 

13.15 

CAL  YR 

1974  MEAN 

13.78 

MAX  15. 

74  MIN 

10.94 

*TR  YR 

1976  MEAN 

13.5b 

MAX  15. 

74  min 

11.65 

96 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278002  West  Palm  Beach  Canal  below  HGS-5  at  Canal  Point,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°51'45",  long  80°37'50",  in  NE  quarter  sec. 33,  T.41  S.,  R.37  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 

northwest  corner  of  old  lock  (in  center)  500  ft  (152  m)  downstream  from  bridge  on  U.  S.  Highway  441  at  Canal  Point  (revised). 

DRAINAGE  AREA.— Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — May  1940  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  June  30,  1940,  nonrecording  gage  at  same  site  at  datum 
1.21  ft  (0.369  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  13.33  ft  (4.063  m)  Nov.  17;  minimum,  9.56  ft  (2.914  m)  Sept.  5. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  18.70  ft  (5.700  m)  Oct.  12,  1947;  minimum,  8.49  ft  (2.588  m)  June  16,  1952. 

REMARKS. — Water  level  materially  affected  by  operation  of  hurricane  gate  structure  No. 5,  700  ft  (213  m)  upstream  and  pumping  at 
structures  5-A,  20  mi  (32.2  km)  downstream,  and  to  a  lesser  degree  by  local  pumping  and  drainage  for  agricultural  purposes. 


GAGE  HEIGHT,  In  FEET,  WATER  YtAR  OCTObEn  1^74  TO  SEPTEMRFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAN 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

10.61 

11.83 

10.83 

12.18 

12.47 

12.17 

12.36 

1  1.87 

11.94 

11.32 

11.16 

10.93 

2 

1  1  ,U8 

1  1.95 

11.37 

12.08 

12.48 

12.22 

12.33 

11.88 

11.37 

10.60 

1  0.80 

11.2  — 

3 

1  1  .b6 

12.02 

12. 12 

12.18 

12.56 

12.39 

12.55 

11.83 

11.18 

10.49 

11.43 

10.44 

4 

11.03 

12.05 

12.31 

12.43 

12.49 

12.14 

12.50 

11.83 

11.12 

10.47 

10.34 

11.33 

5 

10.41 

11.86 

12.58 

12.51 

12.30 

12.31 

12.43 

11.79 

10.68 

10.40 

10.88 

10.94 

6 

10.71 

11.80 

12.73 

12.50 

12.44 

12.33 

12.31 

11.71 

10.75 

10.38 

11.21 

11.35 

7 

10.91 

12.08 

12.0b 

12.44 

12.58 

12.12 

12.21 

11.67 

10.60 

10.33 

11.37 

11.61 

8 

1  1  .26 

12.27 

1  1.97 

12.54 

12.59 

12.14 

12.13 

11.75 

12.39 

10.44 

11.08 

11.03 

9 

1  1.55 

12.93 

11.89 

12.57 

12.51 

12.15 

12.07 

11.76 

11.72 

1  1  .24 

11.60 

10.61 

10 

1  1.64 

13.03 

11.84 

12.48 

12.48 

12.19 

12.09 

11.87 

10.97 

10.91 

1  1.51 

11.27 

11 

11.46 

13.08 

12.25 

12.51 

11.94 

12.44 

12.10 

11.79 

11.01 

10.22 

1 1.50 

11.53 

12 

1  1.21 

12.98 

12.52 

12.48 

12.39 

12.37 

12.23 

11.71 

12.04 

10.06 

11.48 

11.48 

13 

11.35 

12.66 

12.71 

12.49 

12.52 

12.42 

12.27 

11.74 

12.13 

10.16 

11.14 

1 1.40 

14 

11.38 

12.70 

12.71 

12.04 

12.52 

12.14 

12.19 

11.81 

12.08 

11.03 

11.06 

11.45 

15 

11.61 

12.85 

12.69 

11.74 

12.38 

11.68 

12.31 

11.94 

12.31 

1  1.24 

11.47 

11.61 

16 

1  1  .85 

13.01 

12.16 

12.10 

12.34 

12.09 

1^*36 

12.02 

12.39 

10.84 

11.38 

11.75 

17 

11.63 

13.17 

10.92 

12.24 

12.45 

12.27 

12.2? 

12.15 

1  1.47 

11.17 

11.43 

11.79 

18 

11.49 

12.49 

10. b8 

12.35 

12.58 

12.38 

11.99 

12.36 

11.17 

1  0.86 

11.22 

11.72 

19 

11.39 

12.18 

11.81 

12.38 

12.62 

12.33 

12.02 

11.74 

11.92 

1  0  *  <+ 

11.03 

10.78 

20 

11.23 

12.30 

12.77 

12.61 

12.64 

11.94 

12.02 

11.04 

11.92 

10.18 

10.83 

10.36 

21 

11.04 

12.32 

12.90 

12.56 

12.61 

12.26 

11.96 

11.97 

11.32 

10.87 

10.61 

11.7? 

22 

1  1.31 

12.39 

12.70 

12.39 

13.06 

12.17 

1  1.91 

12.29 

11.04 

10.38 

10.67 

10.7? 

23 

12.20 

12.73 

12.52 

12.39 

12.81 

12.13 

11.81 

11.86 

11.17 

1 1  .<>8 

10.87 

11.31 

24 

12.48 

12.73 

12.23 

12.32 

12.70 

12.10 

11.89 

11.64 

10.83 

10.37 

11.39 

11.46 

25 

12.60 

12. b2 

12.08 

12.41 

12.28 

12.01 

11.96 

11.42 

10.64 

10.07 

11.15 

1  0.  35 

26 

12.57 

12.58 

12.16 

12.39 

11.84 

12.03 

11.94 

11.82 

11.49 

10.74 

10.95 

10.81 

27 

12.62 

12.46 

12.47 

12.32 

12.46 

11.99 

11.89 

12.21 

11.53 

11.27 

10.89 

10.33 

28 

12.55 

11.94 

12.48 

12.40 

12.52 

12.17 

11.91 

12.11 

12.21 

11.48 

10.60 

10.07 

29 

'2.41 

12.04 

12.36 

12.35 

12.36 

11.86 

11.77 

10.55 

11.36 

10.21 

10.57 

30 

12.28 

12.20 

12.36 

12.34 

12.46 

11.80 

11.20 

11.44 

1  1  .69 

10.46 

12.17 

J  1 

it*  Jj 

MEAN 

1  1.60 

12.45 

12.18 

12.36 

12.48 

12.20 

12. 12 

11.79 

11.45 

10.74 

11.05 

11.14 

MAX 

12.62 

13.17 

12.90 

12.61 

13.06 

12.46 

12.56 

12.36 

12.39 

11. *-9 

11.60 

12.17 

MIN 

10.41 

11.80 

10.68 

11.74 

11.84 

11.68 

11.80 

10.99 

10.55 

10.06 

10.21 

10.07 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1  11.89 

MAX  13. 

57  MIN 

10.14 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1  11.79 

MAX  13. 

17  MIN 

10.06 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278450  West  Palm  Beach  Canal  above  S-5A,  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41,05",  long  80°22'15",  In  SW  quarter  sec. 32,  T.43  S.,  R.43  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
south  bank  500  ft  (152  m)  upstream  from  pump  station  S-5A,  0.3  mi  (0.5  km)  upstream  from  Levee  8  Canal,  1.1  ml  (1.8  km)  downstream 
from  bridge  on  U.  S.  Highway  441  and  Cross  Canal,  and  6  mi  (10  km)  west  of  Loxahatchee. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1957  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder,  gate  opening  indicator,  and  pump  tachometer.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers 
bench  mark).  Prior  to  Sept.  30,  1967,  deflection-meter  recorder  at  same  site  and  auxiliary  water  stage  recorder  at  control 
structure  5A-W,  0.3  mi  (0.5  km)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  443  cfs  (12.55  cu  m/s),  320,700  acre-ft/yr  (395  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  3,130  cfs  (88.6  cu  m/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  12.75  ft  (3.886  m)  May  7; 
maximum  daily  reverse  flow,  278  cfs  (7.87  cu  m/s)  June  14;  minimum  gage  height,  9.38  ft  (2.859  m)  Aug.  1. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  5,230  cfs  (148  cu  m/s)  Mar.  27,  1970;  maximum  gage  height,  14.02  ft  (4.273  m) 

Oct.  3,  1957;  may! mum  daily  reverse  flow,  775  cfs  (22.0  cu  m/s)  Oct.  26,  1968;  minimum  gage  height,  8.21  ft  (2.502  m)  Aug.  5,  1965. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  regulated  primarily  by  pumpage  at  S-5A  and  to  a  lesser  extent  by  operation  of  control  structure  5A-W. 
Major  regulation  above  the  station  occurs  in  Cross  Canal,  1.5  mi  (2.4  km)  upstream,  and  at  hurricane  gate  structure  5  at  Lake 
Okeechobee,  20  mi  (32  km)  upstream.  Discharge  is  the  difference  between  pumpage  at  S-5A  and  gate  discharge  at  S-5A-W.  Negative 
figures  indicate  flow  to  the  west.  See  records  on  Diversions  to  Conservation  Area  No.  1  at  S-5A  and  S-5A-S,  near  Loxahatchee 
(station  02278500;  pump  station  S-5A,  upper),  for  table  of  daily  gage  height. 

COOPERATION. — Gate  opening  and  pump  records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02278500  Diversions  to  Conservation  Area  No.  1  at  S-5A  and  S-5A-S ,  near  Loxaha tehee,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41'00",  long  80°22'10",  in  S  half  sec. 32,  T.43  S.,  R.40  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  pump 
station  S-5A,  1.5  mi  (2.4  km)  downstream  from  Cross  Canal  and  6  mi  (9.7  km)  west  of  Loxahatchee. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1957  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder,  gate  opening  indicator,  and  pump  tachometer.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers 
bench  mark).  Prior  to  Sept.  30,  1967,  auxiliary  deflection-meter  recorders  500  ft  (152  m)  upstream  and  in  Levee  8  Canal,  and 
auxiliary  water-stage  recorders  above  S-5A-W  and  below  S-5A-E. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  386  cfs  (10.93  cu  m/s),  279,500  acre-ft/yr  (345  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  3,130  cfs  (88.6  cu  m/s)  Sept.  30;.  maximum  gage  height,  12.75  ft  (3.886  m)  May  17; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  9.38  ft  (2.859  m)  Aug.  1. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  7,040  cfs  (199  cu  m/s)  Mar.  28,  1970;  maximum  gage  height,  14.02  ft  (4.273  m)  Oct.  3, 
1957;  maximum  daily  reverse  flow,  1,180  cfs  (33.4  cu  m/s)  May  25,  1964;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  8.21 
ft  (2.502  m)  Aug.  5,  1965. 

REMARKS. — Records  good.  Normal  flow  is  considered  as  that  to  the  south  into  Conservation  Area  No.  1.  Flow  is  controlled  by  S-5A 

pumpage,  syphoning  and  regulation  of  Cross  Canal,  1.5  mi  (2.4  km)  upstream,  and  hurricane  gate  structure  5,  20  mi  (32  km)  upstream. 

COOPERATION. — Gate  opening  and  pump  records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02278501  Conservation  Area  No.  1  below  S-5  complex,  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°41'00",  long  80°22'10",  in  S  half  sec. 32,  T.43  S.,  R.40  E,,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  pump 
station  S-5A,  1.5  mi  (2.4  km)  downstream  from  Cross  Canal  and  6  mi  (10  km)  west  of  Loxahatchee. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1955  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  16.72  ft  (5.096  m)  Sept.  30;  minimum,  12.50  ft  (3.810  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  18.30  ft  (5.578  m)  Sept.  26,  i960;  minimum,  8.02  ft  (2.444  m)  Apr.  20,  24,  1956. 

REMARKS. — Gage  records  water  level  in  Conservation  Area  No.  1  at  structure  5  complex.  Stage  is  affected  by  pumping  at  S-5A  and  S-6 
and  the  operation  of  gated-control  structures  in  levees  39  and  40. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02278550  Levee  8  Canal  at  West  Palm  Beach  Canal,  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°41,05",  long  80°21'35",  in  SE  quarter  sec. 32,  T.43  S.,  R.40  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 

upstream  side  in  center  of  span  of  bridge  on  U.  S.  Highway  441,  50  ft  (15  m)  above  mouth  and  West  Palm  Beach  Canal,  0.2  mi  (0.3  km) 
east  of  pump  station  S-5A,  and  6  mi  (10  km)  west  of  Loxahatchee. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1957  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  gate  opening  indicators.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to 
Sept.  30,  1967,  deflection-meter  recorder  at  same  site.  Auxiliary  water-stage  recorders  above  S-5A-W  and  below  S-5A-E. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 18  years,  172  cfs  (4.871  cu  m/s),  124,500  acre-ft/yr  (154  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  386  cfs  (10.9  cu  m/s)  June  9;  maximum  gage  height,  13.90  ft  Oct,  1; 
maximum  daily  reverse  flow,  124  cfs  (3.512  cu  m/s)  Nov.  25;  minimum  gage  height,  9.45  ft  (2.880  m)  Aug.  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  2,190  cfs  (62.0  cu  m/s)  Mar.  31,  1970;  maximum  gage  height,  19.10  ft  (5.822  m)  Sept. 
27,  1960,  from  floodmark;  maximum  daily  reverse  flow,  1,220  cfs  (34.6  cu  m/s)  Mar.  23,  1969;  minimum  gage  height,  8.05  ft  (2.454  m) 

Mar.  17,  1969. 

REMARKS  .—Records  good.  Flow  regulated  by  operation  of  S-5A-E,  S-5A-S,  S-5A-W  just  downstream  and  pumpage  at  S-5A.  Gate  operation  and 
pumpage  occasionally  reverses  the  flow  (negative  figures  indicate  flow  reversed).  Discharge  is  summation  of  flows  at  S-5A-E,  S-5A-S 
and  S-5A-W.  Discharge  computed  from  relation  between  discharge,  head,  and  gate  openings. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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CENTRAL  &  SOUTHERN  FLORIDA 
FLOOD  CONTROL  DISTRICT 

STRUCTURE  5  COMPLEX 


STREAMFLOW  STATION 

(J)  Station  02278450 ,  West  Palm  Beach  Canal  above 
S-5A,  near  Loxahatchee  ,  Fla  . 

@  Stotion  02278500,  Diversions  to  Conservation 
Area  No.  I  at  S-5A  and  S-5A-S  ,  near 
Loxahatchee,  Fla. 

(^)  Station  02278550,  Levee  8  Canal  at  West  Palm 
Beach  Canal,  neor  Loxahatchee,  Flo. 

(g)  Station  02278600,  West  Palm  Beach  Canal  below 
S-5A-E,  near  Loxahatchee  ,  Fla . 


Figure  7.  Central  &  Southern  Florida  Flood  Control  District,  Structure  5  Complex. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278600  West  Palm  Beach  Canal  below  S-5A-E,  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41'05",  long  80°21'50",  in  SE  quarter  sec. 32,  T.43  S. ,  R.40  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
left  bank,  350  ft  (107  m)  downstream  from  control  structure  5A-E  and  6  mi  0-0  km)  west  of  Loxahatchee. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — September  1955  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  September  1955,  published  in  WSP  1724. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Auxiliary 
water-stage  recorder  in  Levee  8  Canal  50  ft  (15  m)  above  S-5A-E. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 20  years,  223  cfs  (6.315  cu  m/s),  161,400  acre-ft/yr  (199  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  342  cfs  (9.69  cu  m/s)  Oct.  2;  maximum  gage  height,  12.02  ft  (3.664  m)  Sept.  30; 
maximum  daily  reverse  flow,  49  cfs  (1.39  cu  m/s)  July  8;  minimum  gage  height,  7.10  ft  (2.164  m)  Nov.  22. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  960  cfs  (27.2  cu  m/s)  Oct.  3,  1959;  maximum  gage  height,  16.13  ft  (4.916  m)  Sept.  26, 
1960;  maximum  daily  reverse  flow,  805  cfs  (22.8  cu  m/s)  Sept.  18,  1960;  minimum  gage  height,  6.00  ft  (1.829  m)  Sept.  9,  1965. 

REMARKS. — Records  good.  Normal  flow  to  east  regulated  at  S-5A-E  for  irrigation  and  drainage.  Flow  diverted  above  station  through 
S-5A-S  and  by  pumpage  at  S-5A.  Flow  materially  affected  by  regulation  of  Cross  Canal  1.5  mi  (2.4  km)  upstream  and  hurricane  gate 
structure  5,  20  mi  (32  km)  upstream.  Negative  figures  indicate  flow  to  the  west.  Discharge  computed  from  relation  between  dis¬ 
charge,  head,  and  gate  openings  at  S-5A-E. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278600  West  Palm  Beach  Canal  below  S-5A-E,  near  Loxahatchee,  Fla. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278698  Lateral  Canal  at  Seminole  Road  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°44'29",  long  80<’18'29",  in  SW  quarter  sec. 12,  T.43  S.,  R.40  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 

south  bank  50  ft  (15  m)  east  of  Seminole  road,  4.0  mi  (6.4  km)  north  of  State  Highway  80,  5.0  mi  (8.0  km)  northeast  of  Loxahatchee, 
and  12  mi  (19  km)  west  of  Haverhill. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — June  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  17.73  ft  (5.404  m)  Dec.  17;  minimum,  15.93  ft  (4.855  m)  Nov.  28. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  17.80  ft  (5.425  m)  May  9,  1974;  minimum,  15.82  ft  (4.822  m)  Aug.  7,  8,  1974. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  western  portion  of  an  agricultural  area.  Water  levels  are  affected  by  control  operations. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FFET,  WATER  YEAR  OCTOBF R  137*  TO  SFPTFmBFw  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

Aop 

may 

JUN 

JHI. 

AUG 

«;fp 

1 

16.40 

16.91 

16.89 

17.28 

17.14 

17.08 

17.01 

17.04 

16.63 

16.44 

16.62 

16.92 

2 

16.80 

16.83 

16.96 

17.28 

17.11 

17.02 

17.06 

17.17 

16.64 

16.29 

16.6? 

16.93 

3 

16.56 

16.84 

17.00 

17.25 

17.11 

17.02 

17.04 

17.47 

16.68 

16.25 

16.61 

16.99 

4 

16.20 

17.01 

17.02 

17.23 

17.23 

17.11 

17.67 

17.68 

16.48 

16.17 

16.69 

16.99 

5 

16.44 

17.10 

17.03 

17.22 

17.20 

17.11 

17.05 

17.49 

16.25 

16.20 

1  6  • 

16.98 

6 

16.84 

17.01 

17.04 

17.18 

17.13 

17.08 

17.04 

17.42 

16.38 

16.16 

16.53 

16.96 

7 

16.85 

16.91 

17.04 

17.15 

17.07 

17.08 

17.04 

17.36 

16.44 

16.44 

1 

16.93 

8 

16.44 

16.86 

17.04 

17.17 

17.06 

17.07 

17.06 

17.31 

16.45 

16.95 

16.80 

16.91 

9 

16.73 

16.93 

17.03 

17.15 

17.06 

17.02 

17.12 

17.26 

16.62 

16.60 

16.79 

16.88 

10 

16.78 

17.06 

17.03 

17.11 

17.05 

16.99 

17.2« 

17.22 

16.52 

16.63 

16.78 

16.88 

11 

16.78 

17.10 

17.09 

17.08 

17.07 

17.10 

17.97 

17.22 

16.09 

16.27 

16.77 

16.83 

12 

16.78 

17.00 

17.09 

17.07 

17.07 

17.19 

17.61 

17.19 

16.38 

16.03 

16.99 

16.69 

13 

16.80 

16.91 

17.07 

17.04 

17.08 

17.19 

17.49 

17.21 

16.10 

16.00 

17.08 

16.99 

14 

16.77 

16.91 

17.09 

17.06 

17.17 

17.24 

17.44 

17.27 

16.41 

16.01 

17.16 

17.14 

15 

16.74 

16.95 

17.34 

17.05 

17.12 

17.23 

17.39 

17.22 

16.52 

16.23 

17.31 

17.24 

16 

16.70 

16.97 

17.51 

17.09 

17.07 

17.17 

17.34 

16.91 

16.58 

16.38 

17.39 

17.29 

17 

16.69 

16.99 

17.19 

17.13 

17.03 

17.13 

17.27 

16.18 

16.64 

16.84 

17.13 

17.20 

18 

16.76 

17.12 

16.50 

17.10 

17.03 

17.12 

17.19 

16.61 

16.65 

16.21 

16.99 

17.27 

19 

16.75 

17.26 

16.93 

17.07 

17.02 

17.23 

17.1? 

16.72 

16.65 

16.09 

17.13 

16.86 

20 

16.71 

17.30 

17.08 

17.03 

17.02 

17.25 

17.08 

16.67 

16.37 

16.02 

16.66 

16.54 

21 

16.66 

17.32 

17.15 

16.97 

17.04 

17.22 

17.07 

16.68 

16.70 

16.01 

16.68 

16.30 

22 

16.64 

17.30 

17.23 

16.98 

17.07 

17.18 

17.19 

16.68 

16.68 

16.16 

16.87 

16.3? 

23 

16.74 

17.28 

17.27 

17.17 

17.17 

17.14 

17.17 

16.66 

16.27 

16.32 

16.96 

16.61 

24 

16.78 

17.26 

17.29 

17.14 

17.15 

17.09 

17.12 

16.63 

16.62 

16.40 

16.99 

16.73 

25 

16.76 

17.23 

17.31 

17.13 

17.08 

17.04 

17.07 

16.58 

16.66 

16.44 

17.01 

16.88, 

26 

16.73 

17.22 

17.32 

17.13 

17.03 

17.02 

17.01 

16.54 

16.4? 

16.48 

17.01 

16.67 

27 

16.70 

16.88 

17.32 

17.16 

17.13 

17.12 

16.98 

16.62 

16.69 

16.65 

17.00 

16.69 

28 

16.69 

16.12 

17.32 

17.31 

17.13 

17.10 

17.01 

16.64 

16.80 

16.96 

16.99 

16.99 

29 

16.87 

16.55 

17.32 

17.38 

17.05 

17.01 

16.59 

16.86 

16.48 

16.96 

17.17 

30 

17.04 

16.75 

17.31 

17.29 

— 

16.98 

17.02 

16.64 

16.57 

16.87 

16.93 

16.98 

31 

17.30 

17.20 

16.94 

16.65 

MEAN 

16.71 

17.00 

17.13 

17.15 

17.09 

17.11 

17.15 

16.94 

16.52 

16.92 

16.88 

16.80 

MAX 

17.04 

17.32 

17.51 

17.38 

17.23 

17.25 

17.61 

17.68 

16.86 

16.6? 

17.39 

17.29 

MIN 

16.20 

16.12 

16.50 

16.97 

17.02 

16.94 

16.96 

16.18 

16.09 

16.00 

16.83 

16.30 

CAL  YR 

1974  MEAN 

16.95 

MAX  17. 

80  min 

15.93 

WTR  YR 

1975  MEAN 

16.91 

MAX  17. 

58  MIN 

16.00 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02278732  Lateral  Canal  in  Loxahatchee  Groves  near  Loxahatchee,  Fla 

LOCATION.— Lat  26'42'22",  long  80°16'56",  in  ME  quarter  sec. 30,  T.43  S. ,  R.41  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
east  bank,  100  ft  (30  m)  south  of  "C"  road  and  Okeechobee  Road,  1.7  mi  (2.7  km)  north  of  Loxahatchee,  and  10  mi  (16  km)  west  of 
Haverhill. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECOrJ). — August  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  19.11  ft  (5.825  m)  July  6;  minimum,  16.29  ft  (4.965  m)  Nov.  1-4; 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  19.17  ft  (5.843  m)  Aug.  2,  1974;  minimum,  16.29  ft  (4.965  m)  Nov.  1-4,  1974. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  southern  part  of  an  agricultural  area.  Water  levels  affected  by  control  operations. 


GAGE  HEIGHT.  IN  FEFT.  WATFP  YEAP  OCT OBFR  1  974  TO  SFPTEmPFR  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFR 

MAP 

APP 

MAY 

JUN 

JI'L 

AUG 

9FP 

1 

17.53 

16.31 

17.77 

16.98 

17.72 

17.65 

17.38 

17.30 

16.98 

17.50 

16.93 

16.99 

2 

17.33 

16.32 

17.66 

17.00 

17.71 

17.59 

17.44 

17.27 

16.93 

17.87 

1  6.92 

16.99 

3 

16.86 

16.30 

17.56 

17.44 

17.72 

17.24 

17.21 

17.20 

16.89 

18.04 

16.88 

17.18 

4 

16.84 

16.49 

17.49 

17.71 

17.72 

17.39 

17.07 

17.15 

16.96 

18.08 

16.86 

17.12 

5 

16.81 

17.25 

17.43 

17.83 

17.63 

17.59 

17.24 

17.08 

17.21 

17.84 

16.83 

17.07 

6 

17.32 

17.48 

17.35 

17.87 

17.74 

17.30 

17.34 

16.80 

17.27 

18.03 

16.81 

17.01 

7 

17.95 

17.54 

17.29 

17.57 

17.56 

17.04 

17.47 

16.95 

17.26 

18.30 

16.78 

16.97 

8 

17.61 

17.24 

17.22 

17.31 

17.22 

16.95 

17.46 

17.08 

17.20 

17.68 

16.77 

16.94 

9 

17.33 

17.00 

17.11 

17.11 

17.00 

17.30 

17.40 

17.22 

17.30 

17.34 

16.76 

16.91 

10 

17.15 

16.83 

17.20 

17.04 

17.06 

17.08 

17.14 

17.28 

17.53 

17.87 

16.74 

16.89 

1 1 

17.03 

16.68 

17.60 

17.43 

17.56 

16.82 

17.27 

16.99 

17.67 

17.44 

16.72 

16.87 

12 

16.98 

16.56 

17.41 

17.61 

17.69 

17.17 

17.77 

16.79 

17.95 

17.43 

1  6.70 

16.84 

13 

17.39 

17.03 

17.24 

17.42 

17*66 

17.38 

17.47 

16.86 

17.95 

17.27 

16.72 

16.91 

14 

17.30 

17.22 

17.15 

17.17 

17.70 

17.14 

17.59 

16.99 

17.76 

17.16 

16.89 

17.27 

15 

17.06 

17.18 

17.47 

17.00 

17.79 

17.30 

17.61 

17.18 

17.38 

17.13 

16.96 

17.52 

16 

16.97 

17.25 

17.68 

16.90 

17.84 

17.45 

17.78 

17.32 

17.16 

17.10 

17.16 

17.41 

17 

16.87 

17.35 

17.88 

17.24 

17.85 

17.49 

17.15 

17.15 

17.17 

17.23 

17.05 

17.38 

18 

16.82 

17.55 

17.90 

17.38 

17.67 

17.48 

17.30 

16.95 

17.17 

17.50 

1  7.04 

17.49 

19 

16.80 

17.51 

17.86 

17.41 

17.37 

17.52 

17.41 

16.87 

17.41 

17.70 

17.55 

18.09 

20 

16.75 

17.43 

17.74 

17.45 

17.15 

17.59 

17.76 

17.24 

17.87 

17.18 

17.98 

17.67 

21 

16.68 

17.27 

17.66 

17.44 

17.12 

17.58 

16.99 

17.35 

17.60 

17.08 

17.53 

17.47 

22 

16.64 

17.12 

17.58 

17.49 

17.46 

17.58 

17.28 

17.20 

17.54 

17.04 

17.36 

17.36 

23 

16.61 

17.03 

17.48 

17.53 

17.66 

17.55 

17.44 

17.42 

17.44 

17.03 

17.19 

17.34 

24 

16.58 

16.95 

11 .38 

17.55 

17.71 

17.52 

17.09 

17.59 

17.34 

16.98 

17.09 

17.65 

25 

16.56 

17.05 

17 .31 

17.57 

17.64 

17.47 

17.15 

17.59 

17.46 

16.93 

17.02 

18.08 

26 

16.52 

17.52 

1 7 . 25 

17.59 

17.34 

17.39 

17.32 

17.21 

17.74 

16.95 

17.00 

18.25 

27 

16.46 

17.89 

17.21 

17.58 

17.50 

17.25 

17.31 

16.98 

17.48 

17.23 

17.04 

17.82 

28 

16.42 

17.94 

17.21 

17.57 

17.60 

16.93 

17.01 

16.97 

17.31 

17.07 

17.05 

17.91 

29 

16.40 

17.85 

17.13 

17.65 

— 

16.65 

17.17 

17.01 

17.37 

17.01 

17.06 

18.25 

30 

31 

16.34 

17.73 

17.07 

17.02 

17.69 

17.72 

— 

17.05 

17.22 

17.28 

17.02 

17.05 

17.48 

16.95 

16.52 

17.03 

18.42 

lo*  J4  — 

MEAN 

16.91 

17.16 

17.43 

17.43 

17.55 

17.31 

17.30 

17.13 

17.39 

17.36 

17.01 

17.40 

MAX 

17.95 

17.94 

17.90 

17.87 

17.85 

17.65 

17.61 

17.59 

17.95 

18.30 

17.98 

18.42 

MIN 

16.34 

16.30 

17.02 

16.90 

17.00 

16.65 

16.99 

16.79 

16.89 

16.92 

16.70 

16.84 

CAL  YP 

1974  MEAN 

17.43 

MAX  19 

.06  MIN 

16.30 

WTR  YP 

1975  MFAN 

17.28 

MAX  18 

.42  MIN 

16.30 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278760  M-l  Canal  at  Canal  M  nr.  Royal  Palm  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°45'55",  long  80°14'52",  in  NE  quarter  sec. 4,  T.43  S.,  R.41  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  east 
bank  100  ft  (30.5  m)  south  of  intersection  of  Canal  M  and  Canal  M-l,  1.2  mi  (1.9  km)  west  of  Royal  Palm  Beach  Blvd.,  5.5  mi  (8.8  km) 
north  of  Royal  Palm  Beach  and  9.0  mi  (14.5  km)  northwest  of  Haverhill. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  16.70  ft  (5.090  m)  July  6;  minimum,  13.15  ft  (4.008  m)  Mar.  18,  19. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  16.86  ft  (5.139  m)  Aug.  4,  1974;  minimum,  12.86  ft  (3.920  m)  May  3-5,  1974. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  northern  part  of  an  agricultural  area.  Water  levels  are  affected  by  control  operations. 


G^GF  HEIGHT .  T  v  FFpT.  WATFP 


D/i  Y 

OCT 

NOV 

OF  C 

J  a  N 

FFH 

I 

15.31 

13.64 

14.38 

14.78 

13.68 

? 

14.96 

13.62 

14.27 

14.74 

1  ^  •  ft  7 

3 

14.73 

13.60 

14.19 

14.  ?9 

13.65 

4 

14.52 

13.76 

14.17 

1  A  .  ?h 

13.65 

5 

14.43 

13.76 

14.14 

14. ?3 

1  p  .  ftb 

ft 

19.37 

13.73 

14.0  7 

14.20 

1  3  •  ft  b 

7 

16.13 

16.71 

14.03 

14.15 

13.64 

ft 

15.55 

13.69 

1  4  .  (,  0 

14.14 

13.6? 

R 

IS,?? 

13.66 

13.96 

14.14 

13.61 

]  0 

15.(14 

13.71 

13.9? 

14.10 

13.60 

1  1 

1  4  •  ft  C 

13.70 

17.66 

14.07 

13.59 

1? 

14.70 

17.67 

17.66 

14.03 

13.87 

13 

14.77 

17.6? 

13.66 

14.00 

1  3  •  b  ft 

14 

14.64 

17.60 

13.96 

13.97 

13.87 

15 

14.53 

13.60 

14.6? 

13.66 

13.67 

1  6 

1  4 . 4S 

13.58 

14.7b 

13.64 

1  7.56 

17 

14.40 

13.60 

1  4.46 

18.62 

13.67 

IF 

14.64 

1  3  .HV 

18.33 

18.79 

13.57 

19 

14.44 

14.17 

15.00 

17.77 

13.66 

?0 

14.30 

14.10 

14.67 

17.75 

1  3.64 

?1 

14.21 

14.09 

14.6? 

13.71 

13.66 

pp 

14.14 

14.0? 

14.94 

13.70 

13.69 

P3 

14.11 

17.96 

14.8? 

13.70 

17.69 

?4 

14.06 

1  3.9  3 

14.74 

13.70 

13.74 

?5 

14.05 

13.69 

14.66 

13.69 

13.77 

26 

14.01 

13.87 

14.6? 

13.66 

13.78 

?7 

13.96 

14.61 

14.59 

17.69 

13.78 

PH 

13*^4 

14.61 

14.54 

18.68 

1  3.77 

P  9 

13.91 

14.77 

14.50 

13.69 

30 

1  3.HH 

14.7? 

14.46 

13.68 

31 

13.66 

1  4.41 

13.66 

M  F  A  fvj 

14.55 

13.69 

14.46 

13.93 

13.64 

to  A  X 

16.13 

1  4 , 6  1 

15.46 

1  4.  <6 

13.78 

M  T  N 

1  3.66 

13.46 

13.66 

13.66 

13.54 

CAL  YR 

1^74  Mt- 

AN  13.47 

6  A  X  16. 

u  ft  T  to 

12.87 

»T»  Y° 

1  975  "F- 

AN  1  4  .  Up 

NAY  16. 

6  1  ■  T  A 

13.16 

Y<-0P  OCTOHF  w  ] F74  TO  SFPTFMFF*  1°76 


MAP 

ARR 

MAY 

JUN 

JML 

6UP 

SFP 

13.77 

13.46 

13.65 

15.48 

14.13 

15.51 

14.86 

17.77 

13.51 

13.57 

15.54 

14.13 

15.47 

14.81 

13.76 

1  3.68 

13.63 

15.67 

14.  ?2 

16.41 

14.76 

13.76 

1  3.68 

13.48 

15.60 

14.39 

16.38 

14.70 

18.76 

13.68 

13.46 

15.97 

14.83 

16.77 

14.66 

13.73 

]  .3  •  b  ► 

13.41 

15.80 

16. «9 

15.54 

14.60 

13.73 

17.66 

13.40 

15.75 

1  6  •  ?fi 

16.68 

14.67 

17.71 

17.67 

13.79 

15.70 

16.  ?7 

15.75 

14.61 

13.70 

11.70 

13.41 

15.65 

16. ?4 

15.76 

14.46 

17.7? 

13.86 

17.61 

16.03 

16. ?7 

15.76 

14.4? 

1  3.34 

14.14 

17.62 

16.09 

16.70 

16.70 

14.3° 

17.30 

14.18 

13.76 

15.84 

16.  ?S 

1 5  •  ft  ft 

14.76 

1  3.?9 

14.63 

13.85 

15.63 

16.19 

16.64 

14.70 

13.26 

14.4? 

14.01 

1  b  •  *4-7 

16.16 

16.63 

14. ?6 

13.23 

14.46 

14.16 

15.35 

16.15 

15.65 

14. ?0 

13.21 

14.60 

14.70 

15.46 

16.13 

16.60 

14.16 

13.18 

14.0? 

14.45 

16.14 

16.11 

16.55 

14.10 

13.16 

14.45 

14.55 

15.93 

16.11 

16.67 

14.11 

13.61 

1  4  #  4 

1  4  •  ft  1 

15.90 

16.10 

16.60 

14.10 

13.51 

14.36 

14.62 

16.61 

16.05 

15.46 

14.09 

13.46 

14.30 

14.47 

16.00 

16.01 

15.40 

14.10 

13.44 

14.  ?6 

16.40 

15.76 

16.97 

15.76 

14.11 

13.43 

14.19 

14.77 

14.76 

15.91 

16.3? 

14.17 

13.43 

14.14 

14.32 

13.79 

16.8? 

15. ?9 

14.16 

13.46 

1  4  .  c  6 

14.27 

13.85 

16.75 

1  5.?4 

14. ?0 

13.6? 

l4.ri 

14. ?3 

14.04 

16. ■'0 

1  5.?0 

14. ?6 

17.55 

13.86 

14. ?2 

14.06 

15.71 

16.13 

14. ?8 

1  3.63 

13.80 

14.^7 

14.07 

16.64 

15.06 

14.71 

1  7.60 

18.79 

15.66 

14.06 

16.69 

15.0? 

14.37 

13.49 

13.71 

16.11 

14.10 

16.67 

1  4.95 

14.49 

1  8.48 

16.86 

16.6? 

1  3  .  c  1 

14.  n? 

14.16 

15.33 

16.73 

16.4? 

14.36 

18.77 

14.61' 

16.11 

16.61 

16.30 

15.76 

14.86 

13.16 

17.46 

13.39 

13.70 

14.13 

14.90 

14.09 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02279000  West  Palm  Beach  Canal  at  West  Palm  Beach,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26“38'40",  long  80°03'24",  in  NE  quarter  sec. 16,  T.44  S. ,  R.43  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 

left  bank  at  upstream  side  of  lock  and  control  structure,  20  ft  (6  m)  upstream  from  bridge  on  U.  S.  Highway  1,  and  4.9  mi  (7,9  km) 

south  of  courthouse  in  West  Palm  Beach. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1939  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder,  sharp  crested  weir,  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of 
Transportation  bench  mark).  Prior  to  Apr.  26,  1940,  nonrecording  gage,  Apr.  26,  1940,  to  Dec.  20,  1949,  water-stage  recorder,  at 
same  site  at  datum  0.25  ft  (0.076  m)  higher,  and  Dec.  20,  1949,  to  June  3,  1959,  at  same  site  and  present  datum.  June  3,  1959,  to 
Sept.  30,  1965,  water-stage  and  deflection-meter  recorder  at  site  800  ft  (244  m)  upstream  at  present  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years,  786  cfs  (22.3  cu  m/s),  569,000  acre-ft/yr  (702  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  3,000  cfs  (85.0  cu  m/s)  Oct.  7;  maximum  gage  height,  9.00  ft  (2.743  m)  Nov.  18,  19; 
flow  consists  of  leakage  estimated  as  10  cfs  (0.28  cu  m/s)  for  many  days;  minimum  gage  height,  5.21  ft  (1.588  m)  Oct.  9. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  5,320  cfs  (151  cu  m/s)  Apr.  18,  1942;  maximum  gage  height,  10.89  ft  (3.319  m)  Oct. 

13,  1947,  present  datum;  flow  consists  of  leakage  estimated  as  10  cfs  (0.28  cu  m/s)  for  many  days  in  1967-1975;  minimum  gage  height, 

2.85  ft  (0.869  m)  Dec.  3,  1953,  Oct.  9,  1963,  and  Sept.  9,  1964. 

Flood  of  Oct.  23,  24,  1924,  reached  a  stage  of  13.20  ft  (4.023  m) ;  present  datum,  from  records  by  Everglades  Drainage  District, 
discharge  8,570  cfs  (243  cu  m/s). 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  regulated  by  operation  of  control  structure  and  gates  in  lock  chamber  for  irrigation  and  drainage 

purposes.  Lock  chamber  not  used  for  navigation.  Since  January  1954,  flow  affected  by  control  structures  20  mi  (32  km)  upstream. 
Discharge  computed  from  relations  between  discharge,  head,  and  gate  openings. 

COOPERATION. — Water-stage  recorder  graph,  stoplog  and  gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control 
District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02279000  West  Palm  Beach  Canal  at  West  Palm  Beach,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02280500  Hillsboro  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°42,00",  long  80°42'45",  in  SW  quarter  sec.  35,  T.43  S.,  R.36  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  15  ft 
(4.6  m)  from  south  bank,  200  ft  (61.0  m)  downstream  from  North  New  River  Canal,  1,000  ft  (305  m)  downstream  from  hurricane  gate 
structure  4  and  pump  station  2  at  Lake  Okeechobee,  and  2.5  mi  (4.0  km)  north  of  South  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — March  1957  to  current  year. 

GAGE. — Deflection-meter  recorder.  Dual  water-stage  recorder  in  pump  station  2  used  for  gage  heights  at  this  station, 
is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark) . 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  -40.8  cfs  (-1.155  cu  m/s),  -29,540  acre-ft/yr  (-36.4  cu  hm/yr) . 


Datum  of  gage 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  624  cfs  (17.7  cu  m/s)  May  4;  maximum  gage  height,  13.07  ft  (3.984  m)  Dec.  16; 
maximum  daily  reverse  flow,  920  cfs  (26.0  cu  m/s)  June  2;  minimum  gage  height,  9.60  ft  (2.926  m)  Sept.  20. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  948  cfs  (26.8  cu  m/s)  May  5,  1966;  maximum  gage  height,  14.09  ft  (4.295  m)  Sept. 
1962;  maximum  daily  reverse  flow,  1,760  cfs  (49.8  cu  m/s)  Mar.  30,  1970;  minimum  gage  height,  8.60  ft  (2.621  m)  Sept.  23,  1960. 


28, 


REMARKS. — Records  fair.  Flow  regulated  by  hurricane  gates  and  pump  station  at  Lake  Okeechobee.  Flow  frequently  reversed  during  and 
after  periods  of  heavy  rainfall  by  pumpage  into  the  canal  from  agricultural  lands  in  the  Everglades,  or  by  the  operation  of  pump 
station  2  (negative  figures  indicate  flow  reversed).  Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained  from  recording 
deflection  meter.  See  records  for  North  New  River  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay  (station  02283500)  for  table  of  daily  gage 

height. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281200  Hillsboro  Canal  at  S-6,  near  Shawano,  Fla. 

LOCATION.  —  (revised)  Lat  26°28'18",  long  80°26'46",  in  NE  quarter  sec. 4,  T.46  S.,  R.39  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
at  pump  station  6,  7  mi  (11  km)  southeast  of  Shawano. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1957  to  September  1968  (gage  heights  and  discharge),  October  1968  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level,  datum  of  1929  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Oct.  1, 
1959,  at  datum  0.44  ft  (0.134  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  244  cu  ft/s  (6.910  cu  m/s),  176,600  acre-ft/yr  (218  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  daily  discharge,  in  cubic  feet  per  second  (cu  ft/sl  and  cubic  meters  per  second  (cu  m/s) ,  and  maximum  and 
minimum  gage  heights,  in  feet  (ft)  and  meters  (m) ,  for  the  water  years  1969-75  are  contained  in  the  following  table: 

WATER  DISCHARGE  GAGE  HEIGHT 


MAXIMUM  MINIMUM  MAXIMUM  MINIMUM 


YEAR 

(cu  ft/s) 

(cu  m/s) 

DATE 

(cu  ft/s) 

(cu  m/s) 

DATE 

(ft) 

&n) 

DATE 

(ft) 

(m) 

DATE 

1969 

2,670 

75.6 

Mar. 

9 

0 

0 

Many  days 

14.10 

4.298 

Sept. 

27 

a.  45 

2.880 

Mar. 

21 

1970 

2,240 

63.4 

Jan. 

16 

0 

0 

Many  days 

13.96 

4.255 

Mar. 

9 

9.47 

2.886 

Oct. 

17 

1971 

1,830 

51.8 

Sept. 

7 

0 

0 

Many  days 

13.56 

4.133 

Sept. 

3 

8.83 

2.691 

Apr. 

21 

1972 

2,130 

60.3 

May 

3 

0 

0 

Many  days 

13.17 

4.014 

May 

7 

9.65 

2.941 

Oct. 

13 

1973 

2,010 

56.9 

July 

23 

0 

0 

Many  days 

13.14 

4.005 

Aug. 

10 

9.56 

2.914 

May 

25 

1974 

1,930 

54.7 

June 

27 

0 

0 

Many  days 

13.26 

4.042 

June 

12 

9.39 

2.862 

Sept. 

1 

1975 

1,990 

56.4 

June 

3 

0 

0 

Many  days 

13.07 

2.984 

July 

7 

9.57 

2.917 

Aug. 

8 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge. 

2,970  cu  ft/s 

(84.1  cu  m/s) 

June  9 

,  1966; 

maximum  gage  height,  14.74  ft 

(4.493  m) 

Dec 

.  25,  1957; 

no  flow  for 

many  days 

each  year; 

minimum  gage  height,  7.35 

ft  (2.240  m)  May  14,  1959 

i. 

REMARKS. — Flew  regulated  by  pumpage  at  S-6,  by  hurricane  gate  structure  4  and  pump  station  2  at  Lake  Okeechobee  and  by  drainage  and 
irrigation  pumps  upstream.  Records  include  flow  from  Levee  6  Canal  since  Mar.  15,  1966. 

COOPERATION. — Records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District  since  October  1968.  Prior  to  October  1968,  pump 
records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District,  and  records  computed  by  U.S.  Geological  Survey. 


DISCHARGE 

.  IN  CUBIC 

EFET 

PER  SECO  >0 

.  RATER 

YEAR  OCTRRRR  1968 

TO  SEPTEMRFR  1969 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAP 

APP 

may 

JUM 

Ji'L 

AIJC 

SFP 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

612 

0 

0 

978 

709 

2 

539 

0 

0 

0 

0 

0 

1.390 

550 

0 

51  7 

516 

447 

3 

273 

0 

0 

0 

0 

798 

1.760 

0 

0 

1  *4^0 

387 

0 

4 

259 

0 

0 

0 

0 

313 

716 

445 

0 

8R9 

577 

0 

5 

0 

0 

0 

54? 

75 

0 

0 

540 

0 

681 

61  1 

0 

6 

0 

0 

65 

880 

0 

0 

0 

409 

499 

0 

704 

4SP 

7 

0 

0 

0 

591 

69 

0 

n 

232 

524 

51  3 

7?P 

3S0 

8 

488 

0 

0 

223 

0 

1 .550 

0 

0 

680 

0 

1  ,090 

0 

9 

785 

0 

0 

395 

0 

2,670 

0 

0 

442 

0 

6F0 

0 

10 

505 

706 

0 

322 

0 

2.610 

0 

0 

679 

0 

46? 

0 

11 

769 

525 

0 

0 

0 

1,510 

100 

0 

540 

0 

776 

150 

12 

756 

403 

0 

0 

0 

1.340 

0 

825 

1,110 

0 

727 

?4  A 

13 

290 

0 

0 

0 

0 

1.400 

0 

1.160 

1 ,060 

0 

590 

c;?*, 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

1.210 

0 

904 

1,180 

0 

1,410 

44P 

15 

102 

0 

0 

0 

555 

0 

0 

1 .790 

1 ,330 

0 

1  .650 

4?*=. 

16 

1*190 

0 

0 

0 

884 

0 

0 

1 .330 

1 ,970 

0 

1  ,2«0 

ROP 

17 

1.610 

0 

0 

0 

622 

1 .440 

1  .470 

721 

1,670 

0 

591 

1  .  160 

18 

1  .940 

0 

0 

0 

0 

1  .770 

4SQ 

0 

1.160 

123 

0 

1 ,020 

19 

1,700 

0 

0 

0 

0 

1 .290 

0 

0 

1.12C 

0 

61  4 

P4R 

20 

740 

0 

0 

0 

0 

1.020 

0 

694 

1 ,050 

0 

n 

627 

21 

431 

0 

0 

0 

636 

602 

0 

0 

1,560 

0 

0 

334 

22 

222 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

71? 

612 

n 

0 

23 

365 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

591 

676 

0 

1 ,780 

24 

789 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

71? 

0 

0 

2 , 0  °0 

25 

1,360 

0 

0 

74 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

2. 050 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

915 

0 

0 

0 

0 

534 

1  ,?2r 

27 

0 

67 

0 

0 

0 

342 

0 

0 

0 

0 

0 

1 .760 

28 

462 

0 

60 

0 

108 

0 

1.340 

0 

0 

0 

0 

2,090 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

1.110 

239 

0 

984 

0 

1,100 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

75t, 

0 

0 

1,220 

0 

R  0  7 

31 

f. 

n 

44Q 

TOTAL 

15,575 

1,701 

125  3 

.028 

2,949 

20,780 

9,126 

10,651 

18,810 

6,725 

15,346 

21 ,999 

MF  AN 

502 

56.7 

4.03 

97.7 

105 

670 

304 

344 

627 

281 

495 

733 

MAX 

1,940 

706 

65 

880 

884 

2.670 

1*7^0 

1,790 

1 ,970 

1.490 

1  .680 

?♦  non 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

30,890 

3,370 

248  6 

,010 

5,850 

M  ,220 

18,100 

21.130 

37,310 

17,310 

30,440 

43*440 

CAL  YP 

1968  TOTAL 

126,611 . 

00  MEAN 

346 

Max  ? , 0  5  0 

c/  IN  0 

t 

261,100 

W TP  YR 

1969  TOTAL 

128.614. 

0  0  MF  AN 

353 

max  2,670 

v  I  N  0 

AC-FT 

255.500 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOT, 

ME  Al 

MAX 

MIN 

AC-1 

CAL 

WTR 
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DISCHARGE »  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1969  TO  SEPTEMBER  W0 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

aug 

SF  R 

316 

2,000 

294 

0 

0 

0 

82? 

0 

1,050 

0 

0 

0 

1,170 

1,490 

0 

0 

0 

0 

509 

0 

493 

0 

0 

0 

668 

421 

0 

0 

1.030 

0 

410 

0 

0 

0 

0 

0 

476 

866 

0 

0 

606 

0 

139 

0 

0 

0 

0 

0 

536 

510 

60 

0 

477 

0 

0 

0 

1,140 

0 

0 

0 

112 

0 

0 

616 

998 

546 

0 

0 

1  *  2  b  0 

1.130 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,500 

0 

0 

0 

473 

1.210 

0 

0 

260 

0 

668 

0 

1 ,220 

1,380 

0 

0 

506 

618 

0 

0 

0 

0 

207 

0 

481 

2,110 

0 

0 

111 

333 

0 

165 

381 

472 

823 

0 

491 

2,080 

0 

0 

0 

1.970 

401 

0 

0 

0 

993 

0 

0 

1,980 

0 

0 

178 

1.920 

0 

0 

0 

0 

645 

174 

0 

1  «9b0 

0 

0 

499 

1*140 

u 

0 

0 

0 

0 

621 

0 

2,090 

0 

0 

226 

1.580 

0 

0 

0 

283 

0 

0 

0 

2,040 

0 

0 

121 

1*260 

391 

1,010 

0 

576 

0 

1,560 

0 

1.710 

0 

0 

63 

1 ,090 

27  7 

666 

860 

0 

340 

2,240 

0 

1.180 

0 

0 

123 

1,18  0 

74 

0 

787 

549 

0 

2.080 

541 

893 

6b 

0 

0 

971 

0 

0 

1,160 

626 

0 

1.410 

0 

607 

0 

0 

0 

721 

0 

90 

1,540 

617 

0 

631 

0 

497 

0 

0 

319 

333 

0 

0 

1,200 

0 

0 

638 

0 

0 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

974 

602 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

447 

0 

n 

1,500 

0 

140 

0 

0 

0 

0 

0 

465 

54  6 

0 

0 

613 

0 

178 

0 

0 

574 

0 

0 

512 

4  7  6 

693 

0 

1,420 

583 

0 

0 

0 

0 

0 

513 

334 

515 

854 

0 

985 

0 

0 

0 

0 

707 

0 

1.360 

563 

0 

628 

1 

1,190 

605 

0 

0 

0 

2,070 

0 

1 .980 

535 

0 

772 

ip^ 

1,210 

0 

0 

132 

0 

2,100 

0 

1.570 

1  46 

532 

293 

359 

1,010 

1,560 

0 

0 

0 

2,080 

0 

1 .660 

0 

48  1 

0 

0 

795 

670 

0 

0 

2,030 

0 

1,210 

0 

455 

0 

51 

1,390 

548 

0 

445 

1 ,870 

0 

1,120 

0 

0 

0 

127 

873 

22,283 

12,978 

4,348 

10,547 

7  *  344 

31  *  624 

1,948 

10,286 

9,137 

19,143 

4  *t>63 

2,842 

719 

433 

140 

340 

262 

1 , 020 

b4 . 9 

332 

305 

618 

148 

94 . 7 

1,730 

2,000 

993 

2,240 

1,500 

2,110 

82? 

1  ,980 

1,260 

1,970 

854 

1.010 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44,200 

25,740 

6,620 

20,920 

14,570 

62,730 

3*660 

20,400 

18,120 

37.970 

9,090 

5,640 

MIN  0  AC— FI  299.600 
MIN  0  AC-FT  271,900 


1969  TOTAL  151,023.00 

1970  TOTAL  137,063.00 


MEAN  414 
MEAN  376 


MAX  2 , 67  0 
MAX  2.240 
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0 1 SCHARGE ,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1970  TO  SEPTEMBER  1971 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

0 

105 

0 

0 

0 

0 

54 

0 

0 

0 

473 

2 

1B3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

651 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

220 

0 

0 

0 

0 

940 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

294 

0 

0 

0 

0 

958 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

270 

0 

0 

0 

0 

736 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

54 

0 

0 

0 

0 

1,160 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,830 

8 

0 

0 

0 

275 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,360 

9 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

324 

0 

0 

1,450 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

224 

0 

734 

0 

0 

1,400 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

256 

197 

379 

0 

0 

991 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

256 

238 

0 

0 

0 

772 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

47 

239 

0 

0 

0 

1 ,400 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250 

896 

0 

557 

1,200 

IB 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

53 

221 

0 

314 

714 

lb 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

377 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2  0  0 

523 

0 

0 

0 

300 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

257 

534 

0 

0 

537 

0 

19 

u 

0 

425 

0 

0 

248 

0 

0 

0 

90 

0 

20 

278 

0 

0 

0 

0 

259 

0 

0 

0 

606 

372 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

233 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

93 

0 

0 

0 

0 

257 

0 

0 

539 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

283 

0 

259 

0 

0 

838 

133 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

246 

0 

0 

1,260 

594 

312 

2S 

0 

0 

0 

0 

0 

25b 

0 

0 

829 

97 

170 

26 

0 

0 

0 

757 

245 

256 

0 

0 

800 

584 

0 

27 

0 

0 

0 

350 

300 

244 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

0 

312 

255 

0 

410 

0 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

313 

256 

0 

552 

0 

951 

0 

30 

270 

0 

0 

65 

874 

0 

0 

0 

922 

0 

0 

0 

TOTAL 

1  ♦  66b 

105 

0 

425 

1.665 

1,235 

5,723 

2.088 

3,516 

4.266 

5,915 

17,56b 

Mfc  AN 

53.7 

3.50 

0 

13.7 

59.5 

39.8 

191 

67.4 

117 

138 

191 

586 

MAX 

871 

105 

0 

425 

757 

313 

874 

534 

896 

1.260 

951 

1,830 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

3*300 

208 

0 

843 

3,300 

2,450 

11,350 

4,140 

6,970 

8,460 

11,730 

34,840 

CAL  YR 

1970  TOTAL 

99,224.00 

ME  AN 

272 

MAX  2.240 

MIN  0 

AC-FT 

196.800 

WTR  YR 

1971  TOTAL 

44 , 169. 0U 

MEAN 

121 

MAX  1,830 

MIN  0 

AC-FT 

87,610 
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DISCHARGE.  IN  CUbIC  FEET 

HER  SECOND 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Jl'L 

AUG 

SFP 

1 

0 

188  0 

0 

0 

0 

1.840 

2,030 

284 

0 

0 

574 

2 

0 

173  0 

0 

0 

0 

1.350 

1.980 

1,260 

0 

0 

443 

3 

0 

1.130  0 

0 

0 

0 

520 

2.130 

552 

0 

0 

235 

4 

0 

1.750  0 

0 

0 

155 

199 

1,760 

584 

0 

0 

0 

5 

0 

1.720  0 

0 

0 

0 

0 

1,310 

724 

0 

0 

257 

6 

0 

1.750  0 

0 

0 

0 

0 

689 

542 

0 

0 

C 

7 

0 

1.180  0 

0 

0 

0 

0 

808 

106 

0 

0 

0 

8 

0 

590  0 

0 

0 

0 

0 

732 

0 

538 

0 

0 

9 

0 

431  0 

0 

235 

0 

0 

587 

483 

0 

0 

0 

10 

0 

445  0 

0 

487 

366 

0 

0 

469 

0 

0 

0 

11 

39U 

13b  0 

0 

364 

0 

0 

567 

276 

517 

0 

1  1  1 

12 

1  ,  7b0 

125  0 

0 

0 

0 

0 

391 

701 

0 

0 

358 

13 

579 

0  0 

0 

0 

0 

0 

371 

335 

367 

0 

0 

14 

509 

0  0 

0 

0 

0 

0 

322 

3b7 

0 

0 

0 

lb 

0 

127  0 

0 

0 

0 

0 

1 ,630 

330 

0 

344 

0 

16 

0 

430  0 

0 

0 

0 

0 

1,360 

357 

0 

0 

0 

17 

0 

0  0 

0 

248 

0 

u 

1.470 

1 ,060 

404 

0 

0 

18 

568 

0  0 

0 

0 

0 

0 

1 .620 

1,020 

426 

267 

0 

19 

209 

0  0 

0 

0 

0 

0 

1,610 

1 ,670 

877 

0 

0 

20 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

635 

1,650 

6?5 

0 

0 

21 

217 

0  0 

0 

0 

0 

0 

561 

1,090 

374 

0 

0 

22 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

486 

545 

0 

267 

n 

23 

0 

0  1.070 

0 

0 

0 

0 

387 

455 

0 

591 

0 

24 

0 

0  122 

336 

0 

0 

606 

231 

294 

496 

306 

0 

25 

0 

0  0 

0 

0 

0 

634 

0 

0 

606 

169 

0 

26 

0 

0  0 

0 

0 

0 

471 

0 

0 

65 

0 

0 

27 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4?8 

0 

29 

129 

0  0 

0 

0 

0 

270 

0 

0 

0 

314 

0 

30 

407 

0  0 

0 

0 

1 .960 

427 

0 

0 

^54 

0 

31 

748 

TOTAL 

5,006 

10.175  1.192 

336 

1.334 

1 .269 

7,850 

24,094 

15,156 

5,777 

3  ,448 

1,978 

MEAN 

161 

339  38.5 

10.8 

46.0 

40.9 

262 

777 

505 

1  hb 

111 

65.9 

MAX 

1  ,  780 

1.750  1.070 

336 

487 

748 

1.960 

2,130 

1,670 

877 

591 

574 

MIN 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

9.930 

20.180  2 . 3b0 

666 

2.650 

2.520 

15,570 

47,790 

30.060 

11,460 

6 ,  o40 

3,920 

CAL  Yfc 

1971  TOTAL  58.772.00  MEAN 

1  b  1 

MAX  1.830 

M  1  N  0 

AC-FT  116 

.600 

WTR  YR 

1972  TOTAL  77.615.00  MEAN 

212 

MAX  2.130 

M  IN  0 

AC-FT  153 

,900 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281200  Hillsboro  Canal  at  S-6,  near  Shawano,  Fla. 


DISCHARGE,  IN  CUt)  I C  FEET  PER  SECOND.  »ATtH  YEA*  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  lv73 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JPL 

AUl? 

SE  p 

1 

0 

0 

0 

0 

110 

0 

0 

0 

0 

0 

b3 1 

347 

2 

0 

0 

0 

0 

523 

0 

0 

0 

0 

0 

452 

389 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

502 

bO  7 

253 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

895 

969 

228 

5 

410 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

961 

967 

231 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

348 

956 

O 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

138 

916 

619 

19? 

8 

0 

366 

72 

0 

0 

0 

0 

0 

b94 

912 

551 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

598 

b57 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

319 

655 

0 

11 

0 

0 

0 

734 

0 

0 

0 

39 

0 

960 

967 

177 

12 

0 

0 

0 

397 

0 

0 

0 

0 

0 

541 

459 

126 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

463 

594 

0 

14 

0 

256 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

109 

0 

15 

0 

558 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

b20 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

416 

301 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

364 

125 

297 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

640 

229 

361 

297 

19 

0 

0 

0 

0 

511 

47 

0 

0 

869 

328 

f> 

296 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

51 

0 

898 

272 

408 

175 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,280 

0 

879 

239 

22 

0 

0 

224 

0 

0 

0 

0 

0 

969 

1.030 

430 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

37 

0 

0 

964 

2.010 

297 

<*33 

24 

0 

0 

0 

114 

0 

0 

0 

0 

963 

1,990 

232 

376 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

890 

576 

1 .890 

524 

328 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

67 

0 

251 

102 

1.700 

439 

173 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

183 

1,470 

213 

117 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

630 

154 

247 

29 

0 

0 

0 

493 

0 

0 

0 

0 

660 

203 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9C4 

144 

0 

549 

b^4 

TOTAL 

410 

1.200 

29b 

1.738 

1.144 

151 

51 

1,579 

8,316 

21,867 

16,179 

5 

,420 

MEAN 

13.2 

40.0 

9.55 

56.1 

40.9 

4.87 

1.70 

50.9 

277 

7  0b 

490 

181 

MAX 

410 

558 

22  4 

734 

523 

67 

51 

690 

1.280 

2,010 

969 

933 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

613 

2.380 

587 

3.450 

2.270 

300 

101 

3,130 

16,490 

43,410 

30,110 

10 

,750 

CAL  YR 

1972  TOTAL 

63.148.00 

MEAN 

173 

MAX  2.130 

z 

o 

AC-FT  125 

.300 

WTR  YR 

1973  TOTAL 

57.371.00 

MEAN 

157 

MAX  2.010 

MIN  0 

AC-FT  113 

,800 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02281200 

1  Hillsboro 

Canal  at  S- 

6,  near  Shawano,  Fla. 

DISCHARGE* 

IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  Iw74 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

maR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1,250 

68  1 

537 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1,110 

848 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

956 

578 

402 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

9*8 

577 

0 

5 

151 

0 

0 

0 

161 

600 

1  .350 

0 

6 

0 

70 

0 

0 

0 

593 

1,550 

1 

,010 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

554 

942 

518 

8 

179 

0 

0 

0 

0 

780 

934 

0 

9 

421 

0 

0 

0 

0 

280 

804 

462 

10 

327 

0 

0 

0 

0 

347 

775 

1 

,110 

11 

143 

u 

0 

0 

0 

538 

782 

917 

12 

173 

0 

0 

0 

308 

917 

829 

420 

13 

0 

0 

0 

0 

638 

8b2 

1 .170 

481 

14 

0 

0 

0 

576 

0 

362 

1 ,360 

0 

15 

0 

0 

0 

790 

0 

426 

1  ,460 

0 

lb 

0 

0 

0 

475 

0 

325 

1,530 

995 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

265 

1,510 

590 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

875 

1,570 

0 

19 

694 

0 

0 

0 

0 

326 

1.560 

179 

20 

0 

0 

359 

0 

0 

469 

1,490 

418 

21 

0 

0 

278 

0 

0 

449 

1,120 

482 

22 

0 

0 

u 

0 

0 

470 

1.100 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

517 

1,140 

532 

24 

0 

0 

0 

0 

197 

0 

1,070 

542 

25 

0 

0 

0 

0 

980 

493 

910 

583 

26 

0 

0 

0 

0 

1  *730 

471 

904 

804 

27 

0 

0 

0 

0 

1.930 

644 

822 

1 

,450 

2B 

0 

0 

0 

0 

1.730 

624 

816 

607 

29 

0 

0 

0 

0 

1 .330 

602 

778 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.650 

973 

1,010 

795 

877 

J  1 

TOTAL 

2*088 

70 

637 

1*841 

0 

0 

0  0 

1 0 .654 

19,056 

32,473 

13 

,916 

mean 

67,4 

2.33 

20.5 

59.4 

0 

0 

0  0 

355 

615 

1,046 

464 

MAX 

694 

70 

359 

790 

0 

0 

0  0 

1.930 

1,250 

1,570 

1 

,450 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

577 

0 

AC-F  T 

4*140 

139  1 

*260 

3.650 

0 

0 

0  0 

21,130 

37,800 

64,410 

27 

,600 

CAL  YR 

1973  TOTAL 

58*260.00 

mean 

160 

M A  A  2.010 

MIN  0 

AC-FT  115.600 

WTR  YR 

1974  TOTAL 

80*735.00 

ME  AN 

221 

MAA  1.930 

M  I  N  0 

AC-FT  160.100 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281200  Hillsboro  Canal  at  S-6,  near  Shawano,  Fla. 


DISCHARGE 

,  IN  CUBIC 

FEET 

PER  SECOND, 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1*75 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAK 

APk 

may 

JUN 

Jt'L 

AUfa 

SFP 

1 

338 

0 

0 

0 

535 

553 

6  1  6 

0 

2 

391 

0 

0 

0 

1,290 

b4  6 

J6b 

701 

3 

0 

0 

0 

0 

1,990 

636 

0 

620 

4 

402 

0 

0 

0 

1,650 

765 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

970 

694 

0 

597 

6 

241 

0 

0 

0 

529 

652 

0 

575 

7 

630 

0 

0 

0 

0 

1.230 

400 

0 

8 

137 

0 

0 

0 

0 

554 

0 

4  lh 

9 

133 

0 

0 

0 

0 

470 

527 

O 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

223 

377 

13* 

11 

0 

0 

0 

0 

311 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

116 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

244 

0 

252 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

412 

0 

0 

0 

396 

16 

0 

0 

620 

581 

b7 

271 

0 

13* 

17 

0 

0 

497 

584 

0 

0 

0 

837 

18 

0 

0 

0 

560 

0 

0 

0 

1.340 

19 

0 

113 

0 

1.170 

0 

0 

0 

1,230 

20 

0 

0 

0 

673 

172 

0 

0 

617 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

449 

0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

491 

674 

23 

0 

0 

170 

0 

173 

0 

0 

*78 

24 

0 

0 

0 

0 

786 

0 

0 

343 

25 

0 

0 

0 

0 

596 

0 

0 

565 

26 

0 

0 

0 

0 

554 

373 

0 

1,380 

27 

0 

1,030 

0 

0 

369 

314 

0 

1  .*00 

28 

0 

316 

0 

603 

0 

506 

0 

1,080 

29 

0 

0 

0 

652 

0 

5«2 

0 

1,200 

30 

0 

0 

0 

607 

0 

639 

0 

1,830 

0 

0 

459 

0 

TOTAL 

2,272 

1,459 

1.267 

0 

0 

0 

0 

5,862 

10,352 

9.898 

3,050 

1  6  *  74 <4 

MEAN 

73.3 

48.6 

41.5 

0 

0 

0 

0 

189 

345 

319 

98.4 

558 

MAX 

630 

1,030 

620 

0 

0 

0 

0 

1,170 

1,990 

1,230 

618 

1,830 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

4,510 

2,890 

2,550 

0 

0 

0 

0 

1 1,630 

20,530 

19,630 

*,050 

33,220 

CAL  YR  1*74  TOTAL  82*956.00  MEAN  227  MAX  1,930  MIN  0  AC-FT  164,500 

WTR  YR  1975  TOTAL  50,928.00  MEAN  140  MAX  1,990  M I N  0  AC-FT  101,000 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281278  Everglades  1-141S  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°31'10",  long  80°19'40",  in  NW  quarter  sec. 26,  T.45  S.,  R.40  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
Loxahatchee  Wildlife  Refuge  6  mi  (9.6  km)  northeast  of  Pump  Station  S-6,  7  mi_  (11.3  km)  west  of  Levee  40,  9  mi  (14.5  km)  south 
of  Loxahatchee,  and  16  mi  (25.7  km)  west  of  Boynton  Beach. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  Corps 
of  Engineers). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  16.54  ft  (5.041  m)  Oct.  12-14;  minimum,  14.82  ft  (4.517  m)  May  25. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed  16.57  ft  (5.051  m)  Jan.  19-21,  1974;  minimum, 14.82  ft  (4.517  m)  May  25,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBtK  1974  TO  SEPTEmBFK  197b 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SF  P 

1 

16.32 

16.34 

16.40 

16.36 

16.06 

15.78 

15.48 

1S.02 

15.02 

15.36 

15.72 

15.36 

2 

16.32 

16.34 

16.40 

16.34 

16.04 

15.77 

1  b  •  46 

15.01 

15.12 

1  5 . 3  6 

15.70 

15.36 

3 

16.30 

16.32 

16.38 

16.34 

16.04 

15.76 

15.44 

15.01 

15.12 

15.  16 

15.66 

15.36 

4 

16.30 

16.31 

16.38 

16.32 

16.03 

15.76 

15.42 

15.00 

15.1b 

15.  <8 

15.66 

lb.  36 

5 

16.30 

16.30 

16.38 

16.32 

16.02 

15.78 

15.40 

15.00 

In.  14 

15. -.2 

1  b  • 

lb.  36 

6 

16.48 

16.29 

16.38 

16.32 

16.02 

15.78 

15.38 

14.98 

15.12 

15.64 

1  b  •  bd 

lb. 34 

7 

16.50 

16.28 

16.36 

16.30 

16.02 

15.76 

15.36 

14.98 

15.10 

15.  7 4 

15.62 

15.3? 

8 

16.52 

16.26 

16.36 

16.30 

16.02 

15.76 

15.34 

14.99 

15.12 

15.  76 

1  5  .  b  0 

15.30 

9 

16.52 

16.25 

16.36 

16.30 

16.02 

15.75 

15.32 

15.00 

15.1b 

15.62 

15.58 

15.30 

10 

16.52 

16.24 

16.34 

16.28 

15.98 

15.74 

15.30 

15.00 

15.26 

15.66 

15.56 

lb.  30 

11 

16.52 

16.22 

16.34 

16.28 

15.98 

15.72 

15.29 

14.98 

15.26 

15.90 

15.54 

1  b  .  ?  6 

12 

16.54 

16.22 

16.32 

16.28 

15.96 

15.70 

15.28 

14.98 

15.24 

15.90 

15.54 

1  b.  ?6 

13 

16.54 

16.20 

16.32 

16.28 

15.96 

15.70 

15.32 

14.96 

15.20 

15. R0 

15.52 

15.30 

14 

16.54 

16.20 

16.38 

16.26 

15.94 

15.68 

15.30 

14.94 

15.18 

15. R0 

15.52 

1  5 . 6b 

15 

16.52 

16.20 

16.46 

16.24 

15.94 

15.66 

15.30 

14.94 

15.1b 

15.90 

15.5? 

15.66 

16 

16.52 

16.18 

16.44 

16.22 

15.94 

15.66 

15.26 

15.00 

15.14 

15.88 

15.50 

15.64 

17 

16.50 

16.30 

16.42 

16.20 

15.94 

15.64 

15.26 

15.00 

15.16 

15.66 

15.48 

15.7m 

18 

16.50 

16.36 

16.42 

16.20 

15.92 

15.64 

15.24 

14. 9b 

15.14 

15.84 

i  5  •  4  h 

1  b  .  68 

19 

16.48 

16.36 

16.40 

16.20 

15.90 

15.68 

15.24 

14.94 

15.12 

15.44 

1  5  •  4  b 

1  b  • 

20 

16.46 

16.34 

16.40 

16.19 

15.90 

15.66 

15.20 

14.94 

15.30 

15.64 

15.48 

15.8? 

21 

16.44 

16.32 

16.41 

16.19 

15.88 

15.64 

15.20 

14.90 

15.28 

15.82 

15.50 

15.60 

22 

16.42 

16.30 

16.41 

16.18 

15.88 

15.62 

15.20 

14.90 

15.28 

15.6? 

15.50 

15.60 

23 

16.42 

16.30 

16.40 

16.17 

15.8b 

15.62 

15.19 

14.88 

15.28 

15.76 

15.46 

15.93 

24 

16.42 

16.28 

16.39 

16.15 

15.84 

15.60 

15.14 

14.84 

15.30 

15.76 

15.48 

15. 6M 

25 

16.40 

16.28 

16.39 

16.13 

15.84 

15.58 

15.12 

14.82 

15.28 

15.74 

15.44 

15.77 

26 

16.38 

16.32 

16.38 

16.12 

15.82 

15.56 

15.10 

14.86 

15.28 

15.72 

15.42 

15.80 

27 

16.38 

16.46 

16.38 

16.10 

15.80 

15.54 

15.10 

14.86 

15.2b 

15.70 

15.40 

15.90 

28 

16.36 

16.44 

16.38 

16.09 

15.80 

15.52 

15.06 

14.98 

15.24 

15.  70 

15.38 

lb.  00 

29 

16.36 

16.42 

16.38 

16.08 

— 

15.52 

15.04 

15.00 

15.22 

15.70 

15.38 

16.08 

30 

31 

16.36 

16.42 

16.36 

16.36 

16.08 

16.06 

— 

15.50 

15.48 

15.02. 

15.06 

15.04 

15.36 

15.6b 

15.36 

16.07 

MEAN 

16.44 

16.30 

16.38 

16.22 

15.94 

15.66 

15.26 

14.9b 

15. 2u 

15.73 

15.52 

15.61 

MAX 

16.54 

16.46 

16.46 

16.36 

16.06 

15.78 

15.46 

15.06 

15.36 

15.40 

15.7? 

16.07 

MIN 

16.30 

16.18 

16.32 

16.06 

15.80 

15.48 

15.0? 

14.82 

15.0? 

15.36 

15.34 

15. ?6 

CAL  YR 

1974  MEAN 

16.02 

MAX  16. 

57  MIN 

15.23 

WTR  YR 

1975  MEAN 

15.77 

MAX  16. 

54  MIN 

14.82 

120 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281282  Everglades  1-128S  near  Boynton  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°30'00",  long  80°13'15",  in  NW  quarter  sec. 35,  T.45  S.,  R.41  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
Loxahatchee  Wildlife  Refuge,  1.0  mi  (1.6  km)  west  of  Levee  40,  11  mi  (17.7  km)  north  of  entrance  to  refuge  on  State  Highway  827, 
and  19  mi  (30.6  km)  west  of  Boynton  Beach. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  Corps 
of  Engineers) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  16.90  ft  (5.151  m)  Oct.  6;  minimum,  14.58  ft  (4.443  m)  May  12. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  16.90  ft  (5.151  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  14.58  ft  (4.443  m)  May  12,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET*  RATER  YEAH  OCTObER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

16.63 

16.50 

16.61 

16.52 

16.15 

15.82 

15.32 

14.73 

15.28 

15.66 

15.57 

15.65 

2 

16.61 

16.49 

16.61 

16.51 

16.11 

15.80 

15.31 

14.72 

15.33 

15.65 

15.57 

15.64 

3 

16.59 

16.47 

16.61 

16.48 

16.1  1 

15.78 

15.28 

14.71 

15.36 

15.69 

15.55 

15.63 

4 

16.55 

16.47 

16.59 

16.48 

16.11 

15.76 

15.27 

14.70 

15.43 

15.73 

15.55 

15.64 

5 

16.55 

16.46 

16.58 

16.49 

16.07 

15.75 

15.25 

1  4  •  66 

15.49 

15.84 

15.5  3 

15.65 

6 

16.90 

16.43 

16.52 

16.46 

16.07 

15.76 

15.22 

14.67 

15.53 

15.89 

15.50 

15.66 

7 

16.87 

16.41 

16.52 

16.46 

16.07 

15.74 

15.22 

14.66 

15.54 

15.89 

15.50 

15.65 

b 

16.83 

16.39 

16.52 

16.46 

16.06 

15.74 

15.18 

14.65 

15.63 

15.94 

15.50 

15.64 

9 

16.82 

16.39 

16.52 

16.43 

16.05 

15.74 

15.17 

14.63 

15.62 

15.88 

15.49 

15.62 

10 

16.77 

16.39 

16.50 

16.43 

16.03 

15.72 

15.15 

14.62 

15.66 

15.86 

15.49 

15.60 

11 

16.76 

16.38 

16.50 

16.42 

16.03 

15.70 

15.11 

14.61 

15.68 

15.86 

15.48 

15.61 

12 

16.74 

16.37 

16.49 

16.40 

16.01 

15.67 

15.07 

14.58 

15. b8 

15.87 

15.4b 

15.60 

13 

16.74 

16.34 

16.49 

16.40 

16.01 

15.63 

15.03 

14.76 

15.66 

15.83 

15.45 

15.59 

14 

18.73 

16.32 

16.57 

16.39 

16.01 

15.62 

14.99 

14.72 

15.69 

15.76 

15.45 

15.65 

15 

16.72 

16.32 

16. bl 

16.37 

15.98 

15.62 

14.97 

14.69 

15.70 

15.73 

15.62 

15.75 

16 

16.72 

16.31 

16.61 

16.36 

15.98 

15.59 

14.94 

14.84 

15.72 

15.69 

15.60 

15.80 

17 

16.70 

16.39 

16.63 

16.34 

15.98 

15.59 

14.92 

14.84 

15.73 

15.64 

15.59 

15.85 

18 

16.71 

16.48 

16.64 

16.32 

15.98 

15.57 

14.90 

14.81 

15.74 

15.60 

15.62 

15.90 

19 

16.69 

16.48 

16.65 

16.30 

15.97 

15.55 

14.89 

14.74 

15.75 

15.59 

15.65 

15.88 

20 

16*  66 

16.48 

1  6  •  63 

16.29 

15.96 

15.55 

14.87 

14.68 

15.76 

15.55 

15.74 

15.90 

21 

16.63 

16.48 

16.63 

16.28 

15.95 

15.53 

14.85 

14.64 

15.77 

15.56 

15.75 

15.93 

22 

16.60 

16.45 

16.61 

16.27 

15.94 

15.51 

14.83 

14.81 

15.78 

15.55 

15.74 

15.95 

23 

16.60 

16.44 

16.60 

16.27 

15.92 

15.48 

14.82 

14.76 

15.79 

15.51 

15.73 

15.95 

24 

16.60 

16.42 

16.60 

16.26 

15.90 

15.46 

14.81 

14.70 

15.81 

15.48 

15.71 

15.92 

25 

16.58 

16.42 

16.60 

16.25 

15.88 

15.41 

14.80 

14.66 

15.83 

15.47 

15.70 

15.88 

26 

16.58 

16.45 

16.59 

16.22 

15.87 

15.41 

14.79 

14.63 

15.79 

15.46 

15.68 

15.90 

27 

16.54 

16.53 

16.56 

16.22 

15.86 

15.40 

14.77 

14.63 

15.77 

15.45 

15.65 

15.93 

26 

16.54 

16.57 

16.55 

16.21 

15.84 

15.36 

14.76 

14.81 

15.74 

15.43 

15.62 

15.95 

29 

16.53 

lb. 58 

16.54 

16.20 

— 

15.36 

14.75 

15.13 

15.71 

15.43 

15.60 

15.98 

30 

16.52 

16.59 

16.54 

16.16 

15.36 

14.74 

15.30 

15.68 

15.43 

15.59 

16.01 

31 

1  Jl  JT 

1  JU 

MEAN 

16. 66 

16.44 

16.57 

16.35 

16.00 

15.59 

15.00 

14.76 

15*  66 

1  b  •  66 

15.59 

T5.78 

M  A  A 

16.90 

16.59 

16.65 

16.52 

16.15 

15.82 

15.32 

15.30 

15.83 

15.94 

15.75 

lb. 01 

MIN 

16.51 

16.31 

16.49 

16.14 

15.84 

15.34 

14.74 

14.58 

15.28 

15.43 

15.45 

15.59 

CAL  YR 

1974  MEAN 

16.02 

MAX  16 

.90  MIN 

14.88 

WTK  YR 

1975  MEAN 

15.84 

MAX  16 

.90  MIN 

14.58 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281291  Everglades  1-142S  near  Delray  Beach,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°26'55",  long  80o17'10",  in  SW  quarter  sec. 19,  T.46  S.,  R.41  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
Loxahatchee  Wildlife  Refuge,  6  mi  (9.6  km)  north  of  entrance  to  refuge  on  State  Highway  827,  and  15  mi  (24,1  km)  west  of  Delray 

Beach. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day. 
Corps  of  Engineers) . 


Datum  of -gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  the 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  16.85  ft  (5.136  m)  Sept.  23,  30;  minimum, 
Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed  16.85  ft  (5.136  m)  Sept.  30,  1975;  minimum. 


14.74  ft  (4.493  m)  May  4. 

14.74  ft  (4.495  m)  May  4,  1975. 


REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  4ATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JOL 

aOo 

SFR 

1 

16.34 

16.27 

16.34 

16*43 

15.99 

15.70 

15.26 

14.81 

15.05 

15.4  / 

15.51 

15.20 

2 

16.34 

16.27 

16.34 

16.42 

15.97 

15.69 

15.25 

14.78 

15.25 

15.46 

15.44 

15.22 

3 

16.34 

16.25 

16.34 

16.41 

15.95 

15.68 

15.23 

14.76 

15.29 

15.48 

15.48 

15.22 

4 

16.32 

16.24 

16.34 

16.40 

15.95 

15.67 

15.21 

14.74 

15.31 

15.50 

15.46 

15.21 

5 

16.34 

16.23 

16.33 

16.40 

15.93 

15.66 

15.19 

14.77 

15.28 

15.51 

15.44 

15.2  3 

6 

16.59 

16.22 

16.32 

16.39 

15.93 

15.64 

15.17 

14.77 

15.26 

15.53 

15.41 

15.21 

7 

16.58 

16.21 

16.31 

16.38 

15.91 

15.63 

15.16 

14.77 

15.23 

15.54 

15.40 

1  b  •  ? 

8 

16.56 

16.19 

16.31 

16.37 

15.89 

15.63 

15.13 

14.76 

15.27 

15.56 

15.3R 

15.22 

9 

16.55 

16.18 

16.29 

16.36 

15.88 

15.61 

15.12 

14.75 

15.27 

15.57 

15.37 

15.21 

10 

16.57 

16.17 

16.28 

16.35 

15.87 

15.60 

15.10 

14.83 

15.28 

15.59 

15.36 

15.20 

11 

16.53 

16.15 

16.27 

16.31 

15.86 

15.60 

15.08 

14.82 

15.28 

15.60 

15.34 

1  8 . 1  8 

12 

16.53 

16.15 

16.27 

16.29 

15.86 

15.58 

15.10 

14.83 

15.27 

lb  •  b£ 

15.32 

15.17 

13 

16.52 

16.13 

16.26 

16.27 

15.85 

15.57 

15.08 

14.93 

15.26 

15.63 

15.30 

15.16 

14 

16.50 

16.13 

16.30 

16.24 

15.83 

15.55 

15.07 

14.82 

15.25 

15.65 

15.29 

15.30 

15 

16.49 

16.12 

16.45 

16.22 

15.84 

15.54 

15.06 

14.81 

15.24 

1  5  •  b  7 

15.27 

15.30 

16 

16.47 

16.11 

16.50 

16.20 

15.82 

15.52 

15.04 

14.90 

15.23 

15.68 

15.25 

15.30 

17 

16.50 

16.24 

16.53 

16.18 

15.82 

15.51 

15.02 

14.89 

15.25 

15.68 

15.27 

15.29 

18 

16.48 

16.25 

16.55 

16.16 

15.80 

15.48 

15.0  0 

14.88 

15.25 

15.64 

15.25 

15.60 

19 

16.46 

16.23 

16.55 

16.14 

15.78 

15.47 

14.98 

14.85 

15.24 

1  5  .  b6 

15.23 

15.67 

20 

16.45 

16.22 

16.53 

16.12 

15.77 

15.45 

14.95 

14.83 

15.29 

15.64 

15.30 

1  b  •  7  o 

21 

16.42 

16.24 

16.52 

16.10 

15.76 

15.43 

14.99 

14.82 

15.29 

15.67 

15.32 

15.79 

22 

16.40 

16.20 

16.51 

lb. 08 

15.75 

15.42 

14.99 

14.82 

15.33 

15.65 

15.30 

1  b  .  8  3 

23 

16.38 

16.20 

16.50 

16.08 

15.75 

15.40 

19. 9b 

14.81 

15.33 

15.66 

15.28 

16.88 

24 

16.37 

16.20 

16.49 

16.07 

15.74 

15.39 

14.94 

14.79 

15.34 

15. bl 

15.2  7 

1  6  •  H? 

25 

16.36 

16.20 

16.48 

16.05 

15.73 

15.37 

14.92 

14.77 

15.39 

15.58 

15.25 

lo.75 

26 

16.35 

16.23 

16.48 

16.05 

15.72 

15.35 

14.91 

14.80 

15.40 

15.5b 

15.23 

16.73 

27 

16.33 

16.30 

16.47 

16.04 

15.72 

15.34 

14.89 

14.80 

15.40 

15.53 

15.21 

1  6  •  7  0 

28 

16.31 

16.30 

16.46 

16.03 

15.71 

15.32 

14.87 

14.86 

15.40 

15.51 

15.20 

lb*  7  b 

29 

16.32 

16.31 

16.45 

16.02 

15.31 

14.85 

15.00 

15.39 

15.49 

15.19 

16.80 

30 

16.30 

16.35 

lb. 44 

16.01 

15.29 

14.83 

15.05 

15.48 

lb. 49 

1  b  .  b  0 

1  b  •  1  7 
l  b  .  1  n 

lb.  65 

31 

1  b  .  29 

16.44 

16.01 

MEAN 

16.43 

16.22 

16.41 

16.21 

15.84 

15.51 

15.05 

14.83 

15.29 

15.58 

15.31 

13.76 

MAX 

16.59 

16.35 

16.55 

16.43 

15.99 

15.70 

15.26 

15.05 

15.48 

15.68 

15.51 

16.88 

MIN 

16.29 

16.11 

16.26 

16.01 

15.71 

15.28 

14.83 

14.74 

15.05 

15.46 

15.16 

1  b  •  1  b 

CAL 

YR 

1974 

MEAN  15.87 

MAX  16 

.62  MIN 

15.02 

WTR 

YR 

1975 

MEAN  15.70 

MAX  16 

.85  MIN 

14.74 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02281297  Lateral  Canal  in  Acme  Drainage  District,  near  Loxahatchee,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°28'15",  long  80°16'11",  in  SE  quarter  sec. 17,  T.44  S. ,  R.41  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  3.1  mi 
(4.9  lan)  south  of  State  Highway  80  and  Loxahatchee,  and  8  mi  (13  km)  west  of  Green  Acres  City. 

PERIOD  OF  RECORD. — June  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  18.55  ft  (5.654  m)  Oct.  7;  minimum,  15.07  ft  (4,593  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  18.91  ft  (5.764  m)  Sept.  1,  1973;  minimum,  15.07  ft  (4.593  m)  May  9,  1975. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  central  portion  of  the  Acme  Drainage  District.  Water  levels  are  affected  by  the  operation 
of  controls  in  the  District. 


GAGE  HEIGHT,  INI  FFFT,  WATER  YF  AH  0CTGBFP  1974  TO  SEPTEMBER  107s 


PAY 

OCT 

NOV 

PEC 

JAN 

F  F  B 

V  AP 

APP 

MAY 

Jl  IN 

JML 

AUG 

SFP 

1 

17.84 

17.50 

16.75 

16.00 

15.94 

16.03 

16.77 

15.39 

16.21 

18.75 

15.84 

15.8? 

2 

17.69 

17.10 

16.71 

15.99 

15.84 

15.92 

16.78 

15.32 

16.20 

18.92 

15.66 

15.78 

3 

1  7  #  64 

17.08 

16.56 

15.95 

15.89 

16.86 

1  6 . 8  5 

15.34 

16.35 

15.48 

15.6? 

15.80 

4 

17.55 

17.60 

16.43 

15.95 

15.91 

15.92 

16.76 

15.40 

16.10 

16.04 

15.51 

15.85 

5 

17.32 

17.53 

16.60 

16.00 

15.82 

16.20 

1  6  •  5 

15.37 

15.89 

I6.08 

15.46 

15.73 

6 

17.79 

17.42 

16.53 

15.99 

15.74 

16.32 

16.61 

15.24 

16.15 

16. =9 

15.54 

15.64 

7 

18.55 

17.33 

16.40 

15.86 

15.83 

16.26 

16.56 

15.14 

16.24 

17.00 

15.6« 

15.73 

8 

18.38 

17.38 

16.89 

15.90 

16.42 

16.38 

16.52 

15.09 

16.23 

16.40 

15.86 

15.80 

9 

18.14 

17.10 

16.29 

15.85 

16.48 

16.34 

16.62 

15.07 

16.42 

18.85 

15.9? 

16.79 

10 

17.83 

17.00 

15.99 

15.83 

16.40 

16.31 

16.64 

15.18 

16.79 

15.89 

15.96 

16.81 

1  1 

17.67 

17.60 

15.90 

15.82 

16.26 

16.25 

16.62 

15.43 

16.56 

15.78 

15.97 

15.8? 

12 

17.55 

17.61 

15.99 

15.73 

15.97 

16.05 

16.65 

15.79 

1  6  •  64 

16.15 

15.97 

15.79 

13 

17.55 

17.50 

16.13 

15.67 

15.80 

16.63 

16.62 

15.99 

16.70 

16.02 

16.07 

15.87 

14 

17.50 

17.43 

16.23 

15.67 

15.94 

16.62 

16.54 

16.26 

16.51 

15.61 

16.08 

16.18 

15 

17.73 

17.27 

16.93 

15.64 

16.49 

16.30 

16.21 

16.41 

16.31 

15.69 

16.0? 

16.29 

16 

18.18 

17.07 

17.17 

15.64 

16.63 

16.15 

16.31 

16.54 

16.20 

15.  <-8 

16.00 

16.06 

17 

18.18 

17.00 

16.78 

1  •  64 

16.80 

16.02 

1  •  34 

16.62 

16.21 

15.60 

16.0? 

15.56 

18 

18.13 

17.54 

16.61 

15.67 

16.93 

16.62 

16.31 

16.67 

16.05 

15.55 

16.05 

18.94 

19 

17.67 

17.76 

16.33 

15.67 

16.94 

16.72 

16.22 

16.71 

16.34 

18.66 

16.2? 

I6.83 

20 

17.56 

17.45 

16.3Q 

15.76 

16.01 

16.61 

16.20 

16.58 

16.63 

18.69 

16.33 

16.00 

21 

17.97 

16.95 

16.45 

15.76 

16.87 

16.51 

16.14 

16.38 

16.81 

15.68 

15.77 

15.87 

22 

17.75 

16.82 

16.52 

15.76 

16.98 

16.43 

16.04 

16.33 

16.31 

16.67 

15.68 

18.68 

23 

17.45 

16.49 

16.47 

15.90 

16.73 

16.41 

16.00 

16.23 

16.33 

16.68 

15.98 

15.79 

24 

17.22 

16.39 

16.55 

16.20 

16.74 

16.40 

15.Q2 

16.11 

16.43 

15.62 

16.13 

16.11 

25 

17.16 

16.86 

16.50 

16.12 

16.77 

16.33 

15.84 

16.01 

16.70 

15.63 

16.11 

16.33 

26 

17.12 

16.81 

16.47 

16.01 

16.5« 

16.26 

15.74 

15.96 

16.20 

15.67 

15.94 

16.20 

27 

17.04 

16.85 

16.45 

15.95 
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Everglades  and  southeastern  coastal  area 

02281425  Equalizing  Canal  1  near  Delray  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°27'12",  long  80°12'15",  in  SW  quarter  sec. 18,  T.46  S.,  R.42  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
the  northeast  wingwall  of  bridge  on  State  Highway  806  at  U.  S.  Highway  441,  and  8.4  mi  (13.5  km)  west  of  U.  S.  Highway  1 
in  Delray  Beach. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1970  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  18.34  ft  (5.590  m)  Oct.  6;  minimum,  14.93  ft  (4.551  m)  June  16. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  18.45  ft  (5.624  m)  Jan.  15,  1974;  minimum,  14.31  ft  (4.362  m)  Sept.  27,  1970. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  central  portion  of  the  Lake  Worth  Drainage  District.  Water  levels  maintained  by  operation 
of  numerous  control  structures  and  by  pumping  within  the  drainage  district. 


i-i A(- f-  ri*-  T  *- 

<-i .  i  t 

h F  1 •  -  ATP  - 

yPft?  OCTbsPp  1~>7A 

TO  SFPTF  p.ftp  V  1975 

r»rt  v 

<  »r.  t 

I  4  C 

.|JM 

(-I-H 

A  ft 

A  Pft 

K  k  Y 

JIJN 

Ji'L 

AUK 

<;fp 

1  8  .  IS 

IS.  4- 

1  b  •  ti  ? 

1*-  .so 

lb. S3 

1  b  .  ft4 

13.53 

15.56 

15.51 

15.6? 

15.49 

15.71 

Is.*-  < 

1  S  •  ft  3 

1  6  .  «2 

IS  .41 

]  5 •  S* 

1  s.bV 

1  ft  •  ft  b 

13.53 

15.4? 

15.64 

15.54 

15.68 

1  *- .  7  0 

16.69 

IS. Si 

1  s  .  M 

lS.bp 

lb. 6  3 

13.74 

13.63 

15.76 

13.60 

15.49 

16.67 

4 

IS. 7  1 

1  S  .  6  ? 

1  S.t-1 

1  s  .  4  0 

15.76 

IS. 3« 

IS. 7] 

13.68 

15.91 

1  S  .  s  4 

15.5? 

16.49 

b 

16.su, 

1  S  •  b** 

lb.  -ft, 

lb. SO 

IS. 66 

IS. VO 

1  S.  7? 

IS.  71 

1  b  •  ftft 

IS.  60 

15.60 

16.6? 

ft 

1  /.  1  1 

1  s.33 

IS.  7? 

1  u-  •  ft  3 

lb.S? 

1  6.03 

16.76 

15.  Hh 

15.6? 

15.53 

15.54 

16.64 

7 

J  J  m  ."*ft 

1  S.4  1 

1  S  .  S  3 

1  -  .  i  It 

15.58 

IS.  6(1 

15.79 

IS. 85 

15.60 

13.78 

15.41 

15.37 

1 

]  b.ft'-f 

1  6  ,vv 

lb.s? 

lb.  S3 

1  s.61 

1  3.  /4 

15.74 

15.51 

IS.  --6 

]  S.4ft 

15.36 

o 

1  s.ar> 

1  S.Sj. 

1  b  .  ft,-* 

15.66 

1  5.5« 

1  S.6V 

16.5V 

15.70 

15.65 

15.61 

15.57 

1  ft. ftft 

lo 

1  S.  74 

1 

1  b  •  So 

IS. SO 

1  S.  74 

1  S.4? 

13.56 

15.87 

1  5  .  ft  6. 

15.6? 

15.37 

1  5.7? 

1 1 

1  *-  .s3 

1  S.SS 

J  S  •  ftft 

1  b  •  ftft 

13.74 

lb. 46 

13.6  7 

15.98 

15.37 

15.5? 

15.5? 

15.63 

l  ? 

1  ft  •  ftft 

13.8V 

lc  .hi 

is. 4S 

15.46 

13.36 

15. as 

15.71 

15.48 

13.40 

15.49 

1  5.67 

13 

1  S.sl 

l-'.M 

)  b  •  ft  3 

is. 32 

15.  ftft 

15.4? 

13.91 

13.77 

15.34 

15.50 

13.56 

16.67 

)  “ 

lb.  S3 

lS.Sb 

1  ft  .  Of) 

IS. 43 

13.67 

13.45 

13.44 

13.86 

1  5.?7 

lS.il 

15.55 

16.70 

is 

1  s.s3 

1  6.73 

1  ft  #  ft  4 

is.  <1 

1  b  .  ftft 

13.54 

1  b  •  'J  t 

13.86 

15.15 

15.46 

15.5? 

16.70 

1  ft 

1  S  •  ft  4 

lb.  70 

IS.bs 

IS  .  66 

13.77 

13.5? 

1  ft  •  4  a 

15.83 

15.05 

13.48 

15.50 

15.47 

17 

1  A  .  o  l 

IS.  so 

IS. vo 

1  b  •  4  P 

IS. s? 

13.45 

13.46 

lb.  ftft 

14.98 

15.45 

15.5? 

16.75 

lb 

1  s  .  8  7 

1  s .  r  n 

IS. OS 

IS. 

1  3. S3 

]  S.65 

1  S  .  s  - 

13.62 

15.33 

]s,U 

15.69 

15.83 

1  9 

1  ft  •  m  ft 

1  ft  •  3 

IS.  /s 

is. 46 

1  b  ,  ftft 

IS.  6b 

1S.SU 

15.63 

15.54 

16.7? 

15.78 

15.06 

PU 

1  b  .  7  1 

1  S.  7S 

IS. 61 

1  b  .  bb 

13.33 

13.77 

16.47 

15.3? 

15.65 

15.  ?7 

15.70 

16.1? 

?i 

1  ^  ♦  4  V 

1  S  •  ftft 

1  S  .  s  7 

lb.  SO 

1  s.33 

13.44 

16. 5S 

15.42 

15.76 

15.  ?3 

15.73 

15.74 

?? 

IS.iV 

1  S.sb 

16.7  (• 

is.  -jP 

13.67 

13.47 

13.76 

13.35 

15.71 

15.27 

15.7? 

13.87 

£3 

16.56 

IS. S3 

1  S  .  4  3 

is. SI 

15.71 

13.37 

15.76 

15.34 

15.69 

1  s.?6 

15.5? 

1  b.Pft 

Pa 

]  ft  •  bft 

1  ft  •  K  7 

1  S  •  ftft 

1  s  .  s  7 

13.60 

13. 5? 

16.76 

13.40 

15.58 

is.?l 

15.50 

15.8? 

lb. as 

1  ft  •  7  b 

1  b  •  ftft 

IS. 6? 

1  s  .  o  3 

13.50 

16.66 

1  S.40 

15.66 

13.13 

]5.66 

15.4? 

PA 

lb. S3 

is. os 

lb#  b? 

is. 77 

13.4  V 

is. 3? 

1  b  •  ft  y 

16.77 

1  5.67 

1  s  .  <•  9 

15.65 

1  6 . 0  ? 

V  7 

16. bv 

lb  .  67 

IS. 40 

is.  74 

13. SP 

IS. 34 

13.75 

15. ?6 

15.71 

14.67 

15.6? 

1  5.66 

?8 

1  s  .  6  3 

1  S  .  7* 

1S.S7 

IS. 6] 

15.5V 

ls.bv 

IS. so 

13.26 

15.55 

14.47 

15.64 

1  6.66 

is. 7o 

1  s  .  7  a 

IS.bs 

— 

IS. 7? 

IS.  71 

15.46 

15.6? 

13.29 

1  5.  ftft 

IS. 7? 

30 

1  s.62 

1  6 . 7P 

lb#  ft4 

IS.  41 

is. 4? 

13.69 

15.79 

15.85 

13.45 

1  S  •  ft  ft 

15.64 

?} 

)s.Sf 

lS.Sb 

]  ^  •  ft  7 

1  ft  •  ft^ 

15.91 

15.41 

15.66 

wp'fi  »V 

1  s.77 

13.64 

1  b  •  ft  ft 

1  S.S4 

13.6? 

1  S  .  3  V 

1  3.6  » 

15.63 

15.55 

13.41 

1  b  .bft 

IS. 71 

V  c.  x 

17.36 

is.no 

1  ft  .  ft4 

1  s.77 

13. HO 

15.90 

13.91 

15.96 

15.41 

16.6? 

16.78 

16.13 

M  J 

16.46 

1  s  .  ?P 

1  S.4? 

1  6  .  ?6 

1  b  .  4H 

)S.3H 

1  S.4? 

1  5.?6 

14.98 

14.47 

13.41 

16.96 

CM.  Y& 

l  v?4  r  an 

1  b  •  ftft 

-■t>*  17. 

7  4  'I' 

14.44 

TP  Y P 

1^7-.  /  P  fi  ft 

IS. si 

A  a  17. 

}ft  i  T  N 

14.47 

SOUTHERN  FLORIDA 


12  1 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
022815*0  Hillsboro  Canal  near  Deerfield  Beach,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°19'39",  long  80°07'52",  in  SW  quarter  sec. 35,  T.47  S.,  R.42  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 
upstream  end  of  lock  chamber,  2  mi  (3  km)  west  of  Deerfield  Beach,  and  4.4  mi  C7.1  km)  east  of  State  Highway  7. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1939  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder,  sharp  crested  weir,  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers 
bench  mark).  Auxiliary  water-stage  recorder  at  downstream  end  of  lock.  See  WSP  1905  volume  2  for  history  of  changes. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years,  332  cfs  (9.402  cu  m/s),  240,400  acre-ft/yr  (296  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  2,720  cfs  (77.3  cu  m/s)  Oct.  7;  maximum  gage  height,  9.68  ft  (2.950  m)  Oct.  7; 
minimum  daily  discharge,  20  cfs  (0.566  cu  m/s)  estimated  leakage,  many  days  during  year;  minimum  gage  height,  1.80  ft  (0.549  m) 

Sept.  28. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  3,490  (98.8  cu  m/s)  Oct.  12,  1947;  maximum  gage  height,  12.58  ft  (3.834  m)  Dec.  24, 
1957;  no  flow  for  several  days  in  1939,  1940,  and  1959;  minimum  gage  height,  0.77  ft  (0.235  m)  Aug.  17,  1970. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  regulated  at  station  for  irrigation  and  drainage  and  by  flood-control  levee,  11  mi  (18  km)  above  station. 
Lock  chamber  not  used  for  navigation.  Pumps  above  station  divert  water  for  irrigation  during  growing  season.  Since  September  1952, 
flow  materially  affected  by  control  structure  39,  11  mi  (18  km)  upstream.  Discharge  computed  from  relations  between  discharge, 
head,  submergence,  and  gate  openings. 

COOPERATION. — Stoplog  and  sluice-gate-operation  records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE.  IM  CUBIC  FFFT  PE F  SEC'^'O,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281500  Hillsboro  Canal  near  Deerfield  Beach,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281501  Hillsboro  Canal  below  Deerfield  Locks,  near  Deerfield  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26<l19,39",  long  80°07'51",  in  SW  quarter  sec. 35,  T.47  S.,  R.42  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 
downstream  end  of  lock  chamber,  2  mi  C3  km)  west  of  Deerfield  Beach,  and  4.4  mi  (7.1  km)  east  of  State  Highway  7. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — July  1947  to  December  1949  (incomplete),  January  1950  to  January  1958  and  December  1959  to  current  year,  gage 
heights  only.  Published  since  October  1962. 

GAGE.— Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  June  23,  1950,  at  site 
500  ft  (152  m)  downstream  at  same  datum. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  7.06  ft  (2.152  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.38  ft  (-0.421  m)  Feb.  1. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  11.70  ft  (3.566  m)  estimated,  Oct.  12,  1947;  minimum,  -1.55  ft  (-0.472  m)  estimated 
Jan.  1,  1957. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  below  lock  and  control  structure.  Stage  is  basically  tidal,  but  is  occasionally  affected  by 
control  structure  operation. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
0228151^  Equalizing  Canal  3  near  Greenacres  City,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°37'07",  long  80°07'49",  in  SW  quarter  sec. 23,  T.44  S.,  R.42  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
southeast  wingwall  of  bridge  on  State  Highway  802,  0.3  mi  (0.5  km)  southwest  of  Greenacres  City,  and  4.1  mi  (6.6  km)  south  of 
the  West  Palm  Beach  Canal  (revised) . 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1970  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  14.30  ft  (4.359  m)  Oct.  6;  minimum,  10.12  ft  (3.085  m)  Sept.  25. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  14.87  ft  (4.532  m)  Oct.  1,  1970;  minimum,  9.91  ft  (3.021  m)  June  7,  1970. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  north  central  portion  of  the  Lake  Worth  Drainage  District.  Water  levels  maintained  by 
operation  of  numerous  control  structures  and  by  pumping  within  the  drainage  district. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281544  Equalizing  Canal  3  near  Boca  Raton,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°22,04",  long  80°07'46",  In  SW  quarter  sec. 14,  T.47  S. ,  R.42  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
left  bank  on  south  side  of  bridge  on  State  Highway  808,  2.7  mi  (4.3  km)  north  of  Hillsboro  Canal,  and  2,7  mi  C4.3  km)  west  of 
Boca  Raton. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1970  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  13.67  ft  (4.167  m)  Oct.  6;  minimum,  7.92  ft  (2.414  m)  Apr.  5.'  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  13.67  ft  (4.167  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  5.51  ft  (1.679  m)  July  23,  1972  (estimated). 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  south  central  portion  of  Lake  Worth  Drainage  District.  Water  levels  maintained  by  operation 
of  numerous  control  structures  and  by  pumping  within  the  Drainage  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02^81625  El  Rio  Canal  at  Boca  Raton,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°22'00",  long  80°05'44",  in  SE  quarter  sec. 18,  T.47  S.,  R.43  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
left  bank  30  ft  (9  m)  upstream  from  weir,  1,000  ft  (305  m)  downstream  from  bridge  on  northwest  20th  Street  in  Boca  Raton,  and  3.0 
mi  (4.8  km)  upstream  from  the  Hillsboro  Canal. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1970  to  September  1972  (daily  discharge  and  gage  heights).  October  1972  to  current  year  (gage  heights  only). 
GAGE. — Water-stage  recorder  and  sharp-crested  weir.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  5.93  ft  (1.807  m)  Oct.  6:  minimum  gage  height,  1.30  ft  (0.396  m)  May  5. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  73  cfs  (2.07  cu  m/s)  Mar.  9,  1970,  Feb.  21,  1971;  maximum  gage  height,  5.93  ft 
(1.807  m)  Oct.  6,  1974;  no  flow  on  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  0.25  ft  (0.076  m)  Aug.  6,  1972  (tide  affected). 

REMARKS. — Elevation  of  weir  raised  in  August  1972. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281650  Hillsboro  River  at  Deerfield  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°18'50",  long  80°04'51",  in  NE  quarter  sec. 5,  T.46  S.,  R.43  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  sea  wall 
on  east  bank,  8  ft  (2  ra)  south  of  bridge  on  State  Highway  810,  400  ft  (121  m)  south  of  Hillsboro  Canal  at  Deerfield  Beach. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1968  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.99  ft  (1.216  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.59  ft  (-0.485  m)  Feb.  1. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.99  ft  (1.216  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  -1.66  ft  (-0.506  m)  Apr.  6,  1974  and  Apr.  24, 
1970. 


REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  of  Intracoastal  Waterway.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and 
minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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1  .66 

1.60 

2.06 

:  .87 

2.09 

2,40 

19 

■  2.80 

1.65 

1.57 

1.11 

1  .27 

1 .66 

1  •  ft  4 

1.74 

1  .93 

1.43 

2.10 

2.57 

20 

2.73 

1.63 

1.47 

1  .22 

1.53 

1  .61 

1  .58 

1.99 

1.96 

1.70 

1.96 

2.34 

21 

2.50 

1 .69 

1.36 

1.15 

1.34 

1.75 

1  .91 

2.26 

2.11 

2.00 

1 .99 

2.31 

22 

2.39 

1.48 

1.26 

1.16 

1  .60 

1.76 

2.27 

2.47 

2.12 

2.09 

1.78 

2.66 

23 

2.11 

1  .63 

1.3? 

1.27 

1.82 

1  .83 

2.27 

2.29 

2.16 

2.1  7 

1.97 

2.27 

24 

2.26 

1  .69 

1.19 

1 .40 

1  .96 

1 .82 

2.28 

2*.  39 

2.01 

2.21 

1.93 

1 .96 

25 

2.22 

1.67 

1.29 

1 .66 

2.16 

1  .78 

2.22 

2.10 

2.08 

2.27 

2.07 

1.99 

26 

2.17 

2.18 

1.23 

1.86 

2.12 

1 .98 

2.1* 

2.16 

2.12 

2.27 

1.97 

1.9? 

27 

2.1  1 

2.55 

1 .44 

1 .85 

2.25 

1 .96 

2.23 

2.09 

1.97 

2.04 

1.96 

1.93 

?8 

2.28 

2.54 

1  .58 

1.83 

2.18 

2.04 

2.17 

2.05 

1.85 

P.i'l 

1.87 

1.80 

29 

2.43 

2.41 

1.86 

1  .73 

— 

— 

2.12 

1 .79 

1 .84 

1.69 

1.97 

1.87 

1 .9? 

30 

2.33 

2.40 

1  .85 

1.68 

2.04 

1  .69 

1 .92 

1.71 

1  .c6 

1.80 

2.00 

31 

2 .  33 

1  *  8ft 

]  (  ?n 

_ 

J  •  *  0 

1  . 

MF  AM 

2.77 

2.22 

1.76 

1.60 

1.61 

1.74 

1.7« 

1.93 

2.00 

2.oi 

1.99 

2.16 

“AX 

3.99 

2.96 

2.37 

1  .96 

2.26 

2.12 

2.28 

2.47 

2.40 

2.44 

2.29 

2.53 

MIN 

2.11 

1  .48 

1.19 

1.11 

1.02 

1 .46 

1.23 

1.34 

1.54 

1  .40 

1.29 

1.63 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1 .90 

max  3.99 

M  I  N 

.77 

W  T9  YP 

1975  mpan 

1.96 

MAX  3.99 

MIN  1 

.02 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281650  Hillsboro  River  at  Deerfield  Beach,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  19_74  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Jt'L 

AllG 

d 

1 

.06 

-.50 

-.63 

-1.04 

-1  .59 

-1.13 

-.92 

-.70 

-.13 

-.86 

-.74 

-.74 

2 

.02 

-.53 

-.77 

-.94 

-1.42 

-1.04 

-.79 

-.59 

-.37 

-•40 

-.63 

-.47 

3 

.03 

-.49 

-.72 

-.83 

-1.33 

-1.01 

-.67 

-.63 

-.36 

-  •  >  4 

-.74 

—  .68 

4 

.30 

-.43 

-.70 

-.92 

-.99 

-.81 

-.82 

-.49 

-.49 

-.25 

-1.04 

-.  pu 

5 

.54 

-.47 

-.65 

-.86 

-.92 

-.67 

-.67 

-.36 

-.6? 

-.31 

-1 .29 

-.98 

6 

1.01 

-.62 

-.55 

-.91 

-.55 

-.61 

-.8  0 

1 

• 

-jJ 

o 

-.60 

-.83 

-1.48 

-1.08 

7 

1  .07 

-.41 

-.46 

-.88 

-.53 

-.60 

-.54 

-.41 

-.79 

-.88 

-1.46 

-1.12 

8 

.82 

-.41 

-.75 

-.93 

-.23 

-.59 

-.c7 

-.61 

-.76 

1 

-1.78 

-1.19 

9 

.75 

-.16 

-.84 

-.96 

-.51 

-.57 

-.83 

-.65 

-.89 

-.86 

-1.24 

-1.72 

10 

.49 

-.14 

-1.03 

-.90 

-.73 

-  .  64 

-.72 

-.80 

-1.03 

-.98 

-1.02 

-1.24 

11 

.32 

-.15 

-.96 

-.74 

-.66 

-.71 

-.70 

-.71 

-1.21 

-.83 

-.92 

-1 .22 

12 

.05 

-.19 

-.89 

-.84 

-.82 

-.74 

-.flO 

-.76 

-.97 

-.72 

—  .92 

-.98 

13 

-.01 

-.37 

-.88 

-1.02 

-.83 

-.74 

-.98 

-.85 

-.69 

-.71 

-.«6 

-.67 

14 

-.18 

-.47 

-.97 

-1.09 

-.78 

-.82 

-1.06 

-.90 

-.44 

—  .  4  9 

—  •  9  W 

15 

-.18 

-.47 

-.56 

-1.06 

-.70 

-.92 

-1.03 

-.78 

-.4? 

-,H9 

-.82 

-.28 

16 

-.41 

-.60 

-.43 

-.83 

-.78 

-1 .02 

-.99 

-.91 

-.86 

-.71 

-.77 

-.08 

17 

-.41 

-.59 

-.41 

-.66 

-.93 

-.»9 

-.8l 

-.81 

-.61 

-.96 

-.67 

-.10 

18 

-.45 

-.37 

-.48 

-.74 

-.81 

-  •  66 

-  .  6* 

-.84 

-.78 

-1.19 

-.61 

-.01 

19 

-.14 

-.37 

-.37 

-.82 

-.69 

-.66 

-,Ph 

-.80 

-.98 

-1.13 

—  .60 

.  1  o 

20 

.20 

-.37 

-.40 

-.86 

-.87 

-.47 

-.7? 

-.86 

-1.09 

-  1  .  o  7 

-.62 

-.22 

21 

.36 

-.20 

-.55 

-.84 

-.91 

-  •  64 

-.67 

-.90 

-.97 

-.97 

-.69 

-.33 

22 

.51 

-.33 

-.56 

-1.06 

-.94 

-.41 

-.58 

-.94 

-.97 

-  .R0 

-.72 

-.08 

23 

.27 

-.22 

-.69 

-1.11 

-.91 

-.55 

-.69 

-1.02 

-.98 

-  #60 

-.69 

-.29 

24 

•  46 

-.31 

-.96 

-1.03 

-.99 

-.82 

-.94 

-1.05 

-1.00 

-.47 

-.61 

-.44 

25 

.34 

-.39 

-1 .14 

-1.07 

-1.08 

-1.11 

-1 .30 

-1.12 

-.71 

-.28 

-.42 

-.47 

26 

.08 

-.44 

-1.16 

-1.0-8 

-1.21 

-1.25 

-1.20 

-1 .03 

-.48 

-.33 

-.37 

-.78 

27 

.08 

-.09 

-1.20 

-1.31 

-1.20 

-1.33 

-1.16 

-.95 

-.53 

-.26 

-.33 

-.71 

28 

.03 

-.37 

-1.25 

-1.34 

-1.16 

-1.2« 

-1.10 

-.85 

-.53 

-.24 

-.30 

-.20 

29 

-.12 

-.57 

-1.18 

-1.40 

-1.14 

-l.io 

-.65 

-.53 

-.79 

-.21 

-  m  m 

30 

31 

-.27 

-.56 

-1.19 

-1.12 

-1.47 

-1.58 

-1.17 

-1.04 

-1.01 

-.33 

.03 

-.40 

-  .^0 

-.29 

-.36 

-.34 

MEAN 

.17 

-.39 

-.79 

-1.00 

-.90 

-.84 

-.84 

-.73 

-.69 

—  .65 

-.76 

-.84 

MAX 

1.07 

-.09 

-.37 

-.66 

-.23 

-.41 

-  # 

.03 

-.13 

-.24 

-.21 

.  1  0 

MIN 

-.45 

-.62 

-1.25 

-1.58 

-1.59 

-1.33 

-1.30 

-1.12 

-1.21 

-1.19 

-1 .46 

-1.37 

CAL  YP 

1974  MFAN 

-.70 

“AX  1.07 

M  I  N  -1 

WTR  YP 

1975  MEAN 

-.66 

MAX  1.07 

M  T  M  -  1 

.59 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02282100  Cypress  Creek  Canal  at  S-37A,  near  Pompano  Beach,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°12'20",  long  SO'OJ'S?",  in  NW  quarter  sec. 11,  T.49  S.,  R.42  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
center  of  channel  on  upstream  side  of  bridge  on  State  Highway  811,  300  ft  (91  m)  upstream  from  salinity-control  structure  37A, 

2.4  ml  (3.9  km)  upstream  from  mouth,  2.8  mi  (4.5  km)  downstream  from  control  structure  37B,  3  mi  (5  km)  southwest  of  Pompano 
Beach,  and  3.5  ml  (5.6  km)  downstream  from  Pompano  Canal. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1962  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of  Transportation) . 

AVERAGE  DISCHARGE. — 13  years,  127  cfs  (3.597  cu  m/s),  91,940  acre-ft/yr  (113  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,770  cfs  (50.1  cu  m/s)  Sept.  19;  maximum  gage  height,  5.20  ft  (1.585  m)  Oct.  6;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.42  ft  (0.128  m)  June  30. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,830  cfs  (51.8  cu  m/s)  Oct.  22,  1966;  maximum  gage  height,  6.63  ft  (2.021  ra)  Oct. 
15,  1965;  no  flow  on  some  days  each  year;  minimum  gage  height,  -1.20  ft  (-0.366  m)  Feb.  13,  1964. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  is  regulated  by  the  operation  of  salinity-control  structure  37A.  Flow  is  affected  by  tide  and  the 
operation  of  control  structure  37B,  2.8  mi  (4.5  km)  upstream,  and  is  occasionally  reversed.  Discharge  computed  from  continuous 
velocity  record  obtained  from  recording  deflection  meter  and  slot  gate  relations. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE*  IN  CURIC  EFET  PER  SECO‘0.  WATER  YFAR  OCTPBFB  1974  TO  SEPTE«REP  1W5 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

m  4  R 

APR  MAY 

JUN 

JIIL 

AUG 

<;ru 

1 

0 

0 

177 

n 

0 

0 

0 

229 

?8U 

0 

2 

331 

0 

50 

n 

0 

0 

136 

0 

69 

0 

3 

155 

0 

17 

l? 

0 

0 

165 

?44 

6.2 

0 

4 

64 

131 

13 

12 

0 

0 

490 

1»Q 

178 

0 

5 

169 

256 

11 

12 

.90 

0 

250 

76 

0 

0 

6 

1 .160 

232 

1  86 

12 

40 

0 

160 

1  =  9 

0 

r» 

7 

1.150 

223 

161 

12 

73 

0 

225 

P7 

12 

o 

8 

573 

223 

88 

1  2 

35 

0 

230 

lc  1 

50 

0 

9 

442 

222 

16 

11 

20 

0 

120 

180 

0 

0 

10 

443 

227 

9.7 

1  2 

12 

307 

205 

175 

40 

0 

1  1 

231 

208 

1  .  1 

14 

9.5 

389 

126 

1?1 

0 

0 

12 

0 

225 

1.3 

12 

]  4 

289 

165 

Q4 

0 

0 

13 

0 

233 

1  .7 

1  1 

62 

91 

166 

109 

0 

0 

14 

0 

236 

2.0 

8.9 

33 

181 

120 

287 

0 

0 

15 

0 

166 

12? 

5.8 

21 

67 

125 

278 

0 

0 

16 

355 

150 

140 

2.7 

1  3 

85 

40 

8H 

0 

0 

17 

538 

90 

19? 

2. ? 

17 

101 

0 

0 

0 

18 

320 

37 

90 

6.8 

3? 

88 

0 

45 

0 

«Q  ] 

19 

199 

39 

9.0 

10 

0 

45 

0 

0 

1 ,770 

20 

0 

28 

5.8 

12 

0 

54 

0 

0 

0 

704 

21 

92 

59 

6.1 

12 

0 

49 

0 

71 

0 

4**8 

22 

310 

52 

7.9 

12 

0 

0 

0 

246 

0 

44  1 

23 

0 

25 

205 

11 

0 

0 

34 

0 

0 

24 

0 

26 

15 

11 

0 

0 

30 

^4 

0 

?4* 

25 

0 

0 

7.1 

8.3 

0 

0 

233 

FQ 

0 

?67 

26 

0 

0 

1.0 

5.3 

0 

0 

4*0 

4  3 

0 

1 

27 

0 

499 

2.1 

3.3 

0 

0 

251 

^6 

0 

417 

28 

0 

295 

2.6 

2.5 

0 

0 

313 

1  8 

0 

471 

29 

0 

46 

2.5 

.80 

0 

418 

16 

0 

]  90 

30 

0 

183 

2.2 

.20 

0 

20« 

0 

0 

POP 

31 

*5 

TOTAL 

6.532 

4,111 

1,546.1 

268.80 

372.40 

0 

0  1.746 

4*667 

3,274 

f-35.2 

6.296 

MEAN 

211 

137 

49.9 

8.67 

13.3 

0 

0  56 . 3 

156 

10ft 

20.6 

2]  0 

MAX 

1.160 

499 

205 

14 

73 

0 

0  389 

490 

28.7 

2*0 

1  .770 

MIN 

0 

0 

1.0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

12.960 

8,150 

3.070 

633 

739 

0 

0  3.460 

9,260 

6.490 

1.260 

12.490 

CAL  YP 

1974  TOTAL 

29,934 

.50  MEAN 

82.0 

MAX  1.160 

i»IN  0 

AC-PT  69. 780 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

29.447 

.50  MF  AN 

80.7 

8  A  X  1,770 

«-JN  0 

Of-FT  68.410 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02282100  Cypress  Creek  Canal  at  S-37A,  near  Pompano  Beach,  Fla. 


GAGF  Hf-IOHl,  TM  FFFT.  i»ATFP  YFaR  OCTOBER  1^74  TO  SFPTF^HFR  1976 


DAY 

OCT 

VO  V 

PFC 

JAN 

FFR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JML 

AUG 

c  FP 

1 

3.70 

3.75 

3.53 

3.19 

2.9) 

3.47 

3.64 

3.76 

4.05 

1  .93 

3.74 

3.3« 

2 

3.54 

3.73 

3.45 

3.  ?n 

2.66 

3.31 

3.71 

3.60 

4.07 

3.32 

4.23 

3.43 

3 

3.53 

3.72 

3.20 

3.2  0 

2.83 

3.21 

3.63 

3.70 

4.04 

4.20 

4.00 

3.43 

4 

3.78 

3.61 

3.16 

3.2  0 

2.80 

3.?5 

3.69 

3.78 

4  .  ?9 

4.35 

3.87 

3.4] 

5 

3.42 

3.34 

3.14 

3.20 

2.86 

3.6R 

3.36 

3.76 

4.34 

4.84 

4.20 

3.40 

6 

3.84 

3.32 

3.50 

3.20 

3.51 

3.37 

3.10 

3.54 

4.3? 

4.33 

4.30 

3.39 

7 

2.42 

3.30 

4.10 

3.20 

3.79 

3.33 

3  *  nh 

3.50 

4  •  ?4 

4 . 14 

4.30 

3.37 

h 

2.90 

3.38 

3.67 

3.20 

3.47 

3.6? 

3.67 

4.03 

4.?6 

4.3? 

3.R3 

3.40 

9 

3.96 

3.39 

3.19 

3.20 

3.31 

3.32 

3  •  t  R 

3.93 

4.27 

4.85 

4.26 

3.4? 

10 

3.95 

3.43 

3.12 

3.20 

3.21 

3.25 

3.51 

4.0? 

4.32 

4  .  PP 

3.94 

3.44 

11 

3.36 

3.45 

3.06 

3.23 

3.17 

3.63 

3.7? 

3.65 

4.33 

4.34 

3.60 

3.48 

12 

3.67 

3.45 

3.10 

3.21 

3.2? 

3.45 

3.45 

3.76 

4.35 

4.35 

3.97 

3.50 

1  3 

3.87 

3.45 

3.13 

3.20 

3.62 

3.71 

3.18 

3.55 

4.3  0 

4.37 

4.00 

3.49 

14 

3.91 

3.4? 

3.15 

3.16 

3.45 

3.39 

3.20 

3.70 

4.36 

4.32 

4.04 

3.41 

15 

4.00 

3.59 

3.41 

3.11 

3.3? 

3.13 

3.63 

3.78 

4.33 

4.27 

4.09 

3.3H 

16 

3.89 

3.77 

3.37 

3.05 

3.22 

2.92 

3.7? 

3. “9 

4.20 

4.36 

4.09 

3.33 

17 

3.79 

3.93 

3.96 

3. "4 

3.26 

2.97 

3.79 

3.64 

4.07 

4.87 

4.03 

3.85 

18 

3.82 

4.6? 

3.79 

3.1? 

3.43 

3.39 

3  .  P4 

3.83 

4.08 

4 . 14 

4.03 

3.34 

19 

3.57 

4.76 

3.13 

3.19 

3.38 

3.12 

3.67 

3.98 

4.17 

4 . 8  R 

4.1  1 

3.86 

20 

3.66 

4.26 

3.09 

3.21 

3.70 

8.03 

3.91 

3.88 

4.3? 

4.43 

4.14 

3.64 

21 

3.69 

3.65 

3.0  8 

3.21 

3.4? 

3.36 

3.8- 

3.91 

4.4? 

4.8? 

4.00 

3.49 

22 

3.65 

3.77 

3.1? 

3.?0 

3.21 

3.12 

3.61 

4.07 

4.56 

4.85 

3.95 

3.56 

23 

3.85 

3.99 

3.63 

8.2  0 

3.07 

2.91 

3.46 

3.93 

4.25 

4.89 

3.89 

3.76 

?4 

3.94 

4.03 

3.2  0 

3.19 

3.19 

2.99 

3.4  0 

3.79 

4.4  0 

4.43 

3.86 

3.55 

25 

3.94 

4.23 

3.11 

3.15 

3.68 

3.34 

3.67 

3.66 

4.36 

4.89 

3.80 

3.73 

26 

4.02 

4.12 

3.06 

3.10 

3.41 

3.16 

3  #  *  a 

3.59 

4.34 

4.40 

3.71 

3.64 

27 

3.95 

3.94 

3.15 

3.06 

3.38 

3.43 

3.74 

3.50 

4.28 

4.4? 

3.65 

3.76 

28 

3.90 

3.86 

3.16 

3.05 

3.80 

3.24 

3.79 

3.54 

4.35 

4 . 89 

3.56 

3.71 

29 

3.85 

3.24 

3.16 

3.00 

8.61 

3. 53 

3.78 

2.06 

4.43 

3.50 

3.97 

30 

3.8  0 

3.30 

3.16 

2.96 

— 

3*84 

3.64 

3.98 

2.54 

4.43 

3.44 

3.77 

31 

3.78 

— 

3.15 

2.93 

3.65 

4.01 

4.12 

8.40 

MF  AN 

3.72 

3.73 

3.30 

3.15 

3.30 

3.34 

3.60 

3.78 

4.14 

4.24 

3.93 

3.58 

MAX 

4.0  2 

4  •  7  f) 

4.10 

3.?3 

3.80 

3.66 

3.91 

4.07 

4.55 

4.43 

4.30 

3.97 

MIN 

2.42 

3.24 

3.08 

2.93 

2.80 

2.91 

3.0  6 

3.60 

2.06 

1  .93 

3.40 

3.33 

CAL  YO 

1974  MF  AN 

3.62 

M a  X  4.HW 

M  I  M 

.61 

WT»  YD 

1975  MFAN 

3.65 

MAX  4.76 

y  T  n  l 

.93 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02282300  Intracoastal  Waterway  at  Lauderdale-by-the-Sea,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°11'23",  long  80°06,13",  in  NW  quarter  sec. 18,  T.49  S.,  R.43  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
sea  wall  on  west  bank,  25  ft  (7.6  m)  north  of  bridge  on  N.E.  50th  Street  in  Lauderdale-by-the-Sea. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1968  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.69  ft  (1.125  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.86  ft  (-0.567  m)  Jan.  31. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.69  ft  (1.125  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  -1.90  ft  (-0.579  m)  Apr.  6,  1974. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  the  Intracoastal  Waterway.  The  stage  published  is  the  maximum  and 
minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT, 

IN 

FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFP 

MAP 

AP& 

may 

JUN 

JUI 

A  UP 

1 

2.R8 

2.49 

2.47 

2.05 

1.30 

2.30 

1.62 

1.65 

1.97 

1  .64 

1  .63 

2.29 

2 

2 .  flft 

2.65 

2.35 

2.0  7 

1.04 

2.14 

1.52 

1  .57 

1.69 

1  .64 

1.77 

2.36 

3 

2.97 

2.55 

2.25 

1.97 

1.06 

1.79 

1.41 

1  .52 

1.61 

1  .75 

1  .69 

2.52 

4 

2.99 

2.41 

2.10 

1.75 

1.23 

1  .60 

1 .30 

1.70 

1.71 

1 .89 

1.85 

5 

3.22 

2.15 

1 .96 

1.57 

1.31 

1  .69 

1 .06 

1 .90 

1 .80 

2.17 

1  .44 

2.66 

6 

3.69 

1  .88 

1  .85 

1  .59 

1.63 

\  9  46 

1  .66 

2.03 

1.97 

2.35 

1.81 

?  .  ^  A 

7 

3.31 

1.99 

2.05 

1  .54 

1.94 

1  .50 

1  .56 

2.06 

2.04 

2.15 

1.88 

?  .  6  0 

ft 

3.10 

2.00 

2.15 

1.55 

1.99 

1  .5? 

1.76 

2.11 

2.14 

2.65 

2.21 

2.33 

9 

3.12 

2.33 

2.00 

1  .57 

1  .83 

1  .69 

1  .“? 

2.17 

2.24 

2.66 

2.42 

2.02 

10 

2.96 

2.79 

1 .80 

1.77 

1.97 

1  .84 

'  .78 

2.25 

2.19 

2.64 

2.57 

1  .«6 

1  1 

2.9ft 

2.91 

2.0  1 

1.78 

1  .80 

1 .74 

2.03 

2.30 

2.0« 

2.4? 

2.46 

1.71 

12 

2.93 

3.08 

2.18 

1  .88 

1.72 

1.92 

2.0- 

2.25 

2.22 

2.6? 

2.22 

1  .87 

13 

3.04 

2.90 

2.04 

1  .56 

1.59 

1.90 

1  .95 

2.15 

2.30 

2.6? 

2.06 

1.99 

14 

3.16 

2.84 

1  .96 

1.46 

1  .65 

1  .81 

1.9!' 

2.20 

2.41 

2.41 

1.9? 

2.15 

15 

3.25 

2.60 

2.02 

1.46 

1.63 

1.77 

1.71 

2.12 

2.36 

2.21 

1.88 

2.21 

16 

3.08 

2.26 

1.78 

1  .43 

1 .44 

1  •  7 

1.74 

2.06 

2.25 

2.12 

?.0P 

2.36 

17 

2.90 

2.11 

1.97 

1.43 

1.30 

1.60 

1.73 

1 .90 

2.15 

1  .64 

?.]0 

P.4  4 

18 

2.83 

1.89 

1.74 

1 .35 

1.22 

1.75 

1.77 

1.80 

2.17 

1 .76 

2.19 

2.6Q 

19 

2.94 

1  .82 

1  .62 

1.14 

1 .30 

1  .80 

1  .78 

1  .82 

2.0  9 

1.73 

2.32 

2.6? 

20 

2.R7 

1.56 

1  .53 

1  .?6 

1.51 

1  .66 

1  • 

2.24 

1.69 

1.6  0 

2.13 

2.4  1 

21 

2.47 

1  .95 

1  .44 

1.11 

1  4  38 

1.75 

2.07 

2.41 

1.89 

2.06 

?.01 

2.42 

22 

2.28 

1.39 

1.25 

1.12 

1.63 

1  .75 

2.3- 

2.69 

2.21 

2.16 

1.9? 

2.64 

23 

2.06 

1  .56 

1.23 

1 .26 

1 .96 

1  .86 

?  .  4  (' 

2.47 

2.17 

?  .  29 

2.0  1 

2.41 

24 

2.29 

1.60 

1.18 

1  .43 

2.16 

1  .89 

P  #  4  h 

2.53 

2.23 

2.29 

2.06 

2.0? 

25 

2.24 

1.65 

1.37 

1.75 

2.31 

1.90 

2.56 

2.30 

2.19 

2.44 

2.2  0 

?  .  1  5 

26 

2.24 

2.10 

1 .40 

1 .39 

2.28 

1  .88 

2.46 

2.33 

2.  1  4 

2.4? 

2.13 

2.11 

27 

2.19 

2.30 

1  .53 

1  .54 

2.40 

1  .99 

2.42 

2.30 

2.21 

2.1  8 

2.01 

2.04 

2ft 

2.35 

2.35 

1.76 

2  •  2 

2.26 

2.18 

2.32 

2.15 

1.9? 

?.l  7 

2.03 

1  .91 

29 

2.51 

2.61 

2.0  8 

1.87 

- 

— 

2.22 

2.01 

2.0  7 

1.75 

2.0  4 

2.0) 

2.0  0 

30 

2.42 

?.44 

2.06 

1  .  75 

2.27 

1.81 

2.13 

1.78 

1.67 

1.96 

2.0? 

31 

2.47 

2.17 

1 .59 

1.59 

2.23 

1  .56 

2.03 

MF  AN 

2.80 

2.22 

1.85 

1  .61 

1.67 

1.83 

1 .69 

2.11 

2  •  0U 

2.1  3 

?  .  o  3 

?  .  ?  7 

max 

3.69 

3.08 

2.47 

2.07 

2.40 

2 . 3  C 

?  • 

2.69 

2.4] 

2.64 

2.67 

?  .  6  0 

min 

2.06 

1.39 

1.18 

1.11 

1 .04 

1  .46 

1.06 

1.52 

1.61 

1  .64 

1.43 

1.71 

CAL  YP 

1974  MF  AN 

1  .95 

MAX  3  •  69 

•/TN 

.65 

WTR  YP 

1975  MF  AN 

2.04 

MIX  3.69 

►■IN  1 

•  0* 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02282300  Intracoastal  Waterway  at  Lauderdale-by-the-Sea ,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

iv  OV 

PFC 

1  A  M 

FF8 

*’AP 

A  l-  P 

may 

JIJN 

JI'L 

AUfi 

SFP 

1 

-.03 

-.67 

-.92 

-1.32 

-1.77 

-1.28 

-i.i° 

-1.04 

-.13 

-.47 

-.63 

-.33 

2 

.02 

-.48 

-.96 

-1.22 

-1  .67 

-1.21 

-1.08 

-.73 

-.3? 

-.34 

-.61 

-.41 

3 

-.10 

-  •f'S 

-1.04 

-1  .01 

-1.39 

-1.13 

-.4-3 

-.65 

-.36 

-.30 

-.79 

-.70 

4 

.06 

-  •  64 

-1 .09 

-1.12 

-1.16 

-.92 

~.7> 

-.3  0 

-.63 

-.  1  3 

-1.06 

-.66 

6 

.34 

-.6  0 

-.96 

-1.13 

-.99 

-.81 

-.93 

-.25 

-.59 

-.24 

-1.37 

-.96 

5 

.82 

-.78 

-  •  ^4 

-1.06 

-.86 

-.65 

-.84 

-.40 

-.62 

-.64 

-1.48 

-1.13 

7 

.86 

-.49 

-.73 

— 1.09 

-.68 

-.60 

-.6  0 

-.65 

-.87 

-.69 

-1.40 

-1.17 

ft 

•  5* 

-.87 

-.72 

-1.07 

-.69 

-.66 

-.6'' 

-.67 

-.63 

-.66 

-1.36 

-1.31 

9 

.64 

-.36 

-1.06 

-1.14 

-.76 

-.77 

-.83 

-.77 

-.89 

-.81 

-1.24 

-1.37 

10 

.4* 

-.<*1 

-1.26 

-1.19 

-.64 

-.74 

-.72 

-.02 

-1.09 

-.96 

-1  .0« 

-l.?9 

11 

.30 

-.41 

-1.22 

-.96 

-.87 

-.77 

-.77 

-.87 

-1.28 

-.76 

-1.05 

-1.22 

12 

-.09 

-.36 

-1.13 

-1.10 

-1.00 

-.86 

-  •  ^4 

-.95 

-1.06 

-.69 

-1.0? 

-.90 

13 

-.17 

-.41 

-1  .(.7 

-1.32 

-1.00 

-.84 

-1.07 

-1.06 

-.81 

-.85 

-.94 

-.67 

1* 

-.31 

-.70 

-l.lt 

-1.31 

-.94 

-.97 

-1.16 

-.95 

-.66 

-.73 

-.9? 

-  .  26 

1 5 

-.38 

-.66 

-1.21 

-1  .26 

-.89 

-1.07 

-1.06 

-.90 

-.67 

-.40 

-.78 

—  .?6 

If. 

-.61 

-.79 

-1.04 

-l.ol 

-.97 

-1.08 

-  1  .  r;  7 

-.46 

-.69 

-.71 

-.67 

-.16 

17 

-.61 

-  .60 

-.64 

-.49 

-1 .116 

-.96 

- 

-.90 

—  •  56 

-.96 

-.48 

-.  1  ? 

1ft 

-.67 

-  •  £  6 

-.64 

—  .92 

-.84 

—  •  55 

-.76 

-.«6 

”  .66 

-1.19 

-.69 

-.0  3 

19 

-.16 

-.84 

-  •  4  6 

—  .80 

-.76 

-.SQ 

-.76 

-.76 

-1.07 

-1.14 

-.61 

.06 

20 

.09 

-.49 

-.46 

-.96 

-.96 

-.69 

-.64 

-.82 

-1.15 

-1.06 

-.84 

-.28 

21 

•  ?3 

-.30 

—  •  6  5 

-.  99 

-1.00 

-.66 

—  •  8  t 

-.68 

-1.00 

-.43 

-.7? 

-.3? 

2? 

.34 

-.46 

-.72 

-1.16 

-1.03 

-.70 

-.9  8 

-.98 

-.73 

-.76 

-.77 

-.  1  2 

23 

.  1  3 

-.30 

-.4? 

-1  .27 

-1.07 

-.73 

-.87 

-1.09 

-1.04 

-.60 

—  •  65 

-.24 

24 

.47 

-.46 

-1.30 

-1.1? 

-.96 

-1  .?! 

-1.08 

-1.02 

-.49 

-.64 

-.47 

25 

.29 

-.60 

-1 .14 

-1.31 

-1 .26 

-1.18 

-1.41 

-1.20 

-.91 

-.  o>2 

-.37 

-.31 

26 

-.06 

-.66 

-1.33 

-1 .46 

-1.60 

-1.43 

-1.34 

-1.10 

-.72 

-.30 

-.36 

-.26 

27 

.06 

-.60 

-1.46 

-1.63 

-1.42 

-1.63 

-1  .?6 

-.94 

-.55 

-.27 

-.30 

-.27 

28 

-.10 

-.42 

-1.63 

-1.66 

-1.34 

-1.66 

-1.31 

-.87 

-.55 

-.20 

-.27 

-.3? 

29 

-.26 

-.70 

-1.48 

-1  .  74 

— 

-1  .66 

-1.2? 

-.60 

-.54 

-.33 

-.2? 

-.3? 

30 

-.44 

-.45 

-1.63 

-  1  .  -  1 

— 

-1  .43 

—  1  .  1  6 

-.28 

-.41 

-.43 

-.28 

-.37 

31 

-.64 

-1  .47 

-1.46 

— 

-1.37 

-.13 

-.  9  3 

-.3? 

f'F  AM 

.04 

—  •  55 

-1.01 

-1.23 

-1.06 

-.96 

-.96 

-.7« 

-.74 

-.63 

-.76 

MAX 

.hS 

-.30 

-.42 

-.“9 

-.68 

-.56 

-.69 

-.13 

-.  13 

-.13 

-.22 

.06 

M  IN 

-  .  64 

-•65 

-1.63 

-1  •*  6 

-1.77 

-1  .66 

-1.41 

-1 .20 

-1.28 

-1.19 

-1.48 

-1.37 

GAL  YD 

1  J74  Mf-  AN 

-.66 

**  A  X  •  5 

"T,\l  -] 

•  *  J  f 1 * 

WTP  YD 

1  S7S  **F  Aivi 

-.76 

'•AX  .  ^ 

X  1  N  -  1 

. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02282700  Middle  River  Canal  at  S-36,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°10'22",  long  80°10'47",  in  NW  quarter  sec. 20,  T.49  S.,  R.42  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  20  ft 
(6.1  m)  from  south  bank,  120  ft  (37  m)  upstream  from  salinity  control  structure  36,  1.5  mi  (2.4  m)  east  of  bridge  on  U.  S. 

Highway  441,  and  5  mi  (8  km)  west  of  Fort  Lauderdale. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1955  to  September  1961  (gage  heights  only),  October  1961  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder,  deflection-meter  recorder  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Since  Mar. 
27,  1962,  deflection-meter  recorder  at  same  site. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 14  years,  26.7  cfs  (0.756  cu  m/s),  19,330  acre-ft/yr  (23.8  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge  during  year,  599  cfs  (17.0  cu  m/s)  Sept.  19;  maximum  gage  height,  5.58  ft  (1.701  m) 
Oct.  6;  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  2.51  ft  (0.765  m)  Oct.  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  809  cfs  (22.9  cu  m/s)  July  5,  1966;  maximum  gage  height,  7.38  ft  (2.249  m)  Dec.  27, 
1958;  maximum  reverse  flow,  61  cfs  (1.73  cu  m/s)  Oct.  8,  1963;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  -0.53  ft 
(-0.162  m)  June  28,  1958. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  is  at  times  affected  by  tide  and  occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  operation  of  salinity 
control  structure  36. 

COOPERATION. — Gage  height  and  S-36  gate  operation  records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02282700  Middle  River  Canal  at  S-36,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283200  Plantation  Road  Canal  at  S-33,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°08'05",  long  80°11'42",  in  SW  quarter  sec. 31,  T.49  S.,  R.42  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  15  ft 
(5  m)  streamward  from  left  bank,  130  ft  (40  m)  upstream  from  salinity-control  structure  33,  0.5  mi  (0.8  km)  east  of  bridge. on 

U.  S.  Highway  441,  3  mi  (5  km)  above  mouth,  and  4  mi  (6  km)  west  of  Fort  Lauderdale. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1955  to  February  1962  (gage  heights  only),  March  1962  to  current  year.  Published  since  October  1961. 

GAGE. — Water-stage  recorder,  deflection-meter  recorder  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of 
Engineers  bench  mark) . 

AVERAGE  DISCHARGE. — 13  years,  23.0  cfs  (0.651  cu  m/s),  16,650  acre-ft/yr  (20.5  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  135  cfs  (3.82  cu  m/s)  Sept.  29;  maximum  gage  height,  3.90  ft  (1.189  m)  May  9;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.64  ft  (0.195  m)  Oct.  7. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  480  cfs  (13.6  cu  m/s)  Feb.  16,  1963;  maximum  gage  height,  6.05  ft  (1.844  m)  Apr.  19,  1957; 

maximum  reverse  flow,  157  cfs  (4.45  cu  m/s)  Sept.  8,  1956;  no  flow  on  some  days  each  year;  minimum  gage  height,  -0.82  ft  (-0.250  m) 

Mar.  4,  1958. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  is  at  times  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  operation  of  salinity 
control  structure  33. 

COOPERATION. — Gage  height  and  salinity-control  structure  33  gate-operation  records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood 
Control  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283200  Plantation  Road  Canal  at  S-33,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

GAGE  HEIGHT.  IN  EFET.  «/ATFB  YEAP  OCTOBER  1074  TO  SFPTFMBFR  1975 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283498  North  New  River  Canal  at  S-2  and  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°24'00",  long  80*42'55",  in  SW  quarter  sec. 35,  T.43  S. ,  R.36  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 

pump  station  2  and  hurricane  gate  structure  4,  500  ft  (152  m)  upstream  from  Hillsboro  Canal,  and  2.7  mi  (4.3  km)  north  of  South  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1957  to  September  1967  (gage  heights  only),  October  1967  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  in  pump  station  2.  Gate-opening  indicator,  and  pump  tachometer.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level 
(Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Jan.  18,  1965,  water-stage  recorder  at  site  1,600  ft  (487  m)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 8  years,  -19.1  cfs  (-0.541  cu  m/s),  -13,830  acre-ft/yr  (-17.1  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,560  cfs  (44.2  cum/s)  May  4;  maximum  gage  height,  13.07  ft  (3.984  m)  Dec.  16; 

maximum  daily  reverse  flow,  2,300  cfs  (65.1  cu  m/s)  June  2;  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  9.60  ft  (2.926  m)  Sept.  20. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  2,450  cfs  (69.4  cu  m/s)  Mar.  20,  1969;  maximum  gage  height,  14.09  ft  (4.295  m) 

Sept.  28,  1962;  maximum  daily  reverse  flow,  3,910  cfs  (111  cu  m/s)  July  23,  1973;  no  flow  for  some  days  each  year;  minimum  gage 
height,  8.60  ft  (2.621  m)  Sept.  23,  1960. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  regulated  by  hurricane  gates  and  pump  station  at  Lake  Okeechobee.  Discharge  is  summation  of  HGS-4  flow 
and  S-2  pumpage.  Flow  frequently  reversed  during  and  after  periods  of  heavy  rainfall  by  pumpage  into  the  canal  from  agricultural 
lands  in  the  Everglades  or  by  the  operation  of  pump  station  No.  2  (negative  figures  indicate  flow  reversed).  See  records  for 
North  New  River  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay  (station  02283500)  for  table  of  daily  gage  height.  Discharge  computed  from 
relations  between  discharge,  head,  gate  openings,  and  pump  tachometer. 

COOPERATION. — S-2  pump  record  and  HGS-4  gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

-582 

901 

-1 « 460 

316 

478 

716 

1,270 

1.370 

-976 

-1,200 

-1,250 

0 

2 

-408 

871 

510 

328 

490 

745 

1  .290 

1,330 

-2,300 

-1,740 

-477 

-1.230 

3 

0 

842 

1  ,510 

294 

497 

773 

1,330 

1  ,460 

-2.210 

-1.850 

-427 

-2.240 

4 

-371 

834 

591 

295 

488 

870 

1 ,450 

1  ,560 

-2,250 

-2,040 

-1,380 

-884 

5 

0 

838 

566 

298 

550 

409 

1 , 340 

1.530 

-1,440 

-1.750 

-264 

-665 

6 

-812 

954 

407 

293 

579 

0 

1 .280 

1,360 

-1,550 

-1 ,0H0 

-233 

-651 

7 

-678 

1,040 

292 

301 

599 

221 

1 ,250 

1.290 

-975 

-1,410 

-644 

-680 

B 

0 

1,010 

301 

284 

590 

251 

1  ,240 

1  ,290 

-1,320 

-594 

0 

-572 

9 

0 

1 ,040 

323 

289 

572 

281 

1,300 

1,080 

-1.920 

-539 

-564 

0 

10 

0 

986 

466 

277 

491 

371 

1 ,340 

1 ,120 

-1,300 

-835 

-436 

-199 

n 

0 

977 

584 

279 

235 

448 

1.290 

1 , 090 

-713 

-1.040 

-201 

-196 

12 

0 

1,010 

549 

267 

471 

44  1 

1  t  360 

1.000 

-257 

-1,150 

0 

0 

13 

0 

1 .030 

408 

186 

458 

546 

1,210 

64  7 

-156 

-712 

-268 

0 

14 

0 

1,050 

184 

170 

469 

397 

1 ,030 

-515 

0 

-914 

-382 

0 

15 

0 

1,080 

-364 

443 

443 

468 

1,110 

-1,430 

0 

-1,010 

-666 

-1,280 

16 

0 

1,050 

-1.190 

509 

444 

639 

1,320 

-1,620 

-494 

-631 

-563 

-1  .280 

17 

0 

1,030 

-1,720 

536 

585 

641 

1,180 

-1,190 

-1 , 060 

-1,350 

-369 

-1,250 

18 

0 

835 

-269 

511 

755 

612 

1,280 

-1.130 

-469 

-2,230 

-595 

-1,720 

19 

0 

288 

413 

497 

644 

396 

1.290 

-18 

0 

-2,100 

-705 

-1,880 

20 

0 

0 

360 

487 

639 

416 

1,320 

-431 

-304 

-1.050 

-764 

-801 

21 

0 

0 

172 

365 

647 

720 

1,360 

0 

-395 

-745 

-715 

-908 

22 

328 

369 

0 

274 

626 

619 

1.390 

0 

-2,020 

-655 

-626 

-742 

23 

580 

603 

-259 

276 

601 

617 

1,280 

0 

-2,110 

-1,610 

0 

-654 

24 

580 

596 

0 

360 

335 

592 

1,370 

0 

-1,980 

-1.170 

0 

-745 

25 

560 

589 

0 

381 

0 

717 

1,280 

0 

-1  ,440 

-1,650 

-281 

-1,610 

26 

554 

346 

0 

404 

316 

860 

1,340 

0 

-1 ,420 

-682 

0 

-1,820 

27 

540 

-1,460 

0 

400 

470 

810 

1  .270 

0 

-1,130 

-1,070 

0 

-1,340 

28 

538 

-274 

0 

468 

486 

975 

1,270 

0 

-1.180 

-1,390 

0 

-1 ,340 

29 

539 

-648 

0 

508 

1 ,060 

1  .240 

-1,640 

-520 

-801 

0 

-1,950 

30 

545 

-234 

0 

515 

1.010 

1.250 

-2,130 

0 

-1.020 

0 

-2,290 

31 

550 

TOTAL 

2.463 

17,553 

2,374  11 

,308  13 

,958 

18,671 

3tt *  530 

4,643 

-31,889 

-37,298 

-12,010 

-28,927 

MEAN 

79.5 

585 

76.6 

365 

499 

602 

1 .284 

150 

-1,063 

-1,203 

-387 

-964 

MAX 

580 

1,080 

1,510 

536 

755 

1.060 

1,450 

1,560 

0 

-539 

0 

0 

MIN 

-812 

-1 ,460 

-1,720 

170 

0 

0 

1,030 

-2.130 

-2,300 

-2.230 

-1,380 

-2.290 

AC-FT 

4,890 

34,820 

4,710  22 

,430  27 

,690 

37,030 

76,420 

9,210 

-63,250 

-73,980 

-23,820 

-57,380 

CAL  YR 

1974  TOTAL  44,403. 

00  MEAN  122  MAX  1,910  MIN  - 

3,300 

AC-FT  88, 

070 

WTR  YP 

1975  TOTAL  -624 

.00  MEAN 

-1.7 

MAX  1 

,560  MIN 

-2.300 

AC-FT 

-1,240 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283500  North  New  River  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41'50",  long  80°42'50",  in  SW  quarter  sec. 35,  T.43  S. ,  R.36  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  30  ft 
(9  m)  from  west  bank,  800  ft  (244  m)  downstream  from  Hillsboro  Canal,  1,600  ft  (488  m)  downstream  from  hurricane  gate  structure  4 
and  pump  station  2  at  Lake  Okeechobee,  and  2.5  mi  (4.0  km)  north  of  South  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1957  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  in  pump  station  2.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to 
Jan.  18,  1965,  water  stage  and  deflection-meter  recorder  at  site  1,600  ft  (488  m)  downstream  at  same  datum.  Jan.  19,  1965,  to 
Sept.  30,  1967  deflection-meter  recorder  at  site  1,600  ft  (488  m)  downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  61.7  cfs  (1.747  cu  m/s),  44,670  acre-ft/yr  (55.1  cu  hm/yr). 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,390  cfs  (39.4  cu  m/s)  Dec.  3;  maximum  gage  height,  13.07  ft  (3.984  m)  Dec.  16; 
maximum  daily  reverse  flow,  1,380  cfs  (39.1  cu  m/s)  June  2;  minimum  gage  height,  9.60  ft  (2.926  m)  Sept.  20. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,560  cfs  (44.2  cu  m/s)  May  19,  1966;  maximum  gage  height,  14.09  ft  (4.295  m)  Sept. 
28,  1962;  maximum  daily  reverse  flow,  3,080  cfs  (87.2  cu  m/s)  June  21,  1959;  minimum  gage  height,  8.60  ft  (2.621  m)  Sept.  23,  1960. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  regulated  by  hurricane  gate  and  pump  station  at  Lake  Okeechobee.  Flow  occasionally  reversed  during  and 
after  periods  of  heavy  rainfall  by  pumpage  into  the  canal  from  agricultural  lands  in  the  Everglades  (negative  figures  indicate  flow 
reversed).  Discharge  is  the  difference  in  flow  between  North  New  River  Canal  at  S-2  and  HGS-4  and  Hillsboro  Canal  below  HGS-4. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU0’ 

SFP 

1 

-531 

635 

-926 

295 

312 

577 

1 , 030 

822 

-488 

-600 

-625 

5  0 

2 

-388 

619 

448 

297 

288 

628 

1.110 

798 

-1.380 

-1,040 

-239 

-6  1  b 

3 

-54 

611  1 

.390 

243 

290 

606 

1,230 

876 

-1 ,330 

-1.110 

-21* 

-1.3*0 

4 

-288 

600 

431 

260 

282 

599 

1 ,300 

936 

-1,350 

-1,220 

-690 

-44? 

5 

-78 

572 

440 

234 

371 

305 

1.200 

916 

-720 

-1,050 

-13? 

-333 

6 

-603 

656 

370 

239 

395 

48 

1.130 

816 

-930 

-540 

-117 

-326 

7 

-676 

727 

260 

232 

439 

255 

1.120 

774 

-488 

-7  05 

-422 

-340 

8 

-34 

702 

262 

238 

446 

223 

1,010 

774 

-660 

-292 

50 

-286 

9 

-41 

728 

223 

250 

433 

257 

1.100 

648 

-1.150 

-270 

-262 

60 

10 

-42 

693 

257 

233 

408 

339 

1.150 

672 

-65  0 

-41b 

-218 

-100 

11 

-27 

676 

338 

235 

172 

396 

1 .150 

654 

-357 

-52  0 

-101 

-96 

12 

-22 

680 

398 

230 

343 

363 

1.200 

600 

-129 

-575 

50 

50 

13 

-18 

692 

317 

132 

329 

428 

1 , 060 

388 

-78 

-356 

-134 

5  0 

14 

21 

707 

187 

42 

358 

257 

1 . 040 

-257 

50 

-457 

-ici 

50 

15 

19 

705 

-202 

242 

320 

333 

959 

-715 

50 

-505 

-333 

-6*0 

16 

28 

735 

-769 

344 

304 

444 

1.000 

-972 

-247 

-316 

-282 

-640 

17 

27 

765  -1 

.090 

399 

411 

452 

983 

-595 

-530 

-675 

-165 

-625 

18 

34 

668 

-280 

360 

617 

464 

919 

-565 

-235 

-1,340 

-303 

-1.030 

19 

42 

283 

233 

342 

487 

340 

98? 

-9.0 

50 

-1,260 

-368 

-1.130 

20 

26 

34 

251 

345 

466 

316 

1,070 

-216 

-152 

-525 

-382 

-401 

21 

14 

73 

143 

261 

487 

612 

1.100 

50 

-198 

-3/8 

-358 

-454 

22 

232 

311 

21 

200 

483 

446 

1,210 

50 

-1,210 

-3?8 

-313 

-37  1 

23 

394 

497 

-169 

188 

438 

467 

1.230 

50 

-1,270 

-966 

50 

-327 

24 

390 

487 

-6.1 

260 

256 

450 

1.220 

50 

-1,190 

-585 

50 

-373 

25 

386 

506 

-6.1 

259 

10 

525 

1 ,250 

50 

-720 

-990 

-141 

-966 

26 

419 

399 

-6.1 

279 

222 

606 

1.280 

50 

-710 

-341 

50 

-1,090 

27 

434 

-859 

7.4 

292 

388 

562 

1.190 

50 

-565 

-535 

50 

-670 

28 

456 

-40 

16 

370 

382 

647 

1.130 

50 

-590 

-6°5 

50 

-670 

29 

454 

-31  1 

6.9 

378 

668 

1*14  0 

-984 

-260 

-401 

50 

-1,170 

30 

31 

424 

374 

-93 

-13 

-18 

334 

340 

673 

702 

1,240 

-1.280 

-690 

50 

-510 
-6<*  0 

50 

50 

-1.370 

total 

1*372 

13.458  2 

,514.0 

8,353 

10,139 

13 

,988 

33,733 

3,793.0 

-17,387 

-20,1*3 

-6,520 

-15.557 

MEAN 

44.3 

449 

81 . 1 

269 

362 

451 

1.124 

122 

-580 

-650 

-178 

-619 

MAX 

456 

765 

1,390 

399 

617 

702 

1 ,300 

936 

50 

-270 

50 

5  0 

MIN 

-676 

-859 

-1,090 

42 

10 

48 

919 

-1,260 

-1,380 

-1,3*0 

-b90 

-1 ,370 

AC-FT 

2.720 

26.690 

4,990 

16,570 

20,110 

27 

,750 

66,910 

7,520 

-34,490 

-39,950 

-10,948 

-30,660 

CAL  YR 

1974  TOTAL  38*076. 

00  MEAN 

104 

MAX  1.470 

MIN 

*  4  1  0 

AC-FT  75 

,520 

WTR  YR 

1975  TOTAL  28,743. 

00  MEAN 

78.7 

MAX  1,390 

MIN 

-1,380 

AC-FT  57 

,0  10 

0  A  Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEAI 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283500  North  New  River  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

10.43 

11.33 

10.81 

11.76 

12.17 

11.66 

10.87 

1  1.55 

11.51 

11.74 

12.04 

11.54 

11.70 

11.77 

1  1.55 

11.99 

12.02 

11.69 

10.69 

11.68 

12.08 

11.97 

11.93 

11.49 

10.69 

1  1.65 

12.19 

12.09 

11.93 

12.10 

10.65 

11.51 

12.37 

12.09 

12.03 

12.15 

10.44 

1  1.48 

12.22 

12.09 

12.20 

11.81 

11.56 

11.60 

12.12 

12.08 

12.17 

11.64 

11.52 

11.62 

12.1  1 

12.02 

12.1 1 

11.58 

1  1.38 

11.69 

1  1.83 

12.04 

12.08 

11.60 

11.15 

11.65 

11.86 

12.05 

1  1.87 

1  1  .62 

11.03 

11.65 

12.10 

12.17 

12.00 

1  1.58 

11.14 

1  1.70 

12.38 

12.24 

12.13 

1  1  .54 

11.17 

11.65 

12.49 

11.88 

12.18 

11.56 

11.16 

11.75 

12.45 

11.28 

12.08 

11.28 

11.11 

11.86 

11.90 

11.70 

1  1.97 

1  1.57 

11.14 

1  1  .94 

10.49 

12.01 

11.90 

1  1  .65 

11.11 

12.07 

10.91 

12.17 

11.90 

11.70 

11.07 

12.29 

11.56 

12.19 

1  1  .93 

11.73 

10.90 

12.05 

12.24 

12.22 

11.96 

11.62 

10.69 

11.88 

12.55 

12.26 

12.00 

11.61 

10.79 

11.80 

12.56 

12.11 

12.10 

1  1.56 

11.25 

11.91 

12.26 

12.04 

12.09 

11.50 

1  1  .32 

11.89 

12.17 

11.88 

12.07 

1  1  .47 

11.44 

11.94 

12.09 

1  1  .95 

11.94 

1  1.45 

1  1  .51 

12.08 

12.09 

11.92 

11.64 

1  1.47 

1  1.63 

11.09 

12.22 

11.95 

11.81 

11.37 

11.60 

11.12 

12.14 

11.93 

11.82 

11.36 

11.57 

11.37 

12.10 

11.99 

— 

11.54 

1  1  .52 

11.89 

12.14 

11.95 

— 

1  1  .63 

11.42 

12.02 

12.04 

1  1.61 

11.15 

11.72 

11.98 

11.99 

12.00 

11.60 

11.70 

12.29 

12.56 

12.26 

12.20 

12.15 

10.43 

11.09 

10.49 

11.28 

11.64 

1  1.28 

1974  MEAN 

11.47 

MAX  12 

.80  MIN 

10.00 

1975  MEAN 

11.43 

MAX  12 

.56  MIN 

9.99 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

11.58 

11.19 

11.20 

11.02 

11.16 

12.12 

11.48 

11.20 

11.20 

10.25 

11.04 

11.81 

11.48 

11.11 

11.30 

10.37 

11.61 

10.61 

11*  66 

11.13 

10.96 

10.09 

10.68 

10.61 

11.67 

11.16 

10.51 

9.99 

11.68 

11.76 

11.57 

11.27 

10.44 

10.61 

11.74 

11.46 

11.50 

11.25 

11.17 

11.16 

11.10 

11.36 

1  1  .55 

11.29 

10.63 

10.34 

11.23 

11.13 

11.33 

11.42 

10.48 

10.99 

11.45 

11.27 

11.34 

11.48 

10.62 

10.59 

11.40 

11.76 

11.26 

11.50 

10.68 

10.41 

1  1.52 

11.67 

11.60 

11.47 

11.01 

10.39 

11.63 

11.54 

11.75 

1  1.62 

10.85 

10.49 

11.11 

11.61 

11.55 

11.80 

10.58 

10.75 

10.96 

11.66 

11.7b 

12.11 

10.81 

10.66 

1  1.44 

11.21 

11.99 

12.14 

10.68 

11.14 

11.34 

10.55 

11.77 

12.07 

10.25 

10.69 

11.54 

1  1.26 

1  1.57 

12.14 

10.32 

10.41 

1  1.44 

10. 4M 

1  1.47 

11.44 

11.09 

10.20 

11.36 

10.02 

11.49 

10.46 

11.01 

10.29 

11.39 

10.40 

11.46 

11.78 

11.19 

11.02 

11.45 

11.4S 

11.36 

12.00 

10.18 

11.07 

11.28 

11.56 

11.33 

11.80 

10.45 

10.22 

11.29 

11.27 

11.36 

11.54 

10.40 

10.73 

11.58 

11.03 

11.36 

11.33 

10.41 

10.68 

11.29 

10.19 

11.35 

11.48 

10.38 

11.44 

11.24 

10.31 

11.40 

11.89 

10.37 

11.49 

11.22 

10.21 

11.37 

12.42 

10.38 

10.99 

10.92 

10.36 

11.30 

11.40 

10.41 

11.60 

10.59 

10.08 

1  1  .21 

10.38 

11.36 

11.43 

10.63 

1  1.30 
11.70 

10.16 

1  1  .50 

11.48 

10.71 

10.71 

11.31 

11.03 

11.99 

12.42 

11.36 

11.50 

11.74 

12.  12 

1  1.21 

10.38 

10.18 

9.99 

10.69 

10.02 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 

(Formerly  published  as  North  New  River  Canal  at  Broward  Palm  Beach  County  line,  near  Fort  Lauderdale) 

LOCATION. — (revised)  Lat  26°20'07",  long  80°32'14",  in  SW  quarter  sec. 22,  T.47  S.,  R.38  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
50  ft  (15  m)  east  of  U.S.  Highway  27  in  Terrytown,  about  25  mi  (40  km)  south  of  OkeeTanta. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1944  to  December  1959  (weekly  gage  heights  and  periodic  discharge  measurements  only),  January  1960  to 
current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level,  datum  of  1929,  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 15  years  (1961-75),  206  cu  ft/s  (5.834  cu  m/s),  149,100  acre-ft/yr,  (184  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  daily  discharge,  in  cubic  feet  per  second  (cu  ft/s)  and  cubic  meters  per  second  (cu  m/s),  and  maximum 
and  minimum  gage  heights,  in  feet  (ft)  and  meters  (m) ,  for  the  water  years  1960-75  are  contained  in  the  following  table: 


WATER 

YEAR 

MAXIMUM 

(cu  ft/s)  (cu  m/s 

DISCHARGE 

)  DATE 

MINIMUM 
(cu  ft/s) 

(cu  m/ s) 

DATE 

MAXIMUM 
(ft)  Cm) 

DATE 

GAGE  HEIGHT 
MINIMUM 
(ft)  Cm) 

DATE 

+1960 

610 

17.3 

Feb. 

23 

0 

0 

Many 

days 

13.29 

4.051 

Sept. 

17 

9.96 

3.036 

Sept. 

23 

1961 

947 

26.8 

June 

28 

0 

0 

Many 

days 

13.14 

4.005 

Nov. 

1 

8.21 

2.502 

Jan. 

10 

1962 

1,100 

31.2 

Sept. 

21 

0 

0 

Many 

days 

14.09 

4.295 

Oct. 

31 

9.05 

2.758 

Nov. 

3 

1963 

1,640 

46.4 

Oct. 

5 

0 

0 

Many 

days 

13.22 

4.029 

Feb. 

17 

10.03 

3.057 

Oct. 

5 

1964 

1,470 

41.6 

Jan. 

1 

0 

0 

Many 

days 

13.16 

4.011 

Dec. 

31 

9.40 

2.865 

Jan. 

9 

1965 

1,710 

48.4 

Aug. 

4 

0 

0 

Many 

days 

13.03 

3.972 

July 

20 

8.50 

2.591 

Aug. 

5 

1966 

2,090 

59.2 

July 

1 

-755 

-21.4 

July 

31 

13.29 

4.051 

Oct. 

9 

9.35 

2.850 

Oct. 

4 

1967 

1,070 

30.3 

Oct. 

4 

-43 

-1.22 

Dec. 

28 

13.29 

4.051 

Oct. 

9 

9.35 

2.850 

Oct . 

4 

1968 

1,740 

49.3 

July 

11 

0 

0 

Many 

days 

13.34 

4.066 

Sept . 

3 

9.37 

2.856 

Sept. 

8 

1969 

1,830 

51.8 

June 

21 

-103 

292 

July 

14 

13.57 

4.136 

Sept. 

27 

9.24 

2.816 

June 

20 

1970 

2,200 

62.3 

Mar. 

27 

0 

0 

Many 

days 

13.72 

4.182 

Nov. 

15 

9.58 

2.920 

Aug. 

16 

1971 

1,700 

48.1 

Sept. 

14 

-220 

-6.23 

June 

20 

13.42 

4.090 

Aug. 

29 

9.62 

2.932 

May 

13 

1972 

2,390 

67.7 

May 

1 

0 

0 

Many 

days 

13.30 

4.054 

May 

15 

9.72 

2.963 

May 

8 

1973 

2,150 

60.9 

July 

23 

0 

0 

Many 

days 

13.13 

4.002 

July 

4 

9.56 

2.914 

July 

31 

1974 

2,560 

72.5 

June 

27 

0 

0 

Many 

days 

13.33 

4.063 

Sept. 

16 

9.53 

2.905 

Aug. 

29 

1975 

1,910 

54.1 

June 

4 

0 

0 

Many 

days 

13.37 

4.075 

Sept. 

5 

9.77 

2.978 

July 

29 

+Period  January  to 
Period  of  record: 

September 

Maximum  daily  discharge,  2 

,560  cu 

ft/s  (72.5  cu 

m/s)  June 

27,  1974; 

maximum  gage  height,  14.09  ft 

(4.295 

m) 

Oct. 

31,  1961; 

maximum  daily  reverse 

flow,  755  cu 

ft/s  (21 

.4  cu  m/s)  July  31,  1966;  no  flow 

for  many  days 

each 

year;  minimum  gage 

height,  8.21  ft  (2.502  n)  Jan.  10,  1961. 

REMARKS. — Flow  regulated  by  pumpage  and  operation  of  gate  at  pump  station  7,  and  by  operation  of  hurricane  gate  structure  4  and 
pump  station  2  at  Lake  Okeechobee. 


COOPERATION. — Records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE,  IN 

CUBIC  FEET 

PER  SECOND, 

FEBRUARY  TO 

SEPTEMBER 

1960 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC  JAN 

FEB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

Jl'L 

AUG 

SFR 

1 

0 

490 

530 

410 

505 

535 

510 

137 

2 

0 

500 

580 

505 

495 

5a5 

570 

205 

3 

0 

535 

b45 

510 

495 

555 

545 

300 

4 

0 

520 

530 

500 

530 

540 

540 

340 

5 

267 

560 

560 

520 

520 

580 

475 

420 

6 

600 

600 

530 

495 

490 

570 

495 

340 

7 

S30 

605 

530 

430 

500 

575 

485 

310 

8 

195 

560 

530 

440 

480 

560 

520 

270 

0 

520 

550 

410 

495 

580 

535 

310 

10 

356 

515 

57  0 

435 

480 

570 

525 

75 

1 1 

472 

510 

54b 

530 

480 

540 

550 

120 

12 

416 

495 

57  0 

540 

485 

546 

570 

0 

13 

455 

415 

570 

550 

485 

575 

540 

0 

14 

472 

4b0 

580 

540 

444 

600 

560 

p 

16 

455 

515 

570 

535 

291 

600 

575 

0 

16 

510 

530 

560 

525 

245 

560 

550 

178 

17 

540 

515 

560 

530 

250 

550 

525 

580 

18 

570 

515 

504 

535 

257 

575 

525 

450 

19 

570 

580 

580 

54b 

255 

595 

520 

1  1  7 

20 

560 

545 

520 

b4  0 

492 

546 

545 

0 

21 

570 

515 

500 

550 

605 

530 

600 

0 

22 

560 

500 

510 

530 

600 

520 

595 

0 

23 

610 

500 

545 

535 

595 

545 

600 

0 

24 

590 

510 

570 

530 

595 

535 

420 

0 

2b 

560 

510 

495 

560 

570 

580 

400 

0 

26 

590 

510 

535 

545 

600 

545 

370 

0 

27 

570 

510 

560 

510 

600 

520 

330 

0 

28 

560 

520 

560 

510 

531 

525 

366 

0 

29 

530 

505 

505 

490 

570 

4  v5 

560 

0 

30 

505 

460 

525 

590 

530 

540 

0 

31 

520 

510 

510 

47  0 

TOTAL 

0 

12,130 

16,110 

16,294 

15,820 

14,530 

17,170 

15,930 

4,152 

MEAN 

0 

418 

520 

543 

510 

484 

554 

514 

136 

MAX 

0 

610 

605 

560 

560 

605 

600 

600 

580 

MIN 

0 

0 

415 

460 

410 

245 

495 

330 

0 

AC-FT 

0 

24 , ObO 

31,950 

32,320 

31,380 

28,820 

34, ObO 

31,600 

8,240 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE,  IN  ' 

CUblC  FEET 

HER 

second 

f  WATER 

YEAH  OCTOBER  i960 

TO  SEPTEMBER 

1961 

0  A  Y 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

Jl'L 

AU‘- 

1 

0 

490 

440 

470 

495 

200 

405 

503 

390 

2 

0 

490 

440 

482 

440 

190 

372 

440 

390 

3 

0 

490 

435 

465 

500 

323 

295 

448 

372 

4 

0 

503 

470 

465 

50  0 

64  7 

320 

450 

518 

5 

0 

721 

428 

470 

490 

268 

420 

4  a  5 

360 

6 

0 

735 

330 

470 

448 

330 

428 

530 

360 

7 

0 

565 

411 

450 

428 

330 

420 

420 

390 

8 

0 

530 

480 

448 

470 

320 

405 

440 

877 

9 

0 

832 

448 

448 

390 

330 

41  1 

411 

532 

10 

0 

843 

460 

440 

44b 

479 

465 

465 

532 

11 

0 

342 

503 

446 

435 

362 

428 

556 

461 

12 

0 

571 

480 

46  0 

42b 

463 

405 

460 

450 

13 

0 

620 

490 

450 

490 

505 

435 

340 

41  1 

14 

0 

0 

490 

503 

440 

535 

405 

340 

428 

15 

0 

0 

470 

470 

435 

531 

428 

360 

480 

16 

0 

359 

470 

460 

450 

4e0 

428 

346 

b6  0 

17 

0 

475 

428 

460 

470 

379 

400 

390 

448 

18 

0 

505 

448 

450 

460 

315 

348 

388 

696 

15 

0 

470 

428 

428 

450 

305 

365 

4?b 

210 

20 

322 

90  7 

428 

440 

460 

315 

405 

448 

320 

21 

429 

0 

435 

44b 

411 

318 

405 

2a  4 

436 

22 

540 

0 

44  8 

480 

420 

320 

435 

490 

390 

23 

555 

874 

448 

440 

420 

310 

4  1  1 

46  0 

416 

24 

560 

338 

411 

435 

4  35 

315 

448 

390 

251 

25 

550 

515 

440 

490 

361 

335 

428 

348 

34  0 

26 

545 

500 

47  0 

480 

240 

498 

450 

35b 

4  05 

27 

535 

480 

465 

465 

20  0 

358 

4S0 

420 

308 

28 

520 

465 

465 

450 

205 

118 

947 

42b 

118 

29 

475 

440 

465 

210 

160 

169 

390 

0 

30 

379 

480 

450 

210 

0 

465 

380 

350 

31 

-  45  0 

460 

44b 

200 

365 

356 

TOTAL 

0 

0  5,890 

o 

o 

o 

lO 

12 

,559 

14,228 

12,239 

10,539 

12,596 

12 

,935 

12 

,419 

MEAN 

0 

0  190 

484 

449 

459 

408 

340 

420 

417 

401 

MAX 

0 

0  560 

907 

503 

503 

500 

647 

947 

558 

696 

MIN 

0 

0  0 

0 

330 

428 

200 

0 

1  b9 

264 

0 

AC-FT 

0 

0  11,680 

29,750 

24 

,910 

28,220 

24,280 

20,900 

24,980 

25 

♦  66  0 

24 

,630 

CAL  YR 

1960 

TOTAL 

118,026.00  1 

MEAN  322 

MAX 

610 

MIN  0 

aC-FT  234 

,100 

WTR  YR 

1961 

TOTAL 

llb*b04.00  1 

MEAN  319 

max 

947 

MIN  0 

AC-FT  231 

,300 

SF  o 

3?  (I 
27u 
2  Oh 

1  64 
1  84 

20s 

256 

208 

184 

?flS 

?ob 

205 

164 

225 

33H 

340 

330 

348 

340 

300 

330 
320 
?  70 

256 

308 

34  6 
348 
348 
30  H 
330 


8,149 
?  73 
348 
1  84 

16,880 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


discharge  * 

IN  CUBIC 

FEET 

PER  SECOND. 

WATER 

YEAR  OCTOBER 

1961 

TO  SEPTEMBER 

1962 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

l 

340 

415 

118 

125 

155 

0 

118 

0 

118 

184 

348 

0 

2 

340 

377 

184 

195 

160 

0 

405 

lie 

0 

225 

372 

0 

3 

340 

379 

1  5b 

185 

160 

0 

380 

118 

0 

340 

295 

0 

4 

330 

0 

205 

150 

150 

0 

308 

0 

118 

295 

284 

0 

5 

330 

0 

1  9  1 

100 

145 

0 

156 

256 

118 

256 

372 

267 

6 

29b 

0 

180 

90 

165 

0 

116 

340 

118 

156 

380 

230 

7 

320 

236 

180 

185 

190 

0 

225 

295 

118 

0 

400 

86 

8 

295 

259 

200 

175 

150 

0 

295 

184 

0 

256 

372 

0 

9 

295 

305 

165 

200 

130 

0 

340 

184 

0 

340 

365 

0 

10 

284 

44 

150 

180 

215 

0 

270 

156 

0 

308 

358 

0 

11 

295 

156 

150 

225 

280 

0 

205 

156 

0 

340 

358 

115 

12 

295 

118 

135 

245 

200 

0 

lib 

118 

118 

142 

308 

189 

13 

340 

205 

155 

220 

76 

0 

330 

118 

222 

232 

32  0 

376 

14 

308 

225 

170 

190 

63 

0 

405 

0 

0 

372 

330 

136 

16 

320 

118 

175 

190 

150 

0 

225 

0 

205 

380 

358 

0 

16 

308 

184 

160 

200 

130 

0 

295 

184 

340 

360 

445 

0 

17 

372 

118 

125 

220 

145 

0 

240 

156 

330 

365 

348 

0 

18 

385 

156 

125 

200 

100 

0 

156 

156 

348 

330 

372 

0 

19 

373 

118 

160 

155 

100 

0 

118 

118 

320 

330 

358 

223 

20 

427 

118 

185 

200 

130 

0 

15b 

118 

270 

308 

405 

348 

21 

295 

225 

210 

205 

90 

0 

118 

0 

256 

330 

539 

1.100 

22 

270 

205 

180 

155 

34 

0 

118 

118 

270 

308 

529 

1,080 

23 

399 

156 

lbO 

185 

0 

0 

156 

156 

225 

308 

522 

1,090 

24 

412 

284 

205 

160 

0 

0 

0 

118 

205 

270 

486 

595 

25 

397 

225 

225 

160 

0 

0 

0 

0 

118 

295 

346 

316 

26 

422 

205 

180 

125 

27 

391 

184 

165 

130 

28 

225 

156 

165 

160 

29 

340 

205 

160 

240 

30 

471 

184 

175 

210 

31 

567 

135 

175 

TOTAL 

10,781 

5,560 

5,249 

5,555 

MEAN 

348 

185 

169 

1  79 

MAX 

567 

415 

225 

245 

MIN 

225 

0 

118 

90 

AC-F  T 

21,380 

1 1 ,030 

10,410 

11,020 

CAL  YR  l9bl  TOTAL  132.304.00  MEAN  362 
WTR  YR  1 962  TOTAL  76.980,00  MEAN  208 


0 

201 

0 

118 

0 

0 

470 

205 

0 

0 

0 

264 

116 

0 

0 

184 

116 

0 

0 

184 

156 

0 

0 

156 

3.118 

1,479 

5,696 

3,285 

3,973 

111 

47.7 

190 

106 

132 

280 

470 

405 

340 

348 

0 

0 

0 

0 

0 

6,180 

2,930 

11,300 

6,520 

7,880 

MAX  947 

MIN  0 

AC-FT 

262,400 

o 

o 

< 

<x 

-L 

m  I  N  0 

ttC-FT 

150,700 

320 

295 

998 

284 

284 

1,000 

256 

295 

985 

295 

723 

970 

330 

0 

969 

320 

183 

6.855 

11,354 

11.075 

28  6 

366 

369 

360 

723 

1,100 

0 

0 

0 

17,560 

22,520 

21.970 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND*  WATER  YEAR  OCTOBER  1462  TO  SEPTEMBER  1463 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SF  8 

1 

1.110 

0 

0 

0 

226 

270 

0 

225 

136 

0 

2 

1.080 

0 

0 

0 

206 

390 

0 

118 

104 

fl 

3 

1.230 

0 

0 

0 

118 

1.180  ^ 

240 

0 

70 

0 

4 

1 .630 

0 

272 

0 

0 

1.310 

205 

0 

6S 

0 

5 

1  *  64  0 

0 

276 

0 

0 

711 

118 

0 

163 

0 

6 

1.250 

0 

0 

0 

0 

107 

118 

225 

184 

() 

7 

1.060 

0 

25 

0 

118 

240 

184 

0 

1  In 

0 

8 

671 

87 

50 

0 

166 

205 

0 

184 

156 

() 

9 

468 

22  0 

45 

0 

11H 

118 

0 

1^6 

16 

r. 

10 

578 

0 

15 

0 

0 

118 

0 

156 

60 

n 

11 

559 

0 

5.0 

0 

1  In 

330 

184 

16b 

56 

0 

12 

595 

0 

566 

0 

0 

308 

118 

184 

30 

0 

13 

0 

0 

485 

64 

0 

308 

156 

206 

36 

o 

14 

0 

0 

0 

118 

0 

308 

U 

1«4 

0 

15 

568 

0 

379 

156 

0 

284 

0 

205 

50 

0 

16 

292 

0 

0 

205 

0 

160 

0 

205 

30 

0 

17 

311 

0 

0 

225 

0 

0 

0 

l'-b 

6  0 

0 

18 

200 

0 

325 

240 

0 

0 

0 

166 

65 

0 

19 

345 

0 

440 

205 

0 

0 

118 

118 

41 

0 

20 

0 

0 

4  66 

205 

0 

0 

0 

118 

39b 

?<v 

21 

0 

0 

72 

225 

118 

0 

0 

118 

8  1  0 

24n 

22 

0 

0 

0 

225 

118 

108 

176 

118 

805 

17a 

23 

209 

0 

0 

184 

118 

395 

180 

0 

464 

24 

625 

0 

0 

184 

15b 

227 

200 

u 

0 

988 

25 

0 

0 

0 

lb4 

118 

0 

220 

0 

0 

1 ,200 

26 

0 

0 

0 

184 

11H 

0 

216 

0 

0 

911 

27 

0 

0 

0 

118 

1  8  4 

3  0  5 

179 

0 

0 

644 

28 

0 

0 

0 

0 

118. 

340 

166 

0 

0 

308 

29 

0 

0 

0 

118 

227 

226 

0 

0 

87 

30 

0 

0 

156 

156 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

156 

94 

52 

TOTAL 

14,421 

307 

0 

0 

3,421.0 

3,034 

8 , 380 

8,033 

P.991 

3.039 

3.931 

5,83? 

MEAN 

465 

10.2 

0 

0 

122 

47.9 

79.3 

259 

94.7 

98.0 

12  7 

1  94 

MAX 

1,640 

220 

0 

0 

566 

240 

225 

1.310 

240 

225 

81  O 

1.200 

MIN 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

28,600 

609 

0 

0 

6,790 

6,020 

4.720 

15.930 

5.930 

b .  0  30 

7,800 

11,670 

CAL  YR  1462  TOTAL  64.118.00  MEAN  189  MAX  1.640  MIN  0  AC-FT  137.100 

WTR  YR  1963  TOTAL  47.389.00  MEAN  130  MAX  1.640  min  0  AC-FT  44.000 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 

DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEE  I  RE*  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1963  TO  SEPTEMBER  1464 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

,E  EB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

0 

0 

0 

1.470 

0 

0 

0 

2b2 

0 

1  64 

0 

0 

2 

297 

0 

0 

1.200 

0 

0 

0 

0 

0 

164 

0 

433 

J 

604 

0 

0 

662 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1) 

491 

4 

193 

0 

0 

0 

437 

0 

0 

0 

58 

0 

156 

?6P 

5 

224 

0 

0 

0 

320 

0 

0 

0 

421 

0 

156 

123 

6 

493 

0 

0 

474 

224 

0 

0 

0 

1 ,030 

240 

184 

196 

7 

401 

0 

0 

1  46 

0 

0 

0 

0 

1  ,  060 

205 

116 

0 

b 

0 

0 

0 

225 

0 

0 

0 

0 

1 .040 

1H4 

116 

573 

9 

0 

0 

0 

5h6 

0 

0 

0 

0 

1,060 

42 

0 

333 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

505 

156 

0 

0 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

569 

0 

0 

0 

12 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

351 

0 

0 

0 

13 

0 

514 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

149 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

lb 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

?34 

17 

1S2 

0 

0 

272 

0 

405 

0 

0 

0 

164 

527 

254 

IB 

0 

0 

311 

0 

209 

0 

0 

0 

0 

225 

641 

374 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

395 

0 

0 

0 

0 

0 

303 

20 

0 

0 

0 

131 

0 

0 

0 

0 

0 

118 

679 

0 

21 

0 

0 

0 

275 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60? 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

116 

0 

0 

23 

23b 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

240 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

225 

87? 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

83 

225 

204 

176 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94 

116 

205 

95? 

37? 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

210 

0 

0 

270 

89? 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

661 

0 

0 

295 

681 

221 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

841 

0 

118 

116 

3?5 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

566 

0 

184 

0 

235 

0 

31 

0 

0 

0 

877 

TOTAL 

2.600 

574 

311 

5  «  44  0 

1,190 

6  00 

2,300 

376 

6.597 

3,418 

7,619 

4,572 

MEAN 

83.9 

19.1 

10.0 

175 

41.0 

25.8 

76.7 

12.1 

220 

1  10 

246 

152 

MAX 

604 

514 

311 

1.470 

437 

405 

841 

282 

1  ,  060 

295 

952 

573 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

5.160 

1.140 

617 

10.790 

2,360 

1,590 

4.560 

746 

13,090 

6,780 

16,110 

9,070 

CAL  YR 

1963  TOTAL 

3b  ♦  146.00 

Mt  AN 

99.0 

M A  A  1,310 

MIN  0 

AC-FT 

71.700 

wTR  YR 

I9b4  TOTAL 

35.797.00 

MEAN 

97.  B 

MAA  1.470 

MIN  0 

AC-FT 

71,000 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE* 

IN  CUBIC  FEET 

PER 

SECOND . 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

230 

573 

0 

0 

0 

2 

142 

356 

0 

0 

0 

3 

0 

329 

0 

0 

0 

4 

0 

388 

106 

138 

0 

5 

156 

411 

0 

0 

0 

6 

0 

379 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

504 

0 

0 

8 

0 

0 

206 

0 

211 

9 

0 

479 

501 

0 

0 

10 

0 

0 

308 

0 

0 

1  1 

0 

0 

61 

0 

0 

12 

620 

280 

0 

0 

0 

13 

697 

0 

0 

0 

0 

14 

871 

0 

252 

0 

0 

15 

1,610 

0 

0 

0 

0 

16 

1 ,440 

0 

0 

0 

0 

17 

899 

0 

0 

0 

0 

18 

440 

0 

0 

0 

0 

19 

385 

0 

0 

0 

0 

20 

552 

0 

0 

0 

0 

21 

388 

0 

0 

0 

0 

22 

291 

0 

0 

0 

0 

23 

268 

0 

0 

0 

135 

24 

0 

0 

0 

0 

652 

25 

0 

265 

0 

0 

219 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

563 

0 

0 

246 

0 

0 

0 

490 

0 

0 

0 

0 

0 

J  1 

Total 

11,273 

3,460  2 

,477 

138 

1 

,217 

MEAN 

364 

115 

79.9 

4.45 

43.5 

MAX 

1,610 

573 

504 

136 

652 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

22,360 

b  *  bb  0  4 

,910 

274 

2 

,410 

CAL  YR 

1964  TOTAL 

49,522.00 

MEAN 

135 

MAX 

1,610 

WTR  YR 

1965  TOTAL 

73,482.00 

MEAN 

201 

MAX 

1.710 

WATER  Y t A R  OCTOBER  1964  TO  SEPTE«BE«  1^6b 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  UG 

SFP 

0 

0 

205 

320 

0 

0 

h  1  b 

0 

111 

184 

348 

0 

1,120 

535 

459 

156 

156 

340 

0 

1  .570 

663 

683 

156 

118 

30h 

0 

1.710 

692 

138 

205 

118 

295 

0 

]  .530 

0 

0 

240 

118 

256 

0 

860 

406 

0 

225 

118 

295 

0 

0 

669 

0 

225 

0 

348 

0 

0 

796 

0 

205 

0 

448 

0 

184 

928 

0 

205 

118 

490 

0 

56  3 

868 

0 

156 

156 

400 

0 

597 

447 

0 

156 

256 

346 

169 

6 

0 

0 

205 

320 

765 

270 

379 

0 

0 

240 

320 

954 

137 

0 

0 

0 

184 

295 

850 

574 

0 

0 

0 

156 

225 

754 

550 

0 

1 1  3 

0 

205 

270 

74  6 

462 

64  ^ 

622 

0 

164 

330 

649 

0 

0 

0 

0 

205 

295 

694 

4()6 

0 

0 

0 

240 

295 

6b4 

678 

0 

3b  Q 

0 

225 

264 

249 

269 

0 

0 

0 

24  0 

284 

272 

361 

0 

n 

0 

240 

320 

348 

676 

0 

222 

0 

240 

308 

0 

665 

U 

447 

0 

225 

270 

415 

610 

0 

0 

0 

225 

256 

0 

0 

0 

68  0 

0 

240 

256 

0 

0 

751 

0 

225 

156 

0 

216 

0 

260 

103 

270 

270 

0 

372 

u 

294 

0 

0 

256 

4 

0 

600 

209 

454 

277 

JtTTJ 

1,363 

6,045 

6,893 

1 1,566 

7,067 

1  1  .  182 

10 

,791 

44.6 

202 

222 

386 

228 

361 

360 

663 

270 

330 

954 

665 

1.710 

926 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,740 

1 1 .990 

13,670 

22,940 

14,000 

22,180 

21 

.400 

PIN  0  AC-FT  98.230 
MIN  0  AC-FT  145,800 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


0 I SCHAHGE  *  IN  CUBIC  FEE!  PEw  SECOND'  WATER  YEAR  OCTOBER  1963  TO  SEPTEMBER  1966 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU(i 

SFW 

1 

27b 

739 

0 

0 

252 

0 

1.310 

0 

1 ,440 

2,090 

-533 

0 

2 

0 

449 

0 

0 

199 

77 

u 

1,610 

1,540 

1.710 

-470 

0 

3 

677 

0 

0 

0 

0 

166 

0 

1.540 

861 

1.430 

-568 

0 

4 

0 

0 

0 

231 

56 

22b 

1.120 

1,520 

0 

1.430 

-660 

0 

3 

0 

203 

0 

428 

0 

0 

1 ,350 

1,510 

0 

1  »  2m0 

-605 

0 

6 

0 

0 

0 

283 

0 

0 

1.340 

1,480 

46 

7  06 

-580 

518 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1.100 

1.330 

0 

116 

892 

-600 

0 

8 

504 

0 

0 

0 

0 

1,260 

1.150 

0 

1 ,290 

1 ,080 

-254 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

1,450 

0 

1 ,560 

1,540 

1,110 

0 

332 

10 

u 

0 

0 

0 

0 

1,500 

0 

1 .540 

1.330 

1.060 

u 

0 

11 

0 

0 

0 

453 

0 

1,500 

959 

1 ,540 

1  ,260 

1 ,230 

0 

0 

12 

959 

0 

0 

144 

0 

1,490 

1,580 

1,520 

575 

980 

0 

242 

13 

1  .  OdO 

0 

0 

0 

0 

403 

1 .320 

1.410 

0 

710 

0 

354 

14 

730 

0 

0 

0 

0 

946 

1.370 

0 

416 

58b 

0 

0 

15 

1*200 

0 

0 

0 

0 

1,290 

1,330 

0 

116 

767 

0 

0 

16 

854 

0 

0 

0 

0 

1.290 

0 

1  ,550 

0 

722 

0 

83 

17 

552 

0 

0 

0 

0 

1.280 

0 

1.400 

0 

725 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

1,260 

876 

1  ,970 

0 

278 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,070 

1,480 

0 

522 

0 

157 

20 

0 

0 

239 

435 

0 

0 

1,440 

1,340 

577 

683 

0 

533 

21 

847 

0 

101 

0 

0 

1,150 

1.520 

0 

779 

7?8 

0 

422 

22 

b72 

0 

0 

0 

31b 

1,310 

1.490 

0 

1,400 

569 

0 

529 

23 

757 

0 

0 

0 

776 

1,300 

0 

1,630 

1,190 

502 

0 

590 

24 

736 

0 

0 

0 

992 

1,310 

0 

1 ,480 

813 

277 

0 

619 

25 

178 

0 

0 

153 

Sy  4  4 

1,420 

1,600 

1,570 

380 

280 

0 

0 

26 

408 

0 

0 

302 

553 

0 

1,530 

1,450 

0 

924 

0 

384 

27 

0 

0 

0 

366 

251 

0 

1 ,530 

1.570 

71b 

1 .260 

0 

159 

28 

361 

0 

0 

0 

0 

1 ,050 

1,520 

903 

684 

969 

u 

273 

29 

274 

0 

0 

0 

1,360 

1,410 

214 

1,180 

220 

0 

78 

30 

0 

0 

0 

0 

1,330 

0 

172 

1,730 

-748 

353 

381 

31 

0 

81 

1,330 

1,090 

-755 

TOTAL 

11.644  1 

.411 

340  2 

,676 

4,341 

26, ^98 

28,145 

33,049 

19,981 

24,247 

-3,917 

5,554 

MEAN 

362 

47 . 0 

11.0 

92.8 

155 

864 

936 

1 .066 

666 

782 

-12b 

185 

MAX 

1.200 

759 

239 

453 

992 

1.500 

1,600 

1.970 

1 ,730 

2,0^0 

353 

590 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-755 

-b6  0 

0 

AC-FT 

23.490  2 

.600 

6  74  5 

,700 

8,610 

33,150 

55,830 

65,550 

39,630 

48.090 

-7,770 

11,020 

CAL  YP 

1965  TOTAL 

69.867. 

oo  mean 

191 

MAX  1,710 

MIN 

.0  AC 

-FT  138, 

600 

WTR  YR 

1 ^66  TOTAL 

154,669. 

00  Mb  AN 

424 

MAX  2,090 

MIN  - 

755  AC 

-FI  306, 

800 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE.  IN  CUbIC 

FEET 

PER  SECOND, 

WATER 

YEAk  OCTOBER 

1966 

TO  SEPTEMBER  1J67 

DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SF  R 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

P 

2 

896 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

350 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1,070 

0 

0 

0 

4H7 

0 

0 

5 

242 

0 

0 

0 

526 

0 

0 

6 

12U 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

510 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

747 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

522 

0 

0 

0 

0 

523 

0 

12 

578 

0 

0 

203 

0 

0 

0 

13 

280 

0 

0 

320 

0 

0 

0 

14 

433 

0 

0 

275 

0 

0 

0 

15 

359 

0 

0 

330 

0 

0 

0 

lfa 

0 

0 

0 

350 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

400 

804 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

320 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

290 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

0 

290 

0 

0 

0 

21 

304 

0 

0 

160 

0 

n 

0 

22 

743 

0 

991 

75 

0 

0 

0 

23 

572 

0 

570 

47 

0 

0 

0 

24 

256 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

522 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

419 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

310 

28 

382 

-43 

0 

0 

0 

0 

288 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

224 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

1  V# 

31 

0 

0 

TOTAL 

9*305 

0  -43 

0 

1.561 

0 

0 

0 

3,060 

1.817 

b?3 

971 

MEAN 

300 

0  -1.39 

0 

55.8 

0 

0 

0 

102 

58.6 

16.9 

32.4 

MAX 

1.070 

0  0 

0 

991 

0 

0 

0 

400 

804 

523 

310 

MIN 

0 

0  -43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

AC-FT 

18*460 

0  -85 

0 

3,100 

0 

0 

0 

6,070 

3 ,  bOO 

1,040 

1 .930 

CAL  YR 

1966  TOTAL 

150*336.00  MEAN 

412 

MAX  2,090 

MIN 

-755  AC-FT 

298. 

200 

WTR  YR 

1967  TOTAL 

17*194.00  MEAN 

47.1 

MAX  1,070 

MIN 

-43  AC-FT 

34, 

100 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02284300  North  New  River 

Canal  at 

S-7,  at  Terrytown,  Fla. 

DISCHARGE  , 

IN  CUBIC  FEET 

REh  second 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1967 

TO  SEPTEMBER  1968 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

244 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,060 

0 

0 

2 

529 

0 

0 

0 

0 

0 

178 

1  ,  060 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,140 

1.150 

0 

0 

4 

573 

0 

0 

0 

0 

0 

1.310 

1.080 

528 

956 

5 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

1.380 

1,180 

885 

942 

b 

135 

0 

0 

0 

0 

0 

749 

1,130 

818 

954 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  ,460 

0 

1 

,000 

8 

0 

0 

0 

51 

0 

0 

0 

1  ,600 

0 

870 

9 

156 

0 

56 

0 

0 

0 

0 

1 .560 

0 

900 

10 

705 

0 

0 

0 

0 

53 

1,180 

1,460 

234 

1 

,66  0 

11 

49 

0 

0 

0 

0 

292 

845 

1 , 740 

0 

1 

,120 

12 

0 

176 

0 

0 

0 

761 

0 

950 

97 

619 

13 

346 

301 

0 

0 

0 

0 

323 

0 

471 

622 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

454 

0 

468 

459 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

455 

517 

281 

255 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

314 

453 

0 

492 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

48b 

259 

422 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

621 

561 

0 

204 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

722 

554 

0 

771 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

657 

475 

669 

482 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

473 

247 

949 

647 

22 

0 

0 

0 

59 

0 

0 

431 

560 

949 

511 

23 

0 

0 

45 

0 

0 

0 

311 

231 

923 

n 

24 

147 

0 

0 

0 

0 

181 

589 

352 

942 

555 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

940 

b75 

0 

938 

991 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

803 

921 

0 

939 

860 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

763 

1 ,120 

0 

1.490 

628 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

793 

910 

0 

632 

386 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

759 

1,140 

0 

0 

331 

30 

0 

0 

0 

0 

615 

893 

0 

0 

0 

31 

.. 

total 

2  *  684 

0 

477 

0 

101 

110 

50 

6.086 

18.277 

19,679 

12,535 

17 

.215 

MEAN 

93.0 

0 

15.4 

0 

3.48 

3.55 

1.67 

196 

609 

635 

404 

574 

MAX 

706 

0 

301 

0 

56 

59 

50 

940 

1,380 

1,740 

1  .490 

1 

,660 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

b  ♦  720 

0 

946 

0 

200 

218 

9Q 

12.070 

36,250 

39,030 

24,860 

34 

.150 

CAL  Y  R 

1 9b  7  TOTAL 

11  * 293 . 0  0 

MEAN 

30.9 

MAX  991 

MIN  0 

aC-FT 

22.400 

WTR  YR 

1968  TOTAL 

77.414.00 

MEAN 

212 

MAX  1.740 

MIN  0 

ac-F  T 

153,600 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE 

,  IN  CUBIC 

FEET 

PER  SECOND 

•  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1968 

TO  SEPTEMBER  1969 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFF 

1 

0 

330 

0 

0 

0 

0 

1.400 

0 

350 

772 

992 

0 

2 

693 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,430 

0 

380 

744 

50  0 

794 

3 

28b 

0 

0 

0 

0 

0 

1  *  3^0 

0 

143 

9o5 

422 

(1 

4 

335 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,290 

0 

0 

816 

428 

0 

5 

0 

0 

40 

0 

0 

0 

1.410 

0 

0 

676 

0 

0 

6 

0 

0 

23 

649 

0 

0 

1 .460 

0 

698 

0 

77b 

676 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

1 ,460 

0 

0 

598 

647 

396 

8 

627 

0 

0 

0 

0 

0 

1 .260 

0 

0 

558 

766 

0 

9 

858 

0 

0 

0 

0 

0 

728 

62 

283 

0 

6  1  4 

u 

10 

654 

0 

0 

0 

24 

210 

0 

0 

798 

60  1 

578 

o 

11 

743 

0 

0 

0 

0 

539 

0 

0 

474 

1  46 

560 

205 

12 

746 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.170 

20  5 

561 

239 

13 

413 

180 

0 

0 

0 

1.160 

0 

309 

1,170 

54  0 

404 

552 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

427 

0 

495 

1.190 

-103 

849 

457 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

400 

1.350 

0 

920 

303 

16 

861 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

495 

1 ,230 

0 

920 

PS9 

17 

986 

0 

0 

0 

410 

904 

1,450 

420 

1 ,090 

0 

476 

97c 

18 

1*460 

0 

0 

0 

0 

1 ,240 

465 

380 

1  ,250 

0 

410 

ftl  9 

19 

1.130 

0 

0 

0 

0 

1 ,570 

0 

430 

1,180 

0 

831 

70  w 

20 

599 

0 

0 

0 

0 

1.550 

0 

420 

1,310 

U 

713 

492 

21 

506 

0 

0 

0 

0 

1 .450 

0 

350 

1 ,830 

0 

0 

369 

22 

258 

0 

0 

0 

0 

1.230 

0 

320 

1 .020 

807 

0 

0 

23 

323 

0 

0 

0 

0 

1 .240 

0 

357 

852 

791 

0 

1  .020 

24 

850 

0 

0 

51 

18 

1.280 

0 

205 

864 

0 

0 

870 

25 

873 

0 

0 

0 

0 

1.500 

0 

340 

760 

0 

0 

6  1  R 

26 

288 

0 

0 

0 

0 

1,650 

0 

415 

700 

0 

534 

604 

27 

0 

0 

0 

0 

10 

1.560 

0 

420 

594 

0 

0 

650 

28 

617 

0 

0 

0 

0 

1  9  460 

54 

420 

0 

302 

0 

761 

29 

0 

0 

0 

0 

1,400 

47 

340 

0 

901 

0 

50  1 

30 

0 

0 

23 

0 

1,410 

0 

385 

32 

1.090 

0 

272 

31 

0 

0 

1 ,460 

360 

1.060 

0 

TOTAL 

14*108 

510 

86 

700 

4b2 

23.310 

13.774  7 

,323 

20,718 

11.409 

12,901 

13,061 

MEAN 

455 

17.0 

2.77 

22.6 

16.5 

752 

459 

236 

691 

36W 

4  1  6 

4  36 

MAX 

1 .460 

330 

40 

649 

410 

1,650 

1,460 

495 

1 ,830 

1 ,090 

992 

1 .020 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-103 

0 

0 

AC-FT 

27,980 

1*010 

171  1 

.390 

916 

46,240 

27,320  14 

,530 

41 ,090 

22.630 

25,590 

25,910 

CAL  YR 

1968  TOTAL 

88 , 757  . 

00  MEAN 

243 

MAX  1,740 

MIN 

.0  AC-FT 

176, 

000 

WTR  YR 

1969  TOTAL 

118,362. 

00  MEAN 

324 

MAX  1.830 

M  I  N  — 

103  AC-FT 

234, 

800 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOT, 

MEAI 

MAX 

MIN 

AC-1 

CAL 

wTR 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCFtARGE,  IN  1 

CUbIC  FEET 

PEK  SECOND,  water 

YEAR  OCTOBER  1969 

TO  SEPTEMBER  1970 

OCT 

NOV 

dec 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUb 

SFP 

279 

1,710 

47  0 

0 

0 

0 

■  0 

971 

0 

0 

0 

772 

1,340 

0 

0 

0 

0 

0 

620 

0 

0 

0 

444 

655 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

155 

(i 

0 

921 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

688 

404 

0 

0 

0 

0 

879 

0 

0 

0 

338 

505 

0 

708 

544 

291 

0 

930 

546 

0 

0 

0 

621 

0 

0 

0 

0 

0 

632 

611 

0 

0 

261 

0 

538 

0 

0 

1*190 

62 

599 

2  A9 

0 

0 

0 

0 

229 

0 

0 

1 ,850 

0 

361 

192 

0 

0 

532 

657 

625 

0 

0 

1,470 

0 

0 

218 

539 

0 

0 

0 

799 

0 

0 

1.150 

0 

298 

325 

0 

0 

0 

0 

655 

0 

0 

1.370 

0 

290 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,560 

0 

0 

213 

61 

0 

0 

442 

0 

0 

0 

1 ,370 

0 

0 

0 

<,70 

871 

0 

576 

0 

0 

0 

973 

0 

212 

0 

25  3 

660 

778 

0 

450 

441 

0 

982 

0 

220 

200 

1  1  1 

Cl 

874 

600 

502 

0 

0 

911 

0 

219 

0 

0 

0 

1,090 

720 

0 

0 

0 

609 

0 

422 

0 

0 

332 

1.090 

709 

0 

0 

0 

596 

0 

456 

0 

0 

0 

1,080 

0 

0 

0 

0 

344 

0 

0 

0 

0 

0 

990 

693 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

374 

0 

0 

1,360 

0 

0 

0 

0 

0 

73 

553 

0 

0 

0 

723 

0 

522 

30 

0 

560 

0 

382 

0 

0 

0 

1,760 

436 

0 

0 

0 

0 

190 

375 

0 

0 

0 

1 ,040 

0 

0 

0 

0 

0 

1 ,250 

669 

0 

0 

261 

1,370 

592 

0 

0 

0 

1,610 

1 .350 

622 

0 

0 

551 

1  ,  120 

0 

0 

0 

97 

2,200 

1.100 

224 

474 

0 

402 

1,190 

0 

0 

0 

0 

1.750 

1.100 

0 

376 

0 

652 

1,050 

0 

0 

0 

1,190 

927 

0 

7^3 

0 

126 

1,720 

0 

0 

0 

922 

941 

0 

3  1  0 

0 

248 

259 

900 

3^6 

0 

21,771 

12,069 

5,194 

1,179 

641 

23,177 

u 

7.693 

9,936 

5,247 

1 ,609 

4,103 

702 

402 

168 

38.0 

22.9 

748 

0 

255 

331 

169 

51.9 

1  77 

1,910 

1,710 

799 

708 

544 

2,200 

u 

1.350 

971 

763 

53R 

871 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

43,180 

23,940 

10,300 

2.340 

1,270 

45,970 

0 

15,660 

19,710 

10.410 

7,190 

6,140 

1969  TOTAL  142*692.00  MEAN  391  MAX  1.910  MIN  -103  AC-FT  283,000 

1970  TOTAL  92,619.00  MEAN  254  MAX  2,200  MIN  .0  AC-FT  164,100 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC  FEET 

PtK 

SECOND, 

*ATEK 

YEAH  OCTOBER  1970  TO 

SEPTEMBER 

1971 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

135 

185  230 

75 

69 

320 

589 

2 

231 

0 

0 

0 

0 

127 

209  315 

50 

0 

170 

351 

3 

u 

0 

0 

0 

0 

66 

270  355 

50 

0 

0 

1,120 

4 

u 

0 

51 

0 

0 

25 

270  343 

27 

0 

0 

602 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

263  190 

185 

0 

0 

523 

6 

241 

0 

0 

0 

0 

19 

327  180 

180 

0 

56 

428 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

317  229 

293 

0 

0 

1.670 

8 

0 

0 

0 

56 

237 

30 

290  270 

460 

0 

0 

1.610 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

270  310 

5b0 

102 

0 

1,410 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

325  270 

600 

0 

0 

1,360 

1  1 

0 

0 

u 

0 

0 

25 

297  260 

540 

0 

0 

1.490 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

58 

273  -118 

620 

0 

0 

1.090 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

84 

240  260 

715 

14 

0 

1,210 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

192  296 

630 

61 

0 

1,700 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

87 

169  360 

510 

90 

0 

884 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

95 

179  540 

380 

70 

0 

494 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

114 

263  550 

300 

53 

0 

406 

18 

0 

0 

60 

0 

0 

107 

278  435 

158 

46 

0 

0 

19 

u 

0 

0 

207 

0 

95 

271  385 

0 

19 

0 

0 

20 

339 

57 

0 

0 

0 

100 

278  296 

-220 

0 

380 

0 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

97 

230  119 

-77 

43 

470 

0 

22 

151 

0 

0 

0 

23 

95 

200  135 

0 

165 

422 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

127 

100 

156  50 

0 

480 

255 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

147 

102 

168  -13 

0 

523 

0 

399 

25 

0 

0 

0 

0 

97 

9b 

191  0 

0 

498 

0 

302 

2b 

0 

0 

0 

0 

189 

143 

270  0 

0 

48b 

170 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

128 

230 

247  50 

0 

450 

188 

0 

?b 

0 

0 

0 

0 

132 

218 

24  7  85 

220 

400 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

210 

263  155 

390 

370 

143 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

229 

210  145 

310 

330 

1.110 

0 

31 

200 

20b 

808 

TOTAL 

962 

57 

1 1 1 

263 

1 

,080 

3,145 

7 

,348  6,789  6 

,956 

4 

,473 

4.492 

17.638 

MEAN 

31.0 

1.90 

3.5b 

8.48 

38.6 

101 

245  219 

232 

144 

145 

588 

MAX 

339 

57 

60 

207 

237 

230 

327  550 

715 

523 

1.110 

1.700 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

156  -118 

-220 

0 

0 

0 

AC-FT 

1.910 

113 

220 

522 

2 

.140 

6,240 

14 

,570  13,470  13 

.800 

8 

.870 

8,910 

34,980 

CAL  YR 

1970  TOTAL 

54.915.00 

MEAN 

150 

MAX 

2,200 

MIN 

0 

AC-FT  108,900 

*TK  YR 

1971  TOTAL 

53.314.00 

MEAN 

146 

MAX 

1,700 

MIN  -220 

AC-FT  105,700 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


D I SCHA  RGE ,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  xATER  YEAR  OCTOBFR  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

0 

0  0 

0 

0 

0 

1 .930 

2,390 

0 

0 

0 

689 

2 

0 

227  0 

0 

13 

0 

1.730 

2.130 

489 

0 

0 

516 

3 

0 

526  85 

0 

0 

0 

568 

1 .840 

556 

0 

0 

354 

4 

0 

250  0 

0 

0 

315 

253 

879 

707 

0 

0 

0 

5 

0 

190  0 

0 

0 

0 

0 

496 

777 

0 

0 

266 

6 

0 

396  0 

0 

0 

0 

0 

737 

506 

0 

0 

0 

7 

0 

191  40 

0 

0 

0 

0 

844 

113 

0 

437 

0 

8 

0 

159  0 

0 

0 

0 

0 

812 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

4  7b  0 

0 

48 

0 

0 

771 

491 

0 

0 

0 

10 

0 

0  0 

0 

565 

675 

0 

421 

587 

0 

0 

0 

1  1 

273 

0  0 

0 

363 

0 

0 

613 

344 

648 

0 

1  06 

12 

0 

239  0 

■  0 

0 

0 

0 

574 

813 

0 

0 

343 

13 

U 

0  0 

0 

0 

0 

0 

500 

341 

476 

0 

0 

14 

0 

0  0 

48 

0 

0 

0 

514 

371 

0 

0 

0 

lb 

0 

146  0 

0 

0 

0 

0 

1,380 

408 

0 

0 

0 

16 

0 

441  0 

0 

0 

0 

0 

1  .260 

418 

0 

0 

0 

17 

0 

0  0 

0 

274 

0 

0 

535 

907 

516 

0 

0 

18 

0 

0  0 

0 

0 

0 

32 

0 

1,110 

537 

38? 

0 

19 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

463 

1,490 

461 

0 

0 

20 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

503 

1,470 

0 

0 

0 

21 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

558 

927 

394 

0 

0 

22 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

475 

547 

0 

265 

0 

23 

0 

0  980 

0 

0 

0 

0 

404 

430 

341 

513 

0 

24 

0 

0  240 

335 

0 

0 

469 

315 

323 

382 

341 

0 

2S 

0 

0  0 

0 

0 

74 

578 

0 

0 

0 

228 

0 

26 

0 

0  0 

95 

0 

0 

384 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0  0 

196 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

0  0 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

432 

0 

29 

146 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250 

0 

30 

0 

0  0 

0 

0 

1  •  560 

344 

0 

0 

258 

0 

31 

976 

TOTAL 

419 

3.241  1.345 

700 

1  .263 

2.040 

7.504 

19,758 

14,125 

3,755 

3.684 

2,274 

MEAN 

13.5 

108  43.4 

22.6 

43.6 

65.8 

250 

637 

471 

121 

119 

75.8 

MAX 

273 

526  980 

335 

565 

976 

1.930 

2,390 

1,490 

648 

578 

689 

MIN 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

831 

6*430  2  *  6  7  U 

1.390 

2.510 

4.050 

14,880 

39,190 

28.020 

7,450 

7,310 

4.510 

CAL  YR 

1971  TOTAL 

57.189.00  MEAN 

157 

max  1.700 

MIN  -220 

AC 

-FT  113,400 

wTR  YR 

1972  TOTAL 

60.108.00  MEAN 

164 

MAX  2.390 

MIN  0 

AC- 

FT  119.200 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  FEB  SECOND.  *ATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  1973 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

aUG 

SFP 

1 

0 

0 

0 

0 

103 

0 

0  176 

610 

170 

1,090 

399 

2 

0 

0 

0 

0 

514 

0 

0  177 

550 

96 

622 

382 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  178 

390 

574 

433 

360 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  181 

380 

1.290 

391 

397 

5 

426 

0 

0 

81 

0 

0 

0  176 

143 

1.090 

433 

329 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  176 

0 

529 

124 

241 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  171 

50 

0 

219 

261 

8 

0 

359 

0 

0 

0 

0 

0  172 

286 

0 

432 

o 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  182 

600 

66 

420 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  289 

560 

206 

1  .500 

0 

11 

0 

0 

u 

690 

0 

0 

0  178 

203 

275 

1,520 

1 19 

12 

0 

0 

0 

282 

0 

0 

0  0 

0 

39 

4  4  0 

184 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

276 

736 

0 

14 

0 

248 

0 

0 

0 

0 

0  0 

78 

460 

110 

0 

15 

0 

444 

53 

0 

0 

0 

0  0 

122 

4K0 

1,150 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

380 

4  1  b 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

350 

143 

?bb 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

88  0 

174 

162 

434 

?44 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

117  0 

0 

bO 

0 

266 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9b  0 

0 

87 

s22 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

120  0 

0 

107 

1,030 

272 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

121  0 

0 

414 

472 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

135  68 

0 

2.150 

267 

692 

?A 

0 

0 

0 

117 

0 

0 

143  207 

0 

2.010 

216 

533 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

140  824 

0 

1  «  bb 0 

570 

321 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

115 

142  374 

0 

1.110 

504 

239 

27 

57 

0 

0 

0 

20 

106 

175  0 

84 

878 

387 

121 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

183  0 

200 

697 

267 

29 

0 

0 

0 

437 

0 

185  41 

309 

1.240 

224 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

184  48 

273 

1.270 

353 

0 

31 

0 

74b 

J  b  1 

TOTAL 

483 

1.051 

53 

1.607 

637 

221 

1.629  3 . 9b9 

5.014 

18.896 

16,174 

6,769 

MEAN 

15.6 

35.0  1.71 

51.8 

22.8 

7.13 

61.0  128 

167 

610 

522 

217 

MAX 

426 

444 

53 

690 

514 

115 

165  824 

610 

2.160 

1 ,520 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

958 

2.080 

105 

3.190 

1  *  £60 

438 

3,630  7,870 

9,950 

37.4H0 

32,080 

12,670 

CAL  YR 

1972  TOTAL 

56.690.00 

MEAN 

155 

MAX 

2.390 

MIN  0 

AC-FT  112.400 

WTR  YR 

1973  TOTAL 

56.323.00 

MEAN 

154 

MAX 

2.150 

MIN  0 

AC-FT  111.700 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02284300  North 

New  River 

Canal 

at  S-7,  at 

Terrytown, 

Fla. 

DISCHARGE 

»  IN 

CUBIC  FEET 

PER 

SECOND  * 

WATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER  1974 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

252 

143 

1,480 

0 

802 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

244 

137 

1,530 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

248 

148 

946 

0 

4H4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

252 

59 

983 

0 

0 

5 

212 

0 

0 

0 

0 

0 

259 

248 

629 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

67 

256 

443 

538 

783 

1 

,140 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

267 

300 

744 

1 .440 

719 

8 

241 

0 

0 

0 

60 

278 

272 

184 

1,220 

1.580 

0 

9 

46  7 

47 

0 

0 

0 

476 

313 

165 

589 

1  ,450 

431 

10 

44b 

0 

0 

0 

0 

470 

285 

112 

483 

910 

1 

.410 

1  1 

170 

0 

0 

0 

0 

440 

248 

55 

534 

1,430 

1 

,670 

12 

277 

0 

0 

0 

0 

417 

239 

393 

888 

1 .430 

589 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

405 

269 

620 

942 

1 ,760 

469 

14 

0 

0 

0 

504 

0 

403 

246 

510 

600 

1,990 

0 

15 

0 

0 

0 

583 

0 

403 

188 

490 

431 

1,710 

0 

16 

0 

0 

0 

435 

0 

435 

0 

299 

315 

1,950 

1 

,200 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

391 

0 

410 

218 

1 .760 

635 

18 

0 

u 

0 

0 

0 

324 

0 

455 

1.070 

1,710 

0 

19 

727 

0 

0 

0 

0 

308 

0 

299 

597 

1  ,  730 

235 

20 

3.0 

u 

64b 

0 

0 

303 

52 

69 

475 

1 .700 

576 

21 

0 

0 

308 

0 

0 

244 

140 

0 

469 

1 ,950 

498 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

280 

138 

0 

474 

2,000 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

261 

141 

0 

460 

1  ,960 

667 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

310 

132 

234 

0 

1 ,900 

513 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

313 

142 

1,240 

0 

1 ,660 

745 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

305 

140 

2,290 

386 

1 ,630 

981 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

285 

138 

2.560 

0 

1  ,  b  1  0 

1 

,770 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

277 

132 

1 ,820 

0 

1 ,640 

9b  1 

29 

0 

u 

0 

0 

0 

274 

146 

1 , 390 

0 

1,650 

0 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

256 

151 

1.070 

0 

1  ,620 

1 

,140 

0 

*3  X 

TOTAL 

2.543.0 

47 

95b 

1,522 

0 

60 

7,9  24 

5,434 

16,143 

16,971 

42,143 

17 

,635 

MEAN 

82.0 

1  .57 

30.8 

49.1 

0 

1.94 

2fo4 

175 

538 

547 

1 .359 

588 

MAX 

727 

47 

648 

5P3 

0 

60 

476 

313 

2,560 

1.530 

2,000 

1 

,770 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

5.040 

93 

1,900 

3,020 

0 

119 

15.720 

10,780 

32,020 

33.660 

83.590 

34 

,980 

CAL  YR 

1973  TOTAL 

58,282. 

00 

MEAN  160 

MAX 

2,150 

MIN  0 

AC-F  T 

116,600 

WTR  YR 

1974  TOTAL 

111,378. 

00 

MEAN  305 

M  A  A 

2  9  56  0 

MIN  0 

AC-F  T 

220.900 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284300  North  New  River  Canal  at  S-7,  at  Terrytown,  Fla. 


D I SCH A  RGE  >  IN  CUHlC  FEET  PER  SECUmO,  WATER  YEAH  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JilL 

AUG 

SFP 

1 

589 

0 

0 

0 

8b 

539 

535 

0 

2 

499 

0 

0 

0 

391 

4b9 

402 

791 

3 

0 

0 

0 

0 

1  ,390 

531 

0 

1 ,420 

4 

442 

0 

0 

0 

1,910 

0 

0 

1,070 

5 

0 

0 

0 

0 

1,030 

0 

0 

618 

6 

0 

0 

0 

56 

534 

0 

0 

581 

7 

0 

0 

0 

169 

0 

943 

184 

0 

8 

21b 

0 

0 

235 

0 

206 

0 

394 

9 

129 

0 

u 

148 

104 

435 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

57 

0 

188 

0 

172 

11 

0 

0 

0 

54 

345 

0 

0 

0 

12 

u 

0 

0 

56 

265 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

61 

215 

0 

241 

0 

14 

0 

0 

0 

66 

0 

0 

0 

0 

15 

0 

0 

0 

396 

0 

0 

0 

353 

16 

0 

0 

524 

5b5 

92 

210 

0 

0 

17 

0 

0 

380 

505 

0 

0 

0 

523 

18 

0 

0 

u 

478 

0 

0 

0 

860 

19 

0 

134 

0 

1 ,070 

0 

0 

0 

1,560 

20 

0 

u 

0 

521 

218 

0 

0 

1,010 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

387 

0 

0 

22 

0 

0 

u 

79 

0 

431 

497 

567 

23 

u 

u 

190 

44 

174 

280 

0 

567 

24 

0 

0 

0 

0 

575 

0 

0 

430 

25 

0 

0 

0 

0 

158 

362 

0 

278 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

514 

27 

0 

962 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

0 

204 

0 

93 

0 

270 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

434 

0 

513 

0 

519 

30 

u 

0 

u 

183 

0 

576 

0 

0 

31 

440 

TOTAL 

1,875 

1,300 

1,094 

0 

0 

0 

0 

5,360 

7,467 

6,760 

1,859 

12,227 

MEAN 

60.5 

43.3 

35.3 

0 

0 

0 

0 

173 

250 

219 

60.0 

408 

MAX 

5b9 

962 

524 

0 

0 

0 

0 

1,070 

1,910 

943 

535 

1.560 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

3  *  72 0 

2,580 

2,170 

0 

0 

0 

0 

10,630 

14,850 

13,450 

3,690 

24,250 

CAL  YR  1974  TOTAL  112*101.00  MEAN  307  MAX  2*560  MIN  0 
WTR  YR  1975  TOTAL  37.9B2.00  Mt AN  104  MAX  1,9)0  MIN  0 


AC-FT  222,400 
AC-FT  75,340 
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'  EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284642  Everglades  2-111S  near  Andy town,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°16'50",  long  80°25'10",  in  SE  quarter  sec. 11,  T.48  S. ,  R. 39  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
water  conservation  area  2A,  5  mi  (8.0  km)  east  of  U.  S.  Highway  27,  and  11  mi  (17.7  km)  north  of  Andytown. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  the 
Corps  of  Engineers) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  14.21  ft  (4.331  m)  Oct.  11;  minimum,  11.51  ft  (3.508  m)  May  3. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  14.40  ft  (4.389  m)  Aug.  25-30,  1974;  minimum,  10.71  ft  (3.264  m) 

May  6,  1974. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAH  OCTOfaEH  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

13.69 

13.81 

13.65 

13.50 

13.18 

12.79 

12.30 

11.57 

11.82 

12.90 

13.76 

13.74 

2 

13.88 

13.80 

13.64 

13.48 

13.16 

12.77 

12.28 

11.55 

11.67 

13.00 

13.77 

13.75 

3 

13.87 

13.78 

13.64 

13.47 

13.15 

12.76 

12.24 

11.53 

12.02 

13.12 

13.73 

13.76 

4 

13.86 

12.77 

13.63 

13.47 

13.12 

12.73 

12.22 

11.51 

12.00 

13.16 

13.69 

13.78 

5 

14.00 

13.75 

13.61 

13.46 

13.10 

12.72 

12.19 

11.56 

1  1.98 

13.21 

13.64 

13.80 

6 

14.05 

13.74 

13.59 

13.45 

13.09 

12.71 

12.15 

11.57 

11.97 

13.29 

13.61 

13.83 

7 

14.04 

13.72 

13.56 

13.44 

13.08 

12.70 

12.11 

11.69 

11.94 

13.33 

13.58 

13.86 

8 

14.03 

13.71 

13.58 

13.43 

13.07 

12.69 

12.08 

11.66 

11.94 

13.39 

13.56 

13.89 

9 

14.15 

13.70 

13.56 

13.42 

13.06 

12.67 

12.04 

11.76 

11.96 

13.44 

13.55 

13.92 

10 

14.20 

13.69 

13.55 

13.41 

13.06 

12.66 

11.96 

11.79 

11.96 

13.53 

13.55 

13.94 

11 

14.21 

13.67 

13.54 

13.40 

13.07 

12.63 

11.93 

11.78 

1  1.95 

13.64 

13.54 

13.94 

12 

14.20 

13.66 

13.53 

13.39 

13.06 

12.62 

11.91 

11.76 

11.98 

13.72 

13.53 

13.95 

13 

14.18 

13.63 

13.53 

13.36 

13.05 

12.61 

11.89 

11.76 

11.99 

13.88 

13.52 

13.94 

14 

14.16 

13.63 

13.59 

13.34 

13.04 

12.59 

11.87 

11.83 

12.00 

13.92 

13.57 

13.90 

15 

14.14 

13.63 

13.64 

13.33 

13.03 

12.58 

11.85 

11.81 

12.01 

13.93 

13.59 

13.85 

lb 

14.12 

13.62 

13.62 

13.32 

13.02 

12.56 

11.82 

11.79 

12.02 

13.93 

13.57 

13.86 

17 

14.11 

13.61 

13.64 

13.31 

12.99 

12.54 

11.80 

11.88 

12.15 

13.91 

13.57 

13.89 

18 

14.10 

13.62 

13.63 

13.31 

12.98 

12.53 

11.76 

11.85 

12.12 

13.90 

13.59 

13.92 

19 

14.09 

13.61 

13.62 

13.30 

12.97 

12.52 

11.76 

11.62 

12.11 

13.91 

13.58 

13.93 

20 

14.08 

13.61 

13.61 

13.28 

12.95 

12.50 

11.73 

11.79 

12.10 

13.90 

13.57 

13.95 

21 

14.06 

13.59 

13.60 

13.27 

12.93 

12.49 

11.73 

11.76 

12.16 

13.90 

13.57 

13.94 

22 

14.04 

13.56 

13.59 

13.27 

12.91 

12.46 

11.73 

11.74 

12.22 

13.89 

13.57 

13.93 

23 

14.02 

13.55 

13.59 

13.27 

12.89 

12.44 

11.71 

11.72 

12.23 

13.69 

13.58 

13.93 

24 

14.00 

13.55 

13.58 

13.25 

12.67 

12.42 

11.70 

11.70 

12.27 

13.66 

13.60 

13.9a 

25 

13.97 

13.54 

13.57 

13.24 

12.85 

12.40 

11.68 

11.68 

12.30 

13.83 

13.66 

13.69 

26 

13.93 

13.57 

13.55 

13.24 

12.83 

12.39 

11.66 

11.67 

12.40 

13.61 

13.63 

14.04 

27 

13.91 

13.66 

13.55 

13.23 

12.82 

12.38 

11.64 

11.69 

12.50 

13.77 

13.62 

14.05 

28 

13.88 

13.66 

13.54 

13.22 

12.61 

12.36 

11.63 

11.67 

12.60 

13.72 

13.65 

14.09 

29 

13.85 

13.65 

13.53 

13.21 

12.34 

11.61 

11.69 

12.70 

13.75 

13.70 

14.13 

30 

13.84 

13.68 

13.52 

13.20 

— 

12.31 

11.59 

11.79 

12.80 

13.79 

13.71 

14.14 

31 

i-i  ,i-» 

13.51 

13.19 

12.30 

11.80 

13.76 

13.72 

MEAN 

14.02 

13.66 

13.56 

13.34 

13.01 

12.55 

11.89 

11.72 

12.1a 

13.64 

13.62 

13.92 

MAX 

14.21 

13.81 

13.65 

13.50 

13.18 

12.79 

12.30 

11.88 

12.60 

13.93 

13.78 

14.14 

MIN 

13.82 

13.54 

13.51 

13.19 

12.81 

12.30 

11.59 

11.51 

1  1.82 

12.90 

13.52 

13.7a 

CAL  YR 

1974  MEAN 

12.75 

MAX  14 

.40  MIN 

10.71 

WTR  YR 

1975  MEAN 

13.09 

MAX  14 

.21  MIN 

11.51 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02284644  Everglades  2-112S  near  Margate,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°17,01">  long  80°17'54",  In  SW  quarter  sec. 13,  T.48  S. ,  R.40  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 

yater  conservation  area  2A,  900  ft  (274*3  m)  west  of  Levee  36,  3.5  mi  (5.6  km)  north  of  S~38,  and  6  mi  (9.6  km)  northwest  of  Margate. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. _ Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  the 

Corps  of  Engineers) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  14.00  ft  (4.267  m)  Oct.  6;  minimum,  10.66  ft  (3.249  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  14.25  ft  (4.343  m)  Aug.  28,  1974;  minimum,  8.81  ft  (2.685  m)  May  7,  1974. 

REMARKS.— Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  for  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFR 

1 

13.62 

13.59 

13.65 

13.50 

12.87 

12.50 

11.85 

10.81 

11.30 

12.99 

13.55 

13.20 

2 

13.61 

13.56 

13.66 

13.49 

12.86 

12.48 

11.82 

10.77 

11.35 

12.98 

13.52 

13.24 

3 

13.60 

13.57 

13.67 

13.47 

12.85 

12.46 

11.82 

10.72 

11.40 

13.05 

13.50 

13.24 

4 

13.75 

13.57 

13.66 

13.45 

12.84 

12.44 

11.76 

10.68 

11.45 

13.10 

13.46 

13.24 

5 

13.90 

13.5b 

13.65 

13.43 

12.83 

12.42 

11.73 

10.67 

11.50 

13.15 

13.42 

13.28 

6 

14.00 

13.56 

13.64 

13.42 

12.82 

12.40 

11.69 

10.66 

11.55 

13.23 

13.39 

13.28 

7 

13.96 

13.55 

13.62 

13.40 

12.81 

12.38 

1  1.67 

10.79 

11.60 

13.28 

13.39 

13.30 

ti 

13.93 

13.54 

13.60 

13.38 

12.80 

12.36 

1  1 .6j 

10.79 

11.65 

13.30 

13.35 

13.33 

9 

13.92 

13.53 

13.57 

13.36 

12.79 

12.34 

11.60 

10.82 

11.70 

13.35 

13.35 

13.35 

10 

13.90 

13.53 

13.57 

13.30 

12.78 

12.32 

1  1.57 

10.94 

11.75 

13.42 

13.32 

13.34 

11 

13.69 

13.52 

13.56 

13.26 

12.78 

12.30 

11.54 

11.02 

11.60 

13.56 

13.29 

13.35 

12 

13.86 

13.51 

13.55 

13.23 

12.77 

12.28 

11.50 

11.04 

11.85 

13.75 

13.32 

13.34 

13 

13.67 

13.49 

13.57 

13.20 

12.76 

12.26 

11.47 

11.08 

11.90 

13.76 

13.34 

13.33 

14 

13.85 

13.46 

13.65 

13.17 

12.73 

12.24 

11.43 

11.09 

11.95 

13.  79 

13.35 

13.34 

15 

13.64 

13.4b 

13.60 

13.14 

12.72 

12.22 

11.41 

11.09 

12.00 

13.63 

13.34 

13.31 

16 

13.82 

13.45 

13.78 

13.10 

12.71 

12.20 

11.36 

11.09 

12.03 

13.61 

13.32 

13.36 

17 

13.61 

13.43 

13.76 

13.08 

12.70 

12.18 

11.32 

11.20 

12.07 

13.83 

13.30 

13.37 

IB 

13.80 

13.42 

13.75 

13.05 

12.69 

12.16 

1  1.26 

11.23 

12.10 

13.81 

13.26 

13.36 

19 

13.79 

13.41 

13.73 

13.03 

12.69 

12.14 

11.24 

11.22 

12.12 

13.60 

13.24 

13.36 

20 

13.77 

13.40 

13.72 

13.00 

12.68 

12.12 

11.21 

11.20 

12.14 

13.78 

13.26 

13.63 

21 

13.75 

13.39 

13.70 

12.97 

12.66 

12.11 

11.19 

11.19 

12.12 

13.77 

13.31 

13.62 

22 

13.73 

13.38 

13.68 

12.95 

12.64 

12.09 

11.17 

11.19 

12.12 

13.76 

13.32 

13.61 

23 

13.72 

13.40 

13.66 

12.95 

12.62 

12.07 

11.15 

11.16 

12.14 

13.71 

13.29 

13.51 

24 

13.70 

13.45 

13.64 

12.94 

12.60 

12.05 

11.09 

11.17 

12.20 

13.66 

13.27 

13.66 

25 

13.69 

13.49 

13.62 

12.94 

12.58 

12.03 

11.06 

11.15 

12.34 

13.61 

13.25 

13.66 

26 

13.68 

13.52 

13.60 

12.93 

12.56 

12.00 

11.02 

11.14 

12.44 

13.59 

13.23 

13.74 

27 

13.67 

13.60 

13.59 

12.92 

12.54 

11.96 

1  0 .98 

11.14 

12.54 

13.53 

13.21 

13.74 

28 

13.66 

13.65 

13.57 

12.91 

12.52 

11.93 

10.94 

11.16 

12.  b4 

13.53 

13.19 

13.80 

29 

13.64 

13.6b 

13.55 

12.90 

11.91 

10.89 

11.18 

12.74 

13.60 

13.25 

13.83 

30 

31 

13.62 

13.65 

13.53 

13.51 

12. b9 
12.88 

1  1.69 
11.87 

10.65 

11.20 

11.25 

12. bO 

13.55 

13.57 

13.21 

13.84 

MEAN 

13.77 

13.51 

13.64 

13.15 

12.72 

12.20 

11.37 

11.03 

11.98 

13.53 

13.32 

13.45 

MAX 

14.00 

13.66 

13.80 

13.50 

12.87 

12.50 

11.85 

11.25 

12.80 

13.63 

13.55 

13.84 

MIN 

13.60 

13.38 

13.51 

12.88 

12.52 

11.67 

10.85 

10.66 

11.30 

12.98 

13.19 

13. 2t> 

CAL  YR 

1974  MEAN 

12.33 

MAX  14 

.25  MlN 

8.61 

WTR  YR 

1975  MEAN 

i  12.61 

MAX  14 

.00  MIN 

10.6b 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°05'39",  long  80°13'48",  in  SW  quarter  sec. 14,  T.50  S.,  R.41  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  left 

bank  20  ft  (6  m)  upstream  from  lock  and  salinity-control  structure  on  State  Highway  84  and  6  mi  (10  Inn)  southwest  of  Fort  Lauderdale 
(revised) . 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — May  to  September  1913  (discharge  measurements  only).  November  1939  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  sharp  crested  weir.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to 
Apr.  13,  1940,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum.  Dec.  9,  1959,  to  Sept.  30,  1967,  deflection-meter  recorder  near  left 
bank  20  ft  (6  m)  upstream  from  lock  and  dam.  Auxiliary  water-stage  recorder  at  downstream  end  of  lock  chamber.  Aug.  1,  1947,  to 
July  20,  1950,  at  site  500  ft  (152  m)  downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years,  442  cfs  (12.52  cu  m/s);  320,000  acre-ft/yr  (395  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  828  cfs  (23.4  cu  m/s)  Oct.  7;  maximum  gage  height,  6.00  ft  (1.829  m)  Nov.  27; 
flow  consists  of  leakage,  estimated  as  15  cfs  (0.42  cu  m/s)_  for  many  days;  minimum  gage  height,  1.98  ft  (0.606  m)  Oct.  8. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  3,280  cfs  (92.9  cu  m/s)  Nov.  19,  1947;  maximum  gage  height,  10.83  ft  (3.301  m)  Oct. 
17,  1947;  no  flow  May  5,  6,  13,  15-20,  24-26,  1966;  minimum  gage  height,  0.78  ft  (0.238  m)  Dec.  3,  1942. 

Flood  of  Oct.  15,  1929,  reached  a  stage  of  7.66  ft  (2.335  m) ,  present  site  and  datum,  discharge,  5,400  cfs  (152  cu  m/s)  from 
records  by  Everglades  Drainage  District. 

REMARKS.’ — Records  poor.  Flow  regulated  at  and  above  station  by  control  structures  for  irrigation,  drainage,  and  flood  and  fire 
control.  Several  small  diversions  above  station  for  irrigation.  Since  February  1952,  flow  materially  affected  by  control 
structure  at  20-mile  bend,  14  mi  (23  km)  upstream.  Discharge  computed  from  relations  between  discharge,  head,  and  submergence. 

COOPERATION. — Stoplog  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE 

,  IN  CUBIC 

FEET 

PEP  SECOND, 

n'ATEP 

YEAR  OCTORFR 

1974 

TO  SEPTEMBER  1075 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

AP» 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

RTP 

1 

255 

89 

453 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

182 

147 

369 

2 

266 

72 

338 

15 

15 

15 

1  5 

15 

1  5 

2^? 

155 

^7 

3 

255 

68 

284 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

266 

153 

979 

4 

241 

64 

268 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

241 

149 

5 

218 

39 

236 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

226 

137 

^66 

6 

470 

22 

225 

15 

15 

15 

18 

15 

15 

222 

116 

347 

7 

828 

15 

194 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

200 

op 

3.37 

8 

676 

15 

137 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

188 

90 

?44 

9 

610 

15 

64 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

1  75 

87 

947 

10 

337 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

22 

15 

157 

87 

95? 

11 

324 

15 

15 

15 

15 

15 

is 

15 

15 

163 

86 

947 

12 

337 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

140 

PU 

355 

13 

398 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

lo] 

127 

?4  0 

14 

382 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

18 

183 

210 

349 

15 

160 

15 

98 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

181 

244 

361 

If. 

130 

15 

60 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  8  2 

263 

3G.4 

17 

204 

15 

23 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

103 

269 

^6? 

18 

230 

15 

20 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

211 

274 

315 

19 

211 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

199 

31  3 

?C7 

20 

194 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

140 

345 

245 

21 

167 

15 

18 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

1  a2 

351 

?11 

22 

90 

15 

22 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

2o3 

352 

183 

23 

72 

15 

17 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

202 

348 

1  «3 

24 

91 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

182 

337 

227 

25 

101 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

148 

328 

2  8  3 

26 

86 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14  1 

31  9 

329 

27 

86 

227 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

152 

317 

337 

28 

86 

431 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

142 

31  1 

29 

91 

384 

15 

15 

15 

1  5 

15 

15 

197 

318 

30 

31 

96 

365 

15 

18 

15 

18 

15 

15 

18 

15 

15 

15 

140 

371 

371 

40? 

92  - 

total 

7,784 

2,061 

2,682 

465 

420 

465 

45  0 

472 

450 

5.692 

7,151 

0,946 

MF  AN 

251 

68.7 

86.5 

15.0 

15.0 

15.0 

18.0 

15.2 

o 

• 

IT 

■—  4 

194 

291 

33? 

MAX 

828 

431 

453 

15 

15 

15 

1  5 

22 

18 

266 

37  1 

RPS 

MIN 

72 

15 

15 

15. 

15 

15 

15 

15 

15 

1  ?  7 

R4 

1  R? 

AC-FT 

15.440 

4,090 

5.320 

922 

833 

922 

89? 

936 

893 

11.290 

14,180 

19,7.30 

CAL  YP 

1974  TOTAL 

35,237 

MFAN  96. 

5  MAX  828  mjnj 

15 

AC-FT  64,09d 

WTR  YR  1975  TOTAL  38.038  MF AN  104  MAX  828  MINI  15  AC-FT  75.45b 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

GAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTORFR  1974  TO  SEPTEMRER  1975 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

4.25 

4.41 

5.18 

4.41 

3.55 

4.22 

4.29 

4.31 

4.81 

4.39 

3.53 

4.19 

4.25 

4.29 

4.63 

4 . 34 

3.52 

4.19 

4.18 

4.28 

4  •  56 

4.26 

3.46 

4.11 

4.18 

4.13 

4.42 

4.54 

3.49 

4.04 

3.97 

4.17 

4.37 

4.66 

3.48 

3.78 

2.98 

4.29 

4.24 

4.52 

3.53 

3.70 

2.58 

4.17 

3.99 

4.53 

3.49 

3.91 

2.94 

4.14 

4.26 

4.58 

3.48 

3.96 

3.50 

4.14 

4.78 

4.70 

3.44 

3.92 

3.63 

4.12 

4.77 

4.59 

3.52 

3.90 

3.63 

4.08 

4.41 

4.53 

3.47 

3.85 

3.63 

4 .09 

4.50 

4 .54 

3.45 

3.85 

3.68 

4.09 

4.62 

4 . 44 

3.40 

3.86 

4.14 

4.11 

5.66 

4.26 

3.36 

3.87 

4.61 

4.12 

5.45 

4.27 

3.41 

3.96 

4.93 

4.12 

5.14 

4.26 

3.42 

3.94 

5.04 

4.17 

5.10 

4.35 

3.28 

3.79 

4.96 

4.25 

4.97 

4.41 

3.23 

3.77 

4.89 

4.31 

4.95 

4.43 

3.41 

3.78 

4.77 

4.47 

5.05 

4.41 

4.10 

3.74 

4.41 

4.46 

5.13 

4.31 

4.45 

3.76 

4.31 

4.42 

4.96 

4.17 

4.59 

3.74 

4.43 

4.41 

4.72 

4.13 

4.65 

3.76 

4.49 

4.44 

4.81 

4.11 

4.37 

3.66 

4.39 

4.58 

4.84 

4.06 

4.30 

3.52 

4.39 

5.57 

4.80 

4.00 

4.23 

3.72 

4.39 

5.12 

4.80 

3.90 

4.23 

3.82 

4.42 

4.96 

4.78 

3.75 

3.65 

4.45 

4.90 

4.68 

3.64 

— 

3.66 

4.43 

4.48 

3.58 

3.59 

4.17 

4.37 

4.77 

4.?9 

3.71 

3.85 

5.04 

5.57 

5.66 

4.70 

4.65 

4.22 

2.58 

4.08 

3.99 

3.58 

3.23 

3.52 

1974  MEAN 

4.00 

MAX  5.66 

MIN  2.58 

1975  MEAN 

3.98 

MAX  5.66 

M  T  M  ?  .  5  8 

APR 

MAY 

JIJN 

JI'L 

AUG 

6  E  R 

3.60 

4.01 

4.39 

3.19 

3.04 

3.91 

3.^6 

4.02 

4.32 

3.60 

3.08 

3.93 

3.76 

4.01 

4.31 

3.>-6 

3.07 

3.96 

3.88 

3.99 

4.57 

3.45 

3.06 

3.tJ2 

3.97 

4.01 

4.61 

3.42 

3.00 

3.°2 

4  .  c\h 

4.20 

4  •  64 

3.3  7 

2.90 

3.86 

4.11 

4 .30 

4.45 

3  .  ?  0 

2.79 

R? 

4.10 

4.66 

4.39 

3.22 

2.77 

3.86 

4.13 

4.90 

4.36 

3.17 

2.76 

3.  H6 

4.13 

5.00 

4.56 

3.1  1 

2.76 

3.87 

4.13 

4.24 

4.48 

3.11 

2.76 

3.86 

4.19 

4 .04 

4.38 

3.18 

2.74 

3.88 

4.19 

4.10 

4.30 

3.24 

2.94 

3.B3 

4.2? 

4.61 

4.24 

3.20 

3.32 

3.84 

4.28 

4.08 

4.21 

3.19 

3.46 

3.90 

4.47 

3.99 

4.19 

9.19 

3.66 

3.88 

4 .4h 

3.86 

4.14 

3.  1  9 

3.67 

3.91 

4.18 

3.88 

4.14 

3.32 

3 . 6  n 

3.62 

4.07 

3.84 

3.82 

3.?7 

3.74 

3.6m 

3.96 

3.93 

3.16 

3.23 

3.86 

3.41 

?  #R5 

4.12 

2.99 

3.19 

3.87 

3.26 

3.8] 

4.31 

2.99 

3.28 

3.87 

3.21 

3.78 

4.47 

3.1  1 

3.28 

3.86 

3.10 

1.76 

4.36 

3.11 

3.19 

3.82 

3.16 

3.80 

4.22 

3.35 

3.14 

3.79 

3.39 

4.13 

4.13 

3.63 

3.08 

3.76 

3.66 

4.29 

4.05 

3.82 

3.06 

3.76 

3.68 

4.14 

4.03 

3.89 

3.02 

3.7  3 

3.66 

4.02 

4 . 29 

3.69 

3.00 

3.76 

4.17 

4.01 

4.41 

3.37 

3.01 

3.93 

3.8  1 

4.44 

3.0  1 

3.93 

4.04 

4.21 

3.98 

3.22 

3.38 

3.72 

4.47 

5.00 

4.61 

3.56 

3.93 

4.17 

3.66 

3.84 

2.99 

3.00 

2.74 

3.10 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285001  North  New  River  Canal  below  control  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°05'39",  long  80°13'50",  in  SW  quarter  sec. 14,  T.50  S.,  R.41  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 
downstream  end  of  lock  chamber  at  salinity  control  structure  on  State  Highway  84,  6  mi  (9.7  km)  southwest  of  Fort  Lauderdale. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1943  to  July  1947  (fragmentary),  August  1947  to  current  year,  gage  heights  only.  Published  since  October, 
1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Aug.  1,  1947,  to  July  20,  1950, 
water-stage  recorder  at  site  300  ft  (91.4  m)  downstream  at  same  datum. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.65  ft  (1.113  m)  Oct.  6;  minimum,  -0.59  ft  (-0.180  m)  Jan.  31,  Feb.  1,  2. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  10.56  ft  (3.219  m)  Oct.  19,  1947;  minimum,  -1.33  ft  (-0.405  m)  Dec.  31,  1956. 

REMARKS. — Stage  is  basically  tidal  but  is  occasionally  affected  by  operation  of  salinity  control  structure  during  high  flow.  The 
stage  record  published  is  the  maximum  and  minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT 

.  IN 

FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JlIN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

2.55 

2.17 

2.30 

1.67 

.98 

1.66 

1  .  36 

1.24 

1.94 

1.56 

1.41 

1.98 

2 

2.59 

2.20 

2.08 

1 .69 

.82 

1.58 

1  .21 

1 .30 

1.73 

1.77 

1.64 

2.00 

3 

2.63 

2.12 

1.91 

1.72 

.77 

1.35 

1.16 

1.26 

1.62 

1.90 

1  .63 

2.06 

4 

2.65 

2.11 

1.78 

1.68 

.96 

1.24 

1 .09 

1.45 

1.65 

2.1  3 

1 .63 

2.08 

5 

2.94 

1.91 

1.81 

1.42 

1.10 

1  .35 

1 .07 

1.61 

1.80 

2.18 

1.54 

2.07 

6 

3.65 

1 .76 

1.78 

1.32 

1  .49 

1.22 

1 .22 

1.70 

1.80 

1  .96 

1  .57 

2.00 

7 

3.30 

1  .85 

1.92 

1  .35 

1  .59 

1  .27 

1.35 

1 .68 

1.77 

2.20 

1  .83 

2.07 

8 

3.00 

1.87 

1.91 

1.48 

1  .50 

1.27 

1.48 

1.68 

1.85 

2.08 

1.84 

1.95 

9 

3.01 

2.04 

1.61 

1 .38 

1  .43 

1  .42 

1  .44 

l.«4 

1.87 

2.17 

1.99 

1.63 

10 

3.00 

2.24 

1.46 

1.59 

1  .59 

1  .50 

1  .c8 

2.18 

1.73 

2.22 

2.09 

1.43 

1 1 

2.93 

2.42 

1  .66 

1.51 

1.49 

1.42 

1.62 

2.06 

1.80 

2.  )  2 

2.05 

1.35 

12 

2.63 

2.54 

1.83 

1.53 

1.39 

1.47 

1  .60 

1.97 

1.77 

2.29 

1.93 

1.60 

13 

2.72 

2.60 

1.70 

1.19 

1.29 

1  .49 

1.46 

2.08 

1  .86 

2.22 

1.80 

1.70 

14 

2.84 

2.33 

1.76 

1.13 

1.31 

1  .51 

1.43 

2.18 

1.99 

2.o2 

1.62 

l.oo 

15 

2.74 

2.40 

2.09 

1 .30 

1.37 

1 .37 

1.29 

2.00 

2.08 

1.94 

1.70 

1.83 

16 

2.56 

2.10 

1  .92 

1 .29 

1.26 

1  .34 

1 .22 

1.98 

1.97 

1.95 

1.78 

1.97 

17 

2.49 

2.14 

1.79 

1.25 

1.08 

1.27 

1.27 

1 .68 

1.89 

1.67 

1.75 

2.01 

18 

2.36 

1  .99 

1.70 

1 .28 

1.15 

1.37 

1  .  38 

1.68 

1.87 

1  .96 

1 .70 

2.23 

19 

2.53 

1.77 

1.58 

1.10 

1.16 

1.39 

1.42 

1.74 

1 .83 

1.83 

1.77 

2.32 

20 

2.51 

1.75 

1.53 

1.21 

1 .25 

1 .34 

1 .83 

1.95 

1.81 

1 .63 

1.74 

2.16 

21 

2.40 

1  .59 

1.38 

1.03 

1.15 

1  .40 

1.65 

2.12 

1.96 

1.07 

1.71 

2.04 

22 

2.29 

1  .48 

1.24 

1.03 

1.38 

1.44 

1.92 

2.12 

1.92 

2.05 

1.72 

2.12 

23 

2.13 

1  .51 

1.16 

1  .  15 

1 .58 

1 .43 

1  .Q1 

2.10 

1.93 

2.13 

1  •  75 

2.04 

?4 

2.18 

1  .55 

1.17 

1.24 

1.78 

1.52 

1  .87 

2.05 

1.99 

2.16 

1.73 

1 .74 

25 

2.15 

1  .65 

1.23 

1.45 

1.81 

1.41 

1.83 

1.78 

2.09 

2.20 

1 .93 

1.86 

26 

2.17 

2.05 

1  .22 

1.46 

1.65 

1.44 

1 .84 

1.90 

2.07 

2.23 

1.87 

1.90 

27 

2.11 

2.28 

1.32 

1  .39 

1.72 

1  .50 

1.80 

1  .94 

2.06 

2.05 

1.80 

1.88 

28 

2.18 

2.27 

1.50 

1  .48 

1.81 

1.52 

1.72 

1.85 

2.01 

2.03 

1.85 

1.79 

29 

2.22 

2.25 

1.54 

1.38 

-■ 

— 

1.67 

1  .5a 

1.86 

1.76 

1.69 

1  .81 

1.91 

30 

2.21 

2.26 

1  .61 

1.23 

1  .70 

1.4* 

1  .97 

1.74 

1.62 

1  .69 

2.30 

1  .69 

1 

1  .  P? 

31 

2.15 

1  •  1  0 

1  »  *7  J 

MF  AN 

2.57 

2.04 

1.65 

1.36 

1.35 

1.43 

1 .48 

1.84 

1.87 

1.97 

1.76 

1.92 

MAX 

3.65 

2.60 

2.30 

1.72 

1.81 

1.70 

1.92 

2.18 

2.09 

2.29 

2.09 

?.32 

MIN 

2.11 

1.48 

1.16 

1.03 

.77 

1 .22 

1.07 

1.24 

1.62 

1 .56 

1  .41 

1.35 

CAL 

YP 

1974  MEAN 

1  .71 

MAX  3.65 

MIN  . 

73 

WTP 

YP 

1975  MF  AN 

1.77 

MAX  3 • 6^ 

MIN  . 

77 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEAf 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285001 

North  New 

River  Canal 

below  control 

near  Fort 

Lauderdale, 

Fla. 

MINIMUM 

GAGE  HEIGHT 

,  IN  FEET, 

WATER  YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JML 

AUG 

«:fp 

1.10 

.23 

.73 

-.34 

-.59 

-.38 

-.47 

-.38 

.49 

.  ^0 

-.06 

.24 

1  .01 

.21 

.42 

-.31 

-.59 

-.46 

-.39 

-.28 

.33 

«  <4  6 

.27 

.95 

.32 

.18 

-.22 

-.58 

-.44 

-.23 

.23 

.4,8 

.03 

.10 

1.08 

.23 

.05 

-.29 

-.50 

-.38 

-.35 

-.15 

.20 

.84 

-.20 

.12 

1.27 

.18 

.10 

-.21 

-.52 

-.22 

-.45 

.00 

.26 

.71 

-.38 

.00 

1.89 

.04 

.13 

-.37 

-.49 

-.24 

-.19 

.09 

.11 

.36 

-.39 

-.0? 

2.31 

.  1  1 

.23 

-.39 

-.04 

-.18 

-.18 

.00 

-.0  3 

.37 

-.30 

-.07 

1  .85 

.21 

.19 

-.33 

-.12 

-.17 

-.10 

-.03 

-.04 

.22 

-.19 

-.  1  6 

1  .68 

.19 

-.13 

-.39 

-.23 

-.25 

-.2* 

-.05 

.02 

.32 

-.08 

-.39 

1  .75 

.32 

-.37 

-.38 

-.18 

-.17 

-.20 

-.08 

-.13 

.19 

.12 

-.*2 

1  .63 

.44 

-.38 

-.28 

-.17 

-.18 

—  .  25 

.  1  1 

-.19 

.35 

.02 

-.43 

1  .27 

.56 

-.23 

-.32 

-.29 

-.21 

-.28 

.04 

-.09 

.53 

-.06 

-.33 

.84 

.32 

-.21 

-  •  46 

-.40 

-.19 

-.37 

.28 

.01 

.40 

-.15 

-.01 

1.15 

.31 

-.31 

-.80 

-.31 

-.26 

-  •  4  6 

.38 

.24 

.22 

-.21 

.3] 

1  .20 

•  4  5 

.48 

-.48 

-.26 

-.38 

-.49 

.44 

.22 

.  1  4 

-.09 

.30 

1 .04 

.28 

.26 

-.36 

-  .  3° 

-.41 

-.80 

.21 

.10 

.22 

.Oh 

.34 

.77 

.06 

.17 

-.35 

-.46 

-.37 

-.37 

.07 

.12 

.06 

.15 

.40 

.60 

.02 

.00 

-.35 

-.34 

-.20 

-.26 

.13 

-.04 

-.04 

.05 

.44 

.84 

-.01 

.11 

-.34 

-.27 

-.25 

-.36 

.12 

-.12 

-.06 

.05 

1  .07 

1.12 

.08 

.11 

-.43 

-.42 

-.14 

-.37 

.  09 

.0? 

-.06 

.07 

.66 

1.15 

.10 

-.03 

-.44 

-.41 

-.17 

-.33 

.10 

-.02 

.05 

.04 

.43 

.85 

-.01 

-.16 

-.49 

-.30 

-.26 

-.05 

.05 

.01 

.43 

-.04 

.66 

.79 

.16 

-.18 

-.49 

-.32 

-.23 

-.12 

-.04 

.07 

.45 

.02 

.42 

.98 

.  1 1 

-.34 

-.49 

-.23 

-.29 

-.32 

-.05 

.18 

.  ^6 

.13 

.20 

.88 

.06 

-.39 

-.48 

-.24 

-.45 

-.4? 

-.13 

.37 

.74 

.27 

.3? 

.90 

.07 

-.44 

-.45 

-.43 

-.50 

-.41) 

-.10 

.51 

.68 

.26 

.3° 

.80 

.74 

-.47 

-.50 

-.37 

-.51 

-.41 

.01 

.56 

.69 

.24 

.46 

.66 

.76 

-.49 

-.50 

-.35 

-.49 

-.44 

-.08 

.55 

.60 

.20 

.36 

.59 

.57 

-.45 

-.51 

-.38 

-.47 

.17 

.37 

.40 

.24 

.66 

.43 

.50 

-.43 

-.56 

-.45 

-.43 

.47 

.33 

.22 

.23 

.77 

-.43 

1.09 

.25 

-.07 

-.41 

-.35 

-.31 

-.33 

.05 

.15 

.34 

.01 

.23 

2.31 

.76 

.73 

-.21 

-.04 

-.14 

-.05 

.47 

.56 

.74 

.27 

1  .07 

.36 

-.01 

-.49 

-.59 

-.59 

-.51 

-.50 

-.38 

-.19 

-.06 

-.39 

-.4? 

1974  MEAN  .01  Max  2.31  MIN  -.89 

1975  MEAN  .06  MAX  2.31  M  T  N  -.59 
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EVERGLADES 


AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285400  South  New  River  Canal  at  S-9,  near  Davie,  Fla. 


LOCATION.— (revised)  Lat  26°03'40",  long  80o26'23",  in  SW  quarter  sec. 27,  T.50  S.,  R.39  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
at  pump  station  9,  0.5  mi  (0.8  km)  west  of  U.S.  Highway  27,  and  13  mi  (21  km)  west  of  Davie. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — October  1957  to  June  1970  (gage  heights  and  discharge),  July  1970  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level,  datum  of  1929.  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to 
Oct.  1,  1959,  at  datum  0.03  ft  (0.009  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  144  cu  ft/s  (4.078  cu  m/s),  104,300  acre-ft/yr  (129  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  daily  discharge,  in  cubic  feet  per  second  (cu  ft/s)  and  cubic  meters  per  second  (cu  m/s),  and  maximum 
and  minimum  gage  heights,  in  feet  (ft)  and  meters  (m) ,  for  the  water  years  1970-75  are  contained  in  the  following  table: 


WATER 

MAXIMUM 

DISCHARGE 

MINIMUM 

MAXIMUM 

GAGE  HEIGHT 
MINIMUM 

YEAR 

(cu  ft/s) 

(cu  m/s) 

DATE 

(cu  ft/s) 

(cu  m/s) 

DATE 

(ft) 

(m) 

DATE 

(ft) 

(m) 

DATE 

+1970 

710 

20.1 

Sept. 

27 

0 

0 

Many  days 

4.91 

1.497 

Aug. 

10 

-0.03 

-0.009 

Sept.  27 

1971 

775 

21.9 

June 

27 

0 

0 

Many  days 

5.20 

1.585 

June 

10 

-0.12 

-0.037 

June  10 

1972 

990 

28.0 

July 

20 

0 

0 

Many  days 

4.89 

1.490 

Oct. 

30 

-0.06 

-0.018 

May  11 

1973 

918 

26.0 

Aug. 

22 

0 

0 

Many  days 

4.85 

1.478 

Aug. 

9 

-0.07 

-0.021 

July  9 

1974 

624 

17.7 

Oct. 

14 

0 

0 

Many  days 

4.50 

1.372 

Oct. 

9 

-0.09 

-0.027 

Nov.  20 

1975  1,030 

+Period  July  to 

29.2 

September 

Sept. 

30 

0 

0 

Many  days 

4.83 

1.472 

Sept. 

27 

-0.10 

-0.030 

June  25 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,930  cu  ft/s  (54.7  cu  m/s)  Oct.  31,  1969;  maximum  gage  height,  5.86  ft  (1.786  m) 
Aug.  27,  1964;  maximum  daily  reverse  flow,  241  cu  ft/s  (6.83  cu  m/s)  Nov.  15,  1960;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage 
height,  -0.45  ft  (0.137  m)  May  3.  1963. 


REMARKS. — Flow  is  to  the  west  but  is  briefly  reversed  at  times  by  seepage  after  periods  of  pumpage.  Flow  regulated  by  pumpage  at  S-9. 
and  by  pumpage  into  canal  from  agricultural  lands  to  the  east  during  and  after  periods  of  heavy  rainfall. 

COOPERATION. — Records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District,  since  July  1970.  Prior  to  July  1970,  record 
computed  by  U.S.  Geological  Survey. 

DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  JULY  TO  SEPTEMBER  1970 


DAY  OCT  *()V  MFC  J,'A|  F  ►'AY 

1 

2 

3 

4 
■5 

6 

7 

8 
9 

1  0 

11 

1? 

13 

14 

lb 

16 

17 

18 
1  9 

?n 

21 

2? 

23 

84 

26 


?b 

27 

8M 

29 

30 

31 

TnTAL 

IfFJM 

"a  x 
M  I  M 
AC-f  T 

3.700  T  N)  0  4  0  —  F  T  170.300 

A  >  3.70  0  -■  IN  0  AC-FT  122.600 


CAL  Y»  1969  TOTAL  66.667.00  MF  m%  160 
\,TP  YP  1970  TOTAL  61.FUlS.00  PFfc'  169 


.Il'M 


Ji'L 

Allfi 

St-  p 

177 

0 

0 

l  r  s 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17  0 

232 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

223 

2  6  4 

0 

0 

30  7 

0 

0 

r69 

n 

1  Q9 

?*n 

0 

0 

?S3 

247 

0 

160 

?S  0 

0 

307 

0 

1  7  n 

n 

0 

?7  D 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

2M 

0 

0 

?2S 

1  QM 

0 

21  S 

136 

n 

n 

n 

n 

0 

?1  ? 

1 

0 

710 

0 

0 

103 

22 

(' 

SC. 

0 

0 

1  no 

0 

1.971 

2,613 

63.6 

84. 3 

83.1 

2M 

307 

710 

0 

•  0 

0 

3.910 

6,180 

4  « 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285400  South  New  River  Canal  at  S-9,  near  Davie,  Fla. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1970  TO  SEPTEMBER  1971 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SFP 

1 

285 

0 

0 

144 

0 

0 

0 

216 

0 

204 

2 

23b 

0 

0 

144 

0 

0 

0 

236 

28b 

256 

3 

0 

0 

0 

144 

0 

0 

0 

0 

233 

259 

4 

245 

0 

174 

152 

204 

0 

0 

O 

215 

258 

5 

u 

0 

0 

130 

0 

0 

0 

0 

0 

257 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

311 

249 

237 

7 

0 

0 

228 

0 

0 

0 

0 

299 

158 

264 

8 

248 

0 

177 

159 

0 

0 

129 

309 

159 

371 

9 

106 

0 

0 

68 

0 

0 

116 

299 

0 

347 

10 

0 

0 

0 

148 

0 

0 

645 

0 

435 

508 

11 

0 

0 

203 

133 

0 

0 

615 

99 

196 

492 

12 

0 

0 

50 

130 

0 

0 

682 

435 

196 

292 

13 

0 

0 

177 

0 

0 

0 

621 

2b2 

229 

519 

14 

0 

0 

152 

0 

0 

0 

576 

0 

188 

530 

IS 

0 

0 

148 

155 

0 

0 

0 

266 

279 

535 

16 

0 

0 

0 

151 

0 

0 

O 

226 

234 

366 

17 

303 

0 

0 

133 

0 

93 

0 

0 

212 

336 

18 

420 

0 

198 

130 

0 

228 

301 

0 

211 

295 

19 

217 

0 

186 

136 

0 

0 

0 

242 

194 

286 

20 

18b 

0 

1H0 

0 

0 

0 

0 

0 

185 

249 

21 

236 

0 

1  b9 

0 

0 

0 

307 

2*8 

156 

256 

22 

228 

0 

145 

124 

0 

0 

317 

0 

156 

129 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

292 

305 

0 

272 

24 

0 

0 

0 

112 

0 

0 

216 

361 

195 

246 

2S 

0 

0 

162 

0 

0 

0 

315 

569 

0 

209 

26 

0 

0 

156 

108 

0 

0 

237 

294 

0 

0 

27 

0 

0 

159 

0 

0 

0 

775 

28  7 

220 

136 

28 

u 

0 

158 

0 

0 

0 

559 

254 

155 

98 

29 

0 

0 

151 

0 

0 

532 

235 

155 

256 

30 

0 

bl 

0 

0 

0 

460 

234 

191 

0 

31 

TOTAL 

2.710 

0 

61 

2,975 

2,401 

204 

0 

321 

7.697 

5,993 

5,239 

8,483 

MEAN 

87,*. 

0  ] 

1.97 

96.0 

85.8 

6*58 

0 

10.4 

257 

193 

169 

283 

MAX 

420 

0 

61 

226 

159 

204 

0 

228 

775 

569 

435 

535 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

5.360 

0 

121 

5.900 

4,760 

405 

0 

637 

15,270 

1 1,690 

10,390 

16,830 

CAL  YR 

1970  TOTAL 

36,637.00 

MEAN 

101 

MAX  1,150 

MIN  0 

AC-FT 

73.070 

wTR  YR 

1971  TOTAL 

3b. 064. 00 

MEAN 

96.9 

MAX  775 

MlN  0 

AC-FT 

71,570 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285400  South  New  River  Canal  at  S-9,  near  Davie,  Fla. 


DISCHARGE, 

IN  CUbIC  FEET 

PER  SECOND,  WATER 

YtAH  OCTOBER 

•1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JuL 

AUG 

SFP 

1 

276 

762 

258 

0 

0 

0 

742 

289 

297 

0 

32b 

324 

2 

0 

606 

265 

0 

288 

92 

588 

253 

319 

0 

279 

171 

3 

0 

485 

225 

291 

123 

0 

427 

0 

0 

323 

271 

170 

4 

292 

784 

0 

291 

239 

196 

306 

291 

0 

0 

250 

169 

5 

228 

668 

0 

260 

0 

0 

296 

208 

330 

269 

0 

251 

6 

200 

749 

318 

260 

0 

141 

274 

0 

582 

248 

0 

247 

7 

275 

531 

0 

0 

170 

616 

236 

413 

307 

228 

301 

2hf) 

6 

300 

534 

265 

0 

0 

278 

0 

272 

297 

0 

30  0 

241 

9 

299 

353 

0 

0 

266 

266 

0 

253 

276 

0 

341 

0 

10 

285 

309 

214 

0 

239 

260 

247 

350 

0 

284 

330 

190 

n 

265 

331 

0 

129 

230 

213 

0 

339 

101 

297 

333 

291 

12 

298 

331 

0 

243 

0 

230 

256 

309 

827 

298 

0 

?8^ 

13 

297 

337 

252 

0 

0 

220 

0 

0 

661 

299 

0 

281 

14 

293 

321 

0 

270 

178 

195 

179 

147 

605 

288 

39  7 

273 

15 

608 

296 

0 

0 

134 

0 

0 

219 

411 

0 

334 

218 

16 

488 

298 

0 

0 

246 

0 

0 

263 

537 

0 

323 

0 

17 

331 

297 

177 

290 

133 

204 

112 

409 

638 

362 

326 

0 

18 

278 

296 

0 

219 

245 

196 

0 

605 

660 

332 

322 

0 

19 

287 

296 

0 

225 

0 

0 

0 

457 

748 

668 

0 

0 

20 

295 

0 

194 

127 

0 

200 

0 

519 

494 

990 

0 

283 

21 

295 

0 

0 

160 

178 

0 

104 

316 

568 

907 

320 

272 

22 

295 

333 

156 

0 

0 

0 

0 

386 

403 

821 

315 

296 

23 

303 

323 

347 

0 

124 

183 

0 

269 

314 

764 

315 

0 

24 

353 

300 

432 

216 

0 

0 

0 

278 

0 

3^*4 

307 

0 

25 

339 

0 

448 

0 

205 

0 

0 

276 

0 

399 

315 

306 

26 

338 

0 

339 

246 

0 

0 

0 

245 

279 

398 

0 

?**4 

27 

320 

0 

118 

103 

0 

0 

0 

0 

69 

327 

(l 

234 

28 

330 

109 

272 

247 

0 

0 

u 

0 

323 

327 

330 

267 

29 

318 

310 

261 

0 

0 

0 

0 

0 

268 

0 

329 

253 

30 

733 

0 

24b 

0 

0 

0 

340 

247 

0 

328 

0 

31 

830 

226 

319 

Jf  1 

TOTAL 

10,049 

9,959  4 

,789 

3,793 

2,998 

3,778 

3,767  8 

,  025 

10,561 

9,550 

7, 321 

5,578 

MEAN 

324 

332 

154 

122 

103 

122 

126 

259 

352 

30b 

236 

1 

MAX 

830 

784 

448 

291 

288 

616 

742 

605 

827 

99  0 

397 

324 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

19,930 

19,750  9 

,500 

7,520 

5,950 

7,490 

7,470  15 

,920 

20,960 

18,940 

14,520 

1 1,060 

CAL  YR 

1971  TOTAL  58,110.00 

MEAN 

159 

MAX  830 

MIN  0 

AC-FT  115,300 

WTR  YR 

1972  TOTAL  80,168.00 

MEAN 

219 

MAX  990 

MIN  0 

AC-FT  169,000 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285400  South  New  River  Canal  at  S-9,  near  Davie,  Fla. 


DISCHARGE. 

IN  i 

CUBIC 

FEET 

PER 

SECOND 

,  RATER 

YEAR  OCTOBER 

1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

0 

0 

258 

0 

196 

154 

0 

0 

281 

328 

746 

2 

296 

299 

0 

129 

142 

153 

114 

0 

276 

316 

629 

3 

248 

2b7 

0 

92 

0 

0 

185 

0 

27b 

299 

635 

4 

318 

0 

325 

103 

0 

0 

156 

0 

269 

0 

460 

b 

329 

0 

109 

123 

0 

0 

148 

0 

268 

323 

297 

6 

323 

112 

92 

0 

2b0 

0 

1  4  8 

0 

271 

329 

311 

7 

0 

612 

147 

0 

0 

103 

0 

0 

0 

288 

325 

6 

0 

387 

146 

92 

259 

93 

0 

0 

0 

332 

326 

9 

304 

298 

0 

275 

229 

93 

5.0 

0 

302 

682 

328 

10 

293 

265 

0 

0 

194 

93 

167 

0 

249 

786 

323 

1  1 

274 

0 

16b 

265 

142 

0 

0 

0 

249 

648 

300 

12 

2b4 

0 

147 

275 

194 

103 

0 

0 

270 

526 

300 

13 

271 

299 

129 

0 

137 

0 

0 

0 

294 

393 

299 

14 

0 

297 

111 

0 

161 

0 

0 

0 

352 

311 

298 

15 

0 

300 

235 

0 

161 

0 

0 

0 

666 

382 

0 

16 

283 

344 

234 

0 

161 

0 

0 

0 

623 

773 

325 

17 

169 

310 

216 

219 

161 

0 

0 

0 

379 

390 

299 

18 

188 

271 

119 

224 

152 

0 

0 

290 

326 

0 

269 

19 

0 

270 

138 

256 

248 

0 

0 

286 

324 

618 

269 

20 

220 

269 

0 

0 

152 

0 

0 

450 

313 

426 

269 

21 

0 

268 

129 

0 

157 

0 

0 

854 

321 

708 

290 

22 

0 

249 

246 

256 

189 

0 

0 

558 

340 

918 

0 

23 

0 

0 

0 

278 

153 

0 

0 

616 

347 

781 

875 

24 

1  1  1 

281 

0 

269 

153 

0 

0 

372 

335 

616 

864 

25 

307 

0 

0 

0 

153 

0 

0 

559 

323 

765 

786 

26 

24b 

330 

0 

257 

154 

351 

0 

303 

307 

696 

753 

27 

236 

298 

118 

0 

154 

345 

0 

287 

284 

385 

382 

28 

0 

241 

138 

0 

154 

239 

0 

316 

0 

313 

323 

29 

0 

289 

191 

248 

142 

0 

291 

624 

593 

0 

30 

321 

278 

0 

231 

198 

0 

293 

345 

643 

328 

31 

294 

123 

271 

321 

637 

TOTAL 

5,295 

6,834  3 

,394 

3 

,715 

4  , 

216 

2,338 

923.0 

0 

5,477 

9,565 

15,207 

1  1,606 

MEAN 

171 

228 

109 

120 

151 

75.4 

30.6 

0 

183 

309 

491 

387 

MAX 

329 

b  1 2 

325 

278 

260 

351 

165 

0 

854 

666 

918 

875 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-F  T 

10,500 

13,560  6 

,730 

7 

.370 

8, 

360 

4,640 

1.630 

0 

10,860 

18,970 

30,160 

23,020 

CAL  YR  1972  TOTAL  70.894.00 
WTR  YR  1973  TOTAL  68.570.00 


MEAN  194 
MEAN  188 


MAX  990 
MAX  918 


MIN  0 
MIN  0 


AC-FT  140.600 
AC-FT  136.000 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285400  South 

New  River 

Canal  at  S-9 

,  near  Davie,  Fla 

• 

DISCHARGE 

,  IN' 

CUBIC  FEET  PER 

SECOND , 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

apr  may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

324 

0 

0 

0 

0 

0 

223 

302 

0 

2 

321 

306 

0 

0 

0 

0 

267 

303 

0 

3 

318 

0 

0 

0 

0 

0 

274 

304 

0 

4 

298 

258 

0 

0 

0 

0 

266 

303 

318 

5 

297 

0 

0 

0 

0 

253 

254 

332 

316 

6 

0 

268 

0 

0 

0 

409 

292 

328 

315 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

236 

256 

326 

0 

8 

326 

246 

0 

0 

38 

0 

274 

322 

0 

9 

340 

277 

0 

0 

0 

0 

255 

319 

303 

10 

308 

0 

0 

0 

0 

156 

253 

312 

333 

11 

334 

0 

0 

0 

0 

354 

251 

316 

327 

12 

349 

0 

0 

0 

0 

603 

225 

332 

315 

13 

338 

198 

0 

0 

0 

338 

244 

327 

304 

14 

624 

139 

0 

0 

0 

298 

244 

565 

0 

15 

465 

0 

0 

0 

0 

275 

210 

425 

0 

16 

264 

220 

0 

230 

0 

336 

230 

320 

329 

17 

282 

0 

0 

248 

0 

330 

209 

320 

227 

18 

285 

406 

0 

0 

149 

292 

233 

320 

320 

19 

497 

454 

0 

0 

0 

251 

198 

320 

309 

20 

331 

496 

31 

0 

0 

289 

0 

323 

306 

21 

0 

233 

87 

0 

0 

262 

226 

322 

0 

22 

329 

.0 

0 

0 

0 

245 

0 

321 

0 

23 

325 

9.0 

0 

0 

0 

226 

223 

456 

280 

24 

291 

0 

0 

0 

0 

236 

0 

414 

309 

25 

300 

0 

0 

0 

0 

282 

0 

370 

323 

26 

289 

0 

0 

0 

0 

260 

207 

371 

322 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

261 

0 

330 

325 

28 

327 

0 

0 

0 

0 

239 

288 

329 

0 

29 

302 

0 

0 

0 

0 

241 

2bb 

327 

o 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

222 

279 

316 

315 

31 

TOTAL 

8,711 

3,510.0 

118 

4  78 

0 

187 

0  0 

6,894 

6 

,416 

10,275 

5,896 

MEAN 

281 

117 

3.81 

15.4 

0 

6.03 

0  0 

230 

207 

331 

197 

MAX 

624 

496 

87 

248 

0 

149 

0  0 

603 

292 

565 

333 

MIN 

0 

0 

u 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

17,280 

6,960 

234 

948 

0 

371 

0  0 

13,670 

12 

,730 

20,380 

11,690 

CAL  YR  1973  TOTAL  65,386.00  MEAN  179  MAX  9 1 B  MIN  0  AC-FT  129,700 

WTR  YR  1974  TOTAL  42,485.00  MEAN  116  MAX  624  MIN  0  AC-FT  H4.270 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285400  South  New  River  Canal  at  S-9,  near  Davie,  Fla. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  wATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1^75 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JliL 

AU(i 

SF- 

1 

322 

231 

0 

0 

0 

0 

0 

311 

423 

253 

0 

z 

321 

0 

312 

0 

0 

0 

0 

286 

982 

0 

259 

3 

321 

0 

298 

269 

0 

0 

0 

340 

845 

0 

29* 

4 

319 

0 

297 

0 

0 

0 

0 

358 

679 

251 

296 

5 

0 

0 

295 

0 

0 

0 

0 

292 

622 

277 

2  97 

6 

444 

245 

295 

0 

0 

0 

0 

292 

326 

249 

0 

7 

590 

0 

0 

300 

251 

0 

0 

273 

310 

330 

0 

8 

323 

292 

0 

0 

0 

0 

0 

281 

310 

242 

293 

9 

325 

0 

297 

303 

0 

0 

278 

349 

310 

0 

?94 

10 

328 

0 

0 

95 

0 

0 

308 

411 

310 

0 

293 

11 

320 

0 

298 

0 

0 

147 

317 

292 

309 

0 

293 

12 

284 

0 

0 

0 

0 

0 

319 

281 

655 

20  f 

29? 

13 

322 

0 

298 

0 

0 

0 

318 

262 

661 

261 

0 

14 

110 

0 

0 

281 

249 

0 

b6b 

214 

475 

270 

0 

15 

0 

295 

0 

0 

0 

0 

b4b 

214 

452 

272 

284 

16 

127 

0 

298 

0 

0 

0 

561 

0 

4h4 

0 

296 

17 

336 

0 

296 

269 

0 

0 

296 

263 

319 

0 

293 

18 

322 

0 

0 

0 

0 

0 

165 

0 

633 

106 

?9  2 

19 

315 

0 

299 

0 

0 

0 

937 

282 

5  m2 

292 

90-' 

20 

285 

0 

284 

282 

0 

0 

439 

166 

450 

263 

607 

21 

285 

258 

0 

0 

242 

0 

232 

0 

295 

28  2 

bn  l 

22 

2eb 

235 

0 

0 

0 

0 

272 

304 

333 

281 

319 

23 

268 

0 

277 

0 

0 

0 

255 

293 

343 

0 

3?n 

24 

269 

0 

0 

281 

0 

0 

270 

284 

330 

0 

315 

25 

257 

0 

0 

0 

0 

0 

249 

682 

3l'6 

242 

32  0 

26 

0 

129 

0 

0 

0 

0 

0 

851 

26  1 

24? 

316 

27 

0 

666 

298 

0 

0 

0 

325 

536 

249 

248 

69? 

28 

269 

174 

0 

239 

0 

0 

286 

580 

251 

245 

911 

29 

276 

0 

0 

0 

0 

482 

281 

2^4 

244 

965 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

281 

347 

253 

0 

1 , 030 

31 

269 

255 

J  u  u 

TOTAL 

7,924 

2,525  4 

,411 

2,574 

742 

147 

(l  8,234 

9,325 

13,263 

b  ♦  Ub4 

1  0,986 

MEAN 

256 

84.2 

142 

83.0 

26.5 

4.74 

0  266 

311 

426 

163 

366 

MAX 

590 

666 

312 

303 

251 

147 

0  937 

851 

982 

330 

1 ,030 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

u 

249 

0 

o 

AC-FT 

15,720 

5,010  8 

,750 

5,110 

1,470 

292 

0  16,330 

18,500 

26,310 

10,020 

21 ,79(1 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

45,006.00 

MEAN 

123 

MAX  666 

MIN  0 

AC-FT  89.270 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

65,185.00 

MEAN 

179 

MAX  1,030 

MIN  0 

AC-FT  129,300 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285410  South  New  River  Canal  at  U.S.  Highway  27  near  Davie,  Fla. 


LOCATION.—  Lat  26°03'40",  long  80°26'03",  in 
Highway  27,  0.6  mi  (1.0  km)  east  of  levee 


SW  quarter  sec. 27,  T.50  S. ,  R.39  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
37  and  12.5  mi  (19.3  km)  west  of  Davie. 


on  U.S. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1974  to  September  1975  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Maximum  gage  height  for  the  period  October  to  September,  5.07  ft  (1-545  m)  May  18;  minimum,  -0.37  ft  (-0.113  m)  Oct.  21. 

REMARKS. — Stage  regulated  by  pumpage  at  S-9  and  by  pumpage  into  the  canal  from  agricultural  lands  to  the  east  during  and  after 
periods  of  heavy  rainfall. 


GAGF  HFI^Hf 

9  T\»  f- 

p  FT 

.  "ATP-/ 

Y F  A 6  OCTOhh 

]  •-  JL 

TO  9 F p T F  6  6 F  w  1 97s 

DAY 

OCT 

NOV 

otc 

vM  N 

FFP 

M  A  W 

fc'A  Y 

J'JN' 

Ji  1 

A  1  *  : 

QC  1> 

1 

2.48 

1.5!) 

3.64 

3.25 

3.49 

3.76 

7.73 

?.°2 

2. 66 

3  .  s 

7.65 

? 

2 .65 

1.93 

3.46 

3  .  ho 

3.74 

3.74 

3.33 

2.6V 

2.51 

?  .  4  7 

3.10 

2.87 

3 

3.03 

?.4S 

2.36 

3.00 

■1.80 

3.76 

3 . 7  3 

3.6? 

2*60 

0 

*3.  ?7 

•?.  Qu 

4 

2.36 

3.05 

2.66 

3.24 

3.63 

3.74 

3.7? 

2.78 

1.89 

•  H  8 

2.09 

4  .  0? 

s 

3.12 

3.33 

2.71 

3. US 

3.67 

3.79 

3.26 

2.60 

2.6? 

1 .24 

1.90 

3.  on 

6 

3.12 

3.40 

3.40 

3.31) 

3.  *8 

7.79 

3  .  ]  6. 

2.49 

2.67 

1  .  7  6 

1.8  0. 

3.M 

7 

.49 

?  •  4  b 

3.60 

3.74 

3. IT 

7.78 

3.16 

3.45 

2.34 

2.4? 

1  .“? 

3. 4». 

e 

2.63 

2.65 

2.60 

3.7  3 

3.46 

3.73 

3.1? 

6.03 

2.4? 

2  .  “  3 

2.1  7 

2.74 

9 

3.14 

2.85 

3.50 

2.61 

3.87 

3.7  0 

3.11 

2.8? 

1.76 

?.  7  4 

2.96 

40 

10 

3.07 

3.00 

3.25 

3.43 

3.96 

3 . 6o 

3.(4 

3.18 

1.69 

2. 6  7 

7.07 

2.47 

11 

2.61 

3.2  0 

2.75 

3.  '3 

4.00 

3  . f  2 

?.  ^4 

2.6a 

2.73 

3.31 

2.61 

1? 

3.29 

3.35 

3.10 

3.4? 

4.01 

3.43 

3.0  1 

7.15 

2.24 

?|7-4 

2. 80 

2.24 

13 

2.76 

3.55 

3.50 

3  . 

4.03 

3.4  7 

3  .  '■? 

2.46 

2.44 

.  7  4 

2.36 

7.4  6 

14 

3.32 

3.50 

2.  1 5 

2.43 

3.04 

3.48 

8.66 

1  .ul 

2.78 

1  .6  1 

1  .°u 

7.77 

15 

3.79 

2.36 

2.66 

3.71 

3.63 

3.80 

1.14 

2.44 

1  .“0 

1.87 

?.6l 

16 

3.41 

2.9? 

3.10 

3.93 

3.83 

7.70 

2.9  7 

2.11 

3.46. 

2. 27 

2. 8  A 

3.0? 

17 

2.91 

3.13 

3.74 

2.41 

3.87 

3.83 

1.0. 

2.69 

2.1  1 

2.24 

2.06 

a.  6  6 

18 

2.08 

3.16 

3.50 

8.61 

3.69 

7.6? 

r.5 

4.73 

3.41 

2.26 

2.7“ 

2.4  0 

19 

2.71 

3.26 

3.25 

3.^4 

3.68 

3.77 

m  Q  a. 

1  .95 

2.40 

.44 

?.  03 

2.4  7 

?0 

2.68 

3.44 

3.05 

2.48 

3.«7 

7.75 

6.96 

2.24 
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1  .88 

21 

1.77 

3.13 
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3.6? 

3.43 

3.73 

l.nf 

3.64 

3.39 
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2.47 

2.°- 

?? 

2.09 
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2.71 

3.88 

3.o? 

3.44 

2  #  H4 

^  .  1  H 

2.40 

7.09 

23 

1.89 

2.0  6 

3.10 

3  . 

3  •  S3 

3.6? 

3.13 
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2.46 

?  •  1  s 

7.?o 

3.27 

?4 

1.76 
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3.40 

2.61 

3.66 

3 . 6  o 

1.11 

2.64 

2.31 

?.?!.' 

7.71 

3.?7 

25 

2.31 

3.30 

3.60 

3.38 

3.70 

7.47 

3  .  o  t 

2.40 

3.24 

^  .  ?4 

2.2? 

3.?9 

26 

2.99 

3.48 

3  • 

3.64 

3.77 

3 . 4^ 

3.06 

3.48 

.30 

?.4l 

2.78 

3.47 

27 

3.17 

2.97 

3.30 

3.94 

3. 60 

7.45 

3.04 

?.?7 

.3  7 

?.  1 

2.38 

7.77 

28 

1.60 

.72 

3. 1C 

3.24 

3.79 

7.46 

3.0  r’ 

2.56 

1.73 

?  .  0  9 

2.34 

29 

2.16 

3.27 

3.24 

3.60 

— 

— 

3.4? 

3.96 

2.30 

1.97 

2.24 

2.21 

.77 

30 

2.49 

3.62 

3.45 

3  •  3  o 

— 

— 

3.4) 

3.46 

2.52 

2.82 

2.4  7 

3.15 

1  .74 

31 

3.12 

2. B0 

?  •  46 

3.37 

?.«8 

^.?4 

3.36 

M£  AN 

2.61 

2.90 

3.23 

3.43 

3.7  0 

7.61 

3.0“ 

2.83 

2.36 

?.!  1 

2.66 

2.78 

MAX 

3.79 

3.62 

3.85 

3.99 

4.03 

3.63 

3.?7 

4.73 

3.46 

7.76 

7.77 

MIN 

.49 

.72 

2.35 

2.41 

2.  71 

2.99 

1.19 

.30 

.  74 

1.2  0 

.  77 

WTR  Y& 

1975  MEAN 

2.9? 

MAX  4.73 

*  TM  . 

30 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285420  West  Rolling  Oaks  Feeder  Canal  near  Davie,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26<’03'40",  long  80°23'23",  in  SW  quarter  sec. 30,  T.50  S.,  R.40  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  Griffin 
Road  about  200  ft  (60.7  m)  south  of  South  New  River  Canal  3.3  mi  (5.3  km)  east  of  levee  37,  and  9.7  mi  (15.6  km)  west  of  Davie. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1974  to  September  1975  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Maximum  gage  height  for  the  period  October  to  September,  5.30  ft  Cl. 615  m)  Oct.  15;  minimum;  0.76  ft  (0.232  m)  Sept.  29. 
REMARKS. — Water  levels  affected  by  pumpage  at  S-9,  S-13A  and  gated  control  structure  50  ft  (15.2  m)  to  the  north. 


<-i  fl  6  F  HFI(it-T.  TU  FFFT.  i-ATFc  YF  u  R  OCTObFw  ]  974  TO  SFPTFRFiFR  1976 


pay 

OCT 

r-o  v/ 

nt  c 

JAM 

F"6  8 

MAR 

APtv 

MAY 

JIJM 

JUL 

AMP 

«;fp 

1 

4  . 

3.66 

3.60 

3.70 

3.31 

3.56 

3.16 

2.90 

2.61 

2.94 

?  .  6  8 

3.4? 

2 

4.64 

3.9  0 

3.16 

3.40 

3.53 

3.56 

3.13 

2.H6 

2.6? 

2.00 

3.?4 

3.00 

3 

4.46 

4.30 

2.76 

3.20 

3.66 

3.66 

3.10 

2.83 

2.68 

1  .0? 

3.38 

3.01 

4 

4.07 

4.60 

3.26 

2.95 

3.59 

3.66 

3.0  9 

2.61 

2.14 

1  .29 

?.69 

3.07 

5 
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4.6? 

3.60 

3  •  hS 

3.6? 

3.95 

3.06 

2. 80 
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?  .  3  7 
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(S 

4 

4.30 

3.60 
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3.66 

3.63 
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2.6? 
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3.6? 
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3.00 
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3.12 
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3.61 

4.62 
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3.69 
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4.71 
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10 

4.93 
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3.0? 

3.09 
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1? 
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4.0? 

3.26 

3.7] 

3.64 

3.21 

3.0  3 

3.33 

2.66 
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3.06 

2.61 

13 

4.40 

4.70 

3.45 

3.74 
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3.33 
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3.30 

2.68 

1 .24 

2.61 

3.27 

14 
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3.76 
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2.95 
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16 
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3.64 
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3.0? 

2.94 

3.01 

3.25 

2.59 

3.00 

23 

3.06 
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3.66 
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3.44 
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3.47 

1.22 

2.65 

2.43 

3.46 

27 

4  .  S  6 

3.62 
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2.98 
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31 

3.64 
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3.66 
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2.96 

2.75 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285500  South  New  River  Canal  near  Davie,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°03'48",  long  80°18'50",  in  SW  quarter  sec. 25,  T.50  S.,  R.40  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 
Flamingo  Road  at  North  Fork  Snake  Creek  Canal  5  mi  (8  km)  west  of  Davie. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1939  to  June  1941;  October  1941  to  September  1943  weekly  stage;  October  1974  to  September  1975  (gage 
heights  only) . 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  June  1941  at  datum  0.15  (0.046  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  years  Maximum  gage  height,  4.87  ft  (1.484  m)  May  18;  minimum,  1.84  ft  (0.561  m)  June  10. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed  5.53  ft  (1.686  m)  present  datum,  Sept.  12,  1940;  minimum  gage  height  observed, 
0.35  ft  (0.107  m)  present  datum,  Dec.  17,  18,  1940. 

REMARKS. — Stage  is  affected  by  pumpage  at  S-9,  S-13A  and  irrigation  controls  along  the  canal. 


NaGF  HFIGHT.  TV  F  EF  1  •  ^'ATFo  YFAP  OCTOPFP  1974  TO  SEPTFMBE8  1976 
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3.05 

'^•46 

2.74 

3.13 
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3.69 
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2.78 
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2.98 
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2.89 
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3.26 

15 
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2.87 
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3.94 
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2.87 

3.35 
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3.49 
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3.0] 
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2.86 
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2.95 
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3.64 

24 
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3.60 

3.24 
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3.62 

3.63 
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3.00 

3.09 

3.4? 

3.06 

3.74 

25 

2.69 
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3.39 

3.60 

3.67 

3.60 

3.06 

2.92 

3.46 

3.16 

2.60 

3.6  9 
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3.17 

3.60 

3.66 

3.84 

3.74 

3.42 

3.03 

3.41 

2.38 
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3.70 

27 

3.41 

3.40 

3.03 

3  .  R8 

3.77 

3.36 

3.0? 

3.05 

2.26 

2.67 

2.66 
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28 

2.89 

3.10 

2.99 

3.11 

3.76 

3.36 

3.01 

3.15 

2.73 

2.66 

2.64 

2.44 

29 

2.75 

3.50 

3.09 

3.60 

— 

3.36 

2.98 

2.96 

3.31 

2.72 

2.61 

?  .  7C 

30 

3.34 

3.65 

3.40 

3.8  0 

— 

3.3b 

2.96 

3.04 

3.47 

2.66 

2.87 
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31 

2.97 

2.92 

2.95 
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3.06 
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3.42 
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3.50 
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3.57 

3.0  9 
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2.99 
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2.8? 
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3.95 

3.94 

3.75 

3.31 

4.62 

3.50 

3.26 

4.00 
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2.69 

2.87 

2.4  0 

2.93 

3.00 

3.23 

2.96 

2.66 

2.26 
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2.39 
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WTP  YP  1975  MEAN  3.23  MAX  4.62  M I N  1.98 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286100  South  New  River  Canal  at  S-13,  near  Davie,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°03'57",  long  80°12'32",  in  SW  quarter  sec. 25,  T.50  S. ,  R.41  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  18  ft 
(5  m)  from  north  bank,  150  ft  (46  m)  upstream  from  pump  station  13,  300  ft  (91  m)  west  of  U.  S.  Highway  441,  and  1.5  mi  (2.4  km) 
east  of  Davie. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1957  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years,  182  cfs  (5.154  cu  m/s),  131,800  acre-ft/yr  (162  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  360  cfs  (10.2  cu  m/s)  Oct.  17;  maximum  gage  height,  3.29  ft  (1.003  m)  Oct.  6; 
maximum  reverse  flow,  29  cfs  (1.11  cu  m/s)  Oct.  30;  minimum  gage  height,  0.31  ft  (0.094  m)  Dec.  3. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,050  cfs  (29.7  cu  m/s)  Jan.  25,  1963  and  Oct.  12,  1964;  maximum  gage  height,  3.93  ft 
(1.198  m)  Oct.  31,  1969;  maximum  reverse  flow,  657  cfs  (18.6  cu  m/s)  Sept.  12,  1962;  no  flow  for  some  days  in  most  years;  minimum 
gage  height,  -0.79  ft  (-0.241  m)  July  14,  1961. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  is  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Negative  figures  indicate  reverse  flow.  Flow  is 

regulated  by  pumpage  and  operation  of  gate  at  S-13.  Flow  is  affected  by  regulation  of  control  structure  13A  5  mi  (8  km)  upstream 
and  by  upstream  withdrawals  from  the  canal  during  the  growing  season  and  pumpage  into  the  canal  during  high  water. 

COOPERATION. — Gate-opening  and  pump  records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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0 

118 

216 

243 

59 

4 
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63 
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98 
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53 
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9 
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11 
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30 

0 

185 

74 

122 

75 

26 

12 

209  141 

40 

83 

2b 

0 

164 

79 

lbl 

50 

19 

13 

92  33 

b5 

34 

53 

0 

205 

44 

90 

16 

64 

1  A 

126  bb 

1 1 1 

38 

17 

27 

257 

77 

100 

22 

41 

lb 

293  bb 

140 

28 

39 

0 

202 

72 

1  04 

4? 

55 

lb 

322  117 

87 

36 

33 

0 

171 

44 

126 

145 

15 

17 

bb  0  134 

115 

38 

22 

0 

169 

52 

120 

155 

0 

18 

324  114 

7  8 

55 

0 

0 

254 

55 

149 

no 

44 

19 

223  86 

63 

35 

lb 

29 

214 

55 

151 

96 

116 

20 

192  6b 

66 

47 

39 

0 

145 

73 

110 

48 

140 

21 

132  74 

15b 

36 

21 

0 

101 

93 

112 

51 

85 

22 

72  80 

1  bb 

38 

19 

0 

99 

150 

172 

74 

100 

23 

104  58 

187 

49 

3.6 

0 

90 

126 

75 

176 

93 

24 

b9  57 

169 

56 

3  0 

0 

79 

153 

101 

234 

138 

2b 

94  bb 

18b 

24 

48 

33 

71 

246 

122 

67 

243 

2b 

261  63 

103 

31 

24 

0 

60 

228 

155 

37 

219 

27 

256  143 

bb 

19 

23 

0 

82 

170 

1  48 

35 

271 

db 

19b  100 

17b 

45 

15 

0 

105 

131 

119 

37 

225 

29 

-2 • b  d3 b 

168 

31 

0 

145 

151 

91 

51 

243 

30 

-29  224 

131 

0 

0 

179 

189 

75 

163 

.  240 

31 

51 

33 

TOTAL 

5,701.4  2,465.1  3 

,904 

1,481 

652.00 

304.8  0 

3,600 

3,321 

4  « 

171 

3,191 

3,355 

MEAN 

164  82.2 

126 

47.8 

23.3 

9.63  0 

116 

1  1  1 

135 

103 

112 

MAX 

3bU  d3b 

324 

123 

53 

41  0 

257 

246 

202 

243 

271 

MIN 

-29  -2<t 

40 

0 

0 

0  0 

0 

44 

bl 

16 

0 

AC-F  T 

11,310  4,890  .7 

,  7<*u 

2,940 

1 ,290 

605  0 

7,140 

6,590 

6  9 

270 

6,330 

6,650 

CAL  YR 

1974  TOTAL  32,135.00 

M£  AN 

88.0 

MAX  468 

MIN  -56  AC-FT 

63,740 

win  YR 

1975  TOTAL  32,l4b.3u 

MEAN 

86. 1 

MAX  360 

MIN  -29  AC-FT 

63 ♦ 7b  0 

SOUTHERN  FLORIDA  17  5 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286100  South  New  River  Canal  at  S-13,  near  Davie,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET.  FATEH  YEAH  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

1  .98 

1.64 

1  .63 

1.61 

1.76 

2 

1.94 

1  .69 

1.31 

1.70 

1.70 

3 

1  .86 

1.74 

1  .29 

1.71 

1.65 

A 

1  .94 

1.64 

1.71 

1.67 

1.76 

5 

2.29 

1.65 

1.69 

1.67 

1.71 

6 

2.78 

1.6b 

1.72 

1.74 

1.78 

7 

2.64 

1.65 

1.77 

1.66 

1.71 

8 

2.35 

1.69 

1.77 

1.69 

1.77 

9 

2.32 

1.65 

1.67 

1.63 

1.69 

10 

2.34 

1.75 

1.66 

1.69 

1.77 

1  1 

2.26 

1.79 

1.68 

1  •  66 

1.70 

12 

1.99 

1.70 

1.71 

1.65 

1.69 

13 

2.18 

1.67 

1.66 

1.69 

1.69 

14 

2.08 

1.69 

1.73 

1.67 

1.75 

15 

2.06 

1  .67 

1.71 

1.78 

1.70 

16 

1  .90 

1.74 

1.65 

1.70 

1.69 

17 

1.81 

1.74 

1.70 

1.67 

1.71 

18 

1.72 

1.74 

1.72 

1.72 

1.75 

19 

1  .83 

1  .69 

1.72 

1 .66 

1.75 

20 

1.84 

1  .65 

1.73 

1  .67 

1.67 

21 

1.79 

1  .68 

1.73 

1  .b7 

1.74 

22 

1.77 

1.73 

1.71 

1.63 

1.67 

23 

1.70 

1.64 

1.69 

1.71 

1.80 

24 

1.7b 

1.70 

1.6b 

1.69 

1.69 

25 

1.65 

1  .67 

1.67 

1.74 

1.68 

26 

1.74 

1.71 

1.67 

1.72 

1 . 76 

27 

1.71 

1.76 

1.66 

1.75 

1.65 

28 

1.68 

1.41 

1.73 

1.72 

1.74 

29 

1.64 

1.47 

1.77 

1.76 

30 

1.62 

1.51 

1.67 

1.72 

31 

1.62 

1.70 

1.70 

MEAN 

1.96 

1.67 

1.67 

1.69 

1.72 

MAX 

2.78 

1.79 

1.77 

1.78 

1.80 

MIN 

1.62 

1.41 

1.25 

1.61 

1.65 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1.69 

MAX  2.78 

FIN  1 

.12 

WTR  YP 

1975  MEAN 

1.70 

MAX  2.78 

MIN  1 

.29 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AbG 

SFR 

1.70 

1.70 

1.50 

1.7b 

1  .54 

1.57 

1.71 

1.70 

1  .67 

1.45 

1.73 

1.71 

1.64 

1.7? 

1.67 

1.70 

1.42 

1.68 

1 .36 

1  .60 

1  .69 

1.66 

1  .69 

1  .43 

1.67 

1.73 

1  .60 

1 .63 

1.68 

1  .69 

1  .  *,6 

1.67 

1  .81 

1.57 

1.7? 

1.68 

1  .66 

1.71 

1.68 

1.46 

1.51 

1.75 

1.73 

1.63 

1.70 

1.69 

1.6  0 

1 .58 

1.74 

1  .bB 

1.61 

1.70 

1  •  b^ 

1.76 

1 .65 

1.71 

1.77 

1.61 

1.69 

1.65 

1.7b 

1.6  7 

1 .69 

1  .68 

1  •  b<? 

1.73 

1.68 

1 .69 

1.69 

1.64 

1.76 

1.61 

1.7b 

1.65 

]  • 

1 .69 

1.69 

1.77 

1.58 

1.7b 

1.65 

1.71 

1.63 

1  .63 

1.78 

1 .6? 

1.76 

1  .b5 

1.70 

1.70 

1.71 

1.68 

1.62 

1.86 

1.65 

1.66 

1  .69 

1.73 

1.64 

1.62 

1.81 

1.66 

1.66 

1.64 

1.72 

1.70 

1.61 

1.77 

1 .68 

1 .64 

1 .64 

1 .64 

1.72 

1.57 

1.72 

1.71 

1 .60 

1.68 

1.74 

1.72 

1.57 

1.79 

1.68 

1.63 

1.63 

1.76 

1.70 

1.55 

1.78 

1.69 

1 .69 

1.61 

1.76 

1.66 

1.5b 

1.80 

1.72 

1.68 

1.67 

1.76 

1.70 

1  .55 

1.76 

1.70 

1.61 

1.68 

1.67 

1.72 

1.61 

1.75 

1.73 

1.66 

1  .68 

1.65 

1.74 

1.71 

1.72 

1.74 

1.82 

1.67 

1.6b 

1.74 

1.72 

1.74 

1.76 

2 .  1 

1 .66 

1.61 

1.61 

1.71 

1.73 

1.89 

1.69 

1.70 

1 .66 

1.59 

1.66 

1.75 

1.87 

1.74 

1  .67 

1.65 

l.bl 

1.63 

1.70 

1  .  78 

1.71 

1.61 

1.68 

1.63 

1.61 

1.73 

1  .  76 

1  .68 

1  .65 

1 .64 

1  .67 

1.60 

1.77 

1.74 

1  •  b  2 

1.72 

1.63 

1.73 

1.72 

1.57 

1.64 

1.81 

1.68 

1  .63 
i  .55 

1.70 

1.73 

1 .68 

1 .69 

1.6  3 

1.71 

1.71 

1  •  bb 

1  .65 

1 .69 

1.78 

1.72 

1.86 

1 .89 

2.01 

1.73 

1.7b 

1.59 

1  .55 

1.42 

1.64 

1  .  -16 

l.bl 

1.61 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286101  South  New  River  Canal  below  S-13,  near  Davie,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°03'57',  long  80°12'32",  in  SW  quarter  sec. 25,  T.50  S.,  R. 41  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  pump 
station  13,  150  ft  (45.7  m)  west  of  U.S.  Highway  441  and  1.5  mi  (2.4  km)  east  of  Davie. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1955  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.36  ft  (1.024  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.23  ft  (-0.375  m)  Apr.  30. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.98  ft  (1.213  m)  Sept.  8,  1965;  minimum,  -1.97  ft  (-0.600  m)  Apr.  28,  1963. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  below  pump  station  13.  Stage  is  basically  tidal,  but  at  times  is  affected  by  gate  operation  and 
pumping  at  S-13.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and  minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT, 

IN 

FEET,  WATER 

YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DFC 

JAN 

FFR 

r>AR 

AMD 

may 

JUN 

JDL 

AUG 

«;fp 

1 

2.42 

1.96 

2.16 

1 .60 

1.01 

1.61 

1.29 

.92 

1.77 

1.62 

1.27 

1.9? 

2 

2.39 

2.10 

1 .66 

1  .54 

.87 

1.57 

1.19 

1.01 

1.57 

1.77 

1.53 

1.94 

3 

2.40 

2.05 

1  .65 

1.61 

.83 

1.77 

1.10 

.92 

1.49 

1 .83 

1  .63 

1.98 

4 

2.55 

1.93 

1.52 

1.57 

1 .02 

1.22 

1.0  1 

1.16 

1.43 

?.  nf, 

1.48 

2.0? 

5 

2.88 

1  .87 

1.59 

1.40 

1.17 

1  .27 

1 .06 

1.31 

1.57 

2.10 

1.31 

2.0? 

6 

3.36 

1.59 

1.56 

1 .45 

1.56 

1.16 

1.21 

1.31 

1.64 

1.67 

1.45 

1.96 

7 

3.13 

1.74 

1.73 

1 .47 

1.66 

1.20 

1.31 

1.28 

1.63 

2.ol 

1.61 

2.00 

8 

2.79 

1.74 

1.77 

1 .32 

1.57 

1.31 

1.37 

1.53 

1.61 

2.06 

1.60 

1.88 

9 

2.78 

1.87 

1.49 

1.75 

1.52 

1.46 

1.87 

1.68 

1.83 

2.03 

1.76 

1.6? 

10 

2.76 

2.15 

1 .44 

1  .49 

1  .69 

1 .44 

1.60 

1.63 

1.77 

2.03 

1.9? 

1.37 

1  1 

2.77 

2.25 

1.51 

1 .52 

1.49 

1 .34 

1  .67 

1.73 

1.69 

1  .99 

1.87 

1.37 

1? 

2.56 

?.  40 

1.63 

1  .58 

1.42 

1  .44 

1.51 

1.75 

1.55 

2.15 

1.76 

1.5? 

13 

2.62 

2.23 

1 .58 

1.17 

1.32 

1.41 

1.40 

1.67 

1  .64 

2.1  1 

1.68 

1.71 

14 

2.72 

2.24 

1  .55 

.96 

1.36 

1.40 

1  .44 

1.84 

1.80 

1.92 

1  .63 

1.8? 

15 

2  •  64 

2.08 

1.87 

1.19 

1 .37 

1 .36 

1.23 

1.71 

1 .90 

1.79 

1.63 

1.80 

16 

2.41 

1.86 

1  .65 

1.17 

1.21 

1 .34 

1.19 

1.63 

1.81 

1 .78 

1.81 

1.91 

17 

2.37 

1.76 

1 .60 

1.15 

1.04 

1.27 

1.18 

1.38 

1.91 

1.-7 

1.79 

2.00 

18 

2.25 

1  .58 

1.49 

1 .09 

1.10 

1.31 

1  .29 

1.51 

1.72 

1  .65 

1.75 

?.  1  4 

19 

2.43 

1 .44 

1  .47 

l."l 

1 .20 

1.38 

1 .2« 

1.52 

1  .66 

1.49 

1  .«1 

2.17 

20 

2.36 

1  .29 

1  .47 

1.18 

1.32 

1  .39 

1 .24 

1  ,«2 

1.64 

1.60 

1  .PI 

?.  0? 

?1 

2.29 

1.31 

1.41 

.95 

1.19 

1.36 

1.49 

1.94 

1.78 

1.71 

1.69 

1.96 

2? 

2.16 

1.30 

1 .27 

•  94 

1 .39 

1 .42 

1  .69 

1.97 

1.71 

1.85 

1.59 

2. 00 

23 

2.00 

1  .26 

1.21 

1.12 

1.60 

1.40 

1 .66 

1.88 

1.78 

1.94 

1.61 

1.98 

2  4 

2.12 

1  .20 

1  .36 

1 .23 

1.80 

1.52 

1 .62 

1.90 

1.79 

2  .|>2 

1.66 

1.64 

?5 

2.06 

1.45 

1.38 

1 .36 

1.81 

1 .38 

1  .52 

1.85 

2.06 

2.ii3 

1.8? 

1  .80 

26 

2.09 

1.77 

1  .26 

1 .49 

1  .54 

1  .36 

1  .48 

1.73 

1.99 

2.  r'h 

1 .76 

1  .80 

27 

2.02 

1  .98 

1.14 

1  .47 

1.76 

1  .51 

1.47 

1.78 

1.97 

1.81 

1  .68 

1.76 

2  8 

2.10 

2.00 

1 .48 

1  .55 

1.59 

1.61 

1 .57 

1.79 

1.78 

1 .64 

1.70 

1.60 

29 

2.15 

2.05 

1.59 

1.40 

- 

— 

1  .69 

1  .  75 

1.70 

1.66 

1.71 

1.69 

1.73 

30 

2.11 

2.12 

1  •  bt 

1  .27 

- 

— 

1 .66 

1.17 

1.88 

1.68 

1  •  ^5 

1.68 

1.76 

31 

1.97 

1.57 

1.14 

1  .44 

1.95 

1.49 

1.87 

MF  AN 

2.44 

1.82 

1.55 

1.31 

1.37 

1.41 

1 .7* 

1.60 

1.72 

1  .  -4 

1  .66 

1 .84 

MAX 

3.36 

2.40 

2.18 

1.61 

1.61 

1.69 

1.69 

1.97 

2.06 

2.16 

1.9? 

?  .  1  7 

MIN 

1  .97 

1 .20 

1.14 

.94 

.83 

1.16 

1.01 

.92 

1.43 

1.40 

1.27 

1.37 

CAL 

yo 

19  74  MF  AN 

1  .57 

MAX  3.36 

HN  . 

56 

wT  R 

yp 

1  V76  MF  AlY 

1 .66 

MAX  3.36 

MIN  . 

83 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286101  South  New  River  Canal  below  S-13,  near  Davie,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF  8 

M  A  R 

APR 

MAY 

J  M  M 

Jl'L 

Alifi 

cru 

1 

1.03 

.08 

.75 

-.27 

-.77 

-.34 

-.48 

-1.02 

.36 

.04 

-.1U 

.24 

2 

1.11 

.11 

•  36 

-.32 

-.97 

-.38 

—  .36 

-1.05 

.22 

.40 

-.01 

• 

3 

.83 

.33 

-.07 

-.25 

-.85 

-.44 

-.38 

-.52 

.11 

•  6  5 

-.03 

.  1  1 

4 

1.16 

.30 

-.18 

-.33 

-.58 

-.45 

-.39 

-.40 

O 

o 

• 

.60 

-.32 

.  1  ' 

5 

1  .40 

.13 

-.12 

-.28 

-.58 

-.30 

-.60 

-.48 

-.01 

.77 

-.69 

.06 

6 

1.89 

-.16 

-.04 

-.34 

-.36 

-.22 

-.26 

-.39 

-.02 

.  A  0 

-.69 

• 

7 

1.93 

-.01 

.05 

-.37 

.03 

-.22 

-.30 

-.52 

-.1« 

.31 

-  .  4  ^ 

.08 

8 

1  .68 

-.04 

-.10 

-.40 

-.09 

-.23 

-.14 

-.42 

-.16 

.27 

-.3] 

-.04 

9 

1  .65 

.15 

-.43 

-.34 

-.13 

-.23 

-.20 

-.15 

-.114 

.19 

-.1  7 

-.33 

10 

1  .68 

.25 

-.44 

-.52 

-.12 

-.19 

-.28 

-.25 

-.27 

.  1 1 

.04 

-1.06 

1  1 

1.61 

.45 

-.26 

-.26 

-.11 

-.19 

-.23 

-.12 

-.4  0 

.27 

-.  1  2 

*  * 

12 

1.23 

.53 

-.18 

-.22 

-.23 

-.27 

-.26 

-.21 

-.28 

.39 

-.14 

-.23 

13 

.76 

.34 

-.47 

-.58 

-.37 

-.25 

-.36 

-.16 

-.11 

.37 

-.09 

.  1  1 

14 

1.02 

.20 

-.13 

-.63 

-.25 

-.24 

-.c  1 

.01 

.10 

.11 

-.32 

.26 

15 

1.09 

.13 

.31 

-.69 

-.22 

-.34 

-.57 

-.0  2 

•  2a 

.  '9 

-.16 

.28 

16 

.93 

-.02 

.20 

-.53 

-.36 

-.40 

-.67 

-.17 

-.04 

.07 

.11 

.  -6 

IT 

.68 

-.14 

-.OH 

-.96 

-.42 

-.32 

-.48 

-.17 

.02 

-.02 

.)  r 

.36 

18 

.43 

-.01 

.04 

-.49 

-.32 

-.14 

-  . 

-.0  7 

-.12 

-.,o7 

.1 1 

.43 

19 

.70 

-.04 

.04 

-.46 

-.17 

-.17 

-.67 

.02 

-.25 

-.2/ 

.1,0 

.86 

20 

1.06 

-.16 

.16 

-.60 

-.39 

-.16 

-.49 

-.09 

-.17 

—  .27 

.17 

.46 

21 

1.08 

-.06 

.07 

-.99 

-.28 

-.31 

-.40 

.08 

“  •  1  ^ 

—  .20 

.07 

.32 

22 

.79 

-.08 

-.03 

-.94 

-.23 

-.27 

-.16 

-.07 

-.14 

.24 

-.15 

.44 

23 

.69 

-.26 

-.14 

-.74 

-.PR 

-.23 

-.3  0 

-.14 

-.10 

•  'r  5 

.03 

.27 

24 

.91 

-.23 

-.26 

-.77 

-.22 

-.27 

-.65 

-.12 

-.04 

.38 

.11 

.  0  2 

25 

.73 

-.16 

-.36 

-.68 

-.19 

-.41 

-  .  R  A 

-.26 

.30 

.62 

.23 

.26 

26 

.79 

.06 

-.64 

-.44 

-.45 

-.60 

-.61 

-.19 

.36 

.  34 

.20 

27 

.71 

.55 

-.50 

-.59 

-.31 

-.61 

-.61 

-.02 

.40 

.  39 

.17 

.41 

28 

.59 

.71 

-.26 

-.54 

-.28 

-.48 

-.77 

-.14 

.26 

•  4  H 

.  1  9 

.20 

29 

.52 

.60 

-.35 

-.70 

— 

-.37 

-.78 

.08 

.1? 

.  1  9 

.18 

.30 

30 

.32 

.51 

-.32 

-.69 

-.47 

-1  .23 

.41 

.17 

.05 

.  1  9 

.40 

31 

.26 

-.40 

-1.01 

-.46 

.35 

-.13 

.20 

MEAN 

1.01 

.14 

-.12 

-.55 

-.34 

-.32 

-.45 

-.20 

.01 

.22 

-.06 

.16 

MAX 

1.93 

.71 

.75 

-.22 

.03 

-.14 

-.14 

.41 

.40 

.77 

.23 

.86 

MIN 

.26 

-.26 

-.64 

-l.oi 

-.97’ 

-.61 

-1.23 

-1.05 

-.40 

-.2  7 

-1 .06 

CAL  YO 

1974  MFAN 

-.16 

MAX  1.93 

M  TNI  -] 

.35 

WTF  YR 

1975  MFAN 

-.04 

MAX  1.93 

VTN)  -1 

.23 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02286143  Intracoastal  Waterway  at  Port  Everglades,  at  Hollywood,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°05'31",  long  80°06'42",  in  NW  quarter  sec. 24,  T.50  S. ,  R.42  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  sea 

wall  of  north  dock  of  U.S.  Naval  Ordinance  Laboratory  at  Port  Everglades,  200  ft  (61  m)  south  of  Port  Everglades  Channel,  in  Hollywood. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1968  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  about  0.24  ft  (0.073  m)  below  mean  sea  level  (by  water  levels). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.81  ft  (1.161  m)  Oct.  6;  minimum,  -1?&8  ft  (-0.512  m)  Mar.  27. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.90  ft  (1.188  m)  Oct.  25,  1973;  minimum,  -1.95  ft  (-0.594  m)  May  13,  1968. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  at  the  inlet  to  Port  Everglades.  The  stage  record  published  is  the 
maximum  and  minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT, 

IN 

FEET,  WATER 

YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

D/VY 

OCT 

MOV 

DfC 

)A.N 

FFR 

A  R 

A  P  h' 

MAY 

JUN 

JI'L 

Mjr, 

1 

2.97 

2.77 

2.76 

2.79 

1.77 

2.43 

2.  O'i 

1.89 

2.25 

1.6? 

1  .7? 

?  #  ^4 

? 

3.01 

2.88 

2.62 

2.49 

1.40 

3.77 

1.6? 

1  .85 

1  .98 

1  .92 

2.16 

2.68 

3 

3.16 

2.7h 

2.44 

2.79 

1  .46 

2.0  8 

1.74 

1.72 

1.9? 

2.14 

1 .94 

2.78 

4 

3.23 

2.73 

2.3? 

?.?? 

1 .63 

1.91 

1.0? 

1.79 

1  .99 

2.  ■> 6 

?.?o 

2.88 

5 

3.55 

2.61 

2.29 

1 .90 

1.69 

1 .89 

1  .50 

2.04 

2.0  8 

2.45 

1.99 

2.90 

A 

3.81 

2.41 

2.18 

1  .69 

2.06 

1.72 

1  .69 

3.  ]  8 

2.13 

?.?H 

?.?4 

?.°4 

7 

3.53 

2.43 

2.39 

1  .93 

2.22 

1  .76 

1  .9? 

2.16 

2.24 

2.70 

2. 4a 

3.04 

8 

3.23 

2.40 

2.46 

1 .98 

2  •  ?8 

1.77 

2.06 

2.21 

2.27 

2.7  0 

2.46 

?.  *4 

9 

3.32 

2.42 

2.21 

1 .93 

2.09 

1  .97 

?.'  4 

2.39 

2.49 

2.-6 

2.87 

?  .  ?  6 

1(1 

3.24 

3.14 

2.10 

2.14 

2.3? 

2.11 

2.37 

2.74 

2.44 

2.76 

2.74 

2.1  3 

1  1 

3.21 

3.37 

2.36 

2 . 06 

2.21 

2.03 

2.31 

2.40 

2.35 

?•>-  0 

2.7“ 

2.07 

1  2 

3.11 

3.40 

2.46 

2.41 

2.03 

✓  .  1* 

?.?o 

2.46 

2  • 

2.91 

2.59 

2.17 

13 

3.28 

3.20 

2.31 

1 .86 

1  .89 

2.24 

2.1? 

2.31 

2.26 

2.73 

2.74 

?.?4 

14 

3.50 

3.23 

2.23 

1 .78 

1.93 

's  .  o  S 

?  •  0  *• 

2.36 

2.60 

2.48 

?.?o 

2.3c. 

15 

3.54 

2.98 

2.46 

1  .46 

1.87 

1  .99 

1.4  7 

2. 38 

2.56 

2.33 

2.1-' 

2. 4  8 

1  A 

3.2A 

2.6  3 

2.37 

1  .76 

1.72 

1.91 

1 .93 

2.28 

2.43 

?.?9 

2.46 

17 

3.07 

2.42 

2.26 

1  .7? 

1  .53 

2.0  0 

1 .97 

2.0  5 

2.48 

2. 0  1 

2.70 

2 .70 

1« 

2.92 

2.41 

2.06 

1 .67 

1.56 

2.16 

2.0? 

2.02 

2  •  4  3 

2.02 

2.47 

2.74 

19 

3.0  9 

2.23 

1  .93 

1  .47 

1  .63 

2.17 

1  .94 

2.08 

2.38 

1  .47 

2.4? 

20 

2.96 

2.10 

1  .84 

1  .47 

1.77 

1  .98 

1.84 

2.40 

2.30 

2.0  4 

2.41 

2.48 

21 

2.66 

2.16 

1.77 

1  .4? 

1 .69 

2.0  1 

2.27 

2.7? 

2.4? 

2.4? 

2 . 2  4 

2.6? 

22 

2.51 

1 .66 

1.57 

1 .74 

2.03 

1 1  .99 

2.47 

2.41 

2.4) 

2.44 

2.16 

2.04 

23 

2.29 

1 .60 

1  .50 

1  .65 

2.29 

2.13 

2.6- 

?. 

2.49 

2.45 

2. 27 

2.4  3 

2* 

2.59 

1.91 

1  .53 

1.74 

2.64 

2.21 

2.7- 

2.76 

2.40 

2.70 

2.7(1 

?.?1 

25 

2.53 

2.09 

1  .7? 

2.02 

2.67 

2.20 

2.71 

2.62 

2.46 

2.68 

2.44 

2.76 

2A 

2.50 

2.44 

1.77 

2.26 

2.57 

2.33 

2.61 

2.64 

2.45 

2.47 

2.74 

2.34 

27 

2.45 

2.66 

1  .  64 

2.3  0 

2.67 

2.47 

2.46 

2.45 

2.23 

2.44 

?  .  2  4 

2.27 

28 

2. 61 

2.74 

2.07 

?  •  *3 

2.64 

2.6? 

2.26 

2.37 

2.15 

2.4  1 

2.26 

2.04 

29 

2.77 

2.72 

2.34 

2.27 

- 

— 

2.72 

2.0  9 

2.39 

2.0? 

2.24 

2 . 2  4 

?.?o 

30 

2.72 

2.76 

2.48 

2.16 

- 

— 

2.3  0 

2.0  3 

2.34 

2.0  0 

1  .L5 

2.13 

2.17 

31 

2.72 

2.44 

1  .77 

2.23 

A4 

1  .74 

2.31 

3.01 

2.62 

2.17 

1.94 

2.01 

2.13 

2.12 

2.31 

2.31 

2.76 

2.33 

?.4c 

MAX 

3.81 

3.50 

2. 76 

2.43 

2.67 

2.72 

2.7- 

2.81 

2.60 

2.41 

2.67 

3.04 

MIN 

2.29 

1.80 

1  .50 

1.36 

1.40 

1.72 

1  .58 

1.7? 

1.4? 

1 .79 

1.7? 

2.0  4 

CAL 

yd 

1  97^  MF  AN 

2.22 

max  3.81 

*  TM  1 

.  1 1 

yd 

1975  “C4N 

2.32 

max  3.61 

m  r  m  1 

.34 
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02286143  Intracoastal  Waterway  at  Port  Everglades,  at  Hollywood,  Fla. 


MINIMUM 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

6'0  V 

ofc 

J  AN 

FF8 

m  A  P 

A 

may 

JUN 

Jl'L 

AUG 

QFP 

1 

.30 

-.42 

-.71 

-1.13 

-1.48 

-1.11 

-.73 

-.80 

.22 

-.16 

-.33 

.04 

? 

.18 

-.43 

-.76 

-.92 

-1.31 

-.86 

-.49 

-.36 

.08 

-.05 

-.24 

-.03 

3 

.09 

-.'•17 

-.76 

-.76 

-1.02 

-.84 

-.39 

-.24 

-.02 

.03 

-.43 

-.36 

4 

.20 

-.33 

-.63 

-.85 

-.80 

-.84 

-.46 

-.01 

-.20 

.23 

-.68 

-.62 

S 

.81 

-.41 

-.47 

-.69 

-  .66 

-.47 

-.48 

.03 

-.27 

.  1  2 

-1.13 

-.76 

6 

"*4V 

-.37 

-.74 

-.  14 

-.27 

-.24 

.  06 

-.29 

-.42 

-1.23 

-.91 

7 

.98 

-.34 

-.36 

-.72 

-.28 

-.32 

-  .  ?4 

-.13 

-.45 

-.39 

-1.11 

-1  .06 

M 

.8? 

-.27 

-.7  0 

-.87 

-.31 

-.36 

-.29 

-.41 

-.56 

-.64 

-1.21 

-1.2? 

9 

.90 

.  0  0 

-.96 

-.94 

-.5  0 

-.31 

-.49 

-.43 

-.58 

-.60 

-1.08 

-1.14 

ID 

.73 

•  ('4 

-.69 

-,9fl 

-.32 

-.39 

-.48 

-.62 

-.85 

-.74 

-.82 

-1 .08 

1  1 

.39 

.08 

-.79 

-.  76 

-.44 

-.47 

-.44 

-.64  - 1 . 0 1 

-.59 

-.90 

-l.oi 

1? 

-.01 

-  *  0  s 

-.73 

-.6? 

-.87 

-.88 

-.68 

-.83 

-.47 

-.77 

-.47 

13 

-.07 

-.72 

-.63 

-1  .  '5 

-.66 

-  .  84 

-.87 

-.8? 

-.5? 

—  .58 

-.7? 

-.18 

14 

-.16 

-.4  0 

-.69 

-.37 

-.61 

-.69 

-.96 

-.88 

-.31 

-.42 

-.69 

.11 

IS 

-.2  0 

-.42 

-.63 

-.68 

-.61 

-.6.2 

-.87 

-.67 

-.31 

-.42 

-.39 

.11 

16 

-.46 

-.M 

-  .49 

-.71 

-.63 

-.81 

-.80 

-.67 

-.40 

-.39 

-.24 

.24 

1  7 

-.*3 

—  .44 

-.17 

-.67 

-.71 

-  .80 

-.60 

-.48 

-.37 

-.69 

-.15 

.18 

16 

-.43 

-.31 

-.30 

-.86 

-.41 

-.36 

-.4 

-.55 

-.59 

-.65 

-.2« 

.32 

19 

.09 

-.33 

-  •  Oh 

-.49 

-.32 

-.38 

-.46 

-.87 

-.76 

-.95 

-.28 

.14 

20 

.39 

-.31 

—  •  0  9 

-.62 

-.6? 

-.19 

-.82 

-.47 

-.85 

-.7  4 

-.31 

.00 

21 

•  82 

-.12 

-.26 

-.62 

-.39 

-  .  44 

-.56 

-.71 

“*•80 

-.59 

—  .04 

?? 

•  5*^ 

-.12 

-.36 

-.82 

-.71 

-.41 

-.4 

-.77 

-.82 

-.49 

-.48 

.  1  6 

?3 

.37 

-.'■I 

-  • 

-.93 

-.88 

-.68 

-,«8 

-.69 

-.28 

-.42 

-.04 

24 

.-1 

-.14 

-.81 

-.44 

-.88 

-.89 

-1  .09 

-.«2 

-.61 

-.13 

-.25 

-.24 

?s 

.68 

-.31 

-1.03 

-.93 

-1.06 

-1.14 

-1.23 

-.96 

-.37 

-.03 

.01 

.02 

26 

.28 

-.1  1 

-1  .20 

-1.10 

-1.43 

-1.46 

-1.22 

-.80 

-.28 

-.01 

-.03 

.07 

PI 

.19 

-.31 

-1.36 

-1.51 

-1 .30 

-1.68 

-1.14 

-.64 

-.24 

.08 

-.02 

.07 

?e 

.13 

-.42 

-1 .37 

-1.89 

-1.13 

-1.85 

-1.00 

-.41 

-.19 

.  1  5 

-.0? 

-.05 

-.03 

-.t0 

-1.30 

-1.61 

-1.25 

-.9? 

-.25 

-.23 

.00 

.14 

-.05 

30 

-.26 

-.6  0 

-  1 .46 

-1.67 

— 

-1.13 

-.77 

.04 

-.11 

-.05 

.10 

-.09 

31 

-.44 

-1.47 

-1.61 

-.87 

.05 

-.19 

.01 

Mr  am 

.24 

-.30 

-.73 

-.44 

-.73 

-.TP 

-.67 

-.48 

-.44 

-.34 

-.47 

-.26 

MAX 

.98 

•  (>  h 

-.06 

-.14 

-.19 

-.24 

.  0  6 

.2? 

.23 

.14 

.32 

MIN 

“  •  4^ 

-.61 

-1.47 

-1.67 

-_1  .86 

-1.68 

-1.23 

-.96 

•1.01 

-.66 

-1.23 

-1  .?? 

CAL  Y9 

1974  M5  AN 

-.89 

ma*  .96 

MM  -  1  # 

70 

WTP  Y9 

1978  M FAN 

-.49 

f'tx  *  u  H 

v!M  - 1 . 

8m 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286160  Intracoastal  Waterway  at  Hollywood,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26<*00'52",  long  80#07'09",  In  NE  quarter  sec. 14,  T.51  S.,  R.42  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 
municipal  boat  dock,  1,000  ft  (305  m)  north  of  bridge  on  State  Highway  820,  in  Hollywood. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1950  to  July  1954,  February  1968  to  current  year.  Published  since  February  1968  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  0.05  ft  (0.015  m)  below  mean  sea  level  (Broward  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.30  ft  (1.006  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.27  ft  (-0.387  m)  Jan.  30,  31. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.98  ft  (1.213  m)  Oct.  25,  1973;  minimum,  -1.46  ft  (-0.445  m)  Jan.  9,  1970. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  the  Intracoastal  Waterway  at  Hollywood,  Fla.  The  stage  record  published 
is  the  maximum  and  minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT,  IN 

FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

OAY 

OCT 

rnv 

DEC 

vhM 

FFH 

M  A  P 

A  P 

Km  Y 

JUN 

JI.L 

AUG 

qPD 

1 

2.66 

2.23 

2.26 

1.79 

1.25 

1.95 

1  .64 

1.41 

1.91 

1.60 

1.43 

?.ir 

2 

2.63 

2.27 

2.0? 

1.60 

1.15 

1.86 

1  i* 

1.48 

1.7? 

1.67 

1  .60 

2.2? 

3 

2.61 

2.21 

1.91 

1 .61 

1.05 

)  .56 

1.4] 

1.51 

1.70 

1  ."7 

1.63 

2.28 

4 

2  •  6^) 

2.23 

1 .66 

1.79 

1  .?o 

1 .43 

1.27 

1.64 

1.6? 

]  .99 

1.66 

?.?“ 

5 

3.03 

2.01 

1 .84 

1.4b 

1.35 

1.61 

1.26 

1.76 

1.70 

2.16 

1.64 

2.33 

6 

3.30 

1.78 

1  .76 

1.53 

1.50 

1.43 

1.43 

1.90 

1.80 

2.01 

1.83 

?.  lc 

7 

3.14 

1.69 

2.oi 

1  .  A9 

1.70 

1.41 

1  .69 

1 .83 

1 .84 

?.?n 

2.10 

2.17 

A 

2.83 

1  .98 

1.97 

1.56 

1.75 

1  .53 

1.71 

1.81 

1.91 

2.1  1 

2.06 

9 

2.96 

2.10 

1 .69 

1  .53 

1.60 

1.99 

1.61 

1.91 

1.91 

2.  D4 

2.19 

1.76 

10 

2.9? 

2.3« 

1  .57 

1 .69 

1.80 

1.74 

1 .83 

1 . 86 

1.83 

2.?8 

2.24 

1  .84 

11 

2.68 

2.67 

1.66 

1 .60 

1.66 

1  .65 

1  .-'6 

2.01 

1.86 

2.26 

2.1? 

1.67 

12 

2.66 

2.6? 

1 .9a 

1.71 

1  .55 

1.74 

1  .71 

l.«4 

1.87 

2.  a0 

2.0  9 

1.74 

13 

2.72 

2*46 

1.79 

1  .A0 

1  .5? 

1.79 

1  .6*- 

1.87 

1 .96 

2.18 

1.93 

1.8-1 

1* 

2.92 

2.50 

1.73 

1.13 

1 .49 

1.61 

1  .67 

1.87 

2.06 

2.04 

1.81 

l.°6 

15 

2.87 

2.36 

?.C0 

1  .30 

1 .50 

1.57 

1  .66 

1.83 

2.21 

1.90 

1.93 

?.o? 

16 

2.65 

2.08 

1  .9? 

1.35 

1.40 

1.50 

1  •  A  u 

1 .66 

2.06 

1.91 

2.02 

2.14 

17 

2.6? 

1  .92 

1.83 

1  .27 

1.22 

1  .47 

1 .4  4 

1  .68 

2.0? 

1.69 

1.88 

2.20 

16 

2.4? 

1.74 

1  .63 

1 .20 

1.30 

1 .6? 

)  .69 

1 .60 

1.94 

1.65 

1  .94 

2.37 

19 

2.56 

1.6? 

1  .60 

1.06 

1.30 

1.70 

1.66 

1.75 

1 .86 

1  .64 

2.03 

2.31 

20 

2.43 

1.52 

1  .56 

1.16 

1.37 

1.5? 

1.56 

2.14 

1.81 

1.76 

2.01 

2.17 

21 

2.24 

1  .48 

1  .A9 

1.1? 

1.35 

1.61 

1  .98 

2.19 

1.96 

2.06 

1.88 

2.13 

22 

?.oa 

1.37 

1.27 

1  .  •>  6 

1.63 

1.6? 

2..'1 

2.25 

1.89 

2.  r  a 

1.76 

2.17 

23 

2.03 

1  .c? 

1.21 

1.20 

1.91 

1.67 

2.07 

2.16 

1 .96 

?.06 

1.74 

?.]4 

?4 

2  •  ?4 

1.6? 

1  .22 

1.35 

2.10 

1  .62 

2.0a 

2.10 

1.93 

2.19 

1.87 

1.83 

?s 

2.26 

1.74 

1.33 

1.60 

2.00 

1.69 

1  .99 

2.0  7 

1.96 

2.28 

?m0? 

1.93 

26 

2.23 

2.0  3 

1.3? 

1  .65 

1 .88 

1  .66 

1.69 

?.  09 

2.01 

2.28 

1.96 

1.80 

27 

2.09 

2.20 

1 .63 

1 .60 

2.0? 

1 .78 

1 .9*- 

2.0  5 

2.1*3 

2.10 

1.87 

1.82 

?8 

2.25 

2.27 

1.66 

1.70 

1.91 

1.97 

1.90 

2.01 

1.84 

2.12 

1 .90 

1  .71 

29 

2.32 

2.21 

1.71 

1.6b 

2.00 

1  .6a 

1.91 

1.66 

1  .97 

1.91 

1  .Or- 

30 

2.2a 

2.25 

1  .7v 

1.65 

?.oi 

1  .?<■ 

1.95 

1.67 

1.71 

1 .8(1 

1.78 

31 

2.22 

1 .86 

1.35 

1.70 

1.93 

1  .UQ 

1.86 

MEAN 

2.66 

?.  OS 

1.70 

1  .87 

1.55 

1  .67 

1  .66 

1.88 

1 .88 

2.0  0 

1.69 

?.o? 

MAX 

3.30 

2.6? 

2.26 

1.61 

2.10 

2.01 

2.0  f 

2.25 

2.21 

2.4  0 

?.?4 

2.37 

MIN 

2.03 

1.37 

1.21 

1 .06 

1.05 

1.4  1 

1  .?A 

1  .41 

1.6? 

1.60 

1  .43 

1  .68 

CAL  YD 

1974  mfin 

1.6? 

MAX  3.30 

"IN  .91 

wTR  yo 

1975  mf  AN 

1 .66 

'•'AX  3.30 

"IN  ].0b 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286160  Intracoastal  Waterway  at  Hollywood,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Pay 

OCT 

ffOV 

r-f-  c 

.  1  ^  M 

FtP 

•*9  AP 

A  1-  P 

may 

JON 

JOL 

AUG 

6  F  P 

l 

.41 

-.3? 

-  •  4  (. 

-.Hp 

-1  .  lb 

-  .  HO 

-.7  1 

-.62 

.09 

-.27 

-.38 

-.08 

2 

.45 

-.36 

-.64 

—  .76 

-.96 

-.76 

—  .  L, 

-.37 

-.03 

-.14 

-.39 

-.06 

3 

.27 

-.33 

-.6  1 

—  .63 

-.HO 

-.62 

-.25 

-.10 

-.02 

-.49 

-.22 

4 

.30 

-  . 

-.73 

-.66 

-.59 

—  .66 

-.13 

-.29 

.  1  7 

-.63 

-.27 

s 

.64 

—  .  ?  9 

-.4  7 

-.73 

-.SO 

-.56 

-.62 

-.06 

-.30 

.  1  4 

-.pa 

-.31 

8 

1.10 

-.39 

-.39 

—  .7? 

-.30 

-.43 

-.4'! 

-.07 

-.36 

-.28 

-.81 

-.44 

7 

1  .ns 

-.22 

-  •  dt. 

—  •  7S 

-.30 

-.43 

-  t  "Jw 

-.18 

-.46 

-.’9 

-.6? 

-.47 

8 

.72 

-.32 

-.61 

-.43 

-.34 

-.44 

-.3  1 

-.34 

-.43 

-.34 

-.61 

-.6? 

9 

.HP 

-.1? 

-.91 

-.62 

-.4  0 

-.44 

-.60 

-.  96 

-.49 

-.18 

-.63 

-.77 

1  n 

.61 

-.1  3 

-.91 

-.SO 

-.41 

-.46 

-.48 

-.66 

-.28 

-.47 

-.73 

1  1 

.65 

-.06 

-.79 

-.66 

-.66 

-.46 

-.42 

-  •  36 

-.65 

-.  1  2 

-.61 

-,6H 

1  2 

.30 

.09 

-  •  h  h 

-.7? 

-.60 

-.47 

-.64 

-.49 

-.56 

-.12 

-.3° 

-.34 

13 

•  1  9 

-.21 

-.66 

-  #  -is 

-.66 

-.-8 

-.77 

-.69 

-.46 

-.23 

-.63 

-.17 

1* 

.14 

-.26 

*4 

-1  .  ,6 

-.63 

-.60 

-.76 

-.43 

—  •  2  h 

-.27 

-.60 

.03 

1  5 

-.IS 

-.24 

-  •  b  1 

-.93 

-.67 

-.73 

-.7' 

-.44 

-.14 

-.  11 

-.31 

.10 

It 

-.11 

-.4  0 

-.41 

-.77 

-.68 

-.70 

-.80 

-.67 

-.26 

-.21 

•  1  B 

17 

-.1  « 

-.*-3 

-.67 

-.74 

-.6  0 

-.61 

-.47 

-.25 

-.47 

-.27 

.21 

18 

.10 

-  .  3S 

-.4  1 

-.62 

-.SO 

-.35 

-.61 

-.4Q 

-.40 

-.66 

-.2° 

.3? 

1  9 

.  1  7 

-.36 

*  •  h  0 

— .  ss 

-.45 

-.67 

-  •  A  6 

-.56 

-.61 

-.26 

.26 

?o 

.33 

-.31 

-.24 

-.  70 

-.6S 

-.37 

-.66 

-.34 

-.63 

-.6  1 

-.22 

.0? 

?l 

.32 

-.16 

-.44 

-•M0 

-.59 

-.50 

-.64 

-.35 

-.54 

-.36 

-.30 

-.02 

22 

.36 

-.34 

-  .  bo 

-.60 

-.<•4 

-.47 

-.41 

-.46 

-.61 

-.28 

-.36 

.  1  3 

23 

.21 

-.63 

-.-■2 

-.59 

—  .38 

-.66 

-.49 

-.52 

-.1  3 

—  .  3  H 

.07 

?4 

.61 

-.27 

-.”3 

-.90 

-.S4 

-.55 

-.72 

-.56 

-.49 

.00 

-.31 

-.22 

AS 

•  4  ^ 

-.36 

-.96 

-.94 

-.6? 

-  .  H  2 

-  •  9  " 

-.60 

-.26 

.  "8 

-.1  1 

-.09 

26 

.  1  9 

-.33 

-.29 

-.97 

-.97 

-1.10 

-  •  8  A 

-.60 

-.13 

.11 

-.07 

-.06 

27 

.  1  6 

”#  1  S 

-1.07 

1  ."7 

-.61 

-1.17 

-.76 

-.44 

-.IS 

.'■7 

-.1  1 

-.04 

28 

.08 

-.30 

-1.1? 

-1.15 

-.69 

-l.oi 

-.7fi 

-.40 

-.1° 

.11 

-.OP 

-.14 

29 

.01 

-.41 

-1.09 

-1.22 

-  •  8  0 

-.84 

-.23 

-.29 

-.0  1 

-.0? 

-.1  3 

30 

-.16 

-  .  4^ 

-  1 . 0  1 

-1.27 

-.76 

-.76 

.03 

-.14 

-.16 

-.06 

-.16 

31 

—  •  ?9 

-1.02 

-1.27 

-  .80 

.01 

-.25 

-.14 

MP4M 

.31 

-.27 

“  •  8  f> 

-.78 

-.63 

-.62 

-.f  •' 

-.37 

-.36 

-.19 

-.96 

-.1  6 

VAX 

1.10 

.09 

-.<^4 

1  .  o  7 

-.30 

-.36 

-.31 

.03 

.0“ 

.17 

-.02 

.3? 

M  I  M 

-.29 

-.62 

-1.13 

-1 .27 

-1.16 

-]  .17 

-.9  1' 

-.60 

-.66 

-.66 

—  .88 

-.77 

CAL 

YP 

]  974  Ml-  AN 

-.46 

MAY  1.10 

■  IW  -1 

.41 

w  TP 

Y» 

]  97S  '•Phil 

-•39 

"AY  1.10 

UM  -1 

.27 
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Figure  8.  Location  of  gaging  stations  in  the  portion  of  the  Everglades  and  southeastern  coastal  area  south  of  latitude  26  degrees; 
Florida  Bay  and  the  Florida  Keys 
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EVERGLADES  AND  SOUTHERN  COASTAL  AREA 
02266170  Intracoastal  Waterway  at  Golden  Beach,  Fla. 

LOCATION. •— Lat  25°57'36",  long  SO^'IS",  in  NE  quarter  sec. 2  T.52  S.  ,  R.42  E.  ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south 
side  of  bridge  on  Verona  Ave.,  1.0  mi  Cl- 6  km)  south  of  the  Broward  County  line  at  Golden  Beach. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1969  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.11  ft  (0.948  m)  Oct.  6;  minimum,  -1.36  ft  (-0.415  m)  Jan.  31,  Feb.  1. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.37  ft  (1.027  m)  Oct.  25,  1973;  minimum,  -1.56  ft  (-0.475  m)  Jan.  9,  1970. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  the  Intracoastal  Waterway  at  Golden  Beach,  Fla.  The  stage  record 
published  is  the  maximum  and  minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

2.60 

2.20 

2.21 

1  .79 

1.17 

2 

2.57 

2.21 

1.99 

1.80 

1.17 

3 

2.3b 

2.16 

1.86 

1.79 

1.20 

4 

2.45 

2.19 

1.71 

1.82 

1.39 

5 

2.78 

2.02 

1.88 

1.41 

1.41 

6 

3.11 

1.80 

1.76 

1  .49 

1.88 

7 

3.05 

1.87 

1.97 

1.46 

1  .84 

a 

2.78 

1.93 

1.94 

1.51 

1.58 

9 

2.90 

2.09 

1.63 

1.50 

1.75 

10 

2.92 

2.37 

1  .55 

1.70 

1.86 

n 

2.69 

2.67 

1  .82 

1  .59 

1.75 

12 

2.66 

2.84 

1.91 

1.75 

1.66 

13 

2.73 

2.43 

1.78 

1.45 

1  .55 

14 

2.93 

2.52 

1.75 

1.06 

1.48 

15 

2.87 

2.38 

2.03 

1  .29 

1.50 

16 

2.70 

2.06 

1  .89 

1.37 

1  .41 

17 

2.56 

1.90 

1.70 

1.24 

1  .22 

18 

2.40 

1.74 

1.58 

1  .27 

1.32 

19 

2.53 

1.67 

1.56 

1.23 

1.26 

20 

2.39 

1.52 

1.57 

1.28 

1 .28 

21 

2.23 

1.50 

1.44 

.92 

1.37 

22 

1.89 

1  .32 

1.14 

1.01 

1.70 

23 

1  .92 

1.48 

1.21 

1 .15 

1.98 

24 

2.23 

1.59 

1.22 

1.34 

2.17 

25 

2.21 

1.74 

1  .27 

1.59 

1.96 

26 

2.20 

1  .98 

1.24 

1.66 

1.96 

27 

2.07 

2.16 

1.40 

1.61 

2.05 

2« 

2.22 

2.24 

1.49 

1.71 

2.03 

29 

2.36 

2.16 

1  .66 

1.66 

30 

2.21 

2.26 

1.79 

1.43 

31 

2.22 

1.86 

1.34 

MEAN 

2.51 

2.03 

1.67 

1.46 

1.60 

MAX 

3.11 

2.84 

2.21 

1.82 

2.17 

MIN 

1.89 

1.32 

1.14 

.92 

1.17 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1.79 

MAX  3.11 

MIN  . 

67 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1.85 

MAX  3.11 

MIN  . 

92 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 .93 

1 .66 

1.40 

1.79 

1.42 

1.42 

1 .86 

1  .47 

1.52 

1.59 

1.54 

1.56 

1.47 

1.47 

1.57 

1.60 

1.77 

1 .64 

1.39 

1.27 

1.73 

1.50 

1.88 

1.63 

1.64 

1.37 

1.78 

1  .62 

2.01 

1.67 

1 .36 

1.46 

1.93 

1.7  4 

1  .°2 

1.97 

1 .34 

]  .66 

1.83 

1.78 

2.08 

2.21 

1.52 

1.78 

1.84 

1.85 

2.18 

2.18 

1.55 

1  .66 

1.94 

1.86 

2.2  8 

2.12 

1.73 

l.PP 

1  .«9 

1.73 

2.21 

2.21 

1 .64 

1  .94 

2.00 

1.58 

2.24 

2.06 

1.75 

1.75 

1 .86 

1.84 

2.32 

2.01 

1 .85 

1.63 

1.59 

1.92 

2.08 

1.82 

1.67 

1  .62 

1.91 

1.96 

1.99 

1.74 

1.51 

1.41 

1.87 

2.19 

1  .P5 

1.87 

1  .60 

1 .48 

1.88 

2.01 

1 .83 

1.89 

1 .46 

1  .49 

1.67 

1.99 

1.60 

1  .80 

1 .68 

1.60 

1.62 

1.90 

1.54 

1.84 

1.78 

1  .62 

1.80 

1.83 

l.c« 

1.97 

1  .49 

1  .53 

2.13 

1.74 

1.62 

2.16 

1 .56 

1  .95 

2.12 

1.90 

1.94 

1.96 

1.65 

2.02 

2.20 

1.84 

2.04 

1.84 

1  .76 

2.1** 

2.19 

1.94 

2.15 

1  .77 

1.90 

2.12 

2.09 

1.87 

2.23 

1.73 

1.74 

2.04 

1.92 

1.78 

2.18 

2.08 

1.63 

2.00 

1.58 

1.95 

2.24 

2.04 

1.83 

1.77 

1  .85 

1.97 

2.09 

1.90 

2.08 

1.96 

1.79 

1.78 

2.1  1 

1.99 

2.07 

1  .79 

1.75 

1 .56 

1.95 

1.96 

2.10 

1.56 

1.72 

1.59 

1.66 

1 .84 

1.73 

1.69 

1  .  ^  7 

1.90 

1.69 

1.70 

1.83 

1.81 

1.94 

1.90 

2.10 

2.14 

2.20 

2.19 

2.32 

2.21 

1.34 

1.27 

1.40 

1.50 

1.42 

1.42 

SFP 

2. 1« 
2.2b 
2.35 
2.35 
2.38 

2.22 
2.22. 
2. OR 
1.82 
1  .A3 

1.79 
1.81 

1.80 
1 .95 
2.07 

2.22 

2.29 

2.47 

2.37 

2.2b 


2.2b 


l.PP 

1.07 


1.99 

l.PP 
1.73 
1.91 
1  .P7 


2. OP 
2.47 
1  .b  3 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MEA 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 
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1974 

1975 


EVERGLADES  AND 

SOUTHEASTERN 

COASTAL 

AREA 

02286170 

Intracoastal 

Waterway  at 

Golden  Beach,  Fla. 

MINIMUM 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

EFR 

MAR 

APK 

MAY 

JIJN 

JUL 

SFP 

.25 

-.40 

-.37 

-.90 

-1.36 

-.85 

-.73 

*-.55 

-.10 

-.41 

-.4  0 

-.07 

.21 

-.44 

-.60 

-.84 

-1.12 

-.83 

-.58 

-.34 

-.24 

-.25 

-.41 

-.  0? 

.06 

-.43 

-.73 

-.65 

-.88 

-  •  86 

-.53 

-.20 

-.24 

-.13 

-.62 

-.23 

.03 

-.32 

-.75 

-.79 

-.57 

-  •  64 

-.48 

-.02 

-.47 

.00 

-.67 

-.26 

.43 

-.35 

-.50 

-.74 

-.60 

-.67 

-.37 

-.11 

-.42 

-  .  7 

-.88 

-.28 

.94 

-.47 

-.49 

-.80 

.14 

-.28 

-.34 

-.14 

-.50 

—  .  38 

-.77 

-.42 

.84 

-.29 

-.36 

-.39 

-.32 

-.49 

-.36 

-.21 

-.62 

-.32 

-  #  6* 

—  .  4  P 

.57 

-.36 

-.69 

-.81 

-.53 

-.60 

-.29 

-.40 

-.53 

-.47 

-.66 

.75 

-.26 

-.50 

-.80 

-.54 

-.52 

-.48 

-.38 

-.66 

-.33 

-.66 

-.78 

.69 

.09 

-.98 

-.87 

-.50 

-.49 

-.47 

-.49 

-.82 

-.4  2 

-.67 

-.74 

.42 

-.12 

-.84 

-.68 

-.46 

-.53 

-.36 

-.49 

-.82 

-.26 

-.69 

-.66 

.13 

.04 

-.75 

-.75 

-.59 

-.50 

-.68 

-.66 

-.69 

-.91 

-.63 

-.30 

.03 

-.35 

-.75 

-.96 

-.70 

-.42 

-.80 

-.60 

-.58 

-.98 

-.69 

-.17 

.11 

-.34 

-.94 

-1.11 

-.73 

-.58 

-.72 

-.48 

-.43 

-.45 

-.65 

.02 

.03 

-.30 

-.57 

-.97 

-  •  64 

-.76 

-.8] 

-.53 

-.24 

-.49 

-.41 

.  1  4 

.22 

-.44 

-.49 

-.77 

-.75 

-.69 

-.87 

-.64 

-.36 

-.37 

-.38 

.20 

.20 

-.55 

-.37 

-.74 

-.76 

-.61 

-.61 

-.50 

-.39 

-.64 

-.60 

.22 

.25 

-.39 

-.52 

-.74 

-.58 

-.31 

-.67 

-.57 

-.47 

-.69 

-.43 

.37 

.04 

-.43 

-.32 

-.63 

-.64 

-.48 

-.6  0 

-.51 

-.66 

-.68 

-.37 

.  26 

.20 

-.37 

-.31 

-.79 

-.66 

-.41 

-.54 

-.37 

-.75 

-  •  ^6 

-.22 

.00 

.17 

-.30 

-.54 

-.94 

-.35 

-.51 

-.44 

-.48 

-.67 

-.43 

-.29 

.05 

.14 

-.42 

-.69 

-.97 

-.65 

-.22 

-.43 

-.60 

-.74 

-.96 

-.41 

.09 

.13 

-.24 

-.67 

-.98 

-.56 

-.51 

-.67 

-.69 

-.65 

-.22 

-.42 

.17 

.56 

-.33 

-.90 

-.48 

-.40 

-.48 

-.70 

-.70 

-.63 

-.12 

-.34 

-.18 

.37 

-.06 

-.53 

-.90 

-.79 

-.78 

-.9] 

-.87 

-.37 

-.0  3 

-.1? 

-.08 

.34 

-.38 

-1.01 

-.97 

-.99 

-1.12 

-.89 

-.91 

-.28 

-.02 

-.08 

.01 

.11 

-.23 

-1.15 

-1.18 

-.86 

-1.13 

-.84 

-.77 

-.32 

-.04 

-.16 

.01 

.07 

-.38 

-1.18 

-1.16 

-.82 

-.94 

-.77 

-.73 

-.35 

•  l  4 

-.12 

-.1  1 

.03 

-.50 

-1.13 

-1.19 

— 

-.76 

-.82 

-.61 

-.43 

-.12 

.01 

-.19 

.23 

-.48 

-1 .06 

-1.28 

-.70 

-.63 

-.27 

-.31 

-.93 

-.08 

-.16 

-1.03 

-1.36 

-.29 

.20 

-.33 

-.70 

-.87 

-.65 

-.63 

-  .60 

-.47 

-.49 

-.9  0 

-.43 

-.14 

.94 

.09 

-.31 

-.39 

.14 

-.22 

-.29 

-.02 

-.10 

.  0  4 

.  0  1 

.37 

.38 

-.55 

-1.18 

-1.36 

-1.36 

-1.13 

-.91 

-.91 

-.82 

-.aQ 

-.88 

-.78 

MEAN 

-.50 

MAX  .94 

MIN  -1 . 

44 

MF  AN 

-.45 

MAX  .94 

MIN  - ]  . 

36 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02286200  Snake  Creek  Canal  at  N.  W.  67th  Avenue,  near  Hialeah,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°57'50",  long  80#18'40",  in  SW  quarter  sec. 36,  T.51  S.  ,  R.40  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 

center  of  span  on  downstream  side  of  bridge  at  N.  W.  67th  Avenue,  6.0  mi  (9*6  km)  north  of  Hialeah,  Dade  County,  10.9  mi  0-7.5  km) 
upstream  from  salinity-control  structure  29,  and  11  mi  Q7.7  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1959  to  February  1962  (gage  heights  only),  March  1962  to  current  year.  Published  since  October  1961. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of  Transportation  bench  mark). 
Prior  to  Mar.  15,  1962,  water-stage  recorder  10  ft  (3  m)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 13  years  (1962-1957)  310  cfs  (8.779  cu  m/s),  224,400  acre  ft/yr  (277  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  682  cfs  (19.3  cu  m/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  3.63  ft  (1.106  m)  July  1,  2; 
minimum  daily  discharge,  21  cfs  (0.59  cu  m/s)  Aug.  10;  minimum  gage  height,  1.92  ft  CO. 585  m)  Apr.  6,  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,550  cfs  (43.9  cu  m/s)  Mar.  10,  1969;  maximum  gage  height,  4.53  ft  (1.381  m)  Oct. 
31,  1969;  maximum  reverse  flow,  537  cfs  (15.2  cu  m/s)  Sept.  8,  1965;  minimum  gage  height,  0.58  ft  CO. 177  m)  June  22,  1960. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  affected  by  regulation  at  salinity-control  structure  29,  at  times  by  tide,  and  is  occasionally  reversed. 
Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained  from  recording  deflection  meter. 

REVISIONS  (WATER  YEARS).— WRD  Florida  1974:  1969. 
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02286200  Snake  Creek  Canal  at  N.W.  67th  Avenue,  near  Hialeah,  Fla. 
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'everglades  and  southeastern  coastal  area 

02286300  Snake  Creek  Canal  at  S-29,  at  North  Miami  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°55'41",  long  80°09'22",  in  SE  quarter  sec. 9,  T.52  S.,  R.42  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  downstream 

side  of  bridge  on  West  Dixie  Highway  in  North  Miami  Beach,  25  ft  (8  m)  from  right  bank,  0.3  mi  (0.5  km)  upstream  from  salinity-control 
structure  29,  and  0.4  mi  (0.6  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

RECORDS  AVAILABLE. — January  1959  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 16  years,  383  cfs  (10.85  cu  m/s),  277,300  acre-ft/yr  (342  cu  hra/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,630  cfs  (46.2  cu  m/s)  July  2;  maximum  gage  height,  2.79  ft  CO-850  m)  Oct.  6; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  -0.51  ft  (-0.155  m)  Sept.  9,  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  4,100  cfs  (116  cu  m/s)  Sept.  19,  1964;  maximum  gage  height,  3.88  ft  Cl. 183  m)  Sept. 

8,  1965;  no  flow  for  some  days  for  each  year;  minimum  gage  height,  -1.00  ft  (-0.305  m)  Feb.  4,  1970. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  is  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  the  operation  of  salinity- 
control  structure  29  and  by  some  upstream  pumpage  for  irrigation.  Discharge  computed  from  continuous-velocity  record  obtained 
from  recording  deflection  meter,  and  head-discharge  relations. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286300  Snake  Creek  Canal  at  S-29,  at  North  Miami  Beach,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02286320  Biscayne  Canal  at  Red  Road,  near  Opa-locka,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°54'47",  long  80°17'37",  in  NE  quarter  sec. 24,  T.52  S.,  R.40  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  120  ft  (37  m) 
upstream  from  bridge  on  Red  Road,  250  ft  (76  m)  west  of  Opa-locka  U.S.  Coast  Guard  Air  Station,  and  2.5  mi  (4.0  km)  west  of  Opa-locka. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — February  1941  to  May  1945  (about  twice  monthly),  March  1946  to  June  1948  (monthly),  and  March  1951  to  current  year 
gage  heights  only.  Published  since  October  1962. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Feb.  12,  1942,  nonrecording  gage 
at  site  170  ft  (52  m)  downstream  at  datum  1.14  ft  (0.347  m)  lower  and  Feb.  12j  1942,  to  June  16,  1948,  at  datum  1.34  ft  (0.408  m) 
higher.  March  28,  1951,  to  July  12,  1960,  water-stage  recorder  at  site  170  ft  (52  m)  downstream  at  present  datum. 


EXTREMES. — Current  year: 
Period  of  record: 
Feb.  17,  22,  1954. 


Maximum  gage  height,  2.50  ft  (0.762  m)  Oct.  7;  minimum,  1.54  ft  (0.469  m)  Apr.  11. 
Maximum  gage  height  observed,  8.12  ft  (2.475  m)  at  present  datum  Oct.  16,  1947;  minimum, 


0.57  ft  (0.174  m) 


REMARKS.— Water 
9  mi  (14  km) 


level  at  this  station  affected  by  inflow  from  several  lateral  canals,  by  regulation  at  salinity-control  structure 
downstream  and  at  times  by  tide. 


28, 


GAGF  HEIGHT.  IN  FFFT.  WATF9  YFAP  0CT0PFP  1974  TO  SFPTFMMFP  1975 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286340  Biscayne  Canal  at  S-28,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — (revised)  Lat  25°52'41",  long  80°11'35",  in  SE  quarter  sec. 31,  T.52  S.,  R.42  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
on  upstream  side  of  footbridge,  100  ft  (335  m)  upstream  from  salinity-control  structure  28,  0.7  mi  (1.1  km)  upstream  from  U.  S. 
Highway  1,  1.2  mi  (1.9  km)  above  mouth,  and  1.7  mi  (2.9  km)  north  of  north  boundary  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1962  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  April,  1975, 
at  site  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 13  years,  110  cfs  (3.115  cu  m/s),  79,640  acre-ft/yr  (98.2  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  487  cfs  (13.8  cu  m/s)  Oct.  6;  maximum  gage  height,  2.52  ft  (0.768  m)  Oct.  7; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.95  ft  (0.290  m)  Sept.  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,640  cfs  (46.4  cu  m/s)  May  29,  1966;  maximum  gage  height,  4.24  ft  (1.292  m)  Oct.  31, 
1965;  no  flow  on  some  days  each  year;  maximum  reverse  flow,  835  cfs  (23.6  cu  m/s)  Sept.  8,  1965,  from  hurricane  tide;  minimum  gage 
height,  -0.34  ft  (-0.104  m)  May  8,  1962. 

REMARKS.- — Records  poor.  Flow  is  at  times  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  the  operation  of 

salinity-control  structure  28,  300  ft  (91  m)  downstream.  Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained  from  recording 
deflection  meter. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE.  IN  CUR  I C  FEE’  PER  RECORD.  WATER  YEAR  0CTCBE 0  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286340  Biscayne  Canal  at  S-28,  near  Miami,  Fla. 


CAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  WATFR  YFAP  OCTOHFP  ]974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EFR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

A  UK 

CFO 

1 

1.90 

2.05 

2.00 

1 .98 

1.9? 

1  .99 

1.76 

1.84 

2.00 

2.00 

1 .98 

2.07 

2 

2.13 

2.05 

1.95 

1.97 

1 .93 

1 .99 

1.74 

1.82 

2.03 

1 .96 

1.89 

?.oi 

3 

2.19 

2.04 

2.00 

1.96 

1.95 

1  .96 

1  .74 

1.81 

2.04 

1  .93 

1.86 

?  .  0  R 

4 

2.11 

1  .99 

2.07 

1.97 

1.90 

1.93 

1.7? 

1.79 

2.06 

2.03 

?.  ]  0 

2.01 

5 

2.13 

1 .99 

2.15 

1  .97 

1 .9? 

1  .98 

1.69 

1.74 

2.05 

?  .  0  8 

2.09 

2.0? 

6 

2.05 

1.99 

2.15 

1 .98 

1 .9? 

1 .99 

]  .64 

1.75 

1.93 

1  .°2 

?  .  0  7 

2.1  1 

7 

2.03 

1.99 

2.14 

2.04 

1  .91 

2.00 

1.6? 

1.78 

2.05 

?.  04 

?.  05 

1  .68 

8 

2.04 

1.98 

2.14 

1.97 

1  .90 

2.00 

1.67 

1.89 

2.07 

2.04 

?  .  1  2 

2.07 

9 

2.23 

1.98 

2.10 

1.95 

1.90 

1  .99 

1.64 

1.95 

2.09 

?  .  06 

?.  1  7 

2.0? 

10 

2.24 

1.98 

2.04 

1.97 

1.90 

1.97 

1.60 

2.04 

2.10 

2.06 

2.0? 

2.07 

1  1 

2.05 

1.98 

1.99 

1  .97 

1.91 

1  .93 

1.59 

2.04 

2.09 

2.0  3 

2.14 

2.10 

1? 

2.12 

2.01 

2.00 

1.97 

1.93 

1.92 

1  .66 

1.95 

2.08 

2.05 

2.13 

2.10 

13 

2.18 

1.98 

2.00 

1.96 

1.94 

1 .90 

1  .89 

1.96 

2.03 

?.P7 

?.l? 

2.06 

14 

2.12 

1  .96 

2.02 

1.94 

1  .93 

1.89 

)  .95 

2.12 

2.03 

2.06 

2.13 

2.01 

15 

2.08 

1.97 

2.10 

1.91 

1.91 

1.97 

2.0  0 

2.08 

2.03 

?  .  O  4 

2.1? 

1.98 

16 

1.95 

1.97 

2.12 

1  .95 

1  .95 

2.03 

1 .09 

1 .96 

2.01 

2.09 

? .  1  1 

1.98 

17 

2.04 

1.96 

2.11 

1 .96 

1.93 

2.01 

1 .98 

2.08 

2.03 

2.11 

?  .  0  9 

1 .96 

18 

1.99 

1.97 

2.06 

1 .98 

1.91 

2.01 

1  .9? 

2.04 

1.98 

?.  0  8 

2.07 

2.0? 

19 

2.05 

1 .98 

2.04 

1 .99 

1.94 

1.97 

1  •  9  ( 

2.11 

1.98 

?.  1  0 

?  .  0  9 

1 .99 

20 

2.04 

1  .96 

2.01 

1  .98 

1 .88 

1 .90 

1  .90 

2.16 

1.92 

2.05 

2.08 

1  .97 

21 

1  .98 

1.95 

2.00 

1.98 

2.02 

1 .89 

1 .89 

2.09 

1.96 

2.16 

2.10 

2.06 

22 

2.01 

1  .9? 

1.91 

1.94 

2.02 

1  .89 

1.91 

2.06 

1.93 

?.]4 

2.1? 

2.01 

23 

2.07 

1.91 

1.85 

1  .93 

2.02 

1 .86 

1.96 

2.08 

1.95 

?.  1  1 

2.1? 

? .  0  ° 

24 

2.08 

1.91 

1 .82 

1 .96 

2.04 

1 .83 

1  .97 

2.09 

2.04 

2.22 

?.]  0 

?  •  0  3 

25 

2.04 

1.94 

1.80 

1.95 

2.08 

1.81 

1.96 

2.09 

2.04 

?.  1  1 

2.10 

?  .  0  7 

26 

2.08 

1.97 

1.81 

1 .96 

2.02 

1.74 

1.95 

2.09 

1.93 

2.17 

2.08 

?.  07 

27 

2.05 

2.04 

1.90 

1.96 

2.01 

1.72 

1.94 

2.10 

1.97 

2.1  5 

2.11 

2.07 

28 

2.06 

1  .99 

1.98 

1.94 

2.01 

1.72 

1.93 

2.09 

1.98 

?  .  1  9 

2.10 

1 .99 

29 

2.11 

2.02 

1.98 

1 .94 

1.74 

1.9? 

1.95 

2.09 

2.04 

30 

31 

2.06 

2.05 

1.98 

1.98 

1.93 

1 .93 

-• 

- - 

1.75 

1  .74 

1 .90 

?  .  0  3 

1 .98 

2.04 

2.18 
?  .  1  5 

2.10 

2.08 

2.04 

MEAN 

2.07 

1.98 

2.01 

1 .96 

1.95 

1.90 

1.83 

1.99 

2.02 

2.08 

?  .  0  8 

?  .  0  3 

MAX 

2.24 

2.05 

2.15 

2.04 

2. 08 

2.03 

2.00 

2.16 

2.10 

?  .  2? 

2.17 

2.1  1 

MIN 

1  .90 

1.91 

1.80 

1  .91 

1.88 

1.72 

1  .59 

1.74 

1.92 

1.92 

1 .86 

1 .68 

CAL  YP 

1974  MEAN 

1  .96 

MAX  2.37 

MTM  1 

.61 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1  .99 

MAX  2.24 

mInj  i 

.89 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286343  Biscayne  Bay  at  North  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°51'07",  long  80°10'36",  in  NW  quarter  sec. 8,  T.53  S. ,  R.42  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  stub  canal, 
1,000  ft  (305  m)  west  of  Biscayne  Bay,  60  ft  (18  m)  east  of  bridge  on  N.E.  10th  Avenue  and  240  ft  (73  m)  south  of  N.W.  84th  Street, 
in  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — May  1947  to  current  year  (gage  heights  onlyl.  Published  since  October  1962. 


GAGE.- 

-Water-stage 

recorder. 

Datum  of  gage  is  at  mean 

sea  level 

• 

EXTREMES . — Current 

year 

:  Maximum  gage  height 

,  3.11 

ft 

(0.948  m) 

Oct.  6; 

minimum,  -1.40 

ft  (-0.427  m)  Jan.  31, 

,  Feb. 

1. 

Period  of  record: 

Maximum  gage  height. 

5.52 

ft 

(1.682  m) 

Sept.  8, 

1965;  minimum, 

-1.77  ft 

(■^0.539  m)  Jan.  18, 

1957. 

REMARKS. — Gage  records 

water 

levels  and  tidal 

fluctuations  in  upper  Biscayne  Bay.  The  : 

stage  record  published 

is  the  maximum  and 

minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT, 

IN 

FEET,  WATER  YEAR 

OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

OA  Y 

OCT 

'•■0V 

Of-C 

J  AN 

5  F  H 

'••AH 

A  24 

may 

Jl  JM 

Jt  IL 

A  UR 

SFP 

i 

2.7  0 

2.2a 

2.20 

2.0? 

1.2] 

1 .90 

1  .95 

1.40 

1.97 

1  •  4b 

1 .45 

?.  1  ? 

?.f'2 

?.?6 

?  •  u  .3 

1  .  '6 

1 . 35 

1 .50 

1  •  441 

1 .50 

1  •  b  U 

1  .6? 

1 .50 

?.?0 

2.  SO 

p.p  7 

1  .  81 

1  .  30 

1.50 

1.40 

1  .4a 

1 .59 

1.65 

1 .90 

1 .63 

?.  34 

4 

?.<so 

2.2^ 

1.60 

1 .95 

1 .9S 

1.51 

1  .2  -i 

1 .73 

1 .59 

1  .88 

1  .61 

2. 99 

S 

3 . 0  0 

2  •  lb 

2  •  0  0 

1  .4b 

1  .an 

1  .b4 

1 .4? 

1  .77 

1.66 

1 .99 

1  .69 

2.4S 

7.11 

1  .*■  2 

1  .so 

1 . 4h 

1  .AH 

1.30 

1.57 

1.91 

1.79 

1  .46 

2.11 

?•  33 

7 

3  #  f\b 

1  .  >  b 

1  .►  0 

1.4b 

1  .79 

1  .3P 

1  .64 

1  .  H  0 

1.77 

?.l  3 

2.33 

?.36 

ft 

2**3 

1  .  va 

1  .('0 

1 .5? 

1  .59 

1  •  s2 

1.7  7 

1.90 

1.86 

?.?6 

2.5? 

?.0Q 

?.9s 

2  .  ('4 

1.40 

1  .a9 

1  .91 

1  .60 

1  .si 

1.9? 

1.91 

?  .  a  0 

?.36 

1.88 

1  0 

3.n? 

2.19 

1 .6« 

1.71 

1.9] 

1  .59 

1  .97 

1.90 

1.78 

2. 

?.?8 

1 .78 

1 1 

2.79 

2.36 

1  .99 

1  .99 

1.91 

1  .71 

1  .H9 

2.01 

1 .90 

2.38 

?.  1  8 

1.90 

l  ? 

2  •  b  0 

2.99 

1.91 

1  .  79 

1  .69 

1  .  11a 

1  .72 

1.^5 

1.95 

2  .  a6 

?.  1  4 

1.89 

13 

2.91 

2. as 

1 .7h 

1  .a3 

1 .55 

1 .95 

1  .6  s 

1 .94 

1.99 

? .  2  0 

1.9? 

1  .  76 

1<* 

3.03 

2.58 

1.91 

1  .OH 

1.5) 

1.60 

1  .H' 

1.90 

1.97 

2.1  1 

1.89 

1 .94 

1  c 

2.9s 

?  .4  o 

2.05 

1  .  3  2 

1  •  b4 

1 .9? 

1.60 

1.57 

2  •  ?7 

1.96 

2.0? 

?.00 

1* 

2.79 

2.1? 

1  .55 

1  .“4 

1 .41 

1.50 

1  .40 

1  .98 

2.  na 

1.95 

1 .99 

2.?0 

1  7 

2.0  9 

1 .9S 

1 .6b 

1  .27 

1  .25 

1 .44 

.1.4  2 

1  .  70 

2.05 

1.69 

1  .9] 

?.?« 

lu 

2.50 

1  .7a 

1.91 

1.2b 

1  .  13 

1.70 

1  .4;, 

1 .69 

1.97 

1  •  cb 

1  .85 

P.51 

19 

p.c7 

1.7? 

1.57 

1  .  P5 

1 .24 

1.74 

1  .sr 

1  .  H4 

1.88 

1  .9  ? 

? .  0  7 

?  •  4? 

?0 

2.42 

1  .a  1 

1  .55 

1  .25 

1.24 

1  .50 

l.aH 

?  .  1  7 

1.77 

1  .64 

?.?5 

?.?6 

?1 

2.34 

1  .as 

1  .aa 

•  ^0 

1  .  an 

1.50 

1  .96 

P .  1  6 

1.93 

2.07 

1  .98 

?  .  ?7 

?? 

2.<>2 

1  •  ?b 

1.13 

.97 

1.70 

1  .so 

P.  1? 

?.?2 

1.88 

2.07 

1.95 

2.?6 

?3 

1 . 99 

1 .37 

1  .25 

1.12 

2.0  0 

1.75 

2.23 

2  .  ?3 

2.0  a 

2.17 

1.75 

2  .  ?  0 

24 

P.27 

l  .  70 

1.29 

1  .77 

?.?a 

1  .AH 

?.?'• 

?.  1  ? 

1.99 

2.20 

1.69 

1  •  *2 

P5 

2.23 

1.7n 

1  .23 

1  .M 

2 . 1  c 

1.70 

2.1  1 

?.  15 

1  •  ^  (' 

2.22 

?.0a 

1.96 

?h 

p.2  3 

1.7a 

1 . 22 

1 .55 

2.0S 

1 .73 

X .  »•  / 

?.  1  0 

1.98 

2. 1  4 

2.0? 

2.00 

2  7 

2.13 

1.91 

1  .ap 

]  .  b  b 

1.99 

1  .99 

2.0  2 

1.9? 

2.00 

?.  n  9 

1  .93 

1.83 

?h 

2.29 

2  •  ?h 

1  .S3 

1 . 79 

1.95 

2.12 

1.9't 

?  .  0  4 

1.94 

2.  .09 

1.9? 

1.98 

?<-f 

2,40 

?.?9 

J  •  7  0 

1 . 77 

2. 1H 

1 .9.. 

1 .9b 

1.58 

1 .03 

1.87 

1.84 

30 

2.33 

?.l." 

1.5s 

1  .  a  9' 

— 

2.15 

1.50 

1.91 

1.60 

1  •  b5 

1.74 

1.74 

31 

2.  2^ 

1  .  sa 

1  .?9 

1  .79 

1 .79 

1  .64 

1.8] 

N-  f  A 

2  .‘■'•4 

2.(0 

1 .93 

)  .  a9 

1 .54 

1.99 

1.7] 

1 .99 

1 .89 

1  .68 

]  .^4 

2.09 

/  A  n 

3.11 

?.SH 

2.20 

2.0? 

P.  ?5 

P.19 

2.?3 

2.23 

2.27 

?.a6 

?.36 

?  ,  5  1 

r  T  M 

1  .94 

1  •  ?b 

1  .('<) 

•  4  0 

1  .  PI 

1 .30 

1  .  72 

1.40 

1.59 

1  .46 

1  .45 

1 .65 

Cfll 

Yf  1  9,74 

» f-  A  A. 

1.79 

•  -  a  x  3.11 

IM  . 

<4  0 

w-Tu> 

Y»  197“> 

"P  M' 

1 . 

fax  3.11 

I'1  . 

9 o 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286343  Biscayne  Bay  at  North  Miami,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

x*0  V 

DFC 

.JAN 

FF° 

"AR 

act 

MAY 

JUM 

J"L 

A  l  •  '■» 

C  •  c 

1 

.16 

-.41 

-.49 

-  .  °5 

-1.40 

-1.05 

- . 

—  .64 

-.09 

-.4  0 

-.61 

-.19 

2 

.18 

-.50 

-  •  63 

-.70 

-1.11 

-1  .00 

-.66 

-.35 

-.22 

-.  '1 

-.11 

3 

.10 

-.48 

-.80 

-.90 

-.69 

-.9* 

-.18 

-.23 

-.16 

-.f-4 

-  . 

4 

.08 

-.40 

-.88 

-.67 

-.66 

-.85 

-.6  0 

-.09 

-.4  7 

-.  5 

-.7« 

—  .  4 

5 

.50 

-.37 

-.68 

-.78 

-.46 

-.90 

-.37 

-.14 

-.41 

~.1U 

-.94 

-  .  c  . 

6 

.80 

-.51 

-.88 

-.82 

-.40 

-.76 

-.4] 

-.16 

-.62 

-.'3 

-.80 

-.  7  », 

7 

.61 

-.34 

-.95 

-.37 

-.43 

-  .  *0 

-.4  0 

-.28 

-.69 

-.4  3 

-  •  *  6 

-  . 

8 

.48 

-.47 

-.66 

-.83 

-.58 

-.56 

-.3  7 

-.46 

—  • 

-.66 

-.64 

-.4*3 

9 

.66 

-.40 

-.30 

-.84 

—  .  60 

-.73 

-.67 

-.47 

-.80 

-.43 

- .  '1 

-1.04 

10 

.67 

-.21 

-.69 

-.«7 

-.54 

-.65 

-.69 

-.68 

-.88 

—  Q 

11 

.38 

-.23 

-.9? 

-.7? 

-.52 

-.55 

—  .6? 

-.6? 

-.87 

-.  '9 

-.6  7 

-  . 

1? 

.10 

-.18 

-.86 

-.79 

-.64 

-.61 

-1.0'' 

-.73 

-.72 

-.4  0 

—  .  4  P 

—  .4*5 

13 

-.08 

-.43 

-.83 

-1.04 

-.76 

-.54 

-.87 

-.74 

-.66 

-  . 

14 

.05 

-.40 

-1.00 

-1.23 

-.71 

-.80 

-.8  0 

-.68 

-.5" 

-.44 

-  .  ^4 

-  .  1  4 

15 

-.10 

-.36 

-.62 

-1.00 

-.62 

-.80 

-.91 

-.69 

-.28 

-.  7 

-.31 

-  .  n  l 

16 

-.38 

-.46 

-.6  0 

-.83 

-.76 

-.80 

-.90 

-.72 

-  .  4fl 

U 

-.27 

•  r‘ 

17 

-.33 

-.56 

-.42 

-.77 

-.78 

-1.00 

-.811 

—  .64 

-.42 

—  .70 

-.44 

-.01 

18 

-.35 

-.42 

-.61 

-.76 

-.63 

-.4  0 

-.68 

-.68 

-.56 

"•  h 

-.39 

.  ?  1 

19 

-.06 

-  •  46 

-.34 

-.67 

-.76 

-.60 

-.61 

-.70 

-.l  3 

-.70 

.  1  1 

20 

.10 

-.41 

-.33 

-.88 

-1.00 

1 

'X 

o 

-.80 

-.42 

-.81 

-.72 

-.76 

-.n 

21 

.20 

-.55 

-.t>7 

-.86 

-1.00 

-.60 

-.60 

—  .48 

-.73 

-.'8 

-.36 

-.11 

22 

.24 

-.27 

-.5° 

-.93 

-1.00 

-.36 

-.4) 

-.70 

-.80 

-  .  44 

-.47 

1  * 

23 

.22 

-.44 

-.60 

-.98 

-.40 

.00 

-  #  0 

-  . 

-.60 

-.-’9 

-.4'- 

-.04 

24 

.58 

-.23 

-.90 

-.60 

-.60 

.00 

_.«0 

-.62 

-.72 

-.31 

-.56 

-.41 

25 

.40 

-.34 

-.93 

-.96 

-1.1° 

.00 

-1.08 

-.74 

-.44 

-.11 

-.20 

-.29 

26 

.31 

-.43 

-1.06 

-1 .06 

-1.10 

.00 

-.96 

-.71 

-.34 

-..  8 

1  7 

- .  1 

27 

.20 

-.21 

-1.19 

-1.29 

-1.04 

.00 

-1.00 

-.61 

-.39 

-.•  9 

—  .34 

-.11 

28 

.01 

-.47 

-1.22 

-1.24 

-.90 

-1  .06 

-.^6 

-.60 

-.41 

-.  1 

-.18 

-.17 

29 

-.02 

-.50 

-1.22 

-1.27 

-1.00 

-.91 

-.45 

-.60 

-.18 

-.00 

-.11 

30 

-.07 

-.49 

-1.16 

-1.36 

- 

— 

-1.00 

-1.00 

-.31 

-.34 

-  •  r  f~ 

-.13 

—  #  1  W 

31 

-.36  — 

-1.12 

-1.40 

-.92 

—  .18 

-  .  7>h 

-.26 

MF  AN 

.17 

-.40 

-.78 

-.91 

-.76 

-.63 

-.71 

-.61 

-.64 

-.  39 

-.47 

_  #  1  > 

max 

.80 

-.18 

-.30 

-.37 

-.40 

0 

-.37 

-.09 

-.09 

-."1 

-.09 

.27 

MIN 

-.38 

-.55 

-1.22 

o 

'd- 

• 

1 

-1.40 

-1.06 

-1.08 

-.6? 

—  .88 

-.  6 

-.04 

-1.06 

CAL  YP 

1974  MP  AN 

-.60 

MAX  .80 

MIN  - 1 

.63 

WTR  YP 

1975  MF AN 

-.52 

MAX  .80 

m  T  n  -  l 

•  4(» 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286350  Little  River  Canal  at  Palm  Avenue,  Hialeah,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°52'13",  long  80°17'00",  in  SW  quarter  sec. 31,  T.52  S. ,  R.41  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  left 
wingwall  of  Palm  Avenue  bridge,  Hialeah,  7.5  mi  (12.1  km)  upstream  from  salinity  control  structure  27,  and  8.0  mi  (12.9  km) 
upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — February  1959  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Oct.  1,  1962,  at  datum  1.55  ft 
(0.472  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.88  ft  (1.183  m)  Dec.  15;  minimum,  1.55  ft  (0.472  m)  Apr.  10,  11. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.15  ft  (1.265  m)  present  datum  Sept.  10,  1960  from  hurricane  tide;  minimum,  0.69  ft 
(0.210  m)  present  datum  Mar.  21,  1960. 

* 

REMARKS. — Water  levels  are  affected  by  inflow  from  several  lateral  canals,  by  the  operation  of  salinity  control  structure  27,  and  at 
times  by  tide. 


GAGE  HEIGHT, 

IN  EEET « 

W  A  Tf\^ 

YEAR  OCTOBER  1874 

TO  6FPTFMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JHL 

AUG 

SEP 

1 

2.07 

1.94 

2.00 

1  .86 

1.91 

1.90 

1  .69 

1.80 

2.05 

2.15 

2.04 

2.00 

2 

2.08 

1  .92 

1  .98 

1  .87 

1.90 

1  .87 

1 .67 

1.77 

2.00 

2.16 

1.99 

2.01 

3 

2.06 

1.92 

1.99 

1 .90 

1.67 

1 .84 

1  .66 

1.75 

1.98 

2.15 

1.94 

2.02 

4 

2.07 

1.90 

1.98 

1.86 

1.85 

1.85 

1.64 

1.73 

1.99 

2.15 

1.96 

2.01 

5 

2.09 

1.90 

1  .98 

1.85 

1  .82 

1 .90 

1  .62 

1.71 

1.97 

2.15 

1.93 

1.96 

6 

2.30 

1.90 

1.98 

1 . 84 

1.82 

1 .94 

1  .60 

1.70 

1.96 

2.09 

1.92 

1.97 

7 

2.32 

1.90 

1.96 

1  .85 

1.83 

1 .93 

1 .62 

1.74 

1.96 

2.10 

1.93 

1.91 

P 

2.26 

1 .89 

1.94 

1 .86 

1.83 

1 .92 

1 .67 

1.86 

1.98 

2.0  6 

1.98 

1.95 

9 

2.31 

1 .90 

1 .90 

1 .84 

1 .83 

1.92 

1.61 

1.91 

1.94 

2.08 

1.98 

1.92 

10 

2.30 

1.91 

1.68 

1 .86 

1.80 

1  .90 

1  .58 

1.98 

1.97 

2.o8 

1.94 

1.91 

1  1 

2.24 

1.94 

1 .68 

1 .85 

1.61 

1.88 

1.66 

2.02 

1.99 

2.06 

1.93 

1.94 

1  ? 

2.16 

1.93 

1.88 

1.85 

1.80 

1 .86 

1.65 

2.01 

2.00 

2.09 

1.92 

1 .92 

13 

2.11 

1.92 

1.91 

l.«3 

1.83 

1.84 

1  .90 

1.95 

1.95 

2.op 

1.93 

1.91 

14 

2.08 

1.90 

1.92 

1.81 

1.88 

1.82 

1  .95 

1.98 

1.95 

2.o7 

1.94 

1.90 

15 

2.02 

1.90 

2.03 

1.80 

1.88 

1.83 

1  .96 

1.95 

1.96 

2.04 

1.95 

1 .80 

1  6 

2.02 

1 .90 

1 .94 

1 .89 

1 .85 

1  .98 

1  .96 

1.96 

1.96 

2.02 

1.94 

1.91 

17 

2.02 

1 .89 

1.90 

1 .86 

1 .84 

1.96 

1  .94 

1.97 

1.94 

2.00 

1.88 

l.«9 

IP 

2.02 

1.91 

1.86 

1  .«6 

1.85 

1.96 

1.89 

1.97 

1.97 

1.98 

1.80 

1  .94 

19 

2.03 

1  .90 

1 .68 

1 .84 

1.88 

1.92 

1.87 

1  .99 

1.98 

1  .99 

1.91 

2.03 

20 

2.03 

1.89 

1.84 

1.84 

1  .92 

1  .90 

1  .«6 

2.02 

1.96 

1.99 

1.94 

2.03 

21 

2.02 

1  .90 

1 .87 

1  .84 

1 .89 

1.87 

1  .86 

1.99 

1.99 

2.02 

1.98 

1.09 

22 

1.99 

1.91 

1.86 

1.82 

1.90 

1.83 

1.90 

1.95 

2.04 

2.02 

1.95 

1.98 

23 

1  .97 

1  .92 

1.82 

1.87 

1.90 

1.81 

1 .96 

1 .96 

2.05 

2.o  2 

1.94 

1.97 

?4 

1 .99 

1  .91 

1.83 

1.86 

1.93 

1  .78 

1  .94 

1 .96 

2.04 

2.01 

1.91 

1.93 

25 

1  .97 

1 .90 

1.82 

1  .85 

1.92 

1.75 

1.93 

1.94 

2.03 

2.00 

1  .93 

1.96 

26 

2.00 

1  .97 

1.84 

1.83 

1 .90 

1.73 

1.91 

1.92 

2.00 

1.99 

1.93 

1.97 

27 

1  .99 

2.27 

1.84 

1.88 

1.88 

1 . 70 

l.«9 

1.91 

2.02 

2.01 

1  .93 

1.97 

2P 

1.99 

2.20 

1.85 

l.«6 

1  .91 

1.69 

1  .87 

1  .95 

2.02 

2.00 

1.91 

1.93 

29 

1.99 

2.10 

1.85 

1  .«6 

-■ 

— 

1  .69 

1 .86 

1.98 

2.01 

1.98 

1.91 

1.97 

30 

1.96 

2.05 

1.64 

1.88 

-■ 

— 

1.69 

1.83 

2.07 

2.00 

1.99 

1  .99 

1.99 

1  .oS 

1  .97 

31 

1.95 

1  .84 

1  •  Mb 

MF  AN 

2.08 

1.94 

1.90 

1.85 

1.87 

1 .84 

1.79 

1.92 

1.99 

2.n5 

1.94 

1.96 

MAX 

2.32 

2.27 

2.03 

1  .90 

1.93 

1.98 

1.96 

2.09 

2.05 

2.1b 

2.04 

2.03 

MIN 

1.95 

1  .89 

1.62 

1 .80 

1  .80 

1.69 

1  .56 

1  .70 

1.94 

1.R5 

1.88 

1 .89 

CAL 

yr 

1974  MF  AN 

1.93 

MAX  2 • 55 

MIN  1 

.60 

wTP 

YR 

1975  “FAN 

1.93 

“AX  2.32 

,-TN  1 

.56 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286380  Little  River  Canal  at  S-27,  at  Miami,  Fla, 

LOCATION.— Lat  25°51'11",  long  80°11'36",  in  NE  quarter  sec. 12,  T.53  S.,  R.41  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  center 
of  upstream  side  of  concrete  bridge  on  N.  W.  2nd  Avenue  at  Miami,  0.4  mi  (0.6  km)  upstream  from  salinity-control  structure  27 
and  1.6  mi  (2.6  km)  upstream  from  mouth. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1959  to  September  1969,  July  1973  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE.— 11  years  (1960-69,  1974-75),  164  cfs  (4.644  cu  m/s),  118,700  acre-ft/yr  (146  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  392  cfs  (11.1  cu  m/s)  July  19;  maximum  gage  height,  2.53  ft  (0.771  m)  Oct.  9;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.78  ft  (0.238  m)  June  6. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,100  cfs  (31.2  cu  m/s)  Oct.  29,  1964;  maximum  gage  height,  4.49  ft  (1.369  m)  Sept. 
8,  1965;  no  flow  on  some  days  each  year;  maximum  reverse  flow,  1,500  cfs  (42.5  cu  m/s)  Sept.  8,  1965,  from  hurricane  tide;  minimum 
gage  height,  -0.18  ft  (-0.055  m)  Nov.  30,  1959. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  is  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  the  operation  of  salinity- 
control  structure  27.  Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained  from  recording  deflection  meter. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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196  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286380  Little  River  Canalat  S-27,  at  Miami,  Fla. 


5AGF  HFIfaHT,  Ij  t-  FF  T  •  »«TF»v  YFaP  OCTO6F0  1074  JO  4FPTFMHFP  1974 


DAY 

OCT 

MOV 

DFC 

JAN 

FF8 

K  AP 

APP 

may 

JltN 

JLL 

AMR 

t;i-D 

1 

1.91 

1 .64 

1  .69 

1  .*0 

1.87 

1 .86 

1  .64 

1.78 

1 .89 

1.84 

1  .83 

1  .84 

2 

1  .92 

1.62 

1 .62 

)  .41 

1 .84 

1.79 

1.6. 

1  .77 

l.«9 

l.o? 

1.77 

1 .86 

3 

1  .91 

1.83 

1.81 

1  .82 

1  .85 

1  .75 

1  .66 

1.77 

1.88 

1  .67 

1  .80 

1  .88 

4 

1.95 

1.80 

1.79 

1 .78 

1  .83 

1  .76 

1  .*** 

1.74 

1.84 

1  .91 

1.79 

1.89 

R 

1  .99 

1.79 

1 .66 

1.79 

1.78 

)  .«8 

1.61 

1.71 

1.84 

1 .94 

1.76 

1.83 

6 

2.18 

1.81 

1  •  K4 

1.41 

1.80 

1.92 

1  .46 

1.72 

1.78 

1  .“I 

1.8? 

1 .04 

7 

2.1b 

1.80 

1  .62 

1 .82 

1 .78 

1  .92 

1.60 

1  .74 

1.88 

1 .46 

1 .04 

1 .8? 

8 

2.08 

1.77 

1  .bl 

1  .  79 

1.77 

1 .93 

1  .64 

1.84 

1.65 

1.42 

1.63 

1.61 

9 

2.14 

1.76 

1.77 

1  .77 

1  .76 

1.91 

1.61 

1  .90 

1.86 

1.94 

1.81 

1.74 

10 

2.14 

1.82 

1.75 

1  .79 

1.72 

1  .87 

1  ,M 

1.92 

1.88 

1  .93 

1.83 

1 .73 

1  1 

2.07 

1  .67 

1.75 

1  .78 

1.75 

]  .65 

1  .49 

1 .90 

1.92 

1  .94 

1.83 

l.»l 

12 

1.99 

1  .88 

1  •  7  b 

1  .78 

1.74 

1.64 

1  .67 

1.90 

1.87 

1 .94 

1  .8? 

1.79 

13 

1  .98 

1.88 

1.81 

1  .78 

1.81 

)  .83 

1  .87 

1  .66 

1.92 

1 .43 

1  •  H? 

1  .79 

14 

1.96 

1.65 

1 .82 

1 .76 

1  .84 

1.83 

1.92 

1  .87 

1.93 

1.91 

1.81 

1.79 

15 

1  .9? 

1.83 

1.83 

1  .77 

1 .82 

1 .63 

1  .93 

1  .«5 

1.94 

1 .86 

1.81 

1  .77 

16 

1  .90 

1  .62 

1.62 

1  .87 

1.77 

1  .96 

1  .°4 

1  .«9 

1.69 

1 .09 

1.8? 

1  .«1 

17 

1  .90 

1  .82 

1  •  7  h 

1  .81 

1.79 

)  .94 

1.91 

1.86 

1.91 

1.66 

1.76 

1.76 

18 

1 .92 

1.81 

1 .74 

1.77 

1.83 

1.93 

1 .87 

l.«6 

1 .9? 

1.62 

1.78 

l.o/, 

19 

1  .96 

1.77 

1 .77 

1 .76 

1.88 

1.90 

1.67 

1.90 

1.88 

1.65 

1.81 

1 .66 

20 

1.95 

1.77 

1.73 

1.77 

1.65 

1.90 

1.86 

1  .92 

1.9? 

1.64 

1.6? 

1  .6? 

21 

1.91 

1 .76 

1.74 

1.80 

1 . 78 

1 .86 

1 .64 

1  .92 

1 .9? 

1  .9? 

1  .°1 

1  .80 

22 

1 .86 

1.72 

1.72 

1  .74 

1.81 

1.8  3 

1  .69 

1 .67 

1.87 

1 .90 

1.80 

1.83 

23 

1.87 

1.79 

1.71 

1  .82 

1.81 

1.61 

1 .9.3 

1.90 

1.91 

1.88 

1  .60 

1.6? 

24 

1  .91 

1.78 

1  .74 

1.80 

1.86 

1.77 

1  .90 

1 .90 

1.69 

1.90 

1.76 

1.70 

25 

1.91 

1.60 

1.73 

1 .79 

1.61 

1.74 

1  .93 

1.89 

1.86 

1.90 

1.8? 

1.60 

26 

1  .88 

1  .62 

1  .80 

1  .  76 

1.h2 

}  •  bS 

1.91 

1.86 

1.90 

1.66 

1.80 

1.63 

27 

1  .85 

1.86 

1.77 

1.63 

1  .81 

1  .67 

1 .69 

1.65 

1.91 

1.92 

1.81 

1.8] 

26 

1  .67 

1.87 

1.74 

1.79 

1 .64 

]  .64 

1  .86 

1  .07 

1.91 

1 .86 

1.8? 

1.79 

29 

1 .89 

1  .85 

1.76 

1.81 

1  .66 

1  .84 

1.86 

1.88 

1  .67 

1.8? 

1.81 

30 

1.83 

1.92 

1.74 

1  ,H4 

-- 

— 

1  .67 

1.83 

1.89 

1.90 

1.90 

1 .64 

l.«0 

31 

1.80 

1.75 

1.79 

1  .66 

1.91 

1  .63 

1.84 

MF6N 

1  .95 

1 .82 

1.78 

1.79 

1.81 

1.62 

1.78 

1.85 

1  .89 

1.69 

1.61 

1.61 

MAX 

2.16 

1.92 

1 .69 

1.87 

1 .68 

1  .96 

1  .95 

1.92 

1.94 

1  .98 

]  .84 

l.«9 

MIN 

1.80 

1.72 

1.71 

1.74 

1.72 

1  .65 

1  .58 

1.71 

1.78 

1  .62 

1.76 

1.73 

CAL 

1974  mfaN 

1 .811 

MAX  2.18 

"TN  1 

•  64 

k»TP  YP 

] 978  MFAN 

1.64 

MAX  2.16 

M  N  1 

.40 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286399  Miami  Canal  above  HGS-3  and  S-3  at  Lake  Harbor,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41'55",  long  80°48'25",  in  SE  quarter  sec. 35,  T.43  S.,  R.35  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
pump  station  3  at  Lake  Okeechobee,  0.4  mi  (0.6  km)  upstream  from  U.S.  Highway  27,  in  Lake  Harbor. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1957  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Oct.  1,  1957  to  Sept.  30,  1959,  at  datum  0.05  ft  (0.015  m)  lower 
and  Oct.  1,  1959,  to  Feb.  7,  1962,  at  datum  0.22  ft  (0.067  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  16.71  ft  (5.093  m)  Oct.  3;  minimum,  11.20  ft  (3.414  m)  May  7. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  18.43  ft  (5.617  m)  Nov.  4,  1969;  minimum,  9.91  ft  (3.021  m)  June  8,  1962. 

REMARKS. — Water  level  records  are  those  for  Lake  Okeechobee  at  pump  station  3.  Stage  is  affected  by  S-3  pumping,  HGS-3  gate  operations, 
wind,  and  seiche. 


GAGE  HFIGhl*  IN  FEET*  *  A  T  E 

YFAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

AMR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  lift 

SE  R 

1 

15.82 

15.34 

14.95 

14.62 

14.18 

13. bO 

13.02 

11.99 

12.05 

12.61 

12.93 

13.16 

2 

15.96 

15.28 

14.87 

14.62 

14.14 

13.61 

12.9b 

11.91 

12.13 

12.65 

12.45 

13.14 

3 

16.21 

15.26 

14.95 

14.51 

14.19 

14.17 

12.9<. 

11.63 

12.13 

12.68 

12.97 

13.20 

4 

16.01 

15.16 

14.85 

14.45 

13.95 

13.84 

1  3. 33 

11.84 

12.22 

12.63 

13.00 

13.24 

5 

15.91 

15.13 

14.75 

14.56 

13.96 

13.97 

13.14 

1  1.90 

12.15 

12.49 

13.02 

13.20 

6 

16.12 

15.15 

14.72 

14.56 

13.94 

13.64 

12.92 

11.65 

12.19 

12.48 

12.97 

13.24 

7 

15.65 

15.25 

14.63 

14.67 

14.25 

13.72 

12.84 

11.73 

12.20 

12.4b 

13.01 

1  3.24 

8 

15.66 

15.25 

14.66 

14.40 

14.09 

13.69 

1 13  •  6^ 

11.73 

12.20 

12.46 

12.90 

13.26 

9 

15.73 

15.36 

14.92 

14.44 

13.97 

14.09 

12.63 

11.70 

12.20 

12.66 

13.03 

13.40 

10 

15.75 

15.22 

14. 9u 

14.31 

13.98 

13.60 

1  C  •  5b 

11.70 

12.25 

12.62 

13.02 

13.41 

11 

15.76 

15.11 

1  4.b7 

14.34 

13.97 

13.60 

12.34 

11.77 

12.34 

12.44 

13.03 

13.3R 

12 

15.69 

15.15 

14.58 

14.29 

13.68 

13.51 

12.74 

11.71 

12.37 

12.43 

13.11 

13.36 

13 

15.63 

15.46 

14. b2 

14.62 

13.96 

13.45 

12.72 

11.68 

12. 32 

12.93 

13.07 

13.36 

14 

15.58 

14.99 

14.66 

1  4  •  o6 

14.06 

13*  3b 

12.45 

1  1  .69 

12.31 

12.64 

13.04 

13.42 

15 

15.52 

14.95 

14.52 

14 .66 

13.83 

13.69 

12.53 

11.70 

12.22 

12.60 

13.06 

13.43 

16 

15.47 

14.91 

14.62 

14.41 

13.75 

13.46 

12.66 

11.60 

12.29 

12.63 

13.03 

13.46 

17 

15.59 

14.68 

14.84 

14.41 

13.79 

13.54 

12.59 

11.81 

12.31 

12.70 

13.01 

13.54 

18 

15.61 

14.65 

14.90 

14.33 

13.76 

13.43 

12.30 

11.91 

12.34 

12.74 

12.99 

13.50 

19 

15.62 

14.65 

14.68 

14.24 

13.67 

13.38 

12.33 

12.01 

12.29 

12.76 

13.00 

13.62 

20 

15.74 

14.61 

14.60 

14.27 

13.70 

13.56 

12.43 

11.94 

12.31 

12.-0 

13.06 

13.63 

21 

15.67 

15.18 

14.70 

14.39 

13.75 

13.44 

18.51 

12.02 

12.31 

12.75 

13.09 

13.64 

22 

15.52 

14.95 

14.60 

14.34 

13.81 

13.36 

12.57 

12.01 

12.31 

12.76 

13.14 

13.64 

23 

15.47 

14.81 

14  .  b5 

14.30 

13.65 

13.31 

12.35 

11.97 

12.39 

12.84 

13.21 

13.44 

24 

15.51 

14.75 

14. b4 

14.23 

13.77 

13.16 

12.27 

11.93 

12.45 

12.65 

13.24 

13.67 

25 

15.41 

14.72 

14.64 

14.12 

13.85 

13.23 

12.25 

1  1.91 

12.40 

12.-6 

13.23 

13.79 

26 

15.38 

14.94 

14.70 

14.30 

13.94 

13.56 

12.25 

11.69 

12.37 

12.  m7 

13.20 

1  3 . 9  7 

27 

15.34 

14.86 

14.65 

14.29 

13.80 

13.30 

12.21 

11.69 

12.30 

12.88 

13.23 

13.9b 

26 

15.31 

15.00 

14.63 

14.22 

13.88 

13.14 

12.09 

11.87 

12.40 

12.64 

13.24 

13.61 

29 

15.29 

14. bl 

14.64 

14.22 

— 

13.05 

12.02 

1  1.83 

12.46 

12.-6 

13.16 

13.93 

30 

31 

15.33 

15.30 

14.66 

14.65 

14.84 

14.24 

14.19 

— 

12.97 

13.06 

12.05 

1  1  .94 
11.92 

12.51 

1  3*12 
1^.1-) 

13.9- 

MEAN 

1 5 .  b3 

15.04 

14.72 

14.4  1 

13.91 

13.52 

12.56 

11.85 

12.29 

12.67 

13.07 

13.51 

MAX 

16.21 

15.46 

14.95 

14.86 

14.25 

14.17 

13.33 

12.02 

12.51 

12.95 

13.24 

13.9- 

MIN 

15.29 

14.68 

14.52 

14.12 

I  3  •  65 

12.97 

12.02 

11.68 

12.05 

12.43 

12.90 

13.1“ 

CAL 

YR 

1974 

MEAN  13.81 

MAX  16 

.21  MIN 

10.66 

*TR 

YR 

1975 

MEAN  13.60 

MAX  16 

.21  MIN 

11.66 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286400  Miami  Canal  at  HGS-3,  and  S-3,  at  Lake  Harbor,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°41'55",  long  80°48'25",  in  SE  quarter  sec. 35,  T.43  S.,  F..35  E.  ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 

at  hurricane  gate  structure  and  pump  station  3  at  Lake  Okeechobee,  0.4  mi  (0.6  km)  upstream  from  U.  S.  Highway  27  in  Lake  Harbor. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — December  1939  to  June  1943  (published  as  Miami  Canal  at  Lake  Harbor),  October  1957  to  current  year.  Prior  to 
October  1940  monthly  discharge  only,  published  in  WSP  1304. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder,  gate  opening  indicator  and  pump  tachometer.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Dec.  1,  1939, 
to  June  30,  1943,  nonrecording  gage  at  site  0.4  mi  (0.6  km)  downstream  at  same  datum.  Oct.  1,  1957,  to  Sept.  30,  1959,  dual 
water-stage  recorder  at  present  site,  at  datum  0.05  ft  (0.015  m)  lower  and  Oct.  1,  1959,  to  Feb.  7,  1962,  at  datum  0.22  ft 
(0.067  ra)  lower.  Oct.  1,  1957  to  Sept.  30,  1968,  two  deflection-meter  recorders. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 18  years  (1957-75),  11.7  cfs  (0.331  cu  m/s),  8,470  acre-ft/yr  (10.4  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,450  cfs  (41.1  cu  m/s)  Apr.  4;  maximum  gage  height  (Miami  Canal),  13.45  ft 
(4.099  m)  Sept.  3;  maximum  daily  reverse  flow,  1,990  cfs  (56.4  cu  m/s)  June  3;  minimum  gage  height  (Miami  Canal),  9.60  ft 
(2.926  m)  Sept.  20. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  2,280  cfs  (64.6  cu  m/s)  Mar.  24,  1966;  maximum  gage  height  (Miami  Canal),  14.92  ft 
(4.548  m)  present  datum  Mar.  21,  1960  and  Oct.  2,  1965;  maximum  daily  reverse  flow,  2,790  cfs  (79.0  cu  m/s)  Mar.  26,  .1970;  no 
flow  on  some  days  each  year;  minimum  gage  height  (Miami  Canal),  8.03  ft  (2.448  m)  present  datum  Sept.  22,  1960. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  regulated  by  hurricane  gates  and  pump  station  at  Lake  Okeechobee.  Discharge  is  summation  of  HGS-3 
flow  and  S-3  pumpage.  Flow  frequently  reversed  during  and  after  periods  of  heavy  rainfall  by  pumpage  into  the  canal  from 
agricultural  lands  in  the  Everglades,  or  by  the  operation  of  pump  station  3  (negative  figure  indicates  reverse  flow).  Discharge 
computed  from  relations  between  discharge,  head,  gate  openings,  and  pump  tachometer. 

COOPERATION. — S-3  pump  record  and  HGS-3  gate-operation  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC  FEE T  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


Day 

OCT 

HO  v 

0EC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JON 

juL 

ADS 

SEP 

1 

-353 

304 

0 

148 

246 

992 

1270 

1240 

-1702 

0 

484 

0 

2 

-332 

379 

51 

160 

251 

989 

1290 

1240 

-1T0 

0 

0 

-634 

3 

0 

3  7  3 

164 

14  4 

258 

ioeo 

1330 

1190 

-1990 

190 

0 

4 

0 

364 

161 

143 

239 

1  010 

1450 

1220 

-1890 

0 

267 

-i"6J 

5 

0 

364 

160 

14  8 

24  8 

735 

134  . 

1280 

-715 

0 

0 

-567 

6 

0 

47  8 

157 

14  B 

252 

667 

1290 

1390 

0 

0 

0 

-654 

7 

0 

524 

151 

IS  S 

2  70 

74  T 

1250 

1100 

0 

0 

0 

0 

e 

0 

520 

152 

340 

229 

773 

124  0 

1250 

0 

0 

0 

-313 

9 

0 

531 

362 

14? 

216 

99 1 

1300 

1150 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

50T 

209 

219 

138 

930 

134  0 

1090 

0 

0 

-2J  0 

0 

ii 

0 

Age 

286 

2S0 

66 

1  350 

1290 

1110 

0 

0 

0 

r 

1Z 

c 

508 

275 

25  3 

123 

1C  70 

1360 

954- 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

526 

243 

179 

509 

1060 

1210 

64  9 

296 

0 

0 

0 

14 

G 

469 

27  8 

166 

7  81 

836 

1030 

429 

377 

0 

0 

0 

15 

0 

ATI 

-201 

303 

7S0 

996 

1110 

264 

241 

-696 

0 

0 

16 

0 

462 

-162 

272 

71? 

1050 

1320 

-790 

153 

-260 

Q 

0 

37 

0 

45  3 

-965 

27  0 

049 

1100 

1180 

-497 

65 

-269 

3 

-J  000 

19 

6 

3  23 

72 

25  9 

906 

1090 

1280 

-692 

0 

-394 

-229 

-1680 

19 

0 

321 

253 

24  8 

8P9 

1050 

1290 

198 

0 

-448 

-98? 

20 

0 

311 

210 

294 

911 

1  060 

1320 

4  TO 

0 

-f02 

J 

-547 

21 

0 

340 

146 

184 

977 

1030 

1360 

0 

A 

-3?S 

-6?r 

0 

22 

142 

329 

146 

14o 

983 

1020 

3390 

0 

-191 

0 

0 

23 

206 

3  21 

54 

136 

932 

1030 

1280 

a 

-1  080 

0 

l) 

-470 

24 

203 

328 

0 

133 

922 

992 

J370 

0 

-69S 

0 

0 

-443 

25 

1 99 

391 

0 

126 

602 

1150 

1200 

0 

-34  9 

-593 

0 

-467 

19? 

297 

100 

138 

914 

1280 

134  0 

0 

-331 

-432 

0 

-593 

27 

195 

-351 

150 

200 

94  L 

1150 

1270 

270 

0 

-i  60 

0 

-44./J 

ZB 

192 

0 

147 

139 

960 

1200 

1270 

-299 

0 

-307 

0 

-3J6 

29 

191 

0 

147 

1  89 

— 

12  00 

1240 

-370 

0 

0 

0 

-44ST 

30 

19l 

0 

14. A 

262 

— 

1170 

1250 

-231 

0 

-4-7  0 

c 

-505 

31 

19 1 

— 

150 

253 

— 

1250 

— 

-170 

— 

-573 

0 

— 

TOTAL 

1  223 

104J9 

2652 

5966 

16279 

31637 

38530 

13316 

-7984 

-5147 

-34gi 

-J  1364- 

MEAN 

39. 4- 

347 

52.0 

192 

58  l 

1020 

1284 

429 

-266 

- 1  66 

-00.0 

OT8 

KAA 

206 

531 

29b 

3  03 

983 

1280 

1450 

1280 

377 

190 

0 

0 

min 

-353 

-351 

-965 

126 

66 

667 

1030 

-796 

-1990 

-686 

-j6po 

AC-FT 

2430 

2  c  67  C 

5  bbO 

11830 

32290 

62750 

76420 

26410 

-15840 

-10210 

-4920 

-22540 

CAL  Yft 

1974  TOTAL. 

81 (75  . 

CO  MEAN 

22  4 

max  1470 

MIN  - 

1400  AC- 

FT  162200 

W7R  YR 

1975  total 

93246. 

©0  MEAN 

25  5 

Max  1450 

MlN  - 

1990  AC- 

FT  185000 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286400  Miami  Canal  at  HGS-3,  and  S-3,  at  Lake  Harbor,  Fla. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAH  OCTOBER  1974  TO  SFPTEMHFH  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

11.70 

11.48 

12.55 

12.17 

12.26 

11.75 

11.58 

11.55 

12.35 

11.30 

1  1.56 

11.93 

2 

1  1.07 

1  1  .47 

12.25 

12.03 

12.13 

11.78 

11.62. 

11.45 

11.67 

11.99 

11.93 

12.09 

3 

11.04 

1  1  .56 

12.10 

12.13 

12.09 

1  1.89 

1  1.69 

11.41 

10.73 

11.61 

11.90 

12.10 

4 

10.97 

11.59 

12.05 

12.09 

12.06 

11.72 

11.94 

11.40 

]  U  •  23 

1 1.50 

11.70 

1  1 .8<- 

5 

10.88 

11.53 

11.96 

12.07 

11.93 

11.74 

11.92 

1  1.42 

10.60 

11.35 

11.71 

11.94 

6 

10.98 

11.32 

12.00 

12.07 

11.84 

11.82 

11.77 

11.43 

11.01 

11.13 

11.54 

11.99 

7 

11.22 

11. b8 

12.08 

11.90 

11.96 

11.80 

11.70 

11.31 

10.68 

11.19 

11.60 

12.33 

8 

11.06 

11.75 

12.09 

11.86 

12.40 

11.64 

11.51 

11.25 

10.62 

11.19 

11.64 

11.77 

9 

10.96 

11.77 

12.11 

11.91 

12.45 

1  1.55 

11.56 

11.29 

10.41 

11.26 

1  1.84 

12.04 

10 

10.98 

11.88 

12.11 

12.02 

12.24 

11.56 

11.78 

11.34 

10.22 

10.87 

11.49 

11.92 

11 

10.93 

11.82 

12.2b 

12.29 

12.05 

11.54 

11.70 

1  1.40 

10.69 

10.65 

11.29 

1  1.66 

12 

10.98 

11.75 

12.33 

12.31 

1  1.95 

11.74 

12.09 

11.43 

10.65 

10.56 

10.96 

11.39 

13 

1 1 .00 

11.99 

12.26 

12.2b 

12.27 

11.77 

12.19 

11.55 

10.51 

10.  <*5 

10.79 

11.36 

14 

11.07 

12.03 

12.43 

11.97 

12.09 

1  1  .b8 

12.05 

11.64 

11.46 

11.10 

10.66 

11.25 

15 

11.28 

11.94 

12.22 

11.98 

11.95 

11.46 

12.07 

11.68 

11.88 

11.61 

11.60 

1  1  .66 

16 

11.39 

12.00 

12.24 

12.16 

12.00 

11.80 

12.25 

1  1.99 

12.15 

1  1  .  FS 

12.29 

12.07 

17 

11.40 

12.06 

10.86 

12.18 

1  1.99 

11.76 

12.08 

11.88 

12.14 

11.74 

12.15 

1  1  .54 

18 

11.40 

1  1.98 

11.06 

12.25 

12.04 

11.63 

1  1  •  bh 

12.05 

11.47 

1  1.58 

11.85 

10.54 

19 

11.23 

11.92 

11.82 

12.31 

12.00 

11.72 

11.70 

12.00 

11.21 

11.29 

11.50 

10.67 

20 

11.06 

12.06 

12.31 

12.27 

12.11 

11.91 

11.78 

11.74 

11.67 

11.68 

11.64 

10.66 

21 

10.77 

11.93 

12.33 

12.25 

12.12 

11.85 

11.8? 

11.48 

11.63 

11.63 

11.77 

10.76 

22 

10.60 

11.92 

12.47 

12.05 

12.18 

11.77 

11.87 

11.31 

1  1.95 

11.91 

11.66 

10.27 

23 

11.29 

11.87 

12.45 

12.10 

12.14 

11.68 

11.72 

11.09 

11.18 

11.80 

12.02 

11.51 

24 

11.50 

11.66 

12.20 

12.13 

12.31 

11.63 

11.53 

10.95 

10.79 

11.94 

11.91 

11.4? 

25 

1  1  .47 

11.78 

12.06 

12.  16 

12.17 

1  1.54 

11.6? 

10.85 

11.21 

11.75 

11.64 

11.33 

26 

11.49 

11.77 

11.92 

12.03 

1  1.92 

11.83 

11.55 

10.93 

11.24 

11.43 

11.34 

11.70 

27 

11.54 

11.76 

12.14 

11.88 

11.96 

1  1.83 

1  1  .59 

11.44 

11.39 

1  1  .?6 

11.18 

1  1  .55 

28 

11.60 

11.71 

12.23 

11.91 

12.00 

11.76 

1 1.52 

12.09 

11.20 

11.21 

10.95 

1  1.53 

29 

11.63 

11.12 

12.24 

11.87 

— 

1  1.79 

11.59 

12.17 

11.10 

11.67 

11.16 

11.54 

30 

11.65 

11.71 

12.22 

12.08 

— 

11.75 

1 1.60 

12.00 

11.03 

11.68 

11.69 

11.83 

31 

12.15 

12.17 

11.70 

12.20 

11.73 

11.77 

1  1  •  J 

MEAN 

11.22 

1  1.76 

12.11 

12.09 

12.09 

11.72 

11.77 

1  1.54 

11.17 

11.61 

11.57 

11.54 

MAX 

11.70 

12.06 

12.55 

12.31 

12.45 

11.91 

12.25 

12.20 

12.35 

11.99 

1  2.29 

12.33 

MIN 

10.60 

11.12 

10.86 

11.86 

1  1.84 

1  1.46 

1  1.51 

10.85 

10.22 

10.45 

10.63 

10. ?7 

:al 

YR 

1974  MEAN 

11.32 

MAX  12 

.55  MIN 

9.00 

■TR 

YR 

1975  MEAN 

11.66 

MAX  12 

•  bb  m  I  n 

10.22 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286700  Miami  Canal  at  S-8,  near  Lake  Harbor,  Fla. 

LOCATION. — (revised)  Lat  26°19'53",  long  80°46'29",  in  NE  quarter  sec. 7,  T.48  S.,  R.36  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
26  mi  (42  km)  south  of  Lake  Harbor,  and  26.4  mi  (42.5  km)  downstream  from  hurricane  gate  structure  3  and  pump  station  3  at  Lake 
Okeechobee. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — March  1962  to  September  1968  (gage  heights  and  discharge),  October  1968  to  Current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level,  datum  of  1929  (Corps  of  Engineers 
bench  mark) . 


AVERAGE  DISCHARGE. — 13  years  (1963-75),  254  cu  ft/s  (7.193  cu  m/s),  183*900  acre-ft/yr  (227  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  daily  discharge,  in  cubic  feet  per  second  (cu  ft/s)  and  cubic  meters  per  second  (cu  m/s),  and  maximum 
and  minimum  gage  heights,  in  feet  (ft)  and  meters  (m) ,  for  the  water  years  1969-75  are  contained  in  the  following  table: 


WATER 

MAXIMUM 

DISCHARGE 

MINIMUM 

MAXIMUM 

GAGE  HEIGHT 
MINIMUM 

YEAR 

(cu  ft/s)  (cu  m/s) 

DATE  (cu 

ft/s) 

(ci 

u  m/s) 

DATE 

(ft) 

(m) 

DATE 

(ft)  (m) 

DATE 

1969 

1,820  51.5 

Aug.  1 

0 

0 

Many  days 

13.82 

4.212 

June  16 

9.62  2.932 

Feb. 

9 

1970 

4,240  120 

Oct.  22 

0 

0 

Many  days 

14.29 

4.356 

Aug.  28 

9.03  2.752 

May 

23 

1971 

1,110  31.4 

Sept.  14 

0 

0 

Many  days 

13.15 

4.008 

Aug.  30 

6.54  1.993 

Apr. 

7 

1972 

1,090  30.9 

June  21 

0 

0 

Many  days 

13.99 

4.264 

May  16 

7.10  2.164 

Apr. 

30 

1973 

880  24.9 

June  21 

0 

0 

Many  days 

11.71 

3.569 

Jan .  11 

6.32  1.926 

May 

14 

1974 

2,810  79.6 

July  31 

0 

0 

Many  days 

13.15 

4.008 

July  29 

6.34  1.932 

May 

29 

1975 

2,120  60.0 

Sept.  21 

0 

0 

Many  days 

12.73 

3.880 

Sept.  23 

7.06  2.152 

May 

26 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  4, 

240 

cu  ft/s 

(120  cu  m/s) 

Oct.  22 

,  1969;  maximum  gage  height,  14.69  ft 

(4.478  m) 

July  11,  1966;  maximum  daily  reverse  flow, 
height,  6.32  ft  (1.926  m)  May  14,  1973. 

,  79  cu 

ft/. 

s  (2.24 

cu  m/s)  July 

29,  1966 

;  no  flow 

for  many  days 

each  year;  minimum  gage 

REMARKS. — Flow  regulated  by  pumpage  and  operation  of  gate  at  pump  station  8,  by  operation  of  hurricane  gates  and  pump  station  3  at 
Lake  Okeechobee,  and  operation  of  drainage  and  irrigation  pumps  upstream. 

COOPERATION. — Records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District  since  October  1968.  Prior  to  October  1968, 
gage  height,  gate  opening  and  pump  records  furnished  by  Central  and  Southern  Flood  Control  District,  and  records  computed  by 
U.S.  Geological  Survey. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET 

PEP 

SECOND 

,  PATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV  DEC  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

675 

0 

0 

505 

452 

440 

615 

825 

757 

348 

2 

500 

0 

0 

498 

452 

425 

827 

900 

853 

786 

3 

371 

0 

0 

492 

452 

430 

1.630 

790 

830 

1,000 

4 

300 

0 

0 

481 

467 

440 

2,030 

815 

807 

890 

5 

225 

0 

0 

496 

472 

430 

2,010 

790 

780 

910 

6 

285 

0 

0 

497 

472 

431 

1.830 

785 

757 

910 

7 

300 

0 

0 

497 

467 

431 

1 ,330 

790 

780 

880 

8 

285 

0 

0 

481 

447 

413 

1 ,140 

800 

779 

820 

9 

229 

0 

0 

474 

557 

422 

1.130 

800 

807 

840 

10 

232 

0 

0 

473 

555 

484 

1,050 

740 

807 

810 

1  1 

163 

0 

0 

464 

453 

438 

1,030 

700 

705 

770 

12 

134 

0 

0 

466 

492 

255 

515 

680 

560 

620 

13 

137 

0 

291 

473 

515 

140 

388 

680 

335 

680 

14 

50 

0 

452 

474 

506 

145 

0 

550 

287 

680 

15 

0 

41 

443 

464 

522 

140 

0 

774 

329 

750 

16 

0 

0 

435 

480 

530 

646 

0 

880 

558 

870 

17 

0 

0 

492 

483 

512 

1,000 

239 

880 

550 

840 

18 

0 

0 

519 

464 

467 

1,000 

460 

840 

742 

1,450 

19 

0 

0 

514 

470 

448 

960 

318 

805 

795 

1.840 

20 

0 

0 

514 

492 

467 

471 

275 

840 

873 

1,520 

21 

0 

0 

498 

489 

467 

286 

276 

885 

910 

2,120 

22 

0 

0 

519 

489 

458 

283 

288 

880 

860 

1,230 

23 

0 

0 

514 

474 

460 

103 

745 

880 

860 

616 

24 

0 

0 

519 

470 

454 

0 

855 

880 

860 

809 

25 

0 

0 

550 

455 

445 

0 

860 

910 

806 

755 

26 

0 

0 

514 

474 

445 

0 

858 

780 

757 

909 

27 

0 

281 

514 

475 

446 

0 

855 

750 

730 

866 

28 

0 

500 

459 

470 

440 

0 

858 

760 

521 

794 

29 

0 

167 

470 

440 

378 

855 

800 

296 

832 

30 

0 

0 

470 

445 

637 

850 

840 

330 

946 

31 

TOTAL 

3*886 

989  0  0 

7 

.747 

14,822 

14,209 

11,821 

24,117 

24.819 

20,961 

28,091 

MEAN 

125 

33.0  0  0 

277 

478 

474 

381 

804 

801 

67  6 

936 

MAX 

675 

500  0  0 

550 

505 

557 

1 ,000 

2,030 

910 

910 

2.120 

MIN 

0 

0  0  0 

0 

455 

440 

0 

0 

550 

267 

348 

AC-FT 

7,710 

1*960  0  0 

15 

.370 

29,400 

28,180 

23,450 

47,840 

49,230 

41,580 

55,720 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

173.b27.00  MEAN  476 

MAX 

2,810 

MIN  0 

AC-F  T 

344,400 

wTR  YP 

1975  TOTAL 

151*462.00  Mfc AN  415 

MAX 

2,120 

MIN  0 

AC-F  T 

300,400 

SOUTHERN  FLORIDA 
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02286700  Miami  Canal  at  S-8.  near  Lake  Harbor,  Fla. 


niSCHAP^F 

* 

I*  CtJrir 

F^FT 

M F  P  ^FCOM 

n.  '»  a  t  f  8 

YF  Aw  OFTORFR 

1  968 

TO  SEPTFMRFF 

1  969 

OAY 

or  i 

1-  ov 

nee 

jam 

f  fr 

MAP 

fiDW 

MAY 

J'JN 

JUL 

A  l  IF 

8FP 

1 

0 

21 

0 

2^8 

39  0 

2?  8 

1.670 

450 

376 

34  0 

1  ,820 

470 

2 

0 

u 

0 

276 

367 

226 

1,640 

475 

400 

4>5 

600 

665 

3 

0 

0 

0 

208 

387 

309 

1 ,560 

525 

147 

565 

460 

4^0 

4 

0 

0 

0 

1  47 

361 

274 

1  •  560 

450 

0 

3C0 

470 

300 

c; 

0 

0 

p 

160 

25? 

22  0 

1  .590 

475 

0 

340 

47  0 

2  6  0 

6 

0 

0 

0 

F25 

?35 

222 

1 .5«0 

430 

0 

46  0' 

440 

?76 

7 

0 

0 

0 

4ST 

??« 

264 

1 ,54|l 

5?5 

0 

4t0 

460 

8  9 

P 

0 

p 

0 

197 

?  1  9 

914 

1.56fl 

450 

0 

475 

590 

36  4 

9 

l? 

0 

0 

124 

?32 

266 

1.640 

430 

0 

360 

650 

47S 

in 

o 

p 

0 

106 

?  4  1 

6  9  9 

1,610 

550 

n 

4-0 

440 

960 

11 

?i 

0 

p 

110 

??6 

1,010 

835 

550 

531 

485 

470 

400 

1? 

0 

0 

p 

12? 

?26 

1 . 360 

67  ^ 

665 

1,190 

3-0 

580 

1  P? 

13 

0 

0 

0 

1  ?o 

230 

1*740 

676 

263 

780 

27  0 

s°n 

0 

14 

0 

r> 

0 

1 13 

?10 

1,740 

1 . 4n  o 

0 

821 

96 

460 

0 

15 

0 

0 

0 

I  0  3 

1 

1,610 

976 

469 

904 

0 

1.310 

169 

16 

0 

0 

12 

96 

?3fl 

1  .600 

61  7 

775 

857 

0 

668 

1 

17 

1  *390 

0 

0 

12? 

25? 

1 .630 

»?*• 

430 

1  ,050 

0 

603 

180 

18 

l.??G 

0 

p 

125 

254 

1.380 

710 

34  0 

959 

74 

106 

200 

19 

448 

0 

0 

1?3 

215 

1 . 780 

6  PC 

325 

875 

0 

400 

1  70 

?0 

0 

n 

p 

118 

187 

1,690 

74  0 

360 

856 

0 

480 

126 

21 

0 

0 

0 

122 

203 

1.700 

74  0 

380 

893 

0 

340 

1  06 

2? 

0 

17 

0 

10? 

?30 

1 ,660 

6^0 

340 

629 

2«3 

320 

100 

23 

0 

0 

0 

100 

250 

1.610 

710 

37? 

698 

390 

320 

1  20 

24 

H54 

0 

0 

163 

253 

1.640 

71  0 

380 

773 

28  0 

260 

1  ?6 

?s 

993 

0 

0 

p  1 3 

250 

1 .730 

740 

38  0 

607 

107 

320 

1  70 

26 

Q2 

0 

0 

??5 

?  4  0 

1.700 

7  8  u 

76  0 

n 

0 

680 

1  20 

?7 

0 

17 

0 

221 

230 

1.700 

71  o 

360 

344 

0 

8  2  0 

200 

28 

n 

0 

0 

?  1  8 

226 

1  •  69  0 

6  0 

377 

226 

?90 

590 

210 

29 

0 

0 

0 

?86 

1.610 

3?S 

375 

150 

800 

340 

284 

?  n 

0 

0 

0 

975 

1.610 

SI1- 

430 

325 

600 

320 

230 

31 

0 

0 

3«3 

1  ^6  20 

360 

575 

290 

TOTAL 

6.026 

45 

12 

6 

.016 

7,039 

76,74? 

30.467  12 

,651 

14,391 

8 

.376 

16,717 

6 

,788 

MFAM 

162 

1.83 

.39 

]  94 

251 

1.185 

1.015 

405 

480 

269 

539 

2  2  6 

MAX 

1 .380 

21 

1? 

5?“T 

390 

1  .780 

1 . 640 

565 

1,190 

600 

1 ,870 

F6F 

M  J  M 

0 

P 

t> 

96 

187 

220 

3?u 

0 

0 

0 

106 

0 

AT-K  T 

9.970 

1  0  9 

24 

ii 

,  940 

13,960 

72.880 

60-410  24 

,  890 

28.540 

16 

.570 

39,160 

1  3 

♦  4  6  n 

CAL  YP 

1966  TOTAL 

76.094 . 

UO 

Niw 

A  N 

?0  3 

vi  p  y  1  •  8  F  O 

■A  T  M  - 

27  AT-FT  16 

0,900 

wfp  yp 

1948  TOTAL 

144.133. 

f'O 

Mb 

A  fy 

396 

M  ft  X  1  •  fi  P  0 

...  t  M 

0  fC-M  24^ 

,900 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN 


COASTAL  AREA 


02286700 


Miami  Canal  at  S-8, 


near  Lake  Harbor,  Fla. 


DISCHARGE.  IN  I 

CUBIC  FEET 

PER 

SECOND 

•  WATER 

YEAR  OCTOBER  1969 

TO  SEPTEMBER  1970 

DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

143 

1.970  125 

105 

500 

0 

0 

204 

0 

500 

525 

2 

393 

1,440  28 

100 

475 

0 

0 

340 

59 

610 

425 

3 

1.390 

432  0 

110 

625 

0 

0 

292 

0 

625 

500 

4 

493 

320  0 

120 

815 

0 

0 

0 

0 

591 

375 

5 

340 

310  0 

167 

775 

0 

0 

374 

0 

530 

450 

6 

265 

300  0 

551 

820 

83 

0 

0 

0 

400 

345 

7 

117 

225  0 

7-50 

835 

0 

0 

0 

0 

227 

375 

8 

303 

250  355 

700 

815 

1,400 

0 

0 

0 

415 

450 

9 

1.010 

225  254 

689 

800 

1,380 

0 

0 

0 

450 

480 

10 

1.200 

225  435 

725 

800 

0 

0 

0 

8.0 

400 

425 

1  1 

1.190 

170  800 

800 

740 

0 

0 

0 

0 

450 

375 

12 

1 .180 

90  631 

815 

740 

0 

37 

8.0 

0 

435 

345 

13 

1.240 

50  600 

800 

760 

36 

0 

0 

0 

600 

345 

14 

1  .220 

100  550 

725 

770 

257 

0 

0 

0 

563 

816 

15 

749 

300  300 

750 

720 

0 

0 

0 

0 

625 

255 

16 

470 

275  220 

810 

720 

0 

0 

0 

0 

415 

375 

17 

600 

517  235 

800 

760 

0 

0 

0 

33 

470 

400 

18 

600 

540  343 

680 

760 

0 

0 

42 

0 

435 

375 

19 

350 

455  322 

680 

755 

0 

0 

0 

0 

450 

400 

20 

450 

400  345 

750 

740 

0 

0 

0 

0 

400 

345 

21 

700 

361  320 

800 

800 

0 

0 

0 

0 

300 

315 

22 

4.240 

280  320 

800 

760 

0 

0 

0 

0 

470 

280 

23 

426 

250  268 

680 

720 

0 

0 

0 

0 

300 

250 

24 

1.640 

250  190 

775 

720 

0 

133 

0 

0 

275 

345 

25 

922 

190  190 

700 

660 

0 

300 

0 

0 

415 

450 

26 

700 

190  200 

750 

370 

1.590 

225 

34 

0 

575 

540 

27 

575 

225  200 

810 

0 

2.250 

461 

0 

543 

774 

525 

28 

575 

340  190 

800 

0 

1,930 

557 

0 

600 

1,390 

480 

29 

575 

340  180 

775 

1,490 

0 

0 

520 

454 

210 

30 

1.730 

280  203 

775 

566 

0 

0 

610 

450 

301 

31 

700 

D  J  v 

TOTAL 

27.856 

11,300  7,899 

19,992 

18 

,755 

10,982 

0 

1,713 

1,294.0 

2,884.0 

15,524 

12,077 

MEAN 

899 

377  255 

645 

670 

354 

0 

55.3 

43.1 

93.0 

501 

403 

MAX 

4,240 

1,970  800 

815 

835 

2,250 

0 

557 

374 

610 

1,390 

816 

MIN 

117 

50  0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

227 

210 

AC-FT 

55,250 

22,410  15,670 

39,650 

37 

,200 

21,780 

0 

3,400 

2,570 

5,720 

30,790 

23,950 

CAL  YR 

1969  TOTAL  186,093.00  MEAN  510 

MAX 

4,240 

MIN  0 

AC-FT 

369,100 

WTR  YR 

1970  TOTAL  130,276.00  1 

^E AN  357 

MAX 

4,240 

MIN  0 

AC-FT 

258,400 

SOUTHERN  FLORIDA  203 
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DISCHARGE  *  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  OCTOBER  1970  TO  SEPTEMBER  1971 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

144 

0 

0 

105 

80 

40 

910 

318 

233 

0 

0 

2 

197 

0 

0 

153 

78 

39 

940 

351 

0 

0 

0 

3 

400 

0 

0 

148 

75 

41 

900 

380 

0 

0 

553 

4 

565 

0 

0 

145 

78 

42 

880 

400 

0 

0 

533 

5 

670 

0 

0 

143 

75 

34 

860 

405 

0 

0 

545 

6 

620 

19 

0 

145 

76 

40 

840 

400 

0 

0 

618 

7 

540 

0 

0 

144 

77 

42 

840 

420 

0 

0 

622 

8 

475 

0 

0 

136 

78 

42 

850 

430 

0 

n 

505 

9 

375 

0 

0 

155 

81 

41 

850 

447 

0 

0 

456 

10 

375 

0 

0 

157 

80 

42 

850 

445 

0 

0 

4  ?4 

11 

280 

0 

120 

156 

80 

43 

850 

422 

0 

0 

430 

12 

350 

0 

355 

156 

79 

42 

810 

480 

0 

0 

390 

13 

105 

0 

352 

156 

77 

87 

820 

465 

33 

0 

849 

14 

0 

0 

363 

157 

79 

lib 

830 

493 

140 

0 

1,110 

15 

463 

0 

348 

156 

79 

112 

820 

446 

212 

0 

414 

16 

450 

0 

357 

153 

80 

110 

880 

421 

205 

0 

347 

17 

315 

0 

353 

150 

81 

112 

875 

375 

210 

0 

288 

18 

280 

0 

338 

187 

81 

115 

661 

160 

205 

0 

0 

19 

105 

0 

486 

220 

77 

116 

315 

0 

75 

0 

0 

20 

277 

0 

360 

218 

80 

156 

265 

0 

0 

375 

219 

21 

280 

0 

370 

214 

80 

185 

292 

0 

0 

0 

363 

22 

280 

0 

355 

212 

53 

283 

325 

0 

0 

0 

367 

23 

261 

0 

357 

227 

41 

395 

326 

0 

933 

258 

377 

24 

245 

0 

348 

230 

41 

386 

318 

0 

880 

0 

360 

25 

160 

12 

346 

227 

40 

395 

305 

0 

860 

0 

310 

26 

43 

0 

350 

164 

39 

465 

318 

0 

850 

180 

285 

27 

0 

0 

176 

80 

44 

461 

320 

0 

315 

104 

270 

28 

0 

0 

75 

81 

45 

461 

317 

0 

0 

0 

310 

29 

0 

0 

76 

41 

447 

318 

353 

0 

154 

320 

30 

0 

0 

75 

43 

690 

320 

490 

7.0 

487 

303 

31 

77 

43 

Jc  J 

TOTAL 

8,255 

31 

0 

6,037 

4,575 

2,081 

5,580 

19,330 

8,101 

5,158.0 

1.558 

1 1  ,570 

MEAN 

266 

1.03 

0 

195 

163 

67.1 

186 

624 

270 

166 

50.3 

386 

MAX 

670 

19 

0 

486 

230 

81 

690 

940 

493 

933 

487 

1,110 

MIN 

0 

0 

0 

0 

80 

39 

34 

265 

0 

0 

0 

n 

AC-FT 

16,370 

61 

0 

11,970 

9,070 

4,130 

11,070 

38,340 

16,070 

10,230 

3,090 

22,950 

CAL  YR 

1970  TOTAL 

91,507.00 

MEAN 

251 

MAX  2,250 

MIN  0 

AC-FT  181 

.500 

WTR  YR 

1971  TOTAL 

72,276.00 

MEAN 

198 

MAX  1,110 

MIN  0 

AC-FT  143 

,400 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286700  Miami  Canal  at  S-8,  near  Lake  Harbor,  Fla. 


DISCHARGE* 

IN  CUbIC  FEET 

PER  SECOND 

*  WATER 

YEAR  OCTOBER  1971 

TO  SEPTEMBER  1972 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

263 

287 

0 

0 

0 

0 

1,040  183 

47 

0 

0 

755 

2 

245 

305 

0 

0 

0 

0 

707  280 

133 

0 

0 

840 

3 

228 

315 

0 

0 

0 

70 

865  193 

120 

0 

0 

720 

4 

82 

273 

0 

0 

14 

250 

474  142 

127 

0 

0 

635 

5 

0 

218 

0 

0 

0 

125 

125  118 

611 

0 

0 

323 

6 

0 

205 

0 

0 

0 

0 

132  72 

820 

0 

0 

160 

7 

0 

203 

0 

0 

0 

0 

49  70 

457 

0 

0 

57 

a 

0 

267 

0 

0 

0 

0 

0  68 

139 

0 

0 

0 

9 

0 

337 

0 

0 

84 

0 

0  26 

194 

0 

0 

0 

10 

u 

363 

0 

0 

270 

0 

0  0 

320 

73 

0 

0 

11 

0 

3b5 

0 

0 

195 

0 

0  0 

307 

212 

0 

0 

12 

272 

365 

0 

0 

230 

0 

0  0 

682 

194 

0 

0) 

13 

321 

343 

0 

0 

225 

0 

0  0 

810 

465 

0 

0 

14 

293 

308 

0 

0 

84 

0 

0  0 

770 

707 

0 

0 

15 

275 

280 

0 

0 

0 

0 

0  706 

717 

307 

a 

43 

16 

263 

275 

0 

0 

0 

0 

0  621 

675 

233 

0 

no 

17 

326 

255 

0 

0 

206 

0 

0  21 

642 

73 

0 

108 

18 

535 

68 

0 

0 

0 

0 

0  581 

254 

0 

19 

105 

19 

347 

0 

0 

0 

0 

0 

0  840 

190 

150 

0 

61 

20 

335 

0 

0 

0 

0 

0 

0  770 

884 

211 

0 

0 

21 

300 

0 

0 

7.0 

0 

0 

0  880 

1,090 

150 

0 

0 

22 

300 

0 

0 

0 

0 

0 

0  880 

535 

143 

0 

4.0 

23 

270 

0 

155 

0 

0 

0 

0  880 

717 

131 

0 

0 

24 

262 

0 

121 

189 

0 

0 

63  354 

585 

45 

0 

0 

25 

295 

0 

117 

301 

0 

0 

145  128 

585 

0 

587 

0 

26 

323 

0 

114 

40 

0 

0 

115  184 

393 

0 

820 

0 

27 

320 

0 

65 

0 

0 

0 

27  215 

270 

0 

690 

0 

28 

340 

0 

0 

0 

0 

0 

0  207 

94 

0 

448 

0 

29 

327 

0 

0 

0 

0 

0 

0  188 

0 

0 

168 

0 

30 

302 

0 

0 

0 

0 

77  127 

O' 

0 

264 

0 

263 

0 

0 

J  X 

I  J  l 

TOTAL 

7* 

107 

5*052 

572 

537.0 

1  *308 

1,029 

3,819  8,806 

13,168 

3,094 

3,733 

3,921.0 

MEAN 

229 

168 

18.5 

17.3 

45.1 

33.2 

127  284 

439 

99.8 

120 

131 

MAX 

535 

365 

155 

301 

270 

584 

1,040  880 

1,090 

707 

820 

840 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

O' 

AC-FT 

14* 

100 

10,020  1 

,130 

1.070 

2,590 

2,040 

7,570  17,470 

26,120 

6,140 

7,400 

7.780 

CAL  YR 

1971 

TOTAL  76*721.00 

MEAN 

210 

MAX  1,110 

MIN  0 

AC-FT  152,200 

WTR  YR 

1*72 

TOTAL  52*146.00 

MEAN 

142 

MAX  1,090 

MIN  0 

AC-FT  103.400 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND 


SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02286700  Miami  Canal  at  S-8,  near  Lake  Harbor,  Fla. 


DISCHARGE. 

IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1972 

TO  SEPTEMBER  1973 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

460 

224 

780 

560 

2 

0 

0 

0 

0 

192 

0 

0 

473 

191 

780 

620 

3 

0 

0 

0 

0 

258 

0 

0 

463 

234 

830 

610 

4 

167 

0 

0 

0 

101 

0 

190 

460 

224 

810 

675 

5 

510 

0 

0 

0 

0 

0 

293 

455 

225 

a00 

679 

6 

158 

0 

0 

0 

0 

0 

288 

453 

105 

820 

610 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

282 

448 

0 

810 

522 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

369 

395 

0 

783 

560 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

429 

374 

166 

710 

550 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

447 

433 

254 

665 

530 

11 

0 

0 

0 

185 

0 

0 

123 

435 

125 

710 

560 

12 

0 

0 

0 

338 

0 

0 

0 

433 

120 

710 

595 

13 

0 

0 

0 

172 

0 

0 

0 

425 

24  2 

640 

518 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

221 

425 

403 

599 

455 

15 

0 

73 

0 

0 

0 

0 

366 

428 

375 

580 

435 

16 

0 

124 

0 

0 

0 

0 

372 

433 

736 

640 

455 

17 

0 

73 

0 

0 

0 

0 

373 

443 

865 

640 

550 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

363 

445 

429 

560 

580 

19 

0 

0 

0 

0 

133 

0 

365 

452 

164 

475 

660 

20 

0 

0 

0 

0 

124 

0 

362 

614 

125 

65  0 

560 

21 

0 

0 

65 

0 

0 

0 

361 

880 

122 

680 

578 

22 

0 

0 

106 

0 

0 

0 

362 

624 

123 

66  0 

595 

23 

0 

0 

137 

115 

0 

0 

399 

373 

694 

550 

610 

24 

0 

0 

0 

167 

0 

0 

438 

420 

840 

563 

580 

25 

0 

0 

0 

129 

0 

0 

450 

691 

805 

620 

550 

26 

0 

0 

0 

53 

0 

419 

443 

840 

802 

740 

550 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

452 

473 

788 

640 

640 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

448 

320 

750 

495 

657 

29 

0 

0 

0 

311 

0 

446 

278 

760 

560 

560 

30 

0 

0 

0 

24 

0 

445 

245 

730 

560 

495 

31 

TOTAL 

835 

270 

308 

1.494 

808 

509 

0  9,541 

14,091 

12,351 

20,610 

17,095 

MEAN 

26.9 

9.00 

9.94 

48.2 

28.9 

16.4 

0  308 

470 

398 

665 

570 

MAX 

510 

124 

137 

338 

258 

419 

0  454 

880 

865 

830 

675 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

245 

0 

475 

436 

AC-FT 

1.660 

536 

611 

2.960 

1.600 

1.010 

0  18,920 

27,950 

24.500 

40,880 

33,910 

CAL  YR 

1972  TOTAL 

40.828.00 

MEAN 

112 

MAX  1.090 

MIN  0 

AC-FT  80,980 

WTR  YR 

1973  TOTAL 

77.912.00 

MEAN 

213 

MA>  880 

MIN  0 

AC-FT  154.500 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND 


SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02286700 


Miami  Canal  at  S-8,  near 


Lake  Harbor,  Fla. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND*  WATER  YEAR  OCTOBER  1973  TO  SEPTEMBER  1974 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

475 

0 

0 

0 

236 

515 

220 

605 

2.790 

1,100 

2 

455 

0 

0 

0 

495 

510 

215 

688 

2.740 

1.100 

3 

495 

0 

0 

0 

545 

515 

211 

1.090 

2.310 

1.090 

4 

455 

0 

0 

0 

535 

518 

213 

1.110 

2.170 

1,080 

5 

355 

0 

0 

0 

535 

510 

211 

1,440 

2.180 

1,080 

6 

288 

0 

0 

0 

575 

507 

209 

1,110 

2.180 

1.090 

7 

240 

0 

0 

0 

560 

518 

205 

1.560 

2.130 

1,100 

8 

179 

0 

0 

46 

555 

507 

207 

1,420 

2.120 

1,090 

9 

140 

0 

0 

0 

540 

525 

207 

1.570 

2.130 

1.080 

10 

155 

0 

0 

0 

540 

518 

207 

1,990 

2.110 

1,060 

11 

165 

0 

0 

0 

530 

495 

207 

1.970 

1,890 

985 

12 

192 

0 

0 

0 

520 

466 

205 

1.970 

1.710 

325 

13 

150 

0 

0 

0 

520 

495 

309 

1,920 

1,960 

427 

14 

147 

0 

0 

0 

515 

489 

312 

1,600 

1,600 

476 

15 

79 

0 

0 

0 

515 

518 

323 

1.430 

1.750 

759 

16 

0 

0 

0 

0 

546 

545 

207 

1,210 

2,550 

609 

17 

0 

0 

0 

0 

589 

532 

207 

1,080 

2.200 

243 

18 

0 

0 

0 

0 

578 

515 

207 

1,410 

2,090 

0 

19 

175 

60 

0 

0 

570 

500 

207 

1.620 

1.990 

0 

20 

3.0 

0 

413 

0 

560 

500 

207 

1.610 

1.960 

418 

21 

0 

0 

278 

0 

550 

500 

221 

1,110 

1,660 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

545 

492 

206 

1,250 

1,790 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

535 

495 

205 

1,100 

1.820 

437 

24 

0 

0 

0 

0 

545 

495 

206 

1,100 

1,790 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

555 

492 

607 

1,150 

1,540 

550 

26 

0 

0 

0 

0 

555 

477 

1.850 

1,980 

1,740 

640 

27 

0 

0 

0 

0 

550 

470 

1  *450 

1.880 

1  .680 

140 

28 

0 

0 

0 

0 

545 

235 

1  ,440 

1.390 

1,670 

0 

29 

0 

52 

0 

0 

525 

0 

857 

2,510 

1,920 

466 

30 

0 

0 

0 

0 

545 

0 

654 

2,760 

1.700 

466 

J  1 

TOTAL 

4*148.0 

112 

691 

0 

0 

46 

16.009 

14,001 

12.192 

47  « 443 

61,250 

17,811 

MEAN 

134 

3.73 

22.3 

0 

0 

1.48 

534 

452 

406 

1,530 

1  ,976 

594 

MAX 

495 

60 

413 

0 

0 

46 

589 

545 

1.850 

2,610 

2.790 

1,100 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

236 

0 

205 

605 

1,380 

0 

AC-FT 

8.230 

222 

1.370 

0 

0 

91 

31.750 

27,770 

24.180 

94,100 

121,500 

35,330 

CAL  YR 

1973  TOTAL 

81*450. 

00  MEAN 

223 

MAX 

880 

MIN  0 

AC-FT 

161*600 

wTR  YR 

1974  TOTAL 

173*703. 

00  MEAN 

476 

MAX 

2.810 

MIN  0 

AC-FT 

344*500 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286960  Everglades  3-62S  near  Andytown,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°10'57",  long  80“44'13",  in  SE  quarter  sec. 4,  T.50  S. ,  R.36  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
water  conservation  area  3A,  1.8  mi  (2.9  Ion)  north  of  State  Highway  84,  and  20  mi  (32.2  km)  west  of  Andytown. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  December  1974  (gage  heights  only),  discontinued. 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  the 
Corps  of  Engineers. 

EXTREMES. — Maximum  gage  height  observed  for  the  period  October  to  December,  11.32  ft  (3.450  m)  Oct.  1,  2;  minimum,  8.84  ft 
(2.694  a)  Dec.  31. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  11.70  ft  (3.566  m)  Sept.  5,  1974;  minimum,  6.16  ft  (1.877  m)  May  6,  1974. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

11.32 

9.95 

11.32 

9.91 

3 

11.20 

9.87 

4 

11.14 

9.83 

5 

11.10 

9.78 

6 

11.09 

9.75 

7 

11.08 

9.72 

8 

11.07 

9.68 

9 

11.02 

9.66 

10 

10.98 

9.63 

11 

10.94 

9.61 

12 

10.89 

9.57 

13 

10.86 

9.55 

14 

10.83 

9.54 

15 

10.81 

9.51 

16 

10.78 

9.48 

17 

10.75 

9.46 

18 

10.73 

9.42 

19 

10.67 

9.41 

20 

10.60 

9.40 

21 

10.51 

9.38 

22 

10.41 

9.35 

23 

10.35 

9.32 

24 

10.29 

9.30 

25 

10.24 

9.28 

26 

10.20 

9.36 

27 

10.17 

9.48 

28 

10.14 

9.48 

29 

10.07 

9.49 

30 

10.04 

9.47 

31 

10.01 

MEAN 

10.70 

9.55 

MAX 

11.32 

9.95 

MIN 

10.01 

9.28 

CAL  YR  1974  MEAN  9.49 


DEC  JAN  FEB 

9.44 
9.40 

9.37 
9.30 

9.25 

9.20 

9.17 
9.12 
9.08 
9.06 

9.04 
9.02 
9.01 
8.98 
9.02 

9.02 

9.18 

9.26 
9.25 

9.21 

9.28 

9.38 
9.34 

9.29 
9.24 

9.16 
9.12 
9.07 
9.01 
8.96 
8.84 

9.16 
9.44 
8.84 

MAX  11.70 


MAR  APR 


MAY  JUN 


JUL 


AUG  SFP 


MIN  6.16 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02206962  Canal  60  at  S-140  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


LOCATION.— Lat.  26<>10'17",  long  80°49'42",  T.50  S.  ,  R.35  E.  ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit 

03090202,  i 

about  0.8  mi  (1.3  km) 

north 

of 

Everglades  Parkway,  71  rai  (114  km)  east  of  Naples  and  about  24  mi  (39  km)  west 

of  Fort 

Lauderdale 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD 

OF  RECORD. — October  1969  to  current  year. 

GAGE.- 

-Dual  water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level,  datum  of  1929 

(Corps  of  Engineers  bench  mark) . 

AVERAGE  DISCHARGE. — 6  years,  110  cfs  (3.115  cu  m/s),  79.640  acre-ft/yr  (98.2  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  daily  discharge,  in  cubic  feet  per  second  (cu  ft/s)  and  cubic 

meters  per 

second  (cu  m/s),  and 

maximum 

and 

minimum  gage  heights,  in  feet  (ft)  and  meters  (ml,  for  the  water  years  1970-7i 

i  are  contained  in  i 

the  following  table: 

WATER 

DISCHARGE 

GAGE 

HEIGHT 

MAXIMUM  MINIMUM  MAXIMUM 

MINIMUM 

YEAR 

(cu  ft/s)  (cu  m/s)  DATE  (cu  ft/s)  (cu  m/s)  DATE  (ft) 

(m) 

DATE 

(ft) 

(m) 

DATE 

1970 

396  11.2  July  13  0  0  Many  days  12.17 

3.709 

Apr.  14 

9.33 

2.844 

Sept.  29 

1971 

983  27.8  Sept.  16  0  0  Many  days  12.37 

3.770 

Oct.  4 

8.66 

2.640 

June  17 

1972 

498  14.1  June  19  0  0  Many  days  12.21 

3.725 

Oct.  12 

8.64 

2.633 

Mar.  31 

1973 

346  9.80  Aug.  28  0  0  Many  days  11.58 

3.530 

Aug.  26 

8.83 

2.691 

Sept,  24 

1974 

1,350  38.2  Aug.  16  0  0  Many  days  12.12 

3.694 

June  26 

8,22 

2.505 

May  8 

1975 

1,160  32.9  Sept.  19  0  0  Many  days  11.95 

3.642 

June  26 

7.9-8 

2.432 

June  13 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,350  cu  ft/s  (38.2  cu  m/slAug,  16,  1974; 

maximum  gage  height. 

12,37  ft  (3.770  m) 

Oct 

.  4,  1970;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  7.98  ft  (2.432 

I  m)  June  13,  1975. 

REMARKS. — Flow  regulated  by  pumpage  and  gate  structure  at  S-140. 

COOPERATION. — Records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 

DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND*  WATER  YEAR  OCTOBER  1969 

TO  SEPTEMBER  1970 

DAY 

OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ttUC* 

SFP 

1 

0 

210 

190 

325 

0 

180 

2 

0 

205 

159 

229 

0 

169 

3 

0 

210 

142 

0 

281 

152 

4 

0 

342 

143 

0 

269 

0 

5 

u 

244 

160 

0 

242 

0 

6 

0 

177 

0 

358 

225 

148 

7 

0 

0 

D 

352 

226 

0 

8 

0 

152 

272 

346 

0 

264 

9 

0 

0 

239 

38b 

0 

249 

10 

0 

0 

235 

3R1 

234 

204 

1  1 

0 

154 

229 

0 

212 

263 

12 

0 

94 

236 

0 

212 

0 

13 

0 

77 

0 

3«6 

194 

0 

14 

0 

63 

0 

385 

208 

271 

lb 

0 

58 

238 

366 

0 

265 

16 

0 

0 

213 

361 

0 

246 

17 

0 

0 

214 

346 

220 

207 

18 

270 

74 

257 

0 

181 

193 

19 

26U 

0 

260 

0 

170 

0 

20 

260 

63 

0 

336 

170 

0 

21 

2b5 

0 

0 

314 

149 

247 

22 

244 

0 

265 

312 

0 

226 

23 

236 

0 

0 

366 

0 

252 

24 

231 

0 

269 

3r5 

231 

216 

2b 

23b 

138 

354 

0 

195 

215 

26 

231 

115 

365 

0 

202 

0 

27 

228 

97 

364 

353 

219 

100 

28 

22b 

99 

0 

347 

225 

259 

29 

-  225 

0 

349 

356 

252 

232 

30 

-  215 

0 

345 

344 

0 

358 

31 

339 

g. 

TOTAL 

000000  3,116 

2*572 

5*498 

7.702 

4*517 

4,915 

MEAN 

000000  104 

83.0 

183 

248 

146 

164 

MAX 

000000  270 

342 

365 

396 

281 

358 

MIN 

0  0  0  0  0  0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

0  0  0  0  0  0  6  *  1  R  0 

5,100 

10.910 

15,280 

8,960 

9,750 

WTR  YR  197  0  TOTAL  20.320  MEAN  77.6  WAX  396  MIN  0  AC-E T  66.170 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02286962  Canal  60  at  S-140,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  RER  SECOND .  WATER  YEAH  OCTOBER  1970  TO  SEPTEMBER  1R71 


DAY 

OCT 

NOV  DEC 

UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUb 

1 

386 

0  0 

0 

3.0 

0 

0 

0 

126 

179 

230 

2 

380 

235  0 

0 

0 

0 

0 

0 

130 

172 

238 

3 

O 

177  0 

a 

0 

0 

0 

0 

126 

165 

226 

4 

0 

152  0 

0 

0 

0 

0 

0 

135 

1ST 

206 

5 

392 

161  0 

0 

20 

20 

0 

0 

136 

161 

208 

6 

369 

130  0 

0 

0 

0 

0 

0 

133 

162 

226 

7 

380 

0  38 

0 

0 

0 

0 

0 

132 

163 

251 

8 

397 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

127 

157 

27(> 

9 

382 

179  0 

0 

0 

0 

0 

0 

1a2 

151 

199 

10 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

62 

125 

182 

286 

11 

0 

0  113 

0 

0 

0 

0 

23b 

125 

157 

36  0 

12 

371 

0  0 

0 

38 

0 

0 

188 

123 

161 

35  0 

13 

336 

0  0 

0 

0 

0 

0 

162 

125 

156 

36  0 

14 

334 

0  0 

0 

0 

0 

0 

150 

126 

17m 

477 

15 

315 

0  12 

17 

0 

0 

0 

150 

123 

160 

774 

16 

265 

0  0 

0 

0 

0 

0 

138 

123 

160 

17 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

125 

129 

173 

768 

18 

0 

0  0 

0. 

0 

0 

0 

97 

130 

201 

707 

19 

317 

0  0 

0 

25 

0 

0 

95 

136 

213 

700 

20 

253 

0  0 

0 

0 

0 

0 

96 

196 

225 

370 

21 

252 

0  0 

0 

0 

0 

0 

96 

229 

226 

321 

22 

262 

0  0 

22 

0 

0 

0 

99 

216 

231 

322 

23 

258 

156  55 

0 

0 

0 

0 

97 

205 

208 

318 

24 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

97 

193 

236 

291 

25 

a 

141  0 

0 

0 

0 

0 

96 

195 

275 

271 

26 

309 

0  0 

0 

0 

0 

0 

105 

196 

29t> 

290 

27 

226 

0  0 

0 

0 

0 

0 

112 

197 

221 

267 

28 

19L 

0  0 

0 

0 

0 

0 

118 

197 

264 

223 

29 

184 

0  0 

39 

0 

17 

125 

193 

235 

246 

30 

184 

174  0 

0 

0 

0 

120 

189 

213 

171 

31 

0 

0 

0 

1m2 

TOTAL 

6  f  763 

1.505  218 

78 

8b. 0 

20 

0 

17 

2,568 

4  9  84 2 

m  ,  U60 

1  0 

♦  ft  9^ 

MEAN 

216 

50.2  7.03 

2.52 

3.07 

.65 

0 

.55 

65.6 

156 

196 

363 

MAX 

397 

235  113 

39 

38 

20 

0 

17 

236 

229 

296 

983 

MIN 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

123 

161 

171 

AC-FT 

13.410 

2,990  432 

155 

171 

40 

0 

34 

5,090 

9,600 

12,060 

21 

,620 

CAL  YR 

1970  TOTAL 

36,806.00  MEAN 

101 

MAX  397 

MIN  0 

AC-FT  73,000 

WTR  YP 

1971  TOTAL 

33,076.00  MEAN 

90.6 

MAX  983 

MIN  0 

AC-FT  65,610 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286962  Canal  60  at  S-140,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1971  TO  SEPTEMBER  1972 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JOL 

AUG 

SE  P 

1 

239 

170 

0 

28 

0 

0 

230 

103 

37 

1h2 

88 

275 

2 

190 

160 

54 

28 

75 

0 

230 

48 

40 

123 

88 

275 

3 

168 

170 

71 

28 

60 

0 

109 

14 

4b 

88 

88 

263 

4 

188 

266 

47 

18 

0 

0 

82 

0 

50 

88 

88 

249 

5 

162 

410 

47 

13 

0 

0 

62 

0 

123 

88 

88 

249 

6 

155 

430 

18 

28 

0 

0 

23 

0 

128 

88 

8h 

?49 

7 

268 

430 

15 

28 

0 

0 

1  to 

0 

114 

123 

88 

230 

8 

256 

430 

35 

26 

0 

0 

26 

79 

85 

196 

88 

196 

9 

249 

380 

33 

25 

22 

0 

27 

130 

125 

1  75 

88 

176 

10 

331 

355 

33 

8.0 

81 

0 

55 

39 

135 

175 

88 

176 

1  1 

339 

320 

33 

0 

35 

0 

6n 

0 

14b 

152 

66 

150 

12 

439 

300 

33 

0 

0 

0 

b4 

53 

363 

175 

26 

150 

13 

416 

320 

33 

0 

0 

0 

23 

38 

238 

175 

42 

1  75 

14 

67 

285 

12 

26 

21 

0 

0 

38 

32 

152 

47 

176 

15 

395 

285 

16 

0 

32 

0 

0 

92 

195 

123 

54 

175 

16 

342 

285 

27 

0 

32 

0 

0 

120 

175 

152 

55 

196 

17 

342 

285 

41 

0 

30 

0 

0 

82 

167 

152 

56 

176 

18 

382 

285 

26 

0 

30 

0 

0 

97 

374 

175 

feb 

176 

19 

326 

250 

25 

0 

32 

0 

u 

141 

498 

1  75 

55 

14  2 

20 

332 

238 

10 

0 

29 

0 

0 

147 

497 

175 

56 

44 

21 

355 

238 

0 

18 

13 

0 

0 

139 

353 

175 

59 

b  4 

22 

337 

117 

13 

0 

0 

0 

0 

124 

2bb 

152 

92 

1  37 

23 

311 

40 

90 

0 

0 

0 

0 

112 

218 

123 

249 

124 

24 

312 

80 

27 

20 

0 

0 

0 

86 

232 

88 

279 

135 

25 

297 

80 

29 

30 

25 

0 

0 

82 

151 

bb 

262 

14? 

26 

263 

60 

29 

28 

0 

0 

0 

82 

223 

88 

215 

1  38 

27 

254 

60 

29 

12 

0 

0 

0 

80 

186 

6b 

215 

127 

28 

261 

0 

29 

0 

0 

0 

0 

76 

183 

1 1'3 

1QH 

1  1  1 

29 

155 

18 

29 

0 

0 

0 

0 

72 

170 

88 

215 

9? 

30 

188 

0 

28 

0 

0 

82 

70 

73 

HH 

215 

76 

188 

28 

77 

TOTAL 

8.507 

6,747 

940 

364.0 

517 

77 

1.097 

2.196 

5,625 

4.071 

3,683 

5,038 

MEAN 

274 

225 

30.3 

11.7 

17.8 

2.48 

36.6 

70.8 

188 

1  Jl 

119 

1  b  * 

MAX 

439 

430 

90 

30 

81 

77 

230 

147 

498 

1R6 

279 

276 

MIN 

67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

32 

88 

26 

44 

AC-FT 

16,870 

13,380  1 

,860 

722 

1 ,030 

153 

2,180 

4,360 

11,160 

8,070 

7,310 

9,990 

CAL  YR 

1971  TOTAL  40,784.00 

MEAN 

112 

MAX  983 

MIN  0 

AC-E T  80. 

900 

WTR  YR 

1972  TOTAL  38,862.00 

MEAN 

106 

MAX  498 

MIN  0 

AC-FT  77. 

080 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286962  Canal  60  at  S-140,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


DISCHARGE*  IN  CUbIC  FEET  PE*  SECi.ND*  WATER  YEAR  OCTOBER  1972  TO  SEPTEMBER  W3 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUb 

SFR 

1 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.16 

16^ 

334 

2 

83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

176 

337 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

43 

lHJ 

276 

4 

77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

u  b 

0 

878 

5 

197 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

27(1 

?6l 

6 

215 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

0 

20m 

265 

7 

196 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

123 

236 

292 

8 

175 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

*6 

23rt 

?4<* 

9 

121 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

h  h 

270 

o 

10 

73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  75 

271 

312 

11 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 11 5 

270 

231 

12 

84 

0 

0 

64 

0 

0 

0 

0 

230 

249 

199 

13 

78 

0 

0 

57 

0 

0 

0 

0 

2^4 

250 

214 

14 

87 

60 

0 

54 

0 

0 

0 

0 

1  79 

242 

211 

15 

76 

92 

0 

49 

0 

0 

0 

0 

178 

238 

0 

16 

53 

62 

0 

16 

28 

0 

0 

0 

185 

216 

0 

17 

52 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

lHl 

21  1 

321 

18 

43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

49 

0 

235 

19 

45 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

177 

167 

20 

43 

0 

0 

0 

30 

0 

0 

0 

157 

242 

31 

21 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

0 

£84 

270 

22 

43 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

94 

0 

197 

0 

23 

43 

0 

62 

0 

0 

25 

0 

69 

243 

193 

275 

24 

18 

0 

58 

0 

0 

0 

0 

67 

172 

£66 

262 

25 

0 

0 

55 

0 

0 

0 

0 

66 

64 

327 

186 

26 

0 

0 

52 

0 

0 

0 

u 

65 

182 

114 

167 

27 

20 

0 

47 

0 

0 

27 

0 

47 

156 

321 

91 

28 

0 

0 

19 

0 

0 

23 

0 

37 

0 

346 

269 

29 

0 

0 

0 

71 

0 

u 

36 

244 

339 

fl 

30 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

35 

193 

332 

0 

31 

0 

0 

0 

161 

TOTAL 

2*090 

240 

335 

332 

84 

75 

19 

0 

560 

4*040 

7.289 

5,793 

MEAN 

67.4 

6.00 

10.8 

10.7 

3.00 

2.42 

.63 

0 

18.7 

130 

235 

153 

MAX 

215 

92 

62 

71 

30 

27 

19 

0 

94 

254 

337 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AC-FT 

4*150 

4  76 

664 

659 

167 

149 

38 

0 

1.110 

6,010 

14,460 

11*490 

CAL  YR 

1972  TOTAL 

25*333.00 

MEAN 

69.2 

MAX  498 

min  0 

aC-FT  50.250 

WTR  YR 

1973  TOTAL 

20*857.00 

MEAN 

57.1 

MAX  346 

MIN  0 

AC-FT  41.370 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286962  Canal  60  at  S-140,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


DISCHARGE, 

IN  CUBIC  FEET 

RER  SECOND. 

«*  ATER 

YEAR  OCTOBER  1973 

TO  SEPTEMBER 

1974 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

F  EH 

maR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

299 

22 

0 

0 

0 

0 

373 

931 

638 

z 

106 

22 

0 

0 

0 

0 

389 

932 

721 

3 

74 

19 

0 

0 

0 

0 

478 

927 

597 

4 

269 

21 

0 

0 

0 

0 

531 

986 

526 

5 

157 

22 

0 

0 

0 

0 

351 

1 ,060 

565 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

742 

1,050 

714 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

57 

768 

1,030 

709 

6 

296 

23 

0 

0 

25 

0 

592 

1,030 

706 

9 

0 

3b 

0 

10 

0 

0 

385 

960 

619 

10 

263 

24 

0 

0 

0 

0 

539 

935 

486 

11 

73 

24 

0 

0 

0 

0 

309 

659 

483 

12 

2  25 

24 

0 

0 

0 

0 

49 1 

1,070 

478 

13 

0 

9.0 

0 

0 

0 

0 

380 

979 

480 

14 

0 

8.0 

0 

0 

0 

9.0 

387 

936 

448 

15 

2b5 

0 

0 

0 

0 

24 

267 

891 

38? 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

408 

1,350 

381 

17 

229 

0 

0 

0 

0 

79 

575 

1,230 

398 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

142 

609 

1 ,050 

280 

19 

231 

0 

0 

0 

0 

12  2 

707 

1,030 

0 

20 

0 

0 

63 

0 

0 

86 

710 

973 

251 

21 

0 

0 

59 

0 

0 

150 

709 

947 

0 

22 

207 

0 

0 

0 

0 

212 

706 

928 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

86 

712 

929 

355 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

150 

719 

933 

223 

25 

0 

u 

0 

0 

0 

359 

707 

940 

471 

2b 

207 

0 

52 

0 

0 

800 

708 

935 

584 

27 

0 

u 

22 

0 

0 

733 

707 

782 

601 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

529 

769 

740 

571 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

438 

934 

733 

501 

30 

15 

22 

0 

0 

0 

355 

911 

725 

461 

31 

934 

TOTAL 

2.937 

319.0 

196 

10 

0 

25 

0 

0 

4,358.0 

18 

,447 

29,526 

13 

,629 

MEAN 

94.7 

10. b 

b  •  32 

.32 

0 

.81 

0 

0 

145 

595 

952 

454 

MAX 

299 

35 

63 

10 

0 

25 

0 

0 

800 

934 

1,350 

721 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

267 

725 

0 

AC-FT 

5,830 

b33 

389 

20 

0 

50 

0 

0 

8,640 

36 

.590 

58,560 

27 

,030 

CAL  YR 

1973  TOTAL 

21,644.00 

MEAN 

59.3 

MAX  346 

MIN  0 

AC-FT 

42.930 

wTR  YR 

1974  TOTAL 

69,447.00 

MEAN 

190 

MAX  1,350 

MIN  0 

AC-F  T 

137,700 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286962  Canal  60  at  S-140,  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


DISCHARGE  <  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

357 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

5«6 

537 

85 

2 

365 

0 

1  06 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

5?3 

370 

153 

3 

183 

0 

0 

6.0 

0 

0 

0 

0 

319 

522 

38  0 

243 

4 

90 

0 

0 

0 

0 

0 

7.0 

0 

416 

370 

380 

353 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

386 

57  5 

38  0 

583 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

394 

380 

360 

415 

7 

309 

0 

0 

0 

7.0 

7.0 

0 

0 

392 

511 

360 

435 

8 

192 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

391 

508 

360 

572 

9 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

390 

360 

350 

558 

10 

187 

0 

0 

6.0 

0 

0 

0 

0 

39? 

360 

340 

400 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.0 

0 

389 

360 

300 

410 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

292 

3b0 

278 

415 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4bb 

360 

164 

410 

14 

250 

0 

0 

0 

7.0 

7.0 

0 

0 

248 

360 

0 

390 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

300 

390 

0 

390 

16 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

315 

390 

0 

410 

17 

8b 

0 

1  1 

0 

0 

0 

0 

0 

325 

360 

0 

428 

18 

86 

0 

23 

0 

0 

0 

7.0 

0 

340 

380 

0 

959 

19 

8b 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

248 

390 

119 

1,160 

20 

8b 

0 

30 

0 

0 

u 

0 

0 

254 

400 

142 

1,130 

21 

86 

0 

0 

0 

7.0 

0 

0 

0 

205 

410 

131 

1,100 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

205 

410 

145 

651 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

588 

400 

138 

477 

24 

0 

0 

0 

7.0 

0 

0 

0 

0 

670 

400 

130 

6  34 

25 

39 

0 

0 

0 

0 

0 

7.0 

0 

485 

410 

120 

663 

2b 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

530 

400 

94 

673 

27 

0 

154 

6.0 

0 

0 

0 

0 

0 

54? 

390 

78 

46? 

28 

59 

71 

0 

0 

7.0 

7.0 

0 

0 

57b 

380 

80 

470 

29 

0 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

584 

370 

95 

455 

30 

0 

50 

0 

0 

0 

0 

85 

548 

5?6 

80 

695 

515 

J  1 

TOTAL 

2  9  56b 

325 

213.0 

26.0 

28.0 

21.0 

28.0 

195 

1 1 ,325 

13.076 

5,994 

16,179 

MEAN 

82.8 

10.8 

6.87 

.84 

1.00 

•  66 

.93 

6.29 

378 

4?2 

193 

539 

MAX 

365 

154 

106 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

110 

670 

586 

537 

1  f  1  6  0 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

360 

0 

85 

AC-FT 

5  *  090 

645 

422 

52 

56 

42 

56 

387 

22,460 

25,940 

1 1 ,890 

32,090 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

69,101. 

00  MEAN 

189 

MAX 

1,350 

MIN  0 

AC-FT  P7. 

100 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

49,978. 

00  MEAN 

137 

MAX 

1,160 

MIN  0 

AC-FT  99, 

130 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286970  Everglades  3-64S  near  Miramar,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°58'24",  long  80°40'18",  in  NE  quarter  sec. 31,  T.51  S.,  R.37  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
water  conservation  area  3A,  14  mi  (22.5  km)  north  of  U.S.  Highway  41,  15  mi  (24.1  km)  west  of  Miramar,  and  33  mi  (53.1  km) 
northwest  of  Miami. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  the 
Corps  of  Engineers). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  10.36  ft  (3.158  m)  Oct  1:  minimum,  6.53  ft  (1.990  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  10.43  ft  (3.17  m)  Sept.  14,  1974;  minimum,  6.03  ft  (1.838  m)  May  7,  1974. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT 

*  INI 

FEET.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

10.36 

9.75 

9.48 

6.89 

8.44 

8.12 

7.47 

6.71 

8.29 

8.72 

9.14 

9.44 

2 

10.33 

9.73 

9.45 

8.86 

8.43 

8.14 

7.44 

6.66 

8.32 

8.80 

9.16 

9.51 

3 

10.29 

9.71 

9.40 

8.85 

8.42 

8.10 

7.39 

6.62 

8.33 

8.76 

9.20 

9.52 

4 

10.21 

9.68 

9.36 

8.84 

8.41 

8..  0  7 

7.35 

6.59 

8.31 

8.74 

9.22 

9.53 

5 

10.24 

9.66 

9.33 

8.83 

8.39 

8.05 

7.30 

6.55 

8.30 

8.74 

9.24 

9.52 

6 

10.26 

9.64 

9.30 

8.82 

8.39 

8.03 

7.26 

6.53 

8.27 

8.72 

9.24 

9.51 

7 

10.31 

9.61 

9.27 

8.80 

8.38 

8.00 

7.25 

7.39 

8.24 

8.69 

9.26 

9.50 

8 

10.34 

9.58 

9.22 

8.79 

8.38 

7.98 

7.19 

7.52 

8.21 

8.67 

9.28 

9.46 

9 

10.33 

9.56 

9.20 

8.77 

8.37 

7.95 

7.17 

7.52 

8.31 

8.66 

9.33 

9.49 

10 

10.32 

9.54 

9.17 

8.76 

8.36 

7.92 

7.13 

7.63 

8.33 

8.66 

9.33 

9.47 

1  1 

10.30 

9.52 

9.17 

8.74 

8.35 

7.89 

7.0  9 

7.76 

8.31 

6.66 

9.32 

9.48 

12 

10.28 

9.50 

9.17 

8.73 

8.34 

7.86 

7.1  1 

7.70 

8.29 

6.67 

9.32 

9.47 

13 

10.25 

9.46 

9.15 

8.72 

8.33 

7.83 

7.08 

7.67 

8.26 

6.69 

9.36 

9.47 

14 

10.22 

9.45 

9.14 

8.71 

8.32 

7.80 

7.05 

8.32 

8.32 

8.84 

9.36 

9.50 

15 

10.20 

9.42 

9.12 

8.70 

8.31 

8.07 

7.02 

8.29 

8.30 

8.82 

9.40 

9.49 

16 

10.18 

9.41 

9.11 

8.67 

8.30 

8.04 

6.99 

8.30 

8.28 

8.60 

9.42 

9.50 

17 

10.15 

9.39 

9.10 

8.63 

8.26 

8.01 

6.97 

6.29 

8.39 

6.79 

9.58 

9.59 

18 

10.10 

9.37 

9.08 

8.63 

8.27 

7.97 

6.93 

8.26 

8.36 

8.60 

9.50 

9.79 

19 

10.07 

9.36 

9.07 

6.63 

8.26 

7.94 

6.90 

8.24 

8.36 

8.60 

9.50 

9.7  6 

20 

10.04 

9.35 

9.06 

8.61 

8.25 

7.90 

6.86 

8.21 

8.36 

8.60 

9.48 

9.82 

21 

10.01 

9.34 

9.05 

8.60 

8.24 

7.87 

7.06 

8.18 

8.35 

8.61 

9.50 

9.80 

22 

9.99 

9.29 

9.03 

8.58 

6.23 

7.83 

7.09 

8.15 

8.37 

6.81 

9.48 

9.60 

23 

9.95 

9.28 

9.02 

8.56 

8.22 

7.80 

7.07 

8.12 

8.49 

6.91 

9.46 

9.61 

24 

9.93 

9.26 

9.01 

8.55 

8.21 

7.76 

7.00 

8.16 

8.62 

8.90 

9.45 

9.79 

25 

9.91 

9.24 

9.00 

8.54 

8.20 

7.73 

6.97 

8.13 

8.90 

6.70 

9.43 

9.95 

26 

9.89 

9.31 

8.98 

8.53 

8.18 

7.68 

6.92 

8.34 

8.86 

6.71 

9.43 

9.69 

27 

9.87 

9.42 

8.96 

8.51 

8.16 

7  •  65 

6.87 

8.34 

8.83 

6.72 

9.43 

10.08 

28 

9.85 

9.51 

8.95 

8.50 

8.14 

7.61 

6.83 

8.35 

8.79 

8.74 

9.41 

10.21 

29 

9.83 

9.50 

8.93 

6.48 

7.56 

6.79 

8.33 

8. 75 

6.78 

9.40 

10.25 

30 

9.80 

9.49 

8.92 

8.47 

— 

7.54 

6.74 

8.34 

b  .  7  1 

9.02 

9.41 

10.24 

31 

9.76 

O  •  Jc 

v  •  V  o 

9.41 

MEAN 

10.12 

9.48 

9.13 

8.67 

8.31 

7.88 

7.08 

7.79 

8.43 

8.77 

9.37 

9.69 

MAX 

10.36 

9.75 

9.48 

8.89 

6.44 

8.14 

7.47 

8.35 

8.90 

9.06 

9.58 

10.25 

MIN 

9.78 

9.24 

8.90 

8.46 

8.14 

7.51 

6*74 

6.53 

8.21 

6.66 

9.14 

9.44 

CAL  YR 

1974  MEAN 

8.61 

MAX  10. 

43 

MIN 

6.03 

WTR  YR 

1975  MEAN 

8.73 

MAX  10. 

36 

MIN 

6.53 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286998  Everglades  3-63S  near  Andy town,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°11'18",  long  80°32'09",  in  SE  quarter  sec. 4,  T.49  S.f  R.38  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
water  conservation  area  3A,  5  mi  (8.0  km)  north  of  State  Highway  84  and  7  mi  (11.3  km)  northwest  of  Andytown. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only) . 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished  by  the 
Corps  of  Engineers) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  10.85  ft  (3.307  m)  Oct.  1,  2;  minimum,  5.31  ft  (1.618  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  11.48  ft  (3.499  m)  Sept.  8,  1974;  minimum,  5,31  ft  (1.618  m)  May  6,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  hEIGNT.  IN  FEET*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

10.85 

10.00 

9.51 

9.04 

8.43 

7.65 

6.16 

5.37 

6.68 

8.65 

9.93 

9.74 

2 

10.85 

9.96 

9.49 

9.03 

8.41 

7.65 

6.12 

5.35 

7.82 

8.74 

9.96 

9.75 

3 

10.80 

9.93 

9.46 

9.01 

8.37 

7.59 

6.07 

5.35 

7.96 

8.71 

9.97 

9.77 

4 

10.75 

9.90 

9.44 

9.00 

8.37 

7.54 

6.02 

5.33 

7.83 

8.74 

9.96 

9.76 

5 

10.75 

9.86 

9.42 

9.00 

8.32 

7.51 

5.98 

5.32 

7.85 

8.96 

9.96 

9.76 

6 

10.75 

9 .  b3 

9.38 

6.99 

8.32 

7.47 

5.97 

5.31 

7.72 

8.99 

9.97 

9.75 

7 

10.74 

9.80 

9.36 

8.98 

8.31 

7.42 

5.97 

5.48 

7.61 

9.00 

9.98 

9.77 

8 

10.73 

9.77 

9.34 

6.98 

8.27 

7.37 

5.85 

5.98 

7.71 

9.01 

9.94 

9.77 

9 

10.72 

9.74 

9.33 

8.97 

8.23 

7.31 

5.80 

6.03 

7.65 

9.04 

9.90 

9.76 

10 

10.72 

9.72 

9.33 

8.95 

8.32 

7.26 

5.76 

6.03 

7.57 

9.14 

9.86 

9.76 

11 

10.70 

9.69 

9.32 

8.94 

8.28 

7.21 

5.72 

6.02 

7.48 

9.14 

9.82 

9.79 

12 

10.67 

9.66 

9.32 

6.92 

8.24 

7.18 

5.69 

5.98 

7.39 

9.18 

9.82 

9.78 

13 

10.65 

9.63 

9.31 

6.92 

8.20 

7.13 

5.68 

5.95 

7.29 

9.17 

9.85 

9.78 

14 

10.60 

9.60 

9.29 

8.90 

8.16 

7.05 

5.65 

5.95 

7.20 

9.20 

9.86 

9.80 

15 

10.55 

9.58 

9.30 

8.89 

6.12 

6.98 

5.63 

6.04 

7.12 

9.29 

9.82 

9.80 

16 

10.51 

9.56 

9.28 

6.87 

8.08 

6.92 

5.59 

6.12 

7.14 

9.35 

9.82 

9.83 

17 

10.47 

9.56 

9.30 

8.84 

8.04 

6.88 

5.56 

6.28 

7  •  1 6 

9.41 

9.83 

10.02 

18 

10.42 

9.53 

9.28 

6.80 

6.00 

6.83 

5.52 

6.66 

7.20 

9.47 

9.81 

10.06 

19 

10.40 

9.51 

9.26 

8.79 

7.96 

6.77 

5.49 

6.63 

7.23 

9.49 

9.79 

10.11 

20 

10.36 

9.50 

9.24 

8.76 

7.92 

6.72 

5.48 

6.57 

7.26 

9.52 

9.81 

10.16 

21 

10.32 

9.48 

9.24 

8.73 

7.88 

6  •  67 

5.47 

6.52 

7.50 

9.63 

9.80 

10.16 

22 

10.28 

9.44 

9.22 

6.70 

7.85 

6.61 

b  •  46 

6.46 

7.70 

9.64 

9.78 

10.20 

23 

10.25 

9.42 

9.20 

8.68 

7.83 

6*57 

5.46 

6.39 

7.80 

9.64 

9.74 

10.23 

24 

10.22 

9.40 

9.18 

6.66 

7.81 

6.53 

5.45 

6.32 

7.90 

9.65 

9.72 

10.26 

25 

10.18 

9.4  0 

9.17 

8.64 

7.80 

6.47 

5.44 

6.25 

8.00 

9.69 

9.71 

10.26 

26 

10.15 

9.51 

9.14 

6.62 

7.75 

6.42 

5.43 

6.19 

6.10 

9.70 

9.70 

10.27 

27 

10.12 

9.55 

9.12 

8.60 

7.75 

6.38 

5.42 

6.35 

6.20 

9.72 

9.68 

10.30 

28 

10.11 

9.54 

9.11 

6.58 

7.70 

6.33 

5.41 

6.59 

8.30 

9.96 

9.70 

10.34 

29 

10.08 

9.53 

9.09 

6.54 

— 

6.29 

5.40 

6.70 

6.40 

9.91 

9.66 

10.37 

30 

10.05 

9.52 

9.08 

6.51 

— 

6.25 

5.36 

6.83 

8.50 

9.91 

9.67 

10.40 

31 

*  n  A 

9.06 

6.20 

9.61 

MEAN 

10.48 

9.64 

9.28 

6.62 

8.10 

6.94 

b  •  67 

6.10 

7.64 

9.34 

9.82 

9.98 

MAX 

10.85 

10.00 

9.51 

9.04 

8.43 

7.65 

6.16 

6.83 

8.50 

9.98 

9.98 

10.40 

MIN 

10.02 

9.40 

9.06 

6.47 

7.70 

6.20 

5.36 

5.31 

6.68 

6.65 

9.61 

9.74 

CAL 

YR 

1974  MEAN 

8.91 

MAX  11. 

46 

MIN 

6.07 

wTR 

YR 

1975  MEAN 

8.49 

MAX  10. 

85 

MIN 

5.31 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
022873^5  Miami  Canal  east  of  levee  30,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°56'28",  long  80o26’23",  in  NE  quarter  sec. 9,  T.52  S. ,  R.39  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near  center 
of  span  upstream  side  of  bridge  on  State  Highway  27,  200  ft  (61.0  m)  downstream  from  control  structure  32,  14.1  rai  (22.7  km) 
upstream  from  salinity  control  structure,  19.5  mi  (31.4  km)  northwest  of  Miami,  and  19.8  mi  (31.9  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1959  to  current  year.  Published  as  "at  broken  dam,  near  Miami"  November  1959  to  September  1967. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  January  20, 
1968,  at  site  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 15  years  (1960-75),  267  cfs  (7.561  cu  m/s),  193,300  acre-ft/yr  (238  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  333  cfs  (9.43  cu  m/s)  May  7;  maximum  gage  height,  4.63  ft  (1.411  m)  Sept.  29 
minimum  daily  discharge,  67  cfs  (1.90  cu  m/s)  June  1;  minimum  gage  height,  2.67  ft  (0.814  m)  Mar.  27,  28. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,090  cfs  (30.9  cu  m/s)  Mar.  20,  1970;  maximum  gage  height,  6.21  ft  (1.893  m)  July 
30,  1966  (at  site  then  in  use);  minimum  daily  discharge,  41  cfs  (1.16  cu  m/s)  July  23,  24,  1963;  minimum  gage  height,  1.40  ft 
(0.427  m)  May  31,  1962  (at  site  then  in  use). 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  affected  by  regulation  at  downstream  salinity-control  structure  and  by  upstream  storage  releases  at 
control  structures  31,  32,  and  32A. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02287395  Miami  Canal  east  of  levee  30,  near  Miami,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  ]974  TO  SEPTEMBER  1976 


DAY 

OCT 

NOV 

OF  C 

JAN 

EFB 

1 

3.67 

3.32 
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3.44 

3.34 
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3.32 
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3.44 

3.33 
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3.54 
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3.44 

3.33 
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3.51 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02287500  Miami  Canal  at  Pennsuco,  near  Miami,  Fla. 


LOCATION.— Lat  25o53'40",  long  80°22'45",  in  NE  quarter  sec. 30,  T.52  S. ,  R.40  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  left 
bank,  20  ft  (6  m)  upstream  from  bridge  at  Pennsuco,  9.3  mi  (15.0  km)  upstream  from  salinity-control  structure,  and  14  mi  (23  km) 
northwest  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Discharge:  November  1939  to  June  1943. 

Gage  heights:  July  1926  to  October  1939  (incomplete),  and  July  1943  to  current  year.  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Sept.  28,  1940,  nonrecording  gage  and  Sept.  28,  1940,  to 
Mar.  24,  1953,  water-stage  recorder,  at  same  site  at  datum  0.50  ft  (0.152  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.96  ft  (1.207  m)  Sept.  30;  minimum,  2.03  ft  (0.619  m)  Mar.  27. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  956  cfs  (27.1  cu  m/s)  Nov.  25,  26,  1940;  maximum  gage-height,  9.07  ft  (2.765  m) 
(present  datum)  Oct.  12,  1947;  minimum  daily  discharge,  44  cfs  (70.8  cu  m/s)  Mar.  30,  1943;  minimum  gage  height,  0.05  ft  (0.015  m) 
(present  datum)  June  18,  1945. 

REMARKS. — Stage  affected  by  regulation  at  salinity  dam  and  by  storage  releases  at  control  structures  31,  32,  and  32A  about  5  mi  (8  km) 
upstream. 


GAGE  HEIGHT 

.  IN  FEET 

.  WATER 

YFAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEP 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

3.00 

2.79 

3.24 

2.72 

2.65 

2.50 

2.49 

2.39 

3.03 

3.54 

3.40 

3.10 

2 

3.05 

2.79 

3.15 

2.71 

2.65 

2.48 

2.46 

2.37 

2.95 

3.66 

3.44 

3.06 

3 

3.04 

2.80 

3.05 

2.71 

2.63 

2.46 

2.42 

2.39 

2.96 

3.61 

3.37 

3.09 

4 

3.03 

2.79 

2.98 

2.71 

2.62 

2.42 

2.39 

2.39 

2.93 

3.55 

3.30 

3.05 

5 

3.07 

2.78 

2.96 

2.70 

2.61 

2.41 

2.37 

2.38 

2.94 

3.8? 

3.23 

3.03 

6 

3.06 

2.79 

2.93 

2.70 

2.60 

2.41 

2.36 

2.37 

2.94 

3.46 

3.16 

2.99 

7 

3.05 

2.79 

2.92 

2.70 

2.66 

2.39 

2.27 

2.52 

2.88 

3.41 

3.13 

2.98 

8 

3.06 

2.77 

2.90 

2.70 

2.63 

2.37 

2.12 

2.75 

2.82 

3.35 

3.18 

3.10 

9 

3.02 

2.77 

2.86 

2.70 

2.62 

2.35 

2.18 

2.77 

2.83 

3.38 

3.14 

3.07 

10 

3.11 

2.78 

2.82 

2.71 

2.60 

2.32 

2.15 

2.88 

2.98 

3.38 

3.10 

3.05 

1  1 

3.01 

2.83 

2.81 

2.71 

2.59 

2.30 

2.23 

2.83 

2.94 

3.32 

3.06 

3.07 

12 

3.00 

2.83 

2.80 

2.71 

2.56 

2.27 

2.51 

2.80 

2.85 

3.47 

3.0? 

3.05 

13 

2.99 

2.81 

2.80 

2.67 

2.54 

2.24 

2.65 

2.66 

2.77 

3.47 

3.06 

3.03 

14 

2.97 

2.80 

2.81 

2.63 

2.53 

2.21 

2.61 

2.57 

2.75 

3.40 

3.09 

3.06 

15 

2.90 

2.79 

2.86 

2.62 

2.56 

2.26 

2.58 

2.53 

2.85 

3.33 

3.01 

3.11 

16 

2.90 

2.78 

2.82 

2.63 

2.69 

2.57 

2.54 

2.53 

2.75 

3  •  ?7 

2.97 

3.08 

17 

2.91 

2.79 

2.79 

2.62 

2.63 

2.46 

2.54 

2.66 

2.78 

3.27 

2.90 

3.10 

18 

2.90 

2.77 

2.76 

2.64 

2.58 

2.39 

2.56 

2.83 

2.87 

3.28 

2.89 

3.21 

19 

2.90 

2.77 

2.75 

2.61 

2.53 

2.33 

2.85 

2.81 

2.86 

3.  ?9 

2.91 

3.43 

20 

2.89 

2.76 

2.74 

2.60 

2.56 

2.28 

2.56 

2.73 

2.91 

3.25 

2.81 

3.40 

21 

2.87 

2.75 

2.80 

2.60 

2.64 

2.24 

2.58 

2.68 

3.00 

3.22 

2.76 

3.32 

22 

2.83 

2.75 

2.85 

2.63 

2.61 

2.21 

2.58 

2.63 

3.05 

3.?5 

2.74 

3.28 

23 

2.81 

2.75 

2.80 

2.60 

2.58 

2.19 

2.61 

2.58 

3.02 

3.31 

2.70 

3.26 

24 

2.79 

2.75 

2.78 

2.61 

2.56 

2.16 

2 . 8  H 

2.54 

2.99 

3  .  ?3 

2.77 

3.30 

25 

2.79 

2.74 

2.75 

2.60 

2.67 

2.11 

2.88 

2.50 

2.9? 

3.19 

2.75 

3.4? 

26 

2.86 

2.81 

2.76 

2.54 

2.59 

2.08 

2.53 

2.47 

3.06 

3.17 

2.80 

3.45 

27 

2.86 

3.13 

2.76 

2.60 

2.54 

2.05 

2.8? 

2.52 

3.08 

3.16 

2.96 

3.54 

28 

2.84 

3.12 

2.73 

2.62 

2.54 

2.17 

2.49 

2.80 

3.09 

3.14 

3.15 

3.62 

29 

2.82 

3.05 

2.73 

2.65 

2.44 

2.45 

2.98 

3.09 

3.12 

3.20 

3.73 

30 

2.81 

3.07 

2.72 

2.66 

2.49 

2.42 

3.15 

3.24 

3.17 

3.18 

3.90 

MEAN 

2.93 

2.82 

2.84 

2.65 

2.60 

2.32 

2.46 

2.65 

2.94 

3.33 

3.04 

3.23 

MAX 

3.11 

3.13 

3.24 

2.72 

2.69 

2.57 

2.65 

3.19 

3.24 

3.66 

3.44 

3.90 

MIN 

2.79 

2.74 

2.72 

2.54 

2.53 

2.05 

2.12 

2.37 

2.75 

3.12 

2.70 

2.98 

CAL  YP 

1974  MEAN 

2.82 

MAX  3.66 

mTN  2.17 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.62 

MAX  3.90 

MIN  2.05 

SOUTHERN  FLORIDA 


219 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02288200  Miami  Canal  at  Palmetto  bypass,  near  Hialeah,  Fla. 

LOCATION.— Eat  25*51,11",  long  80o19'22",  on  line  between  NE  quarter  sec. 11,  T.53  S.,  R.40  E.  ,  Dade  County,,  Hydrologic  Unit  03090202, 
on  fender  of  east  bridge  of  Palmetto  bypass,  40  ft  (12  m)  streamward  of  left  bank,  3  mi  (5  km)  northwest  of  Hialeah,  5  mi  (8  km) 
upstream  from  salinity-control  structure,  9  mi  (14  km)  downstream  from  control  structure  32  and  levee  30,  and  10.6  mi  (17.1  km) 
upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1959  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of  Transportation  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 15  years,  285  cfs  (8.071  cu  m/s),  206,300  acre-ft/yr  (255  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  356  cfs  (10.1  cu  m/s)  Aug.  21;  maximum  gage  height,  3.46  ft  (1.055  m)  Sept.  30; 
no  flow  on  June  23;  minimum  gage  height,  1.98  ft  (0.604  m)  Apr.  8. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,510  cfs  (42.8  cu  m/s)  Oct.  8,  1960;  maximum  gage  height,  4.74  ft  (1.445  m)  Sept. 

8,  1965;  maximum  reverse  flow,  515  cfs  (14.6  cu  m/s)  Sept.  8,  1965;  minimum  gage  height,  0.99  ft  (0.302  m)  May  31,  1962. 

REMARKS. — Records  fair  except  those  for  periods  of  no  deflection  record  and  discharges  below  25  cfs  (0.71  cu  m/s).  Flow  affected  by 
regulation  at  salinity-control  structure  and  by  storage  releases  at  control  structures  31,  32,  and  32A  about  8  mi  (13  km)  upstream. 
Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained  from  recording  deflection  meter. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02288200  Miami  Canal  at  Palmetto  bypass,  near  Hialeah,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02288600  Miami  Canal  at  N.W.  36th  Street,  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°48'29",  long  80°15'44",  in  NE  quarter  sec. 29,  T.53  S. ,  R.41  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  right 
bank  at  downstream  end  of  N.W.  36th  Street  Bridge  fender  at  Miami,  200  ft  (61  m)  upstream  from  salinity-control  structure  S-26, 

1.4  mi  (2.3  km)  upstream  from  Tamiami  Canal,  and  5.7  mi  (9.2  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. February  1959  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 16  years,  299  cfs  (8.468  cu  m/s),  216,500  acre-ft/yr  (267  cu  h*/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  377  cfs  (10.7  cu  m/s)  Sept.  27;  maximum  gage  height,  3.21  ft  (0.978  m)  Oct.  6;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  1.30  ft  (0.396  m)  Oct.  15. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  1,900  cfs  (53.8  cu  m/s)  Oct.  2,  1959;  maximum  gage  height,  5.14  ft  (1.567  m)  Sept.  8, 
1965;  maximum  reverse  flow,  1,400  cfs  (39.6  cu  m/s)  estimated  Sept.  8,  1965,  from  hurricane  tide;  minimum  gage  height,  -0.55  ft 
(-0.168  m)  Apr.  26,  1970. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Some  seepage  losses  above  station  into  Miami  Dade  Water 
and  Sewer  Authority  well  field  for  ground  water  withdrawals.  Natural  flow  materially  affected  by  levee  and  control  structures  31, 
32  and  32A  about  14  mi  (23  km)  upstream,  and  structure  26  downstream.  Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained 
from  recording  deflection  meter. 
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3  0  4 

1  Pr 

TOTAL 

6,665 

3,309  5 

.141 

3,201 

285.3 

4.36 

0 

806 

1,914 

6.133 

6,376 

R  ,  n  h  7 

MF  AN 

215 

1  10 

1  66 

103 

10.3 

.14 

0 

26.1 

63.8 

1  R 

173 

?7  O 

MAX 

333 

222 

243 

207 

bo 

1.6 

f) 

1  RO 

176 

2-’  1 

323 

377 

MIN 

126 

37 

129 

13 

2.3 

0 

0 

0 

0 

8  7 

87 

1  7  R 

AC-FT 

13,220 

6  «  56  0  1  0 

.200 

R«  3S0 

674 

R  #R 

0  1 

.600 

3,8Q0 

1  0 . 1  r  0 

1 0 ,660 

16,040 

CAL  Y D 

1974  TOTAL 

42,512.02 

MF  AN 

1  16 

M  A  K,  44? 

MTNi  0 

AC-f  r  84 . 320 

WTR  YP 

1975  TOTAL 

39.927.66 

MF  AN 

1  0  9 

MAX  377 

m  T  M  0 

AC -FT  70 f P00 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02288600  Miami  Canal  at  N.W.  36th  Street,  Miami,  Fla. 


G4GF  HFIGMT,  IN  FFFT.  MTFh  YFAR  OCTORFP  1574  TO  SFPTFMRFR  1975 


0  4  Y 

OCT 

NOV 

D1C 

J4N 

FFP 

MAP 

ARP 

MAY 

JUM 

Jill. 

AUfi 

5FP 

1 

2.55 

2.11 

1.61 

2.33 

2.60 

2.43 

2.30 

2.09 

2.33 

2.96 

2.36 

2.27 

2 

2.54 

2.09 

2.14 

2.36 

2.60 

2.41 

2.28 

2.06 

2.39 

2.40 

2.35 

?.?» 

3 

2.50 

2.11 

2.11 

2.37 

2.60 

2.41 

2.27 

2.04 

2.43 

2.39 

2.35 

2. 25 

4 

2.50 

2.10 

2.10 

2.35 

2.59 

2.34 

2.26 

2.04 

2.45 

2.39 

2.38 

2.25 

5 

2.51 

2.11 

2.23 

2.32 

2.58 

2.34 

2.23 

2.04 

2.44 

2.39 

2.3« 

2.33 

2.58 

2.10 

2.23 

2.35 

2.57 

2.35 

2.22 

2.04 

2.42 

2.40 

2.34 

2.30 

7 

2.54 

2.05 

2.23 

2.34 

2.62 

2.33 

2.14 

2.12 

2.46 

2.98 

2.40 

2.27 

8 

2.49 

2.11 

2.20 

2.37 

2.57 

2.33 

1  .95 

2.26 

2.53 

2.43 

2.33 

2.2P 

9 

2.42 

2.11 

2.09 

2.36 

2.57 

2.31 

2.0? 

2.27 

2.52 

2.45 

2.35 

2.9? 

n 

2.54 

2.12 

2.10 

2.35 

2.53 

2.26 

1  .90 

2.37 

2.45 

2.40 

2.38 

2.29 

i  i 

2.48 

2.09 

2.10 

2.36 

2.51 

2.22 

2.04 

2.45 

2.49 

2.38 

2.39 

2.30 

i? 

2.47 

2.12 

2.10 

2.38 

2.50 

2.18 

2.16 

2.47 

2.54 

2.43 

2.40 

2.30 

13 

2.49 

2.10 

2.11 

2.34 

2.47 

2.14 

2.33 

2.36 

2.46 

2.40 

2.41 

2.26 

14 

2.51 

2.08 

2.11 

2.37 

2.45 

2.14 

2.33 

2.30 

2.40 

2.41 

2.40 

2.32 

15 

2.39 

2.12 

2.11 

2.42 

2.45 

2.17 

2.33 

2.27 

2.40 

2.35 

2.34 

2.31 

16 

2.46 

2.12 

2.11 

2.44 

2.55 

2.43 

2.30 

2.25 

2.37 

2.96 

2.35 

2.32 

17 

2.40 

2.09 

2.12 

2.4  2 

2.54 

2.37 

2.27 

2.37 

2.42 

2.96 

2.35 

2.34 

1« 

2.38 

2.11 

2.11 

2.38 

2.49 

2.31 

2.27 

2.33 

2.52 

2.90 

2.40 

2.30 

19 

2.42 

2.10 

2.10 

2.38 

2.45 

2.28 

2.27 

2.37 

2.47 

2.92 

2.35 

2.43 

?o 

2.46 

2.08 

2.11 

2.38 

2.39 

2.23 

2.27 

2.47 

2.42 

2.30 

2.34 

2.37 

?1 

2.37 

2.10 

2.13 

2.3« 

2.55 

2.16 

2.?9 

2.55 

2.39 

2.41 

2.4? 

2.34 

22 

2.37 

2.09 

2.10 

2.51 

2.51 

2.14 

2.31 

2.50 

2.37 

2.38 

2.34 

2.39 

23 

2.35 

2.10 

2.08 

2.45 

2.46 

2.1  1 

2.31 

2.44 

2.38 

2.99 

2.33 

2.38 

?4 

2.38 

2.09 

2.10 

2.42 

2.47 

2.07 

2 . 2  9 

2.40 

2.37 

2.42 

2.30 

2.37 

25 

2.32 

2.11 

2.09 

2.46 

2.56 

2.05 

2.27 

2.37 

2.33 

2.63 

2.35 

2.41 

?6 

2.38 

2.12 

2.11 

2.37 

2.51 

2.00 

2.24 

2.35 

2.35 

2.43 

2.28 

2.30 

27 

2.35 

2.08 

2.11 

2.52 

2.46 

1  .94 

2.22 

2.32 

2.35 

2.43 

2.30 

2.90 

28 

2.39 

2.13 

2.11 

2.51 

2.47 

2.01 

2.18 

2.39 

2.37 

2.46 

2.25 

2.30 

29 

2.36 

2.11 

2.11 

?.  F9 

— 

— 

2.22 

2.15 

2.35 

2.41 

2.40 

2.?4 

2.29 

30 

2.35 

1.96 

2.09 

2.61 

- 

— 

2.30 

2.11 

2.33 

2.31 

2.95 

2.24 

2.3? 

31 

2.33 

— 

2.10 

2.60 

2.31 

2.29 

2.38 

2.25 

MF  AM 

2.44 

2.10 

2.10 

2.41 

2.52 

2.24 

2.22 

2.30 

2.4? 

2.39 

2.34 

2.3? 

MAX 

2.58 

2.13 

2.23 

2.61 

2.62 

2.43 

2.33 

2.55 

2.54 

2.46 

2.4? 

2.43 

MIN 

2.32 

1.96 

1.61 

2.32 

2.39 

1.94 

1.95 

2.04 

2.31 

2.90 

2.24 

2.25 

CAL  Y9 

1974  MF  4  N 

2.29 

MAX  2.67 

MTN 

.96 

WTR  YR 

1Q75  MF  A N 

2.32 

MAX  2.62 

MT  M  1 

.61 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


T  AMI  AMI  CANAL  OUTLETS 


STATION  02288800  MONROE  TO  CARNCSTOWN 


STATION  02289040 


EVERGLADES  NATIONAL  PARK 


FLOW  IS  TO  SOUTH  THROUGH 
4  CONTROL  STRUCTURES 


CONTROL 

STRUCTURES 

A  B  C  D 


STATION  02289040  LEVEE  67-A  TO  40-MILE  BEND 


FLOW  IS  TO  SOUTH  THROUGH  O 
14  OUTLETS  AND  S-UE  ^  * 


© 


O  0^0  o 

STATION  02289060 - 


STATION  02289080  LEVEE  90  TO  LEVEE  67-A 


Figure  9.  Tamiami  Canal  Outlets. 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02288780  Tamiami  Canal  at  bridge  77,  near  Camestown,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°53'55",  long  81021'25",  in  sec. 31,  T.52  S.,  R.30  E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204  on  south  bank,  50  ft 
(15  m)  east  of  bridge  77  on  U.S.  Highway  41,  and  1  mi  (2  km)  east  of  Carnestown. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1960  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of  Transportation  bench  mark).  Prior  to  Oct.  1, 
1964,  at  datum  3.14  ft  (0.957  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  2.65  ft  (0.808  m)  Sept.  18,  19,  20;  minimum,  -0.74  ft  (-0.226  m)  Jan.  15. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.42  ft  (1.347  m)  (present  datum)  Sept.  11,  1960;  minimum,  -0.91  ft  (-0.277  m)  Mar.  21, 
1971. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  at  various  points  along  Tamiami  Canal.  Gage  is  primarily  for  water-level  records,  but  is 
also  an  auxiliary  gage  in  determining  flow  through  Tamiami  Canal  outlets.  Stage  affected  by  tide  during  low  flow. 


GAGE  HEIGHT,  IN  EEET,  WATER  YEAR  0CT0RF R  1Q7A  TO  SFPTEMRFR  1075 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JHL 

AUG 

8FP 

1 

2.18 

1  .52 

1.28 

.8? 

.74 

.82 

.94 

.91 

1.26 

1.32 

1.88 

1.88 

2 

2.08 

1  .48 

1.22 

.67 

.69 

1.07 

.87 

.81 

1.01 

1.32 

1.82 

1.94 

3 

1.90 

1.41 

1.02 

.49 

.73 

.50 

.99 

.80 

.95 

1  .46 

1.83 

1.90 

4 

1.56 

1  .43 

.69 

.89 

.75 

.39 

.42 

.91 

.63 

1.62 

1.83 

2.06 

5 

1.39 

1.46 

.68 

.72 

.95 

.82 

.26 

.86 

1.01 

1.68 

1.8? 

2.09 

6 

1  .50 

1.36 

.71 

.74 

1.06 

.32 

.50 

.87 

1.03 

1.62 

1.88 

2.1  6 

7 

1.70 

1.29 

.95 

.48 

1.08 

.49 

.71 

.99 

1.10 

1  .*-,3 

1.98 

2.21 

8 

1.79 

1.22 

1.14 

.68 

.62 

.69 

.98 

1.00 

1.20 

1.62 

2.0? 

2.23 

9 

1.82 

1.23 

.84 

.78 

.98 

.39 

.97 

1.02 

1.22 

1.63 

2.03 

?.?1 

10 

1.81 

1.25 

.40 

.89 

.94 

.68 

.93 

1  .  06 

1.19 

1.74 

1.97 

?.?1 

11 

1.73 

1.32 

.70 

1.01 

1.12 

.90 

1 .20 

1.15 

1 . 08 

1.77 

1.03 

2.21 

12 

1  .72 

1.48 

1.11 

1.03 

1.18 

.92 

1 .23 

1.19 

1.24 

1  .  w4 

1.9? 

2.22 

13 

1.70 

.78 

1.10 

.81 

1.22 

1 .09 

.77 

1.10 

1.26 

1.67 

1.89 

2.25 

14 

1.75 

.89 

.85 

-.05 

1.01 

1.21 

.78 

1.14 

1.22 

1.96 

1.86 

?.?« 

15 

1.81 

1.14 

1.03 

-.12 

.94 

.97 

1.06 

1.34 

1.25 

1.92 

1.97 

2.45 

16 

1.07 

1.09 

1.19 

.22 

1.00 

1.02 

.54 

1.57 

1.15 

1.92 

1.96 

17 

1.92 

.97 

1.01 

.35 

.97 

.92 

.52 

1.47 

1 .09 

1  .“1 

2.03 

2.51 

10 

1.87 

1.10 

.50 

.50 

.90 

.96 

.83 

1.23 

1.30 

2.01 

2.2? 

2.66 

19 

1.81 

.99 

.56 

.56 

.93 

1.24 

.90 

.99 

1.20 

2.31 

2.35 

2.66 

20 

1.72 

.97 

.78 

.76 

1.01 

.85 

.77 

1.00 

1.21 

2.35 

2.38 

2.63 

21 

1.28 

.64 

.73 

.33 

.90 

.73 

.72 

1 . 07 

1.27 

2.30 

2.38 

2.67 

22 

.92 

.51 

.34 

.31 

.89 

.84 

.69 

1.04 

1.23 

2.25 

2.36 

2.61 

23 

1.13 

.50 

.38 

.37 

1.16 

1.01 

.40 

1.13 

1.21 

2.25 

2.30 

2.60 

24 

1.33 

.57 

.49 

.55 

1.45 

1.21 

.64 

1.17 

1.21 

2.22 

2.41 

2.60 

25 

1.44 

.80 

.62 

•  B7 

1 .18 

1.19 

.95 

1.25 

1.35 

2.18 

2.36 

2.63 

26 

1  .48 

.74 

.65 

.98 

.79 

.86 

.95 

1 .28 

1.41 

2.12 

2.2? 

2.45 

27 

1.53 

.82 

.63 

.85 

.94 

.52 

.94 

1.36 

1.47 

2.08 

1 .96 

2.46 

28 

1.60 

.81 

.72 

.82 

.89 

.60 

1.13 

1.39 

1.43 

2.''9 

1.88 

2.56 

29 

1  .63 

.71 

.87 

.81 

- 

— 

.79 

1  .20 

1.42 

1.37 

2.07 

1.86 

2.68 

30 

1  .58 

.99 

.88 

.77 

- 

— 

1.12 

1.06 

1 .35 

1.34 

1  .99 

1.86 

2.66 

MEAN 

1  .65 

1.05 

.80 

.63 

.97 

.84 

.83 

1.13 

1.20 

1 .90 

2.03 

2.36 

MAX 

2.16 

1.52 

1.28 

1.03 

1.45 

1.24 

1.23 

1.57 

1.47 

2.35 

2.41 

2.65 

MIN 

.92 

.50 

.34 

-.12 

.62 

.32 

.26 

.80 

.83 

1.32 

1.8? 

1 .88 

CAL 

YR 

1974  MEAN 

1.31 

MAX  2.50 

MJN  - 

.11 

WTR 

YR 

1975  MF  AN 

1.29 

MAX  2.68 

MIN  - 

.12 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02288800  Tamiami  Canal  outlets,  Monroe  to  Camestown,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°53'10",  long  81°15'30",  In  NW  quarter  sec. 6,  T.53  S.,  R.31  E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  downstream 
side  of  bridge  84  on  U.  S.  Highway  41,  7  mi  (11  km)  east  of  Camestown,  and  10  mi  (16  km)  west  of  Monroe. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1960  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  May  2,  1963,  at  site  2  mi  (3  km)  east  at  datum  0.93  ft 
(0.283  m)  lower.  May  2,  1963,  to  Feb.  10,  1965,  at  site  on  west  bank  of  unnamed  lateral  30  ft  (9  m)  downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 15  years,  373  cfs  (10.56  cu  m/s),  270,000  acre-ft/yr  (333  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,880  cfs  (53.2  cu  m/s)  Sept.  29;  maximum  gage  height,  3.85  ft  (1.173  m) 

Sept.  29,  30;  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.21  ft  (0.064  m)  Apr.  24  (tide  affected). 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  6,010  cfs  (170  cu  m/s)  Sept.  13,  1960;  maximum  gage  height,  5.90  ft  (1.798  m) 
present  datum;  no  flow  for  many  days  in  some  years;  minimum  gage  height  observed,  -0.43  ft  (-0.131  m)  present  datum  May  30,  1962. 

REMARKS. — Records  fair.  Figures  of  discharge  consist  of  runoff  from  Big  Cypress  Watershed  as  represented  by  flow  through  all  the 

outlets  of  the  Tamiami  Canal  from  Monroe,  55  mi  (88  km)  west  of  Miami,  to  a  point  1  mi  (1.6  km)  east  of  the  intersection  with  State 
Highway  29  at  Camestown.  Flow  at  westernmost  outlets  slightly  affected  by  tide. 


DISC  H  A  h  G  F  •  IN  Clinic  PFFT  PEP  StCC'-i'i.  *ATEW  YFAW  OCTORFb  1974  TO  Sf PTEM8FR  1^75 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

526 

41 

199 

36 

6.7 

0 

240 

384 

578 

2 

476 

36 

164 

28 

4.9 

0 

233 

346 

705 

3 

410 

33 

146 

20 

3.0 

0 

224 

329 

811 

4 

347 

30 

135 

18 

1.9 

0 

233 

319 

855 

5 

298 

27 

127 

18 

2.4 

0 

283 

306 

787 

6 

287 

28 

121 

16 

2.7 

0 

326 

352 

711 

7 

288 

30 

117 

1  1 

3.6 

0 

345 

418 

618 

8 

274 

27 

116 

8.9 

.49 

0 

346 

359 

568 

9 

248 

21 

113 

9.5 

.15 

0 

355 

355 

539 

10 

215 

16 

1  08 

9.0 

.05 

.03 

368 

349 

521 

11 

190 

12 

102 

9.8 

.04 

.25 

383 

332 

575 

12 

177 

9.0 

104 

8.9 

0 

2.4 

419 

315 

614 

13 

168 

8.0 

109 

7.8 

0 

3.4 

563 

299 

681 

14 

159 

7.0 

104 

3.0 

0 

3.8 

550 

315 

754 

15 

149 

6.0 

100 

1.0 

0 

6.3 

507 

345 

904 

16 

146 

5.2 

97 

.84 

0 

1  1 

454 

345 

983 

17 

143 

4.8 

1  10 

1.3 

0 

26 

451 

340 

1070 

18 

133 

4.1 

97 

1.9 

0 

24 

580 

330 

1280 

19 

114 

3.8 

82 

3.1 

0 

30 

714 

310 

1210 

20 

108 

3.4 

77 

5.0 

0 

48 

829 

340 

1130 

21 

93 

3.0 

91 

4.0 

0 

77 

887 

390 

1080 

22 

91 

2.8 

101 

2.6 

0 

95 

681 

480 

1060 

23 

90 

2.5 

85 

2.4 

0 

112 

5R6 

590 

1020 

24 

89 

2.3 

75 

4.4 

0 

123 

539 

640 

992 

25 

80 

9.2 

66 

8.0 

0 

126 

611 

630 

1020 

26 

74 

25 

61 

13 

0 

168 

577 

620 

1100 

27 

68 

73 

56 

13 

0 

325 

548 

610 

1150 

28 

58 

78 

52 

12 

0 

365 

501 

600 

1650 

29 

55 

70 

49 

12 

— 

321 

473 

590 

1880 

30 

52 

116 

45 

13 

— 

264 

454 

579 

1840 

31 

46 

— 

42 

9.9 

— 

— 

—  — — 

416 

543 

—  —  i- 

TOTAL 

5652 

734.1 

3051 

311.34 

25.93 

0 

0 

0 

2131.18 

14686 

13060 

28686 

MEAN 

182 

24.4 

98.4 

10.0 

.92 

0 

0 

0 

71.0 

473 

421 

956 

MAX 

526 

116 

199 

36 

6.7 

0 

0 

0 

365 

887 

640 

1880 

MIN 

46 

2.3 

42 

.84 

0 

0 

0 

0 

0 

224 

299 

521 

AC-FT 

11210 

1460 

6050 
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0 

0 
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WTR  YR  1975  TOTAL  68337.55  MEAN  187  MAX  1880  MIN  0  AC-FT  135500 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02288800  Tamiami  Canal  outlets,  Monroe  to  Carnestown,  Fla. 


RA«F  HE  I Gh  T 

.  T»'  8  F  E  T  .  *ATFo 

YJ-AP  OCTOhFR 

1  9  7  4 

TO  SFPTFMRFR  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

0£C 

.JAN 

FF8 

A  P 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AMR 

FFP 

i 

3.14 

1.80 

2.28 

1  .27 

.  H4 

.65 

.70 

.75 

1.29 

2.01 

2.05 

2.73 

?_ 

3.07 

1.77 

2.13 

1 .21 

.62 

.94 

.60 

.67 

1.25 

1.99 

2.00 

2.9? 

3 

2.9« 

1.75 

2.04 

1.13 

.80 

.76 

.hh 

.63 

1.20 

1  .96 

1.98 

3.06 

4 

2.90 

1.72 

1.97 

1.13 

.76 

.46 

.A7 

.67 

1.10 

2.00 

1.97 

3.  1  3 

b 

2.33 

1  .73 

1.91 

1.15 

.88 

•  *4 

.69 

1 .12 

2.12 

1.96 

3.09 

h 

2. hi 

1.74 

1.87 

1.12 

.95 

.50 

•  h  4 

.66 

1.11 

2.20 

2.06 

3.04 

7 

2.84 

1 .78 

1 .82 

1  .  05 

1 .07 

.48 

.63 

.69 

1.10 

2.24 

2.19 

2.96 

P 

2.83 

1.75 

1 .79 

1.01 

.67 

.68 

.72 

1.11 

2.24 

2.09 

2.93 

Q 

2.76 

1 .70 

1.78 

1  .06 

.89 

.64 

.67 

.75 

1 .12 

2.26 

2.10 

2.02 

1  n 

2.72 

1.89 

1  .89 

1  .  Oh 

.9? 

.49 

.59 

.60 

1.11 

2.28 

2.10 

2.0? 

1 1 

2.88 

1  .87 

1.65 

1.12 

.98 

.67 

.67 

.93 

1.10 

2.72 

2.08 

2.99 

12 

2.  A3 

1  • 

1.83 

1.11 

1.03 

.73 

.bh 

.95 

1.26 

?. 

2.06 

3.03 

]  3 

2.99 

1 .81 

1  .8? 

1.10 

1.07 

.83 

.93 

1.27 

2.58 

2.03 

3.10 

1* 

^  •  bb 

1  .57 

1.60 

.88 

1.04 

.92 

.  b4 

.92 

1.25 

2.57 

2.07 

3.17 

15 

2.92 

1  .82 

1 .59 

.71 

.98 

.68 

.53 

1.03 

1.32 

2.49 

2.14 

3.31 

1  A 

2.52 

1 .46 

1 .58 

.67 

.96 

1 .5? 

.52 

1.10 

1.36 

2.39 

2.1* 

3.37 

17 

2.48 

1.41 

1 .63 

.70 

.96 

1.59 

.51 

1.12 

1.62 

2.37 

2.  1  4 

3.42 

1  « 

2.43 

1.35 

1.56 

.  73 

.90 

1.54 

.54 

1.09 

1.55 

2.54 

2.12 

3.67 

19 

2.38 

1 .30 

1.61 

.76 

•  *0 

1.61 

.6  7 

.99 

1.56 

2.66 

2.11 

3.6? 

20 

2.31 

1.28 

1 .49 

.92 

1.45 

.70 

.93 

1.68 

2.77 

2.09 

3.43 

21 

2.25 

1  .21 

1.65 

.78 

.93 

1 .32 

.85 

.92 

1 . 64 

2.8  1 

2.20 

3.39 

22 

2.23 

1.18 

1.61 

.68 

.88 

1 .23 

•  h  (I 

.92 

1 .88 

2.59 

2.36 

3.36 

23 

2.22 

1.11 

1  .54 

.65 

.94 

1.19 

.36 

.95 

1.90 

2.4  7 

2.70 

3.32 

2.20 

1.05 

1  .4W 

.  74 

1.10 

1.21 

.31 

1.01 

1.90 

2.37 

3.00 

3.36 

25 

2.1b 

1.15 

1 .44 

.  J  6 

1.11 

1.20 

•  b* 

1.11 

1 .66 

2.45 

2.90 

3.30 

26 

2.11 

1.50 

1.41 

.98 

.96 

1.12 

.89 

1.28 

1.96 

2.38 

2.80 

3.36 

27 

2.08 

1.89 

1  .37 

.98 

.69 

.95 

.74 

1.36 

2.29 

2.33 

2.76 

3. 38 

28 

2.01 

1  ."9 

1.35 

.9? 

.90 

.68 

.8? 

1.37 

2.32 

2.25 

2.68 

3.7] 

29 

1 .98 

1 .8? 

1 .33 

.90 

.60 

.68 

1.37 

2.18 

2.19 

2.68 

3.83 

30 

1  .89 

1.98 

l  .  30 

.90 

— 

.77 

•  04 

1.35 

2.0  6 

2.14 

2.68 

3.64 

31 

1  .  30 

,HP 

1.32 

2.09 

2.66 

M  FAN 

2.48 

1  .57 

1  •  64 

•  94 

.94 

.“4 

.82 

.97 

1.52 

2.34 

2.20 

3.26 

MAX 

3.14 

1 .98 

2.26 

1  .27 

1.11 

1.59 

.86 

1  .37 

2.32 

2.61 

3.00 

3.84 

M  J  N 

1 . 84 

1.05 

1.30 

•  hb 

.76 

.48 

.31 

.63 

1.10 

1  .96 

1  .96 

2.73 

CuL  YP 

1^74  M  l  A  N| 

1.71 

N*iX  3#h9 

'  TM 

.22 

W  T  R  Y  » 

1 9 7 S  MF  AN 

1.83 

Mfl  x  3.84 

►  IN 

.31 

SOUTHERN  FLORIDA 


227 


BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02288860  Tamiami  Canal  at  bridge  96,  at  Monroe,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°51'50",  long  81°06'00",  in  NW  quarter  sec. 14,  T.53  S. ,  R.32E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  near  south 
bank,  40  ft  (12  m)  east  of  bridge  96  on  U.S.  Highway  41,  at  Monroe.  Prior  to  July  16,  1973,  at  site  110  ft  (34  m)  east. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1940  to  current  year  (twice  monthly),  incomplete;  gage  heights  only.  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Nonrecording  gage  read  twice  monthly.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  7.60  ft  (2.316  m)  Sept.  29;  minimum  observed,  1.61  ft  (0.491  m)  May  29. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  8.19  ft  (2.496  m)  Sept.  12,  1960;  minimum  observed,  1.61  ft  (0.491  m)  May  29, 
1975. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  at  various  points  along  Tamiami  Canal  and  is  primarily  for  water-level  observations. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct.  11  _ 

Feb. 

12  .... 

....  3.52 

June  27  .  . . . 

....  3.75 

30  .... 

....  4.54 

27  .... 

July  14  .... 

Nov.  12  .... 

Mar. 

24  .... 

30  .... 

_  5.58 

27  .... 

....  4.53 

Apr. 

2  .... 

_  2.40 

Aug.  8  . . . . 

Dec.  13  _ 

....  4.75 

8  .... 

_  2.23 

28  .... 

_  7.26 

30  .... 

....  4.55 

16  .... 

_  2.00 

Sept.  10  .... 

_  6.90 

Jan.  13  _ 

_  4.09 

May 

29  .... 

29  .... 

-  7.60 

30  .... 

_  3.74 

June 

9  .... 

_  2.05 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02288900  Tamiami  Canal  outlets,  40-mile  bend  to  Monroe,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°51'05",  long  80°58'50",  in  SW  quarter  sec. 13,  T.53  S.,  R.33  E. ,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south 
bank,  25  ft  (8  m)  east  of  bridge  105  on  U.  S.  Highway  41  -and  54  mi  (87  km)  west  of  Miami,  Dade  County.  , 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1939  to  September  1963  (monthly  discharge  only).  October  1963  to  current  year.  Gage  height  published 
since  October  1962.  Prior  to  October  1963,  published  as  Tamiami  Canal  at  bridge  105,  near  Miami  (auxiliary). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  20,  1952,  nonrecording  gage  and  Feb.  20,  1952,  to  May  28, 
1952,  water-stage  recorder,  at  same  site  at  datum  0.37  ft  (0.113  m)  higher. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years,  267  cfs  (7.561  cu  m/s),  193,300  acre-ft/yr  (238  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,270  cfs  (36.0  cu  m/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  8.57  ft  (2.612  m)  Sept.  29; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  2.77  ft  (0.844  m)  May  1,  2. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  3,800  cfs  (108  cu  m/s)  July  2,  1966,  from  rating  curve  extended  above  1,700  cfs 
(48.1  cu  m/s);maximum  gage  height,  10.01  ft  (3.051  m)  Oct.  20,  1947  (present  datum);  no  flow  for  many  days  in  some  years;  minimum 
gage  height,  2.65  ft  (0.808  m)  May  26,  1974. 

REMARKS. — Records  good  except  those  below  20  cfs  (0.57  cu  m/s)  and  above  1,700  cfs  (48.1  cu  m/s),  which  are  poor.  Figures  of  daily 
discharge  consist  of  runoff  from  Big  Cypress  Watershed  and  the  Everglades  as  represented  by  flow  through  all  29  bridges  from 
bridge  28  to  22  and  bridge  117  to  96.  Prior  to  October  1963,  daily  discharge  for  this  portion  of  the  canal  was  published  as 
part  of  the  total  daily  discharge  of  station,  Tamiami  Canal  outlets,  Miami  to  Monroe  (station  2-2890.). 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 


02288900  Tamiami  Canal  outlets,  40-mile  bend  to  Monroe,  Fla. 
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6.4  3 

4.63 

3.HJ 

P.R5 

6.31 

0.11 

o.l  ? 

0.11 

0.17 

21 

6  •  8b 

6.39 

6.69 

8.78 

4.61 

3.60 

2.  A3 

6.72 

8.14 

6.28 

P.l  o 

0.27 

28 

6.8? 

6.8? 

6.66 

9.7? 

4  .  SH 

3.76 

2.8  1 

^.78 

0.14 

6.20 

0.0  9 

« •  ^p 

29 

6.77 

6.76 

6  .  b  4 

F.6R 

— 

3.73 

2.8  0 

6.90 

8.1? 

6  •  3C 

6.07 

0.36 

30 

6.72 

6.91 

6.6] 

9.6? 

3.70 

2.79 

7.01 

0.09 

0.4  3 

8.1? 

0.65 

31 

6  .  b  7  —  * 

6.66 

5.57 

3.67 

7.27 

0.4] 

0.11 

MF  AN 

7.33 

6.07 

6.9? 

6.16 

6.03 

4.11 

3.17 

6.?5 

7.04 

0..  6 

P.17 

O.  ]  6 

MAX 

7.81 

6.91 

7.36 

6.59 

5.5? 

4  .  SS 

3.6  3 

7.27 

0.14 

8.43 

R  .  PH 

0.95 

MIN 

6.67 

5.40 

6.68 

5.67 

4.58 

3.67 

2. 71- 

2.78 

7.4? 

7.84 

8.07 

8  .  op 

CAL 

YP 

1  <*74  MF  AN 

6.41 

'•'AX  8.36 

T  \J  ?  •  6  S 

wTR 

YD 

1976  MCAN 

5.37 

f'AX  8.93 

>• '  T  N  2 . 7  8 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02288945  Tamiaml  Canal  at  bridge  115,  near  Miami ,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°49'30",  long  80°53'45",  in  sec. 26,  T.53  S.,  R.34  E. ,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  on  north  side  of 
bridge  115  on  U.S.  Highway  41,  48  mi  (77.2  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1943  to  current  year  (twice  monthly),  incomplete;  gage  heights  only.  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Nonrecording  gage  read  twice  monthly.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  8.64  ft  (2.633  m)  Sept.  29;  minimum  observed,  3.84  ft  (1.170  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  9.95  ft  (3.033  m)  Oct.  20,  1947;  minimum  observed,  3.84  ft  (1.170  m)  May  6, 
1975. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  at  various  points  along  Tamiami  Canal  and  is  primarily  for  water-level  observations. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct.  11  . 

Feb.  27  . 

June  9  . 

30 . 

.  7.38 

. 5.01 

27  . . . . . 

.  8.34 

Nov.  12  . 

.  6.90 

Apr.  2  . 

_  4.43 

July  14  . 

27  . 

_  7.70 

8  . 

30  . 

.  8.38 

Dec.  13  . 

.  7.84 

16  . 

. 3.90 

Aug.  8  . 

30 . 

.  7.50 

May  6  . 

_  3.84 

28 . 

Jan.  13  . 

12  . 

Sept.  10  . 

.  8.34 

30 . 

.  6.81 

29  . 

29 . 

.  8.64 

Feb.  12  . 

_  6.84 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02288990  Tamlami  Canal  at  40-:mile  bend,  near  Miami,  Fla. 

9 

LOCATION.— Lat  25°45'50",  long  80'49'50",  in  SE  quarter  sec. 16,  T.54  S.,  R.35  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  40-mile 
bend  on  U.S.  Highway  41,  38  mi  (61  km)  west  of  Miami. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — December  1939  to  June  1940  (weekly)  and  July  1940  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  October  1960  to 
September  1963  as  Tamiami  Canal  outlets,  Miami  to  Monroe  (sta  02289000). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level,  datum  of  1929.  Prior  to  Aug.  31,  1949,  nonrecording  gage  at  site, 
1,800  ft  (549  m)  downstream  at  datum  0.87  ft  (0.265  m)  lower  and  Aug.  31,  1949,  to  Dec.  28,  1951,  at  present  datum.  Dec.  29,  1951, 
to  June  12,  1961,  water-stage  recorder  at  site  1,800  ft  (549  m)  downstream  at  present  datum. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  8.59  ft  (2.618  m)  Sept.  30;  minimum,  5.24  ft  (1.597  m)  May  2. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  10.3  ft  (3.14  m)  estimated  present  datum,  Oct.  12,  1947;  minimum  observed,  1.46  ft 
(0.445  m)  June  11,  1945. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  at  various  points  along  Tamiami  Canal  and  is  primarily  for  water-level  record. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1°74  TO  SEPTFMRFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

•  JAN 

FEB 

1 

8.36 

8.18 

8.26 

8.03 

7.81 

2 

8.36 

8.17 

8.24 

8.02 

7.80 

3 

8.36 

8.17 

8.23 

8.01 

7.78 

4 

8.36 

8.16 

8.22 

8.01 

7.77 

5 

8.36 

8.15 

8.21 

8.03 

7.74 

6 

8.37 

8.14 

8.19 

8.03 

7.73 

7 

8.35 

8.14 

8.18 

8.03 

7.75 

8 

8.35 

8.13 

8.17 

8.02 

7.73 

9 

8.35 

8.13 

8.17 

8.01 

7.70 

10 

8.34 

8.12 

8.15 

8.00 

7.71 

11 

8.34 

8.12 

8.14 

7.99 

7.80 

12 

8.33 

8.11 

8.13 

7.98 

7.78 

13 

8.33 

8.10 

8.13 

7.99 

7.76 

14 

8.32 

8.09 

8.13 

7.97 

7.73 

15 

8.31 

8.09 

8.11 

7.96 

7.70 

16 

8.31 

8.08 

8.11 

7.95 

7.66 

17 

8.31 

8.08 

8.11 

7.94 

7.65 

18 

8.30 

8.09 

8.10 

7.94 

7.61 

19 

8.29 

8.13 

8.09 

7.93 

7.58 

20 

8.28 

8.11 

8.08 

7.93 

7.55 

21 

8.27 

8.10 

8.09 

7.93 

7.51 

22 

8.26 

8.08 

8.09 

7.92 

7.48 

23 

8.25 

6.07 

8.08 

7.91 

7.44 

24 

8.25 

8.06 

8.07 

7.90 

7.41 

25 

8.24 

8.06 

8.06 

7.88 

7.41 

26 

8.23 

8.06 

8.06 

7.88 

7.37 

27 

8.22 

8.24 

8.05 

7.87 

7.33 

28 

8.21 

8.23 

8.05 

7.86 

7.33 

29 

8.20 

8.20 

8.04 

7.85 

30 

8.19 

8.20 

8.04 

7.83 

31 

8.19 

8.03 

7.82 

MEAN 

8.30 

8.13 

8.12 

7.95 

7.63 

MAX 

8.37 

8.24 

8.26 

8.03 

7.81 

MIN 

8.19 

8.06 

8.03 

7.82 

7.33 

CAL  YR 

1974  MEAN 

7.58 

MAX  8.42 

MIN  5.07 

WTR  YR 

1975  MEAN 

7.69 

MAX  8.58 

MIN  5.27 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JHL 

AUG 

ffp 

7.29 

6.15 

5.30 

8.00 

8.15 

8.27 

8.26 

7.26 

6.12 

5.27 

8.03 

8.30 

8.27 

ft.  ? 8 

7.28 

6.10 

5.46 

8.03 

8.22 

8.28 

8.33 

7.23 

6  •  06 

5.57 

8.04 

8.23 

8.2« 

8.32 

7.20 

6.02 

5.59 

8.05 

6.24 

8.27 

8.31 

7.16 

5.98 

5.57 

8.06 

8.24 

8.26 

8.30 

7.12 

5.93 

5.56 

8.06 

8.23 

8.27 

8.29 

7.08 

5.90 

5.65 

8.05 

8.23 

8.26 

8.29 

7.04 

5.86 

5.69 

8.04 

8.21 

8.27 

8.30 

6.98 

5.83 

5.73 

8.05 

8.21 

8.26 

8.31 

6.94 

5.79 

5.94 

8.06 

8.23 

8.26 

8.32 

6.90 

5.78 

6.20 

8.05 

8.26 

8.25 

8.33 

6.85 

5.76 

6.25 

8.04 

8.26 

8.26 

8.33 

6.81 

5.72 

6.37 

8.02 

8.24 

8.28 

8.33 

6.78 

5.70 

7.46 

8.00 

8.22 

8.27 

8.36 

6.75 

5.68 

7.67 

7.99 

8.20 

8.27 

8.35 

6.72 

5.64 

7.73 

8.01 

8.19 

8.26 

8.37 

6.68 

5.59 

7.78 

8.00 

8.21 

8.27 

8.44 

6  •  64 

5.56 

7.78 

7.99 

8.21 

8.27 

8.44 

6.60 

5.53 

7.74 

8.00 

8.22 

8.27 

8.42 

6.56 

5.50 

7.69 

8.01 

8.22 

8.28 

8.4] 

6.52 

5.55 

7.64 

7.99 

8.21 

8.28 

8.41 

6.47 

5.55 

7.57 

7.99 

8.21 

8.28 

8.41 

6.43 

5.5? 

7.53 

8.01 

8.19 

8.27 

8.41 

6.40 

5.50 

7.54 

8.02 

8.17 

8.26 

8.41 

6.37 

5.47 

7.64 

8.03 

8.18 

8.25 

8.41 

6.33 

5.43 

7.85 

8.06 

R.  24 

8.26 

8.41 

6.30 

5.39 

7.89 

8.09 

8.22 

8.27 

8.43 

6.26 

5.34 

7.93 

8.08 

ft  •  ?3 

8.26 

8.53 

6.22 

5.33 

7.97 

8.10 

8.27 

8.26 

8.68 

6.19 

R  .  ?7 

6.75 

5.71 

6.82 

8.03 

8.22 

8.27 

8.37 

7.29 

6.15 

7.99 

8.10 

8.27 

8.28 

8.68 

6.19 

5.33 

5.27 

7.99 

8.15 

8.25 

8.26 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289018  Tamiami  Canal  above  S-12-B,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°45'42",  long  80°46'05",  in  N  half  sec. 19,  T.54  S.,  R.36  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south  bank 
of  levee  29  borrow  ditch,  100  ft  (30  m)  northwest  of  control  structure  12-B  and  35  mi  (56  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1963  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  10.21  ft  (3.112  m)  Oct.  3;  minimum,  6.88  ft  (2.097  m)  May  4. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  10.55  ft  (3.216  m)  Oct.  26,  1968;  minimum,  5.31  ft  (1.618  m)  May  21,  1963. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  above  the  gated  control  structures  in  levee  29  at  Tamiami  Canal.  Gage  record  is  primarily 
used  to  determine  discharge  through  structure  12-B. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


GAGE  HEIGHT.  in  FFFT.  v.'flTFO  YFA8  OCTr'BF^  1074  TO  SFPTFM8F9  ]976 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEP 

MAR 

APR 

MA  y 

JIJN 

Jid. 

AUK 

9*-_p 

1 

10.07 

9.57 

9.23 

8.71 

6.2? 

7.9] 

7.57 

7.18 

7  •  h**- 

8.2? 

8.97 

9.26 

2 

10.11 

9.53 

9.19 

8.70 

8.20 

7.88 

7.58 

7.14 

7.67 

8.9  1 

9.00 

9.3? 

3 

10.15 

9.54 

9.18 

8.68 

8.17 

7.9? 

7.50 

7.07 

7.7? 

8 . 94 

9.03 

9.4] 

4 

10.19 

9.51 

9.17 

8.65 

8.16 

7.89 

7.56 

6.99 

7.76 

m.  7  4 

9.  04 

9.41 

5 

10.16 

9.45 

9.13 

8.63 

8.1? 

7.66 

7.5? 

7.00 

7.76 

H.  74 

9.  Oh 

9.40 

6 

10.17 

9.44 

9.00 

8.63 

8.07 

7.87 

7.5? 

7.03 

7.78 

P.7S 

9.06 

9.36 

7 

10.10 

9.44 

9.08 

8.6? 

8.11 

7.85 

7.^0 

7.04 

7.78 

R  .  7S 

9.06 

9.35 

8 

10.07 

9.45 

9.07 

8.60 

6.14 

7.82 

7.47 

7.17 

7.76 

6.96 

9.1  0 

9.35 

9 

10.07 

9.42 

9.04 

8.58 

8.10 

7.84 

7  .  4  S 

7.23 

7.76 

8.96 

9.14 

9.3* 

10 

10.07 

9.41 

9.03 

8.58 

8.09 

7.8? 

7.40 

7.27 

7.88 

8.96 

9.16 

9.36 

1  1 

10.07 

9.41 

9.02 

6.54 

8.08 

7.81 

7.30 

7.37 

7.88 

R  . 

9.16 

9.36 

12 

10.03 

9.37 

8.99 

8.52 

8.05 

7.78 

7.37 

7.41 

7.86 

8.45 

9.17 

9.96 

13 

10.03 

9.36 

8.97 

6.51 

7.99 

7.76 

7.51 

7.39 

7.85 

H.4Q 

9.20 

9.36 

14 

10.00 

9.31 

8.97 

8.53 

8.04 

7.72 

7.38 

7.44 

7.85 

8.6] 

9.29 

9.95 

IS 

9.97 

9.29 

8.95 

6.63 

8 .04 

7.78 

7.3? 

7.49 

7.61 

8.56 

9.3'» 

9.95 

16 

9.93 

9.27 

8 . 92 

8.52 

8.04 

7.76 

7.36 

7.54 

7.80 

8.56 

9.29 

9.36 

17 

9.90 

9.23 

8.92 

8.49 

8.04 

7.7? 

7.37 

7.57 

7.80 

fl.^5 

9.29 

9.41 

18 

9.88 

9.23 

8.9? 

6.47 

8.01 

7.69 

7.3? 

7.58 

7.82 

8.55 

9.3] 

9.ca 

19 

9.88 

9.23 

8.92 

b.  44 

7.99 

7.71 

7.28 

7.62 

7.83 

8  .  5  8 

Q  .  3* 

9.69 

20 

9.84 

9.22 

8.90 

8.41 

7.96 

7.67 

7.27 

7.62 

7.87 

8.61 

9.33 

9.68 

21 

9.80 

9.17 

8.69 

8.39 

7.98 

7.65 

7.30 

7.60 

7.69 

8.63 

9 . 3‘5 

9.9P 

22 

9.82 

9.15 

8.90 

8.39 

8.01 

7.63 

7.87 

7.99 

7.89 

8.66 

9.35 

9.  *9 

23 

9.81 

9.12 

8.89 

8.37 

7.99 

7.69 

7.35 

7.57 

7.91 

8.71 

9.?* 

9.67 

24 

9.77 

9.07 

8.87 

8.37 

7.93 

7.66 

7.3? 

7.52 

7.93 

8.7] 

9.3  b 

9.57 

25 

9.74 

9.07 

6.67 

8.32 

7.97 

7.6? 

7.29 

7.48 

7.98 

8.71 

9.96 

9.69 

26 

9.73 

9  .  U  7 

8.63 

8.29 

7.96 

7.67 

7  •  ?6 

7.47 

8.06 

6.71 

9.39 

9.6] 

27 

9.68 

9.25 

8.62 

6.30 

7.93 

7.67 

7.25 

7.47 

8.08 

R  .  7  b 

9.31 

9.63 

28 

9.87 

9.27 

8.82 

8.30 

7.91 

7.66 

7.2? 

7.50 

8.10 

8.8? 

9.29 

9.69 

29 

9.66 

9.23 

8.80 

6.29 

7.63 

7.1° 

7.58 

8.11 

P  .  P  4 

9.29 

9.68 

30 

9.62 

9.21 

8.77 

8.26 

— 

7.57 

7.16 

7  •  h4 

8.13 

8.P0 

Q.?P 

9 . 9  “3 

31 

9.62 

8.74 

8.23 

7.60 

7.66 

H,C4 

9.28 

MEAN 

9.92 

9.31 

8.96 

6.48 

8.05 

7.75 

7.97 

7.39 

7.87 

8.66 

9.2? 

9.47 

MAX 

10.19 

9.57 

9.23 

8.71 

8.22 

7.92 

7  •  SR 

7.66 

8.13 

p  .94 

9.7b 

9.90 

MIN 

9.62 

9.07 

8.74 

8.23 

7.91 

7.57 

7.18 

6.99 

7.64 

8.2? 

8.97 

9.  PR 

CAL  YR 

1974  MF  AN 

8.38 

MAX  10. 

19 

MIN 

6.14 

WTR  YR 

1975  MEAN 

8.53 

MAX  10. 

19 

MJN 

6.99 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
* 

02289019  Tamiami  Canal  below  S-12-B,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°45'40",  long  80°46'05",  in  N  half  sec. 19,  T.54  S. ,  R.36  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  west  bank  of 
spillway,  100  ft  (30  m)  southwest  of  control  structure  12-B,  and  35  mi  (56  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1963  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  9.20  ft  (2.804  m)  Sept.  30;  minimum,  6.93  ft  (2.112  m)  May  5. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  10.22  ft  (3.115  m)  Nov.  7-11,  1969;  minimum,  5.35  ft  (1.862  m)  May  21,  1963. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  below  the  gated  control  structures  in  levee  29  at  Tamiami  Canal.  Gage  record  is  primarily 
used  to  determine  discharge  through  structure  12-B. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


6  Afc>F  hFIFHT.  TV'  FFFT.  '•  ATFT^  YF  AP  OCTORF^  i*-i74  fn  SFPTF^RFP  1975 


Pay 

OCT 

K'OV 

PFC 

.JAN 

FFR 

K  AP 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

ADR 

qrD 

1 

8.91 

8.81 

8.66 

8.88 

8.21 

7.91 

7.64 

7.18 

7.69 

8  .  ?  1 

7.64 

8.54 

2 

fl.91 

8.80 

R  •  65 

R  •  S7 

8.20 

7.89 

7.64 

7.1b 

7.73 

8.30 

8.01 

8.67 

3 

8.91 

R  .80 

8.68 

8.66 

8.1b 

7.91 

7  .  4  R 

7.0  9 

7.77 

8.3  0 

8.04 

8.68 

4 

8.91 

8.77 

8.68 

8.61 

8.11 

7.89 

7.66 

7.00 

7.80 

8.3  1 

8.06 

8.67 

R 

8.91 

8.7b 

8.68 

R  .RO 

8.10 

7.89 

7.61 

7.03 

7.70 

8.31 

8.06 

8.67 

f> 

8.91 

8.7b 

R.b3 

8.62 

8.09 

7.88 

7.49 

7.05 

7.8? 

8.31 

8.06 

8.67 

7 

H.91 

8.71 

8.62 

8.61 

8.09 

7.8b 

7.49 

7.08 

7.81 

8.30 

8.0« 

8.67 

8 

8.91 

8.64 

8.62 

8.60 

8.10 

7.83 

7.46 

7.20 

7.79 

8.30 

8.0° 

8.67 

9 

H.91 

8.63 

8.76 

8.49 

8.08 

7.8? 

7.43 

7  .  ?6 

7.84 

R.R0 

8. OR 

8.66 

10 

H.91 

8.62 

8.92 

8.47 

8.09 

7.8? 

7.3- 

7.31 

7.90 

8.30 

8.09 

8.73 

)  1 

H.91 

8.62 

8.91 

8.46 

8.07 

7.8? 

7.?9 

7.41 

7.90 

8.31 

8.0  9 

8.75 

1? 

R.91 

8.62 

8.87 

8.43 

8.03 

7.78 

7.36 

7.44 

7.88 

R  • 

8.09 

8.76 

13 

H.91 

8.62 

8.87 

8 .78 

8.01 

7.76 

7.4? 

7.39 

7.88 

R. 

fl.OQ 

8.76 

1* 

H.91 

8.62 

8.86 

8 . 76 

8.03 

7.69 

7.38 

7.43 

7.86 

8.40 

8.09 

8.74 

IS 

H  .  92 

8.61 

8.86 

8.7b 

8.06 

7.74 

7.36 

7.51 

7.84 

8.27 

8.09 

8.74 

16 

* 

H  .92 

8.61 

8.78 

6 . 36 

8.04 

7.73 

7 . 3R 

7.65 

7.83 

8.  lift 

8.09 

8.74 

17 

8.92 

8.61 

8.70 

8.3b 

8.03 

7.7? 

7.38 

7.67 

7.85 

8.06 

8.09 

8.78 

18 

8.92 

8.61 

8.70 

8. 74 

8.01 

7.70 

7.3? 

7.68 

7.85 

R.pR 

8 .09 

8.83 

19 

H.92 

9.61 

8.7  0 

8.30 

7.98 

7.6b 

7.?9 

7.62 

7.87 

R  .  OR 

8.10 

8.84 

?0 

8.92 

8.98 

R.b9 

8.27 

7.96 

7.71 

7  .  ?7 

7.6? 

7.91 

H  .  RR 

8.11 

8.84 

?1 

8.92 

8.6] 

8.68 

8.28 

7.99 

7.70 

7.?9 

7.6? 

7.9? 

8.06 

8.11 

8.83 

22 

8.90 

8.62 

8.69 

8.28 

8.03 

7.66 

7.38 

7.59 

7.9? 

7.89 

8.12 

8.93 

23 

8.89 

8.89 

8.67 

8.27 

7.96 

7.69 

7.37 

7.66 

7.93 

7.61 

8.12 

9.04 

?t* 

8. 8b 

8.89 

8.67 

8.87 

7.93 

7.62 

7.3? 

7.52 

7.96 

7.38 

8.1? 

9.0? 

25 

h  .8b 

8.89 

8.66 

6.24 

7.9b 

7.6? 

7.31 

7.60 

8.00 

7  •  ?4 

8.13 

9.03 

26 

8.86 

8.60 

8.6b 

8.20 

7.9b 

7.67 

7  .  ?° 

7.48 

8.06 

7.14 

8.36 

9.03 

27 

8.8b 

8.68 

8.68 

6.2? 

7.9b 

7  .  RR 

7.26 

7.60 

8.09 

7.10 

8.53 

9.05 

?H 

R  .  88 

8.68 

6.82 

h  .  ?4 

7.92 

7.63 

7  .  ?6 

7.52 

8.14 

7.08 

8.54 

9.09 

29 

8.8b 

8.67 

8.61 

R  .  ?4 

— 

7.60 

7  .  ?  1 

7.60 

8.12 

7.10 

R  .S4 

9.16 

30 

H.R3 

R  .  RR 

8.61 

8.23 

— 

7.b4 

7  .  ?  0 

7.66 

8.12 

7.?? 

8.54 

9.18 

31 

8.81 

R  .SR 

8.22 

7.68 

7.70 

3.18 

8.54 

AN 

8.90 

R  •  RR 

8.70 

8.37 

8.04 

7.74 

7.37 

7.41 

7.90 

7.93 

8.15 

8.80 

MAX 

8.92 

8.81 

8.92 

8.68 

8.21 

7.91 

7.66 

7.70 

8.14 

R  .  4  0 

8.54 

9.18 

MIN 

8.81 

R  .RR 

R  .  RR 

8.2  0 

7.9? 

7.b4 

7.  ?0 

7.00 

7.69 

7.08 

7.64 

8.64 

CAL 

] 974  M  F AN 

8.11 

“AX  9.67 

M  T  N  8  . 

lb 

yp 

197b  mf  Aim 

8.17 

8  A  X  9.18 

I'TW  7 . 

0  0 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289030  Levee  3  Canal  near  Clewiston,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°25,50",  long  80°56'50",  in  NW  quarter  sec. 4,  T.47  S.,  R.34  E.,  Hendry  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near  center 
of  span  on  upstream  side  of  bridge  on  private  road,  100  ft  (30  m)  upstream  from  Deerfence  Canal,  2  mi  (3  km)  east  of  State  Highway 
846,  and  22  mi  (35  km)  south  of  Clewiston. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1969  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District!.  Prior 
to  October  1974  at  datum  .15  ft  (0.046  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 6  years,  170  cfs  (4.814  cu  m/s),  123,100  acre-ft/yr  (152  cu  hm/yrl. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,200  cfs  (44.7  cu  m/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  16.12  ft  (4.913  m)  July  3; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  9.65  ft  (2.941  m)  May  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,580  cfs  (44.7  cu  m/s)  Aug.  17,  1974;  maximum  gage  height,  18.57  ft  (5.660  m)  Aug.  4, 
1973  present  datum;  no  flow  for  some  days  each  year;  minimum  gage  height,  9.65  ft  (2.941  m)  May  7,  1975. 

REMARKS. — Record  fair. 


DISCHARGE* 

IN  CUBIC  FEET 

PER 

SECOND*  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB  MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

159 

70 

1.010 

779 

68 

2 

114 

204 

1,120 

664 

476 

3 

82 

380 

1 ,140 

549 

806 

4 

145 

538 

1.120 

586 

861 

5 

157 

631 

1.050 

472 

826 

6 

162 

661 

966 

346 

815 

7 

160 

636 

874 

323 

762 

8 

157 

559 

776 

255 

667 

9 

156 

443 

665 

280 

571 

10 

146 

302 

607 

170 

509 

n 

139 

164 

597 

53 

409 

12 

120 

104 

578 

6.0 

364 

13 

101 

70 

51  1 

0 

426 

14 

85 

94 

512 

.50 

378 

15 

68 

113 

589 

31 

561 

16 

53 

143 

519 

92 

684 

17 

47 

347 

521 

86 

800 

18 

40 

274 

510 

50 

1.070 

19 

34 

155 

514 

5.4 

1.150 

20 

23 

131 

698 

7.2 

1,170 

21 

10 

188 

826 

61 

1,170 

22 

4.2 

528 

847 

236 

1,150 

23 

.40 

825 

817 

174 

1.120 

24 

0 

911 

743 

142 

1.100 

25 

.50 

934 

711 

77 

1.090 

26 

0 

1.020 

653 

31 

1,090 

27 

.40 

1.070 

592 

3.5 

1.100 

28 

.06 

1.070 

559 

0 

1.090 

29 

.30 

1.040 

613 

0 

1.100 

30 

0 

1.020 

817 

0 

1,200 

31 

_ 

0  “ 

TOTAL  2 

•  163.86 

0 

0 

0 

0  0 

0  0 

14.625 

22.909  5 

.479.60 

24,583 

MEAN 

69.8 

0 

0 

0 

0  0 

0  0 

488 

739 

177 

819 

MAX 

162 

0 

0 

0 

0  0 

0  0 

1.070 

1.140 

779 

1,200 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0  0 

70 

510 

0 

68 

AC-FT 

4.290 

0 

0 

0 

0  0 

0  0 

29.010 

45  *  44  0 

10.870 

48,760 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

95*304.06 

MEAN 

261 

MAX 

1.580  MIN  0 

AC-FT  189,000 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

69.760.46 

MEAN 

191 

MAX 

1.200  MIN  0 

AC-FT  138.400 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289030  Levee  3  Canal  near  Clewiston,  Fla. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  TEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

12.75 

11.58 

11.40 

12.03 

12.08 

10.83 

10.38 

9.99 

13.86 

15.69 

14.80 

12.87 

2 

12.57 

11.47 

11.53 

12.03 

12.05 

10.82 

10.27 

9.88 

14.43 

16.01 

14.47 

14.48 

3 

12.41 

11.51 

11.87 

12.05 

11.99 

10.81 

10.20 

9.81 

14.94 

16.08 

14.14 

15.45 

4 

12.70 

11.52 

11.97 

12.03 

11.87 

10.82 

10.15 

9.77 

15.38 

16.02 

14.27 

15.59 

5 

12.75 

1  1.52 

11.93 

1  1.99 

11.84 

10.78 

10.20 

9.71 

15.63 

15.79 

13.95 

15.45 

6 

12.77 

11.47 

11.94 

12.03 

11.73 

10.81 

10.29 

9.70 

15.68 

15.53 

13.58 

15.38 

7 

12.76 

11.45 

11.96 

11.93 

11.65 

10.88 

10.24 

9.67 

15.56 

15.24 

13.53 

15.19 

8 

12.75 

11.51 

11.99 

11.83 

11.67 

10.88 

10.21 

9.73 

15.28 

14.93 

13.34 

14.87 

9 

12.74 

11.52 

1  1.99 

1  1.84 

11.88 

10.78 

10.14 

9.84 

14.88 

14.59 

13.45 

14.54 

10 

12.70 

11.53 

11.99 

11.87 

12.07 

10.71 

10.10 

9.92 

14.41 

14.40 

13.09 

14.32 

11 

12.68 

1 1.54 

11.99 

12.07 

12.00 

10.70 

9.98 

9.96 

13.90 

14.36 

12.57 

13.98 

12 

12.60 

11.53 

11.99 

12.17 

1  1.83 

10.72 

9.99 

10.00 

13.62 

14.30 

12.16 

13.81 

13 

12.51 

11.51 

11.99 

12.09 

11.65 

10.73 

10.17 

10.22 

13.40 

14.09 

11.87 

13.97 

14 

12.43 

11.54 

11.99 

11.97 

1  1  .52 

10.69 

10.32 

10.62 

13.48 

14.09 

11.91 

13.79 

15 

12.34 

11.46 

11.99 

11.82 

11.47 

10.49 

10.39 

11.11 

13.53 

14.31 

12.49 

14.32 

16 

12.26 

11.40 

11.99 

11.92 

11.36 

10.61 

10.22 

11.36 

13.59 

14.09 

12.90 

14.66 

17 

12.22 

11.36 

11.89 

12.03 

11.28 

10.69 

10.22 

11.42 

14.25 

14.09 

12.89 

14.98 

18 

12.17 

11.40 

11.39 

12.09 

11.15 

10.60 

10.29 

11.40 

13.97 

14.05 

12.71 

15.77 

19 

12.13 

11.48 

11.57 

12.19 

11.07 

10.46 

10.28 

11.39 

13.53 

14.06 

12.30 

16.00 

20 

12.05 

11.51 

11.92 

12.22 

11.01 

10.51 

10.26 

11.34 

13.39 

14.62 

12.38 

16.01 

21 

11.92 

11.67 

11.99 

12.20 

11.01 

10.66 

10.20 

11.33 

13.56 

15.00 

12.80 

15.97 

22 

1  1.79 

11.59 

11.99 

12.13 

11.02 

10.64 

10.06 

11.33 

14.59 

15.06 

13.58 

15.90 

23 

11.70 

11.59 

11.99 

12.01 

11.05 

10.58 

10.01 

11.18 

15.45 

14.96 

13.39 

15.77 

24 

11.67 

11.48 

11.99 

12.10 

11.05 

10.56 

9.99 

11.13 

15.67 

14.73 

13.29 

15.66 

25 

11.69 

11.51 

11.99 

12.09 

11.03 

10.51 

9.94 

11.00 

15.70 

14.62 

13.01 

15.62 

26 

1  1.67 

11.56 

11.93 

12.03 

10.96 

10.44 

9.89 

10.90 

15.91 

14.44 

12.75 

15.59 

27 

11.69 

11.63 

12.01 

12.01 

10.87 

10.44 

9.93 

11.11 

16.02 

14.25 

12.43 

15.57 

28 

11.68 

11.39 

12.00 

11.94 

10.82 

10.48 

10.01 

11.55 

16.00 

14.14 

12.17 

15.51 

29 

11.67 

11.26 

1  1.99 

11.90 

— 

10.52 

10.03 

12.00 

15.85 

14.30 

11.82 

15.52 

30 

31 

11.54 

11.35 

11.99 

12.00 

11.92 

12.04 

— 

10.58 

10.07 

12.04 

15.74 

14.92 

11.98 

15.79 

1 1 1  b  J 

1  U  •  j  J 

lei  Jl 

MEAN 

12.22 

11.49 

11.91 

12.02 

11.46 

10.65 

10.15 

10.73 

14.71 

14.77 

12.98 

15.08 

MAX 

12.77 

11.67 

12.01 

12.22 

12.08 

10.88 

10.39 

12.37 

16.02 

16.08 

14.80 

16.01 

MIN 

11.53 

1  1.26 

11.39 

11.82 

10.82 

10.44 

9.89 

9.67 

13.39 

14.05 

11.82 

12.87 

CAL 

YR 

1974  MEAN 

1  12.67 

MAX  18 

.37  MIN 

9.95 

WTR 

YR 

1975  MEAN 

1  12.35 

MAX  16 

.08  MIN 

9.67 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289040  Tamiaml  Canal  outlets,  levee  67A  to  40-mile  bend,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25“45'42",  long  80°43'34",  in  N  half  sec. 22,  T.54  S.,  R.36  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south  bank 
of  levee  29  borrow  canal,  100  ft  (30  m)  northwest  of  control  structure  12-C  and  33  mi  (53  km]  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1939  to  September  1963  (monthly  discharge  only],  October  1963  to  current  year.  Gage  heights  published 
since  April  1963. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years,  371  cfs  (10.51  cu  m/s),  268,600  acre-ft/yr  (331  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,660  cfs  (47.0  cu  m/s)  Oct.  5;  maximum  gage  height,  10.17  ft  O-100  m)  Oct.  5; 
minimum  daily  discharge,  9.6  cfs  (0.27  cu  m/s)  May  5;  minimum  gage  height,  7.01  ft  (2.137  m)  May  4,  5,  6. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  4,810  cfs  (136  cu  m/s)  Aug.  10,  11,  1968;  maximum  gage  height,  10.52  ft  (3.206  m) 

Oct.  26,  1968;  no  flow  for  some  days  most  years;  minimum  gage  height,  5.34  ft  (1.628  m)  May  21,  1963. 

REMARKS. — Records  good.  Discharge  is  the  total  discharge  through  the  S-12  structure  A,  B,  C,  and  D  from  Conservation  Area  3-A.  Prior 
to  October  1963  discharge  was  the  total  discharge  southward  through  12  bridges  from  bridge  40  to  29  and  was  published  as  part  of  the 
total  daily  discharge  of  station,  Tamiami  Canal  outlets,  Miami  to  Monroe  (station  2-2890.). 

COOPERATION. — Gate-opening  records  for  S-12  complex  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


DISCHARGE*  in  CUBIC  FFET  PEP  SECOND*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SFP 

1 

1,600 

1,190 

1,170 

490 

233 

70 

38 

24 

36 

216 

49 

448 

2 

1,580 

1 ,160 

1,140 

484 

222 

67 

38 

20 

52 

271 

51 

464 

3 

1,650 

1,140 

1,120 

470 

213 

70 

34 

14 

70 

290 

53 

502 

4 

1,630 

1,100 

1.100 

451 

201 

123 

37 

10 

75 

295 

55 

502 

5 

1,660 

1,080 

1 ,070 

451 

185 

254 

35 

9.6 

76 

300 

56 

491 

6 

1,580 

1.060 

1.050 

443 

175 

251 

34 

10 

79 

304 

56 

486 

7 

1 ,440 

1,230 

1,030 

439 

182 

240 

32 

13 

76 

303 

59 

480 

8 

1,470 

1,460 

1,000 

423 

177 

228 

31 

23 

75 

307 

91 

475 

9 

1,450 

1  ,440 

893 

415 

164 

232 

28 

28 

80 

308 

147 

538 

10 

1  ,420 

1,410 

789 

402 

163 

219 

28 

31 

90 

311 

148 

606 

11 

1,380 

1.380 

758 

390 

157 

217 

17 

39 

93 

312 

149 

606 

12 

1,350 

1.330 

732 

384 

150 

208 

22 

42 

95 

344 

153 

606 

13 

1,340 

1,050 

713 

322 

148 

196 

26 

39 

97 

367 

162 

606 

14 

1,310 

770 

716 

277 

158 

179 

23 

43 

98 

385 

185 

599 

15 

1,290 

746 

680 

281 

165 

195 

35 

48 

98 

130 

193 

606 

16 

1 ,270 

725 

547 

275 

171 

200 

36 

51 

100 

80 

193 

613 

17 

1,260 

704 

560 

283 

178 

197 

37 

52 

105 

51 

192 

617 

18 

1,260 

695 

557 

283 

178 

186 

32 

54 

112 

53 

202 

627 

19 

1,250 

700 

551 

278 

179 

137 

30 

57 

117 

54 

279 

630 

20 

1,230 

898 

543 

269 

180 

120 

29 

55 

125 

56 

367 

630 

21 

1,210 

1.110 

547 

276 

159 

118 

30 

50 

132 

58 

368 

630 

22 

1,200 

1 ,070 

568 

267 

146 

111 

39 

46 

139 

42 

371 

733 

23 

1,210 

1,040 

555 

256 

121 

112 

39 

41 

147 

27 

372 

832 

24 

1,230 

1.020 

540 

246 

102 

106 

30 

35 

160 

27 

367 

843 

25 

1,220 

995 

534 

225 

92 

103 

30 

30 

182 

28 

362 

864 

26 

1,220 

1,000 

525 

221 

84 

1  1  1 

30 

26 

227 

28 

407 

874 

27 

1,220 

1,190 

523 

251 

72 

71 

29 

25 

238 

32 

449 

885 

28 

1,220 

1.210 

520 

278 

71 

46 

26 

25 

235 

33 

448 

895 

29 

1,210 

1,160 

509 

270 

43 

27 

30 

217 

37 

448 

916 

30 

1,230 

1,140 

509 

257 

38 

25 

34 

201 

40 

448 

4l6 

31 

35 

TOTAL 

41,800 

32,203 

22,550 

10,305 

4,426 

4,487 

924  1 

,039.6 

3,627 

5,103 

7,328 

19 

,520 

ME  AN 

1,348 

1,073 

727 

332 

158 

145 

30.8 

33.5 

121 

165 

236 

651 

MAX 

1  ,660 

1,460 

1,170 

490 

233 

254 

39 

57 

238 

385 

449 

916 

MIN 

1 ,200 

695 

501 

221 

71 

38 

17 

9.6 

36 

27 

49 

448 

ac-ft 

82,910 

63,670 

44,730 

20.440 

8,780 

8,900 

1,830 

2,060 

7,190 

10.120 

14,540 

38 

,720 

CAL  YR 

1974  TOTAL  239*893 

.0  MEAN 

657 

MAX  3,860 

MIN  20 

ac-ft 

475,800 

WTR  YR 

1975  TOTAL  153,312 

.6  MEAN 

420 

MAX  1.660 

MIN  9.6 

AC-FT 

304,100 

SOUTHERN  FLORIDA  2  3  7 

BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02289040  Tamiami  Canal  outlets,  levee  67A  to  40-mile  bend,  near  Miami,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YFAP  OCTOBER  1974  TO  SFPTF“BFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JHL 

AUG 

SFP 

1 

10.07 

9.58 

9.23 

8.77 

8.25 

7.94 

7.59 

7.19 

7.69 

8.26 

9.02 

9.31 

2 

10.10 

9.55 

9.21 

8.75 

8.23 

7.91 

7.59 

7.14 

7.72 

8.38 

9.04 

9.34 

3 

10.12 

9.53 

9.19 

8.73 

8.21 

7.94 

7.54 

7.07 

7.76 

8.41 

9.07 

9.41 

4 

10.12 

9.50 

9.16 

8.70 

8.19 

7.91 

7.58 

7.01 

7.80 

8.42 

9.09 

9.41 

5 

10.11 

9.47 

9.14 

8.70 

8.15 

7.89 

7.56 

7.01 

7.81 

8.43 

9.10 

9.39 

6 

10.13 

9.45 

9.12 

8.68 

8.12 

7.89 

7.56 

7.02 

7.84 

8.43 

9.11 

9.38 

7 

10.07 

9.46 

9.10 

8.68 

8.14 

7.87 

7.53 

7.06 

7.82 

8.43 

9.13 

9.37 

8 

10.06 

9.46 

9.07 

8.65 

8.14 

7.84 

7.51 

7.17 

7.80 

8.44 

9.16 

9.36 

9 

10.05 

9.45 

9.08 

8.63 

8.10 

7.85 

7.49 

7.25 

7.84 

8.44 

9.1  8 

9.35 

10 

10.04 

9.43 

9.08 

8.61 

8.10 

7.82 

7.45 

7.28 

7.90 

8.45 

9.19 

9.37 

11 

10.03 

9.41 

9.05 

8.59 

8.09 

7.82 

7.35 

7.38 

7.91 

8.45 

9.19 

9.37 

12 

10.00 

9.37 

9.02 

8.58 

8.06 

7.79 

7.42 

7.41 

7.90 

8.50 

9.20 

9.37 

13 

9.99 

9.36 

9.01 

8.46 

8.03 

7.77 

7.46 

7.38 

7.90 

8.55 

9.24 

9.37 

14 

9.96 

9.32 

9.01 

8.57 

8.06 

7.72 

7.44 

7.43 

7.87 

8.58 

9.30 

9.36 

15 

9.93 

9.30 

8.97 

8.56 

8.06 

7.76 

7.43 

7.50 

7.85 

8.59 

9.32 

9.37 

16 

9.90 

9.28 

8.95 

8.53 

8.05 

7.78 

7.42 

7.53 

7.84 

8.60 

9.3? 

9.38 

17 

9.90 

9.26 

8.96 

8.51 

8.04 

7.77 

7.41 

7.55 

7.85 

8.62 

9.3? 

9.43 

18 

9.89 

9.25 

8.96 

8.49 

8.02 

7.74 

7.34 

7.57 

7.87 

8.64 

9.34 

9.56 

19 

9.87 

9.25 

8.94 

8.46 

8.00 

7.70 

7.31 

7.62 

7.88 

8.65 

9.36 

9.61 

20 

9.85 

9.21 

8.92 

8.43 

7.99 

7.74 

7.30 

7.62 

7.91 

8.67 

9.36 

9.61 

21 

9.83 

9.18 

8.92 

8.44 

8.01 

7.73 

7.31 

7.61 

7.92 

8.69 

9.36 

9.61 

22 

9.79 

9.14 

8.94 

8.42 

8.03 

7.69 

7.41 

7.59 

7.93 

8.72 

9.36 

9.6? 

23 

9.78 

9.11 

8.92 

8.40 

8.00 

7.69 

7.41 

7.56 

7.95 

8.76 

9.37 

9.69 

24 

9.76 

9.09 

8.89 

8.38 

7.95 

7.66 

7.36 

7.51 

7.98 

8.77 

9.36 

9.61 

25 

9.74 

9.06 

8.88 

8.35 

7.97 

7.64 

7.30 

7.48 

8.02 

8.78 

9.35 

9.64 

26 

9.71 

9.07 

8.86 

8.34 

7.98 

7.69 

7.29 

7.47 

8.11 

8.79 

9.33 

9.66 

27 

9.68 

9.24 

8.85 

8.33 

7.95 

7.67 

7.27 

7.50 

8.11 

8.83 

9.3? 

28 

9.66 

9.26 

8.83 

8.32 

7.95 

7.60 

7.23 

7.51 

8.15 

8.85 

9.31 

9.74 

29 

9.63 

9.22 

8.81 

8.31 

7.64 

7.24 

7.54 

8.16 

8.89 

9.30 

9.88 

30 

9.62 

9.20 

8.79 

8.28 

7.58 

7.16 

7.67 

8.18 

8.92 

9.31 

9.90 

31 

8.78 

8.27 

7.61 

7.69 

8.97 

MEAN 

9.90 

9.32 

8.99 

8.51 

8.07 

7.76 

7.41 

7.40 

7.91 

8.61 

9.25 

9.60 

MAX 

10.13 

9.58 

9.23 

8.77 

8.25 

7.94 

7.59 

7.69 

8.18 

8.97 

9.37 

9.90 

MIN 

9.60 

9.06 

8.78 

8.27 

7.95 

7.58 

7.16 

7.01 

7.69 

8.26 

9.02 

9.31 

CAL  YR 

1974  MEAN 

8.41 

MAX  10.13 

MIN 

6.20 

WTR  YP 

1975  MEAN 

8.56 

MAX  10.13 

MIN 

7.01 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289041  Tamlami  Canal  below  S-12-C,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°45’40",  long  80°43'34",  in  N  half  sec. 22,  T.54  S.,  R.36  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  west  bank  of 
spillway,  100  ft  (30  m)  southwest  of  control  structure  12-C ,  and  33  mi  03  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — April  1963  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  10.13  ft  (3.088  m)  Oct.  6;  minimum,  6.95  ft  (2.118  m)  July  29. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  10.36  ft  (3.158  m)  Nov.  5-8,  10,  1969;  minimum,  5.37  ft  (1.637  m)  May  21,  1963. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  below  the  control  structures  in  levee  29  at  Tamiami  Canal.  Gage  record  is  primarily  used 
to  determine  discharge  through  control  structure  12-C. 


GAGE  HEIGHT*  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

10.05 

9.56 

9.10 

8.13 

7.97 

7.95 

7.54 

7.19 

7.67 

8.13 

7.37 

7.78 

2 

10.08 

9.54 

9.08 

8.13 

7.96 

7.91 

7.53 

7.14 

7.71 

8.20 

7.6? 

7.82 

3 

10.10 

9.51 

9.06 

8.12 

7.95 

7.94 

7.50 

7.07 

7.75 

8.?3 

7.64 

7.«2 

4 

10.11 

9.48 

9.04 

8.11 

7.94 

7.91 

7.51 

7.01 

7.79 

8.23 

7.64 

7.82 

5 

10.09 

9.46 

9.03 

8.11 

7.93 

7.89 

7.51 

7.01 

7.80 

8.22 

7.64 

7.81 

6 

10.11 

9.44 

9.01 

8.11 

7.92 

7.89 

7.50 

7.02 

7.83 

8.20 

7.64 

7.80 

7 

10.05 

9.13 

8.99 

8.10 

7.92 

7.87 

7.48 

7.06 

7.81 

8.20 

7.66 

7.80 

8 

10.04 

8.84 

8.97 

8.10 

7.92 

7.84 

7.47 

7.17 

7.80 

8.19 

7.67 

7.81 

9 

10.04 

8.83 

8.67 

8.09 

7.91 

7.84 

7.45 

7.25 

7.84 

8.17 

7.67 

7.8) 

10 

10.02 

8.82 

8.31 

8.09 

7.91 

7.82 

7.41 

7.28 

7.90 

8.15 

7.66 

7.84 

11 

10.01 

8.81 

8.27 

8.08 

7.91 

7.81 

7.31 

7.38 

7.90 

8.12 

7.66 

7.04 

12 

9.98 

8.79 

8.26 

8.07 

7.89 

7.79 

7.77 

7.41 

7.89 

8.10 

7.67 

7.84 

13 

9.97 

8.84 

8.25 

8.04 

7.95 

7.77 

7.41 

7.38 

7.89 

8.07 

7.68 

7.84 

14 

9.94 

8.86 

8.24 

8.01 

8.01 

7.72 

7.4? 

7.43 

7.87 

8.04 

7.69 

7.86 

15 

9.92 

8.86 

8.23 

8.01 

8.02 

7.76 

7.39 

7.50 

7.84 

7.91 

7.69 

7.86 

16 

9.89 

8.84 

8.22 

8.00 

8.01 

7.77 

7.43 

7.53 

7.83 

7.68 

7.69 

7.86 

17 

9.88 

8.83 

8.21 

8.00 

8.02 

7.77 

7.41 

7.55 

7.85 

7.66 

7.69 

7.90 

18 

9.87 

8.82 

8.20 

7.99 

8.03 

7.74 

7.37 

7.57 

7.86 

7.65 

7.69 

7.95 

19 

9.85 

8.82 

8.20 

7.98 

8.00 

7.69 

7.34 

7.62 

7.88 

7.65 

7.69 

7.92 

20 

9.83 

8.93 

8.19 

7.97 

7.99 

7.71 

7.32 

7.62 

7.90 

7.65 

7.69 

7.90 

21 

9.81 

9.04 

8.19 

7.97 

8.01 

7.70 

7.33 

7.61 

7.91 

7.65 

7.69 

7.89 

22 

9.78 

9.02 

8.19 

7.96 

8.03 

7.65 

7.42 

7.59 

7.92 

7.62 

7.69 

7.9) 

23 

9.76 

8.99 

8.19 

7.96 

8.00 

7.66 

7.40 

7.56 

7.95 

7.44 

7.68 

7.9? 

24 

9.74 

8.98 

8.18 

7.95 

7.95 

7.63 

7.36 

7.51 

7.98 

7.29 

7.69 

7.92 

25 

9.72 

8.96 

8.17 

7.94 

7.97 

7.61 

7.33 

7.48 

8.02 

7.15 

7.69 

7.9? 

26 

9.69 

8.96 

8.17 

7.93 

7.98 

7.66 

7.32 

7.47 

8.10 

7.07 

7.71 

7.93 

27 

9.67 

9.14 

8.16 

7.97 

7.96 

7.64 

7.29 

7.50 

8.11 

7.03 

7.76 

7.9? 

28 

9.64 

9.12 

8.16 

7.99 

7.95 

7.62 

7.26 

7.51 

8.10 

7.00 

7.77 

7.93 

29 

9.61 

9.09 

8.15 

7.99 

7.58 

7.26 

7.54 

8.11 

7.01 

7.77 

7.94 

30 

9.60 

9.07 

8.15 

7.97 

7.54 

7.16 

7.66 

8.12 

7.12 

7.78 

7.94 

31 

8.14 

7.97 

7.67 

7.78 

1  •  J  *T 

MEAN 

9.88 

9.05 

8.43 

8.03 

7.96 

7.75 

7.39 

7.40 

7.90 

7.74 

7.68 

7.87 

MAX 

10.11 

9.56 

9.10 

8.13 

8.03 

7.95 

7.54 

7.67 

8.12 

8.23 

7.78 

7.95 

MIN 

9.58 

8.79 

8.14 

7.93 

7.89 

7.54 

7.16 

7.01 

7.67 

7.00 

7.37 

7.78 

CAL  YR 

1974  MEAN 

8.19 

MAX  10.11 

MIN 

6.12 

WTR  YR 

1975  MEAN 

8.09 

MAX  10.11 

“IN 

7.00 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289043  Everglades  3-65S  near  Miami,  Fia. 

LOCATION. — Lat  25°48'55",  long  80°43'18",  in  SW  quarter  sec. 34,  T.53  S. ,  R.36  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202, 
in  water  conservation  area  3A,  3.8  mi  (6.1  m)  north  of  U.S.  Highway  41,  33  mi  (53.1  kml  west  of  Miami,  and  about  300 
ft  (91.4  m)  west  of  Corps  of  Engineers  station  65. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished 
by  the  Corps  of  Engineers) . 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed  10.27  ft  (3.130  m)  Oct.  10;  minimum,  6.65  ft  (2.027  m)  May  5. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  10.27  ft  (3.130  m)  Oct.  10,  1974;  minimum,  5.91  ft  (1.801  m)  May  2,  1974. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are  transmitted 
•o  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then  teletyped  to  U.S. 
Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

10.22 

9.69 

9.44 

8.84 

8.38 

8.04 

7.54 

6.91 

7.92 

8.41 

9.11 

9.32 

2 

10.22 

9.66 

9.40 

8.83 

8.37 

8.05 

7.50 

6.84 

8.04 

8.45 

9.15 

9.30 

3 

10.23 

9.64 

9.37 

8.81 

8.35 

8.04 

7.48 

6.78 

8.09 

8.46 

9.16 

9.33 

4 

10.21 

9.61 

9.34 

8.79 

8.34 

8.02 

7.46 

6.71 

8.05 

8.47 

9.17 

9.36 

5 

10.21 

9.58 

9.30 

8.78 

8.32 

8.02 

7.44 

6.65 

8.03 

8.52 

9.17 

9.40 

6 

10.20 

9.56 

9.27 

8.77 

8.31 

8.00 

7.42 

6.67 

8.00 

8.52 

9.18 

9.43 

7 

10.19 

9.55 

9.25 

8.76 

8.30 

7.98 

7.40 

7.25 

7.97 

8.52 

9.21 

9.45 

8 

10.21 

9.53 

9.23 

8.74 

8.28 

7.97 

7.38 

7.20 

7.96 

8.52 

9.24 

9.44 

9 

10.23 

9.51 

9.20 

8.72 

8.27 

7.95 

7.36 

7.29 

7.94 

8.54 

9.26 

9.43 

10 

10.27 

9.50 

9.17 

8.71 

8.27 

7.94 

7.34 

7.32 

7.94 

8.54 

9.27 

9.42 

11 

10.25 

9.47 

9.15 

8.69 

8.26 

7.92 

7.32 

7.38 

7.93 

8.54 

9.27 

9.48 

12 

10.22 

9.45 

9.13 

8.67 

8.24 

7.91 

7.30 

7.45 

7.92 

8.59 

9.36 

9.50 

13 

10.19 

9.43 

9.10 

8.66 

8.23 

7.89 

7.26 

7.43 

7.92 

8  •  63 

9.38 

9.48 

14 

10.17 

9.40 

9.09 

8.64 

8.21 

7.89 

7.23 

7.65 

7.92 

8.67 

9.41 

9.47 

15 

10.15 

9.38 

9.07 

8.62 

8.22 

7.89 

7.18 

7.63 

7.90 

8.67 

9.49 

9.49 

16 

10.12 

9.36 

9.05 

8.60 

8.21 

7.89 

7.12 

7.83 

8.03 

8.68 

9.52 

9.52 

17 

10.10 

9.34 

9.04 

8.59 

8.19 

7.87 

7.06 

7.84 

8.03 

8.68 

9.54 

9.57 

18 

10.07 

9.37 

9.02 

8.58 

8.17 

7.85 

7.00 

7.82 

8.03 

8.74 

9.55 

9.6? 

19 

10.05 

9.33 

9.01 

8.57 

8.15 

7.83 

6.96 

7.80 

8.06 

8.72 

9.56 

9.73 

20 

10.03 

9.30 

9.00 

8.55 

8.13 

7.81 

6.92 

7.77 

8.04 

8.74 

9.55 

9.71 

21 

9.99 

9.29 

9.03 

8.53 

8.13 

7.79 

7.38 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289060  Tamiapi  Canal  outlets,  levee  30  to  levee  67A,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°45'40",  long  80°33'40",  in  SE  quarter  sec. 6,  T.54  S. ,  R.38  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south  bank, 

50  ft  (15  m)  west  of  bridge  53  on  U.  S.  Highway  41  and  22.8  ml  (36.7  km)_  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1939  to  September  1963  (monthly  discharge  only).  October  1963  to  current  year.  Gage  heights  published 
since  October  1962.  Prior  to  October  1963,  published  as  Tamiami  Canal  at  bridge  45,  near  Miami  (auxiliary). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  27,  1942,  nonrecording  gage  at  datum  0.80  ft  (0.244  m) 
lower;  Aug.  27,  1942,  to  Feb.  21,  1952,  nonrecording  gage  at  present  datum;  and  Feb.  21,  1952,  to  Aug.  7,  1969,  water  stage  recorder 
at  same  datum  all  at  site  4  mi  (6  km)  to  the  west. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 35  years,  246  cfs  (6.967  cu  m/s),  178,100  acre-ft/yr  (220  cu  hm/yrl. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  97  cfs  (2.75  cu  m/s)  Oct.  17;  maximum  gage  height,  6.86  ft  (2.091  m)  Sept.  30 
(estimated);  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  3.67  ft  (1.119  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  460  cfs  (13.0  cu  m/s)  Oct.  18,  1968;  maximum  gage  height,  9.76  ft  (2.975  m)  Nov.  1, 

1960;  maximum  daily  reverse  flow,  7.0  cfs  (0.20  cu  m/s)  estimated  May  11,  12,  1964;  minimum  gage  height,  1.66  ft  (0.506  m)  May  13, 

14,  1971. 

REMARKS. — Records  fair.  Figures  of  daily  discharge  consist  entirely  of  seepage  through  levee  29  from  Conservation  Area  3B  as 

represented  by  flow  through  all  the  outlets  of  Tamiami  Canal  from  levee  30  to  levee  67A.  Prior  to  October  1963,  daily  discharge 
for  this  portion  of  the  Canal  was  published  as  part  of  the  total  daily  discharge  of  station,  Tamiami  Canal  outlets,  Miami  to 
Monroe  (station  2-2890.). 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289060  Tamiami  Canal  outlets,  levee  30  to  levee  67A,  near  Miami,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289090  Tamiami  Canal  west  of  Levee  30,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°45,40",  long  80°29’50",  in  SE  quarter  sec. 2,  T.54  S.,  R.38  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south  bank, 
75  ft  (23  m)  west  of  levee  30  on  U.S.  Highway  41  and  18  mi  (29.0  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1954  to  September  1958  (weekly)  and  October  1958  to  current  year  (twice  monthly),  gage  heights  only. 
Published  since  October  1962. 

GAGE. — Nonrecording  gage  read  twice  monthly.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  7.06  ft  (2.152  m)  Dec.  13;  minimum  observed,  3.64  ft  (1.109  m)  Apr.  29. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  10.02  ft  (3.054  m)  Oct.  17,  1960;  minimum  observed,  2.72  ft  (0.829  m)  Apr.  27, 
1962. 


REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  at  various  points  along  Tam-1  ami  Canal  and  is  primarily  for  water-level  observation. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct.  11  .  6.82 

30  .  6.70 

Nov.  12  .  6.84 

27  .  6.70 

Dec.  13  .  7.06 

30  .  6.56 

Jan.  13  .  6.49 

30 .  6.26 


Feb.  12  .  5.92 

27  .  5.80 

Mar.  12  .  5.26 

28  .  4.72 

Apr.  11  .  4.15 

29  .  3.64 

May  29 .  5.38 

June  9  .  5.37 


June  27  .  5.74 

July  14 .  6.40 

30 .  6.49 

Aug.  8  .  6.58 

28 .  6.62 

Sept. 10  .  6.60 

29 .  6.91 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289250  Tamiami  Canal  east  of  levee  30,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25<>45'40",  long  80°29'40",  in  SW  quarter  sec.l,  T.54  S.,  R.38  F..,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south  bank, 
1,000  ft  (305  m)  east  of  levee  30  on  U.S.  Highway  41  and  18  mi  (29  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — September  1954  to  September  1958  (weekly)  and  October  1958  to  current  year  (twice  monthly),  gage  heights  only. 
Published  since  October  1962. 

GAGE. — Nonrecording  gage  read  twice  monthly.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  6.64  ft  (2.024  m)  Dec.  13;  minimum  observed,  3.60  ft  (1.097  m)  Mar.  12. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  9.37  ft  (2.856  m)  Oct.  17,  1960;  minimum  observed,  2.50  ft  (0.762  m)Apr.  29, 
1974. 

REMARKS. — Station  is  one  of  several  located  at  various  points  along  Tamiami  Canal  and  is  primarily  for  water-level  observations. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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July  14  . 
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27  . 

.  6.60 

Mar. 

12  . 

30 . 

.  6.24 

Dec.  13  . 

28  . 

.  3.71 

Aug.  8  . 

.  6.34 

30 . 

-  6.24 

Apr. 

12  . 

_  4.05 

28 . 

.  6.40 

Jan.  13  . 

-  6.06 

29  . 

_  3.61 

Sept. 10  . 

.  6.42 

May 

29 . 

29  . 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289500  Tamiami  Canal  near  Coral  Gables,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°45'43",  long  80°19'42",  in  SW  quarter  sec. 3,  T.54  S.,  R. 40  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  upstream 
side  of  footbridge,  25  ft  (8  m)  from  south  bank,  half  a  mile  upstream  from  Coral  Gables  Canal,  2.5  mi  (4.0  km)  west  of  Coral 
Gables,  3.5  mi  (5.6  km)  downstream  from  Snapper  Creek  Canal  and  6.2  mi  0-0.0  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1940  to  June  1943,  October  1959  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  January  1940  to  June  1943,  nonrecording  gage  at  same  site  at  datum 
0.22  ft  (0.067  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 16  years,  131  cfs  (3.710  cu  m/s),  94,840  acre-ft/yr  017  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  278  cfs  (7.87  cu  m/s)  July  12;  maximum  gage  height,  3.73  ft  0.137  m)  July  4; 
maximum  daily  reverse  flow,  28  cfs  (0.79  cu  m/s)  May  4,  5,  6;  minimum  gage  height,  1.60  ft  (0.488  m)  May  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  554  cfs  (15.7  cu  m/s).  Sept.  23,  1960;  maximum  gage  height,  6,00  ft  0.829  m)  Sept. 
10,  1960;  maximum  daily  reverse  flow,  28  cfs  (0.79  cu  m/s)  May  4,  5,  6,  1975;  minimum  gage  height,  1.08  ft  CO. 329  m)  May  31,  1962. 

Maximum  stage  known,  8.49  ft  (2.588  m)  Oct.  12,  1947,  present  datum,  from  nonrecording  gage  reading. 

REMARKS. — Records  poor.  The  flow  is  slightly  affected  by  tide  and  is  regulated  by  control  structure  at  Dade-Broward  Levee  7.5  mi 
(12.1  km)  upstream  and  at  salinity-control  structure  1.2  mi  (1.9  km)  downstream.  The  canal  is  blocked  by  levee  30,  10.5  mi  (16.9 
km)  upstream.  Flow  is  diverted  to  and  from  Snapper  Creek  Canal  3.5  mi  (5.6  km)  upstream. 

COOPERATION. — Records  of  salinity-control  structure  operation  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


DISCHARGE » 

IN  CUBIC 

FEET 

PFB  SECOND. 

WATER 

YEAR  0CT0BFR  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

197 

130 

124 

48 

60 

27 

0 

-21 

84 

136 

62 

89 

2 

134 

130 

114 

47 

59 

24 

0 

-24 

80 

160 

66 

98 

3 

66 

131 

102 

46 

57 

24 

0 

-23 

79 

196 

68 

97 

4 

61 

131 

100 

46 

56 

24 

0 

-28 

79 

202 

66 

93 

5 

62 

131 

92 

69 

54 

23 

-4.0 

-28 

81 

214 

61 

87 

6 

83 

130 

68 

92 

54 

22 

-3.3 

-28 

90 

205 

58 

8? 

7 

85 

126 

87 

92 

54 

19 

-4.7 

-20 

86 

211 

54 

89 

8 

84 

124 

83 

92 

53 

19 

-1  1 

-24 

83 

212 

54 

95 

9 

97 

123 

79 

93 

5? 

20 

-9.8 

-27 

82 

212 

55 

94 

10 

127 

119 

75 

91 

47 

18 

-9.1 

-23 

82 

203 

51 

93 

1  1 

176 

116 

71 

90 

45 

16 

-1  1 

4.7 

81 

222 

47 

99 

12 

169 

114 

67 

89 

41 

16 

-7.6 

3.3 

79 

278 

47 

101 

13 

164 

111 

62 

88 

40 

17 

-4.7 

2.8 

76 

270 

52 

98 

14 

164 

100 

61 

84 

37 

16 

-4.0 

.60 

74 

213 

56 

9  3 

15 

167 

100 

59 

84 

35 

16 

-9.8 

0 

71 

141 

53 

92 

16 

165 

98 

55 

82 

39 

20 

-2.6 

0 

68 

139 

49 

88 

17 

165 

96 

54 

79 

35 

21 

-4.0 

25 

78 

136 

46 

84 

18 

164 

95 

52 

81 

31 

21 

-5.4 

83 

90 

147 

44 

8? 

19 

160 

92 

51 

81 

28 

20 

-9.1 

77 

94 

150 

46 

92 

20 

156 

91 

52 

80 

25 

19 

-8.4 

66 

95 

149 

52 

98 

21 

149 

89 

60 

77 

27 

17 

-5.4 

53 

94 

146 

55 

97 

22 

135 

84 

74 

77 

26 

13 

-2.6 

46 

106 

145 

56 

93 

23 

127 

81 

74 

74 

26 

12 

-.3  0 

44 

117 

140 

57 

90 

24 

127 

79 

71 

73 

25 

9.6 

0 

40 

111 

136 

52 

91 

25 

119 

76 

68 

70 

29 

9.1 

0 

39 

113 

134 

55 

97 

26 

116 

77 

65 

70 

30 

6.8 

-.70 

39 

122 

132 

52 

102 

27 

123 

1  1  1 

63 

70 

28 

2.7 

-6.1 

39 

122 

126 

56 

102 

28 

127 

123 

57 

68 

27 

2.2 

-7.4 

42 

130 

70 

61 

98 

29 

126 

112 

57 

67 

2.6 

-15 

59 

133 

36 

66 

98 

30 

127 

107 

56 

65 

2.1 

-17 

76 

134 

42 

76 

136 

31 

128 

55 

62 

0 

85 

42 

84 

TOTAL 

4,050  3,227  2,228 

2,327 

1  .  120 

479.1 

-163.00 

578.40 

2,814 

4 , 945 

1,757 

2,848 

MF  AN 

131  108  71.9 

75.1 

40.0 

15.5 

-5.41 

18.7 

93.8 

160 

56.7 

94.9 

MAX 

197  131  124 

93 

60 

27 

0 

85 

134 

278 

84 

136 

MIN 

61  76  51 

46 

25 

0 

-17 

-28 

68 

36 

44 

,8? 

AC-FT 

8,030  6.400  4.420 

4,620 

2,220 

950 

-323 

1.150 

5,580 

9.810 

3,490 

5,650 

CAL  YR 

1974  TOTAL  27.201.50  MEAN 

74.5 

MAX  226 

MIN  0 

AC-FT 

53.950 

WTR  YR 

1975  TOTAL  26.210.50  MF AN 

71.8 

MAX  278 

MIN  -28 

AC-FT 

61 .990 

SOUTHERN  FLORIDA  2  4  5 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02289500  Tamiatni  Canal  near  Coral  Gables,  Fla. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

3.12 

3.27 

3.52 

3.13 

2.87 

2.66 

2.22 

1.71 

3.24 

3.49 

3.35 

3.1° 

2 

3.12 

3.26 

3.44 

3.12 

2.86 

2.62 

2.20 

1.68 

3.19 

3.66 

3.39 

3.27 

3 

3.12 

3.25 

3.33 

3.10 

2.84 

2.62 

2.1« 

1.68 

3.17 

3.46 

3.41 

3.26 

4 

3.07 

3.23 

3.32 

3.10 

2.83 

2.61 

2.18 

1 .63 

3.16 

3.62 

3.39 

3.20 

5 

3.08 

3.22 

3.26 

3.10 

2.82 

2.59 

2.11 

1.62 

3.17 

3.64 

3.34 

3.13 

6 

3.30 

3.19 

3.24 

3.10 

2.82 

2.58 

2.10 

1.62 

3.25 

3.55 

3.29 

3.06 

7 

3.32 

3.15 

3.24 

3.10 

2.82 

2.54 

2.08 

1.72 

3.20 

3.61 

3.24 

3.12 

8 

3.31 

3.15 

3.22 

3.1  1 

2.82 

?  •  54 

2.04 

1.72 

3.16 

3.62 

3.2? 

3.18 

9 

3.45 

3.15 

3.19 

3.12 

2.82 

2.54 

2.03 

1.72 

3.14 

3.62 

3.21 

3.1  8 

10 

3.40 

3.13 

3.17 

3.11 

2.78 

2.52 

2.02 

1.81 

3.13 

3.63 

3.16 

3.  IP 

11 

3.30 

3.11 

3.14 

3.10 

2.77 

2.49 

2.0  0* 

2.13 

3.  1 1 

3.39 

3.10 

3.26 

12 

3.23 

3.11 

3.11 

3.09 

2.74 

2.49 

2.00 

2.15 

3.08 

3.29 

3.08 

3.28 

13 

3.18 

3.09 

3.08 

3.09 

2.74 

2.49 

2.00 

2.18 

3.04 

3.21 

3.1? 

3.27 

14 

3.18 

3.00 

3.08 

3.05 

2.72 

2.48 

1.99 

2.18 

3.01 

3.15 

3.14 

3.23 

15 

3.21 

3.01 

3.07 

3.05 

2.71 

2.47 

1  .95 

2.18 

2.96 

3.18 

3.09 

3.23 

16 

3.19 

3.01 

3.05 

3.04 

2.77 

2.51 

1.97 

2.22 

2.93 

3.16 

3.04 

3.?n 

17 

3.19 

3.01 

3.05 

3.01 

2.74 

2.52 

1  .95 

2.57 

3.02 

3.13 

2.99 

3.17 

18 

3.18 

3.01 

3.05 

3.04 

2.71 

2.51 

1  .93 

3.20 

3.13 

3.25 

2.98 

3.16 

19 

3.14 

3.00 

3.05 

3.04 

2.68 

2.50 

1  .90 

3.17 

3.16 

3.28 

2.96 

3.28 

20 

3.10 

3.00 

3.08 

3.04 

2.66 

2.48 

1  .89 

3.10 

3.17 

3.27 

3.00 

3.36 

21 

3.03 

3.00 

3.18 

3.01 

2.69 

2.45 

1 .89 

3.01 

3.15 

3.24 

3.01 

3.35 

22 

3.05 

2.97 

3.35 

3.01 

2.68 

2.41 

1  .89 

2.95 

3.26 

3.23 

3.01 

3.3? 

23 

3.10 

2.95 

3.37 

2.99 

2.67 

2.39 

1.89 

2.92 

3.36 

3.17 

3.00 

3  •  ?p 

24 

3.10 

2.95 

3.35 

2.98 

2.66 

2.36 

1  .89 

2.87 

3.29 

3.13 

2.93 

3.30 

25 

3.11 

2.93 

3.34 

2.95 

2.70 

2.35 

1  .89 

2.85 

3.31 

3.11 

2.96 

3.37 

26 

3.23 

2.96 

3.31 

2.96 

2.70 

2.32 

1  .86 

2.84 

3.39 

3.09 

2.R0 

3.4? 

27 

3.28 

3.32 

3.29 

2.96 

2.68 

2.27 

1.83 

2.83 

3.38 

3.03 

2.92 

3.4? 

28 

3.31 

3.46 

3.22 

2.94 

2.66 

2.26 

1.82 

2.85 

3.45 

3.03 

2.96 

3.38 

29 

3.28 

3.37 

3.22 

2.93 

2.26 

1.78 

3.01 

3.48 

3.08 

2.99 

3.38 

30 

3.27 

3.33 

3.21 

2.91 

2.25 

1.76 

3.18 

3.48 

3.15 

3.08 

3.44 

31 

JlC  > 

MEAN 

3.20 

3.12 

3.22 

3.04 

2.75 

2.46 

1 .97 

2.41 

3.20 

3.30 

3.1  1 

3.26 

MAX 

3.45 

3.46 

3.52 

3.13 

2.87 

2.66 

2.22 

3.26 

3.48 

3.64 

3.41 

3.44 

MIN 

3.03 

2.93 

3.05 

2.89 

2.66 

2.22 

]  .76 

1.62 

2.93 

3.03 

2.90 

3.06 

CAL  YR 

1974  MEAN 

2.88 

MAX  3.71 

MIN  1 

•  b7 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.92 

MAX  3.64 

MIN  1 

.62 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290500  Tamiami  Canal  at  Red  Road,  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°46’49",  long  80°17'20",  in  lot  1,  T.53  S. ,  R.40  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  right  bank,  100  ft 
(30  m)  downstream  from  bridge  at  Red  Road  (N.W.  57th  Avenue),  Miami,  1.5  mi  (2.4  km)  downstream  from  salinity-control  structure, 
and  3  mi  (5  km)  upstream  fr  m  mouth  at  North  Fork  Miami  River. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1940  to  June  1943;  July  1943  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  14,  1963,  water-stage  recorder  at  site  100  ft  (30  m) 
downstream  at  same  datum.  Jan.  14,  1963  to  Aug.  10,  1973  at  site  140  ft  (43  m)  west  at  same  datum. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  2.95  ft  (0.899  m)  Oct.  5;  minimum,  0.25  ft  (0.076  m)  May  9,  10. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  6.00  ft  (1.829  m)  Oct.  15,  1947  (hurricane  flood);  minimum,  -0.52  ft  (-0.158  m)  Mar.  22, 
1945. 

REMARKS. — Stage  is  basically  tidal,  but  is  occasionally  affected  by  operation  of  salinity-control  structure  1.5  mi  (2.4  km)  upstream 
during  high  flow. 


GAGF  Mf  j  6mT 

.  T"  F r 6  T 

.  ATF! 

YFAR  OCTObF  r  1  c-74 

TO  SFPTFF'BF-K  1976 

PAY 

OCT 

MO  V 

Of  C 

vltlM 

FFH 

MAP 

A  1 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SFR 

1 

? 

?  •  0  5 

Pmdfi 

P.33 

P.31 

P  .  6  3 

P.65 

2  .  «jb 

2.08 

1.60 

1 .6? 

1.66 

1.67 

1 .34 
1.34 

1.09 

1.06 

2.38 

P.33 

P.30 

P.17 

2.34 

2.3? 

PmP  4 
?  .  ?9 

2.0m 

^•31 

?.4M 

P  .  OS 

1 . 60 

1 .6? 

1  •  31- 

1 .06 

2.31 

P.16 

?.3n 

Pm?  7 

4 

?  •  3*3 

P.33 

?  .44 

2  •  o  7 

1  .70 

1  .69 

1  .2° 

1  .  06 

P.P  9 

P.P6 

2.23 

?•?« 

P  •  b  (i 

p.p^ 

p.pp 

2  •  0  b 

1.79 

1  .58 

1  .?6 

1 .06 

2.28 

?.  “<9 

2.23 

P.26 

2.26 

2  .  3h 

P.08 

1.79 

1.68 

1 .27 

1.10 

2.3? 

?.?9 

2.21 

Pm  P  1 

2  •  33 

?  •  ?3 

?  •  34 

?.  0  6 

1 .7b 

1  .68 

1  .  ?6 

1  .?4 

2.31 

P.P7 

2.2? 

PmP  4 

P  •  4  4 

P  mP  P 

P  m  3  P 

?  .  0  3 

1.73 

1.67 

1  .  ?6 

1  •  ?6 

2.?8 

P.P7 

2.27 

?.  ?b 

?  •  S  8 

P  •PI 

P.PP 

?.nl 

1  .70 

1 .54 

1  .?6 

1  •  ?6 

2.25 

2.33 

2.27 

?  .  ?  1 

1  0 

?.<*■? 

PmP  3 

P.C6 

?.  04 

1.71 

1  .64 

1.P3 

1.30 

2.P4 

2.3  0 

?.?? 

2.23 

]  1 

?.?i 

P.31 

P.P4 

P.OS 

1.71 

1  .54 

!  .?? 

1.43 

2.21 

2.17 

?m  ]  8 

?  .PI 

1  ? 

?  •  3  P 

?  •  ^  b 

P  m  PP 

2  •  o 

1.71 

1.53 

1  .PI 

1 .45 

2.16 

2.09 

2.16 

?. ?b 

1  3 

Pm  37 

2  • 

P.P1 

?  .  "3 

1 .70 

1.53 

1  .PI 

1.47 

2.15 

1  .99 

Pm  PI 

?  .  ?4 

1  4 

2.23 

?.?7 

2.20 

1.97 

1 .66 

1.54 

l.P" 

1.60 

2.12 

2.01 

2.27 

?.?4 

1  5 

2.18 

P.P4 

P.19 

1 .94 

1.63 

1  .65 

1  .  1  7 

1 .6? 

2. IP 

2.14 

2. 20 

2.23 

16 

2.  lb 

3.17 

P.16 

1 .93 

1 .6S 

1.63 

1.16 

1  .65 

2.08 

2.11 

2.1  7 

2.23 

1  7 

Pm  l  * 

2.12 

P.17 

1.91 

1  •  bb 

1  .6? 

1.13 

1.75 

2.1? 

?.i  6 

Pm  15 

?•  ?  1 

1  # 

2.20 

? .  i  n 

P.16 

1  .90 

1 .64 

1.61 

1.13 

P.P9 

2.18 

2.0  7 

2.14 

2.20 

1  9 

Pm  1  O 

P  m  fl  h 

P.14 

1 .99 

1 .6? 

1  .65 

1  .IP 

P.33 

?.?? 

2.1  1 

2.17 

?•  ?4 

?0 

P  m  0  7 

Pm  0  7 

3.  IP 

3  .  II  1 

1 .6? 

1.66 

1.11 

2.P8 

P.P  0 

2. 07 

2.2? 

2.21 

?  i 

1  .9*. 

"8 

?.  1? 

P.'l 

1.61 

1 .54 

1.10 

P.P3 

2.17 

2.07 

2.20 

2.17 

?? 

?  m  "4 

?  .  r’  4 

?.  1  1 

1  .96 

1.61 

1 .6? 

1.1* 

?.  lb 

2.28 

2.08 

2.1  7 

?  •  1  b 

P3 

Pm  13 

?  •  '  '  1 

3.10 

1 .96 

1.6? 

1 .46 

1  .?'•• 

P.  15 

2.3? 

2.08 

Pm  1  5 

?.14 

?4 

?  .  08 

2.  3? 

?  .  0  0 
P.no 

2.09 
?  .  ')8 

1  .97 

1.97 

1  •  bb 
1.77 

1  .49 

1 .48 

1  .PI 
l.P? 

?.]  0 
P.07 

2.27 

2.24 

2.0  9 
2.14 

2.17 

2.17 

2.17 

2.23 

?b 

P.3? 

P .  fi  S 

P.fi  7 

1 .96 

1.75 

1  .45 

l.?l 

P.07 

2.24 

2.1? 

Pm  1  b 

?.  8] 

P  m  35 

?.4  1 

P.07 

1 .96 

1.74 

1  .42 

1.19 

2.05 

2.25 

2 . 0  9 

?.  1  8 

?  .  44 

Pm  3  H 

?.54 

?  •  r»  b 

1.93 

1 .74 

1.41 

1.17 

P.0  7 

2.2? 

2.08 

2.1° 

£.43 

30 

31 

?  •  36 

P.36 

P.36 

P  •  4  H 

?  .  0  s 
?.  0  5 

P.1'4 

1.69 

1.69 

1.66 

1  .46 
)  .45 

1.43 

1.16 

1  .  1  P 

P.14 

P.P6 

P.40 

2.23 

2.27 

2.16 

2.20 

?.?1 

2.21 

2.21 

2.2? 

2.41 

2.43 

M F  AM 

P.P6 

P.P3 

P.P1 

1.99 

1.71 

1  .54 

1  .PI 

1 . 70 

2.23 

2.16 

2.21 

?.  ?b 

M  7N 

1 .94 

2.5  4 
2.00 

P.63 

P  .  IJ6 

P.3  6 

1.66 

1 .8? 
1.61 

1 . 6b 

1  .41 

1.39 

1  .  1  0 

P.40 

1 .06 

2.38 

2.08 

2.39 

1.99 

2.34 

2.14 

p.44 

2.14 

CAL  YP 

19  74  AN 

1  . 

’•A*  P.63 

'  tn  1.(  2 

*•  TO  YR 

1  v  7  6  ,vif  an, 

1.94 

4  *  2  •  b  3 

'■>  l*'1  1.06 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290510  Miami  Canal  at  N.  W.  27th  Avenue,  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25®47'32",  long  80°14'24",  NE  quarter  secs.  33  T.53  S.,  R41  E. ,  Dade  County  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south 
fender  of  center  span  under  27th  Avenue  bridge,  Miami ,  4  mi  (6  km)  upstream  from  mouth  at  Biscayne  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1945  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark)_. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  2.94  ft  (0.896  m)  Oct.  6;  minimum,  -^.72  ft  (-0.524  ml  Jan.  31. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  5.38  ft  (1.640  m)  Sept.  8,  1965;  minimum,  -1.72  ft  (-0.524  m)  Jan.  31,  1975, 

REMARKS. — Stage  is  basically  tidal,  but  is  occasionally  affected  by  inflow  from  upstream  lateral  canals  and  operation  of  salinity 
control  structures  during  high  flow. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

2.50 

1.98 

1.94 

1  .54 

.96 

2 

2.44 

1.97 

1.81 

1.66 

1.02 

3 

2.37 

1.96 

1.58 

1.66 

.97 

4 

2.59 

1.88 

1.47 

1  .55 

1.22 

5 

2.87 

1.77 

1.68 

1.15 

1  .  06 

6 

2.94 

1  .55 

1  .54 

1.15 

1  .42 

7 

2.80 

1  .57 

1.68 

1 .15 

1.45 

8 

2.62 

1.68 

1 .64 

1.19 

1.30 

9 

2.77 

1.84 

1.38 

1.15 

1.48 

10 

2.83 

2.15 

1.36 

1 .38 

1.56 

11 

2.60 

2.45 

1.57 

1.30 

1.46 

12 

2.62 

2.54 

1.62 

1.48 

1.38 

13 

2.70 

2.13 

1.47 

1.12 

1.25 

14 

2.81 

2.27 

1.53 

.83 

1.19 

15 

2.71 

2.10 

1.73 

1.00 

1.30 

16 

2.57 

1.82 

1.56 

1.10 

1.03 

17 

2.42 

1.66 

1.31 

.96 

.85 

18 

2.34 

1.38 

1.32 

.96 

.96 

19 

2.38 

1.41 

1.30 

.93 

.86 

20 

2.22 

1.17 

1.25 

.71 

.97 

21 

2.18 

1 .16 

1.18 

.62 

1.03 

22 

1.97 

.97 

.87 

.78 

1.49 

23 

1.84 

1.16 

.96 

.98 

1.82 

24 

2.07 

1.27 

.94 

1.27 

1.89 

25 

1  .86 

1.41 

.88 

1.30 

1.72 

26 

2.01 

1.75 

.91 

1.35 

1.81 

27 

1.94 

1.99 

1.11 

1.50 

1.87 

28 

1.99 

1.98 

1  .22 

1.49 

1.72 

29 

2.10 

2.01 

1  .42 

1.25 

— 

30 

2.05 

2.09 

1.56 

1.14 

31 

1.99 

1.67 

.91 

MEAN 

2.39 

1.77 

1  .40 

1.18 

1  .32 

MAX 

2.94 

2.54 

1.94 

1.66 

1.89 

MIN 

1  .84 

.97 

.87 

.62 

.85 

CAL  YP 

1974  MEAN 

1  .83 

MAX  2.97 

MIN  .87 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1  .58 

MAX  2.94 

MIN  .6? 

MAP 

APP 

may 

JON 

JOL 

AUG 

Srp 

1  .63 

1.04 

1.06 

1.57 

1.15 

1.11 

1.70 

1.38 

.94 

1.20 

1.34 

1.21 

1.13 

1.87 

1.12 

1 .00 

1.29 

1.34 

1.60 

1.27 

1 .99 

1.39 

.88 

1.39 

1.24 

1  .63 

1.25 

2.06 

1.24 

1.09 

1.40 

1.35 

1  .70 

1.4? 

2.1? 

1.04 

1.09 

1.50 

1.47 

1.61 

1.88 

2.00 

1 .14 

1.26 

1.41 

1.43 

1.64 

2.04 

2.03 

1.25 

1.36 

1.41 

1.53 

1.94 

2.00 

1.80 

1.36 

1.16 

1.55 

1  .57 

2.04 

2.05 

1  .69 

1  .44 

1  .48 

1.54 

1.48 

2 . 0  3 

1.94 

1.46 

1.56 

1.51 

1  .62 

1.66 

2.10 

1.84 

1.64 

1.64 

1.34 

1.43 

1.87 

1.88 

1.8? 

1.64 

1  .55 

1.33 

1  .56 

1.60 

1.90 

1  .64 

1.44 

1.39 

1.29 

1.56 

1.57 

1.82 

1.60 

1.63 

1.21 

1.02 

1.50 

1.92 

1.65 

1.73 

1  .67 

1.24 

1.02 

1.62 

1.68 

1.65 

1.61 

1.84 

1.34 

1.14 

1.35 

1.67 

1 . 79 

1.56 

1.89 

1.44 

1.19 

1.29 

1.60 

1.24 

1.69 

2.16 

1.24 

1.26 

1.56 

1.49 

1.32 

1.73 

2.09 

1  .  19 

1.12 

1.85 

1.41 

1 .34 

1.85 

1 .94 

1.19 

1.56 

1.83 

1.55 

1.73 

1.65 

1.98 

1.59 

1.77 

1.89 

1.52 

1.70 

1.64 

1.94 

1  .51 

1 .88 

1.87 

1.70 

1  .«0 

1.43 

1.86 

1.44 

1.85 

1.80 

1.52 

1.84 

1.61 

1.40 

1.59 

1  .76 

1.79 

1.48 

1.83 

1.70 

1.66 

1.74 

1  .7? 

1.78 

1.66 

1.79 

1.68 

1 .7? 

1.88 

1.64 

1.59 

1.66 

1.74 

1.48 

1.68 

1.99 

1.46 

1.68 

1.50 

1.74 

1.58 

1.76 

1.84 

1  .46 

1.77 

1.29 

1.68 

1.54 

1 .60 

1  .44 
1.14 

1  .22 

1.43 

1.52 

1.28 

1 .33 
1.20 

1.40 

1  .47 

1.76 

1  .42 

1.33 

1  .55 

1.53 

1 .65 

1  .6? 

1.76 

1.99 

1.88 

1.89 

1.92 

2.10 

?  .  06 

2.16 

1.04 

.  AP 

1.06 

1.24 

1 .15 

1.11 

1.36 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290510  Miami  Canal  at  N.  W.  27th  Avenue,  Miami,  Fla. 


MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

.09 

-.66 

-.69 

-1  .27 

-1.66 

-1.24 

.23 

-.74 

-.91 

-1.13 

-1.33 

-1.24 

.01 

-.72 

-1.04 

-.86 

-1.07 

-1.03 

.03 

-.60 

-1.18 

-1.17 

-.83 

-1.06 

.53 

-.58 

-.82 

-1 .06 

-.86 

-.83 

.85 

-.78 

-.68 

-1.04 

-.19 

-.76 

.64 

-.72 

-.69 

-1.12 

-.75 

-.86 

.55 

-.64 

-.95 

-1.09 

-.93 

-.91 

.71 

-.64 

-1.18 

-.92 

-.89 

-.76 

.64 

-.61 

-1.31 

-1.19 

-.85 

-.66 

.43 

-.41 

-1.14 

-1 .00 

-.82 

-.73 

.13 

-.34 

-1.10 

-1 .05 

-.94 

-.76 

.07 

-.81 

-1.10 

-1.37 

-1.04 

-.86 

.05 

-.68 

-1.26 

-1.56 

-1.00 

-1.01 

.08 

-.64 

-.91 

-1.32 

-.88 

-1.01 

.36 

-.72 

-.89 

-1.03 

-1.04 

-.91 

.91 

-.80 

-.66 

-1 .07 

-1.06 

-.71 

.29 

-.64 

-.84 

-1.04 

-.92 

-.91 

.06 

-.45 

-.54 

-.89 

-1.13 

-.81 

.13 

-.67 

-.55 

-1.18 

-.94 

-.76 

.22 

-.64 

-.77 

-1.14 

-.95 

-.86 

.28 

-.73 

-.83 

-1  .22 

-.82 

-.81 

.22 

-.51 

-.81 

-1.26 

-.50 

-.76 

.53 

-.60 

-1.07 

-1.23 

-.71 

-.81 

.32 

-.76 

-1.20 

-1.35 

-1.31 

-1.06 

.62 

-.53 

-1.25 

-1.64 

-1.41 

-1.26 

.06 

-.45 

-1.53 

-1.55 

-1.32 

-1.22 

.19 

-.68 

-1.47 

-1  .53 

-1.26 

-1.08 

.30 

-.75 

-1.51 

-1.63 

— 

-.96 

.46 

-.73 

-1.47 

-1.45 

-1.70 

-1.72 

- - - 

-1.11 

-.91 

.06 

-.64 

-1.03 

-1.24 

-.98 

-.92 

.85 

-.34 

-.54 

-.86 

-.19 

-  •  66 

.91 

-.81 

-1.53 

-1.72 

-1.66 

-1.26 

MEAN 

-.51 

MAX  .85 

min  -1 

.53 

MEAN 

-.78 

MAX  .85 

MJN  -1 

.72 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

-.96 

-.82 

-.42 

-.67 

-.74 

-.45 

-1.01 

-.63 

-.40 

-.43 

-.82 

-.42 

-.94 

-.46 

-.50 

-.32 

-.88 

-.62 

-.75 

-.45 

-.78 

-.31 

-1.08 

-.75 

-.66 

-.45 

-.65 

-.38 

-1.20 

-.89 

-.66 

-.50 

-.80 

-.61 

-1.05 

-1.10 

-.70 

-.62 

-.96 

-.67 

-.98 

-1.14 

-.72 

-.79 

-.92 

-.75 

-.93 

-1.19 

-.94 

-.80 

-1.15 

-.60 

-.93 

-1.36 

-1.00 

-.92 

-1.25 

-.67 

-1.01 

-1.27 

-.91 

-.99 

-.91 

-.57 

-1.03 

-.89 

-1.12 

-1.07 

-.80 

-.67 

-.85 

-.64 

-1.24 

-1.11 

-1.06 

-.78 

-.96 

-.59 

-1.12 

-.96 

-.92 

-.77 

-.80 

-.44 

-1.28 

-.95 

-.64 

-.72 

-.54 

-.28 

-1.30 

-1.03 

-.72 

-.70 

-.52 

-.30 

-.95 

-1.03 

-.73 

-.98 

-.70 

-.25 

-.92 

-.94 

-.86 

-1.07 

-.69 

-.08 

-1.01 

-.91 

-1.04 

-1.07 

-.65 

-.18 

-.98 

-.71 

-1.19 

-.94 

-.68 

-.39 

-.81 

-.85 

-1.06 

-.73 

-.69 

-.33 

-.84 

-1.09 

-1.13 

-.68 

-.72 

-.50 

-.86 

-1.03 

-1.03 

-.60 

-.79 

-.34 

-1.10 

-1.20 

-1.06 

-.43 

-.78 

-.70 

-1.39 

-1.10 

-.81 

-.35 

-.52 

-.55 

-1.37 

-1.01 

-.67 

-.35 

-.46 

-.39 

-1.36 

-.°5 

-.76 

-.33 

-.50 

-.37 

-1.21 

-.99 

-.73 

-.26 

-.46 

-.55 

-1.30 

-.77 

-.68 

-.48 

-.39 

-.50 

-1.21 

-.62 

-.41 

-.63 

-.54 

-.61 

-.38 

-.49 

-.35 

-1.02 

-.84 

-.84 

-.61 

-.75 

-.59 

"  •  6^ 

-.41 

-.40 

-.26 

-.38 

-.08 

-1.39 

-1.20 

-1.25 

-1.07 

-1.20 

-1.36 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290540  Biscayne  Bay  at  Coconut  Grove,  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°43'37",  long  80o14'05",  in  SW  quarter  sec. 22,  T.54  S.,  R. 41  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  sea  wall 
at  Dinner  Key  Marina,  75  ft  (23  m)  southwest  of  Miami  City  Hall,  in  Coconut  Grove,  Miami. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1959  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  Couhty  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.19  ft  (0.972  m)  Oct.  6;  minimum,  1.29  ft  (  0393  m)  Jan.  14. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  7.35  ft  (2.240  m)  Sept.  8,  1965,  from  hurricane  tide;  minimum,  -1.70  ft  (-0.518  m)  Feb.  19, 
1972  (estimated). 

Maximum  gage  height  known  since  Nov.  11,  1940,  9.9  ft  (3.018  m)  Sept.  15,  16,  1945,  from  hurricane  floodmark;  minimum  known,  -1.94 
ft  (-0.591  m)  Jan.  18,  1957,  from  incomplete  records  for  a  former  station  1,700  ft  (518  m)  northwest. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  Biscayne  Bay.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and  minimum 
tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT,  IN 

FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFR 

MAR 

APR 

MAY 

JlIN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

2.58 

2.00 

.75 

1  .69 

1.13 

1  .80 

1  .50 

1.27 

1.75 

1.26 

1.58 

1.93 

2 

2.50 

1  .95 

.75 

1.84 

1.22 

1.72 

1  .PI 

1.46 

1.53 

1  .33 

1.33 

2.13 

3 

2.48 

1.75 

.75 

1 .88 

1.26 

1.34 

1.32 

1.52 

1  .52 

1.43 

1.49 

2.20 

4 

2.69 

1.87 

.75 

1.74 

1.45 

1  .25 

1  .IP 

1.61 

1.47 

1.65 

1.49 

2.32 

5 

3.07 

1.87 

.75 

1.31 

1.28 

1.57 

1.89 

1.70 

1.53 

1  .84 

1  .69 

2.32 

6 

3.19 

1.96 

.75 

1.30 

1.64 

1.22 

1 .24 

1.77 

1.68 

1.73 

2.18 

2.19 

7 

2.87 

2.33 

.75 

1.29 

1.62 

1.13 

1.54 

1.64 

1  .57 

1 .94 

2.32 

2.25 

8 

2.73 

2.67 

.75 

1 .36 

1.53 

1.34 

1  .6? 

1.64 

1.66 

2.09 

2.27 

1.95 

9 

2.84 

2.69 

.75 

1.32 

1.64 

1  .53 

1  •  44 

1.76 

1.69 

2.28 

2.3? 

1.71 

10 

2.91 

2.32 

.75 

1.86 

1.75 

1.60 

1.71 

1.74 

1.68 

2.  ?0 

2.14 

1.71 

1  1 

2.71 

2.45 

.75 

1 .43 

1.64 

1  .58 

1 .77 

1.77 

1.76 

2  •  ?2 

2.08 

l.«6 

12 

2.73 

2.25 

.75 

1  .68 

1.58 

1.75 

1  .54 

1.67 

1.74 

2.25 

2.06 

1.76 

13 

2.84 

2.01 

.75 

1.25 

1.43 

1.71 

1.56 

1.70 

1.85 

?.  08 

1.90 

1.63 

14 

2.90 

1  .81 

.75 

.91 

1  .4? 

1.76 

1.5? 

1.78 

1.80 

2.01 

1.8? 

1.73 

15 

2.77 

1.54 

.75 

1.17 

1.52 

1.42 

1.4? 

1.74 

2.19 

1.83 

1.9? 

l.«6 

16 

2.68 

1.55 

.75 

1.28 

1.43 

1.44 

1.16 

1.74 

1.98 

1.86 

l.«6 

2.07 

17 

2.45 

1.32 

1  .43 

1.15 

1.10 

1.25 

1 .84 

1.51 

1.90 

1.61 

1.78 

2.10 

18 

2.39 

1.35 

1  .49 

1.21 

1.18 

1.49 

1.40 

1.53 

1.88 

1.28 

1.77 

2.42 

19 

2.37 

1.08 

1.47 

1.05 

1.12 

1  .57 

1  .51 

1.71 

1.70 

1.4? 

1.95 

2.35 

20 

2.27 

1.31 

1.44 

1.08 

1 .19 

1.31 

1.38 

2.01 

1.64 

1  .56 

2.09 

2.11 

21 

2.27 

1  .47 

1.33 

.80 

1.24 

1.35 

1.74 

2.00 

1.80 

1.96 

1.89 

2.19 

22 

2.15 

1.55 

1.08 

.80 

1.71 

1.32 

2.05 

2.1  1 

1.7? 

1.94 

1.80 

2.16 

23 

1.93 

1  .93 

1  .  19 

•  9  7 

2.03 

1.72 

2.19 

2.06 

1.88 

?.  04 

1.7? 

2.09 

24 

2.29 

2.15 

1.17 

1.26 

1  .98 

1  .64 

? .  n7 

1.96 

1.70 

?  .  0  9 

1.80 

1.69 

25 

1  .94 

2.08 

1 .04 

1.42 

1.89 

1  .57 

1 .93 

2.00 

1.79 

2.04 

1.91 

1.78 

26 

1  .97 

2.18 

1.07 

1  .45 

2.01 

1  .66 

1.94 

1  .92 

1.8? 

2.02 

1.89 

1.87 

27 

1.79 

2.23 

1.31 

1.60 

1.98 

1.95 

1.86 

2.00 

1.8? 

1.94 

1.71 

1.7? 

28 

1  .92 

1  .94 

1  .27 

1.74 

1.89 

2.1  1 

1  .77 

1.89 

1.68 

1.95 

1.79 

1.49 

29 

2.04 

1.82 

1.39 

1.87 

1 .78 

1  .6? 

1  .93 

1.44 

1.87 

1.71 

1.64 

30 

2.01 

1.72 

1  .61 

1.33 

2.06 

1 .44 

1.59 

1  .44 

1.58 

1  .56 

1.6] 

31 

1.9? 

1.69 

1.^2  - - 

MF  AN 

2.46 

1.91 

1.03 

1 .35 

1.53 

1.56 

1  .59 

1.75 

1.7? 

1 . 4  H 

1  .H4 

1  •  65 

1.85 

1.96 

max 

3.19 

2.69 

1.69 

1.88 

2.03 

2.11 

2.19 

2.1 1 

2.19 

2.28 

2.32 

2.4? 

min 

1.79 

1.08 

.75 

.80 

1.10 

1.13 

1.16 

1.27 

1.44 

1.33 

1.33 

1  •  4*9 

CAL  YP 

1974  MF  AN 

1.64 

MAX  3.19 

MIN  .75 

WTR  Y° 

1975  MFAN 

1.71 

MAX  3.19 

MTN  .75 

DAY 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ME  A 

MAX 

MIN 

CAL 

WTP 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290540  Biscayne  Bay  at  Coconut  Grove,  Miami,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEP 

MAR 

APP 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

CFP 

.14 

-.38 

.75 

-.96 

-1.17 

-.79 

-.81 

-.41 

-.12 

—  .99 

-.45 

-.16 

.20 

-.26 

.75 

-.83 

-.87 

-.91 

-.66 

-.23 

-.16 

-.-94 

-.41 

-.0  = 

.10 

-.42 

.75 

-.57 

-.68 

-.70 

-.69 

-.09 

-.16 

-.17 

-.6? 

-.30 

.22 

-.29 

.75 

-.86 

-.47 

-.82 

-.38 

-.14 

-.38 

-.10 

-.62 

-.97 

.62 

-.30 

.75 

-.72 

-.15 

-.52 

-.23 

-.12 

-.33 

-.1  9 

-.72 

_.4C 

.79 

-.37 

.75 

-.72 

-.49 

-.60 

-.24 

-.19 

-.43 

-.96 

-.46 

-.6  9 

.59 

-.09 

.75 

-.63 

-.53 

-.44 

-.36 

-.84 

-.  44 

-.46 

-.60 

.52 

-.08 

.75 

-.67 

-.61 

-.64 

-.84 

-.41 

-.59 

-.49 

-.47 

-.67 

.66 

-.02 

.75 

-.75 

-.55 

-.62 

-.68 

-.36 

-.78 

-.35 

-.46 

-1.01 

.61 

-.54 

.75 

-.82 

-.50 

-.40 

-  •  5C 

-.50 

-.84 

-.63 

-.48 

—  .  P  2 

.60 

-.33 

.75 

-.60 

-.45 

-.45 

-.64 

-.81 

-.41 

-.56 

-.40 

.16 

-.29 

.75 

-.62 

-.56 

-.43 

-.78 

-.70 

-.57 

-.60 

-.42 

-.39 

-.01 

-.35 

.75 

-1.13 

-.66 

-.46 

-.81 

-.71 

-.69 

-.61 

-.69 

-.26 

.13 

-.41 

.75 

-1 .29 

-  •  64 

-.74 

-.66 

-.54 

-.51 

-.60 

-.30 

-.08 

-.07 

-.35 

.75 

-1.08 

-.45 

-.72 

-.99 

-.50 

-.22 

-.M 

-.19 

-.04 

-.34 

-.45 

.62 

-.70 

-.70 

-.73 

-.95 

—  .64 

-.25 

-.45 

-.20 

.00 

-.33 

-.42 

-.55 

-.75 

-.69 

-.67 

-.60 

-.66 

-.28 

—  .62 

-.30 

.09 

-.30 

-.48 

-.64 

-.69 

-.58 

1 

• 

jJ 

OD 

-.64 

-.63 

-.42 

-.76 

-.31 

.26 

-.07 

-.47 

-.28 

-.64 

-.77 

-.72 

-  •  6*» 

-.61 

-.57 

—  .66 

-.30 

.28 

.12 

-.23 

-.23 

-.87 

-.68 

-.50 

-.6? 

-.37 

-.67 

-.09 

-.28 

St 

C 

• 

1 

.33 

-.28 

-.25 

-.79 

-.56 

-.35 

-.46 

-  •  46 

-.63 

-.•<2 

-.26 

-.09 

.49 

-.41 

-.56 

-.83 

-.11 

-.65 

-.41 

-.61 

-.74 

-.33 

-.34 

-.12 

.34 

-.42 

-.41 

-.87 

-.41 

-.56 

-.30 

-.62 

-.66 

-.22 

-.33 

.04 

.68 

-.31 

-.39 

-.97 

-.28 

-.51 

-.66 

-.85 

-.66 

-.12 

-.40 

-.94 

.51 

-.47 

-.77 

-.87 

-.91 

-.88 

-.93 

-.69 

-.46 

-.05 

-.17 

-.27 

.25 

-.42 

-.94 

-1.00 

-1.00 

-1.22 

-.67 

—  •  66 

-.28 

-.06 

-.14 

-.11 

.15 

-.36 

-1.06 

-1.25 

-.92 

-1.02 

-.89 

-.57 

-.42 

-.03 

-.15 

-.11 

.17 

-.59 

-1.08 

-1.10 

-.87 

-.80 

-.77 

-.63 

-.40 

.05 

-.12 

-.11 

.22 

-.69 

-1.10 

-1.12 

— 

-.68 

-  •  8C 

-.60 

-.36 

-.17 

.02 

-.24 

.24 

-.82 

-1.03 

-1.05 

-1.21 

-1.26 

-.81 

-.80 

-.31 

-.08 

-.33 

-.12 

-.11 

-.09 

-.29 

•  1  J 

.24 

-.38 

.05 

-.88 

-.6? 

-.66 

-.63 

-.47 

-.47 

-.94 

-.34 

-.16 

.79 

-.02 

.75 

-.57 

-.1  1 

-.35 

-.23 

-.08 

-.12 

.(■5 

.02 

.28 

-.34 

-.82 

-1.10 

-1 .29 

-1.17 

-1  .22 

-.9° 

-.85 

-.84 

-.76 

-.72 

-1.01 

1974  MFAN 

-.46 

MAX  .79 

MIN  -] 

.45 

1975  MEAN 

-.39 

MAX  .79 

MIN  -1 

.29 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290600  Snapper  Creek  Canal  near  Coral  Gables,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25<>45,40",  long  80°23'05",  in  NE  quarter  sec.l,  T.54  S.  ,  R.39  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  downstream 

side  of  center  span  of  the  north  bridge  on  U.S.  Highway  41,  100  ft  (30  m)  south  of  Tamiami  Canal,  6  mi  (10  km)  west  of  Coral  Gables, 

11.4  mi  (18.3  km)  upstream  from  salinity-control  structure  22,  and  12.8  mi  (20.6  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — December  1959  to  September  1967  (daily  discharge  and  gage  heights).  October  1967  to  current  year  (gage  heights 
only) . 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 7  years  (1960-1967),  44.8  cfs  (1.269  cu  m/s)  32,430  acre-ft/yr  (40.0  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  4.22  ft  (1.286  m)  Sept.  30;  minimum,  1.50  ft  (0.457  m)  May  8. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  474  cfs  (13.4  cu  m/s)  Apr.  26,  1960;  maximum  gage  height,  6.74  ft  (2.054  m)  Sept.  10,  1960; 

maximum  reverse  flow,  780  cfs  (22.1  cu  m/s)  Sept.  10,  1960,  caused  by  hurricane  tide;  minimum  gage  height,  1.30  ft  (0.396  m)  June  1, 

1962. 


REMARKS. — Flow  is  regulated  by  operation  of  salinity-control  structure  22,  11.4  mi  (18.3  km)  downstream,  and  affected  by  operation  of 
salinity-control  structure  T-3  in  Tamiami  Canal.  Flow  is  normally  to  the  south,  but  because  of  regulation,  is  frequently  reversed. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JML 

AUG 

SFP 

1 

3.76 

3.54 

3.67 

3.30 

2.92 

2.83 

2.23 

1 .63 

3.43 

3.94 

3.71 

3.88 

2 

3.71 

3.52 

3.60 

3.29 

2.91 

2.82 

2.21 

1.62 

3.41 

4.6  7 

3.77 

?  .  *4 

3 

3.69 

3.50 

3.58 

3.31 

2.98 

2.82 

2.19 

1.59 

3.40 

3.h9 

3.80 

3.78 

4 

3.71 

3.48 

3.64 

3.30 

2.97 

2.80 

2.18 

1.57 

3.40 

3.80 

3.75 

3.7? 

5 

3.69 

3.47 

3.60 

3.30 

2.96 

2.78 

2.13 

1  .55 

3.47 

3.85 

3.69 

3.68 

6 

3.68 

3.45 

3.57 

3.30 

2.95 

2.77 

2.11 

1.52 

3.48 

3.84 

3.64 

3.63 

7 

3.65 

3.42 

3.55 

3.29 

2.96 

2.75 

2.09 

1.55 

3.47 

4.06 

3.6] 

3.70 

8 

3.68 

3.40 

3.53 

3.30 

2.95 

2.74 

2.06 

1.53 

3.45 

3.99 

3.61 

3.7? 

9 

3.72 

3.37 

3.50 

3.29 

2.94 

2.72 

2.0  3 

1  .55 

3.4? 

3.93 

3.59 

3.68 

10 

3.75 

3.36 

3.47 

3.27 

2.94 

2.69 

2.00 

1.63 

3.40 

3.84 

3.54 

3.63 

1  1 

3.70 

3.35 

3.45 

3.24 

2.93 

2.65 

1  .98 

1.94 

3.37 

3.73 

3.6(1 

3  •  *4 

12 

3.66 

3.33 

3.43 

3.23 

2.91 

2.62 

1.07 

2.06 

3.34 

3.6  4 

3.47 

3.68 

13 

3.62 

3.31 

3.41 

3.20 

2.90 

2.59 

1.96 

2.09 

3.30 

3.68 

3.4  8 

3.67 

14 

3.68 

3.29 

3.39 

3.18 

2.88 

2.56 

1 .95 

2.11 

3.26 

3.^3 

3.4Q. 

3.66 

15 

3.75 

3.27 

3.39 

3.16 

2.88 

2.55 

1  .93 

2.14 

3.23 

3.5  0 

3.49 

3.6(1 

16 

3.73 

3.26 

3.39 

3.14 

2.90 

2.57 

1.90 

2.17 

3.20 

3.44 

3.46 

3.64 

17 

3.60 

3.24 

3.45 

3.14 

2.88 

2.56 

1  .89 

2.31 

3.18 

3.44 

3.4  1 

3. 6n 

18 

3.61 

3.24 

3.47 

3.16 

2.87 

2.53 

1  .87 

2.92 

3.24 

3.55 

3.38 

3.6? 

19 

3.62 

3.22 

3.48 

3.16 

2.85 

2.50 

1.85 

3.06 

3.29 

3.6  1 

3.44 

3.60 

20 

3.62 

3.21 

3.48 

3.14 

2.84 

2.48 

1  .83 

3.03 

3.30 

3.62 

3.63 

3.66 

21 

3.61 

3.21 

3.52 

3.13 

2.85 

2.45 

1.81 

2.90 

3.30 

3.60 

3.69 

3.63 

22 

3.65 

3.19 

3.62 

3.12 

2.84 

2.42 

1.79 

2.95 

3.4] 

3.68 

3.62 

3.61 

23 

3.52 

3.17 

3.57 

3.11 

2.83 

2.40 

1.78 

2.91 

3.55 

3.55 

3.60 

3.6  1 

24 

3.45 

3.16 

3.53 

3.1  1 

2.R2 

2.38 

)  .76 

2.86 

3.56 

3.51 

3.69 

3.63 

25 

3.47 

3.15 

3.50 

3.10 

2.87 

2.35 

1.74 

2.85 

3.61 

3. 47 

3.68 

3.70 

26 

3.52 

3.15 

3.46 

3.08 

2.87 

2.33 

1.73 

2.83 

3.63 

3.46 

3.66 

3.77 

27 

3.62 

3.50 

3.43 

3.07 

2.86 

2.31 

1.71 

2.82 

3.58 

3.4  3 

3.67 

3.8? 

28 

3.58 

3.65 

3.39 

3.07 

2.84 

2.30 

1  .69 

2.88 

3.69 

3.40 

3.66 

3.89 

29 

3.56 

3.60 

3.36 

3.05 

2.29 

1 .64 

3.04 

3.68 

3.4? 

3.64 

3.88 

30 

3.56 

3.56 

3.34 

3.04 

2.27 

1  .64 

3.32 

3.67 

3.c4 

3.93 

4.06 

31 

**  _  « 

mean 

3.64 

3.35 

3.49 

3.18 

2.90 

2.55 

1.92 

2.33 

3.4? 

3.66 

3.60 

3.7  0 

MAX 

3.76 

3.65 

3.67 

3.31 

2.98 

2.83 

2.23 

3.43 

3.69 

4.  n7 

3.93 

4.06 

MIN 

3.45 

3.15 

3.32 

3.03 

2.82 

2.25 

1  .64 

1  .52 

3.18 

3.40 

3.  ?A 

3.60 

CAL  YR 

1974  MEAN 

3.06 

MAX  4.13 

MIN  1 

•  64 

WTR  YR 

1975  MEAN 

3.15 

MAX  4.07 

MIN  1 

.52 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290610  Snapper  Creek  Canal  at  Miller  Drive,  near  South  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°42,56",  long  80°22'59",  in  SW  quarter  sec. 19,  T.54  S. ,  R.40  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  10  ft  (3  m) 
8treamward  from  east  bank,  3  mi  (5  km)  south  of  Tamiami  Canal,  5  mi  (8  km)  west  of  South  Miami,  and  9.8  mi  (15.8  km)  upstream  from 
mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1958  to  December  1967  (gage  heights  only),  January  1967  to  current  year.  Gage  heights  published  since 
October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 7  years,  167  cfs  (4.729  cu  m/s),  120,900  acre-ft/yr  (149  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  778  cfs  (22.0  cu  m/s)  July  5;  maximum  gage  height,  3.95  ft  (1.204  m)  Sept.  30; 
minimum  daily  discharge,  23  cfs  (0.65  cu  m/s)  June  4;  minimum  gage  height,  1.41  ft  (0.430  m)  May  8. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  795  cfs  (22.5  cu  m/s)  Oct.  17,  1968^  maximum  gage  height,  6.93  ft  (2.112  m)  Sept.  10, 
1960,  from  hurricane  tide;  minimum  daily  discharge,  23  cfs  (0.65  cu  m/s)  Apr.  25,  1973  and  June  4,  1975;  minimum  gage  height, 

1.23  ft  (0.375  m)  May  13,  1971. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  is  regulated  by  operation  of  control  structure  22,  8.4  mi  (13.5  km)  downstream,  and  affected  by  operation 
of  slinity  barrier  T-3  in  Tamiami  Canal.  Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained  from  recording  deflection 
meter. 


DISCHAPGF.  IN 

CUB ' 

1C  FEFT  PFR  SFCOi 

waTFR  Y< 

FAR  OCTOI 

iFP  1  Q  7  A 

T  oi  SFPT5 

MHpiJ  ]  Q7S 

MF/ 

5  M 

values 

DAY 

OCT 

NOV 

DFC 

,IAN 

FEB 

mar 

APP 

MAY 

JIIN 

JHL 

AUG 

cro 

1 

217 

113 

353 

1  25 

79 

66 

76 

9? 

93 

214 

207 

21  1 

2 

222 

117 

345 

135 

80 

65 

76 

77 

68 

484 

196 

2?  1 

3 

230 

117 

268 

87 

73 

73 

78 

65 

31 

384 

166 

220 

4 

213 

119 

153 

70 

78 

63 

8  0 

57 

23 

426 

179 

22] 

5 

180 

93 

181 

66 

58 

62 

96 

54 

166 

77  8 

190 

219 

6 

398 

101 

181 

67 

58 

61 

107 

52 

290 

496 

173 

?12 

7 

368 

101 

181 

49 

67 

56 

123 

27 

61 

266 

160 

234 

8 

194 

92 

181 

41 

64 

52 

124 

34 

62 

215 

165 

188 

9 

228 

101 

181 

40 

65 

53 

126 

8  2 

64 

2  37 

164 

191 

10 

239 

110 

182 

43 

66 

53 

107 

124 

81 

216 

1 66 

1  79 

11 

228 

113 

181 

40 

64 

58 

66 

154 

93 

18? 

154 

15] 

12 

231 

123 

181 

36 

52 

55 

10  ' 

53 

113 

171 

151 

1  1  5 

13 

243 

133 

182 

36 

56 

54 

113 

63 

174 

164 

163 

96 

14 

104 

134 

182 

55 

56 

48 

114 

90 

141 

1  7? 

170 

Q7 

15 

105 

135 

183 

41 

55 

4  6 

117 

120 

133 

177 

171 

1  15 

16 

129 

136 

187 

37 

55 

51 

131 

107 

142 

1F9 

168 

1  PI 

17 

136 

1  4  1 

190 

35 

55 

73 

127 

59 

142 

155 

181 

1  1  6 

18 

156 

148 

190 

31 

98 

69 

122 

189 

149 

1  31 

175 

94 

19 

143 

146 

1  75 

34 

45 

67 

90 

200 

166 

109 

178 

13? 

20 

130 

108 

176 

37 

58 

66 

116 

180 

165 

1  20 

180 

1  6P 

21 

128 

95 

177 

40 

80 

62 

124 

156 

171 

1  35 

171 

1  45 

22 

127 

91 

180 

44 

70 

70 

173 

87 

187 

129 

157 

1  ?6 

23 

138 

97 

180 

59 

69 

70 

1  4  1 

119 

215 

120 

158 

132 

24 

149 

110 

177 

64 

67 

73 

114 

148 

241 

12? 

166 

1  4  9 

25 

135 

111 

149 

67 

71 

71 

122 

116 

205 

112 

153 

1  62 

26 

100 

105 

158 

61 

74 

72 

116 

85 

30? 

111 

128 

1  76 

27 

101 

185 

143 

65 

70 

78 

1 1  (• 

77 

331 

100 

90 

?n? 

28 

123 

292 

139 

69 

68 

73 

1 

54 

286 

121 

97 

27? 

29 

116 

290 

142 

63 

— 

75 

10? 

81 

326 

116 

98 

226 

30 

97 

245 

1  44 

69 

— 

83 

1  HQ 

82 

272 

14  1 

170 

?49 

31 

103 

— 

136 

74 

— 

86 

— 

97 

— 

170 

229 

— — 

TOTAL 

54  11 

4002 

5758 

1780 

1851 

20  04 

3?Q* 

2981 

4893 

6673 

50  5m 

506  3 

MFAN 

174 

133 

185 

57.4 

66.1 

64.6 

lf,Q 

96.1 

163 

215 

163 

1  6  a 

MAX 

398 

292 

353 

135 

98 

»6 

1*1 

200 

331 

778 

223 

24  3 

MIN 

97 

91 

136 

31 

45 

4  6 

7  h 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290610  Snapper  Creek  Canal  at  Miller  Drive,  near  South  Miami,  Fla, 


GACF  H8IGHT.  IN  FFFT  •  WATFR  YFAR  0CT0B69  1974  TO  SFPTF^BPR  1976 


DAY 

OCT 

NOV 

DFC 

JAN 

FFP 

MAR 

AP3 

may 

JLIN 

J'H 

AlJ8 

1 

3.72 

3.59 

3.69 

3.33 

3.08 

2.83 

2.22 

1.60 

3.42 

3.89 

3.6? 

2 

3  •  66 
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3.8  8 

3.68 

3 

3.60 
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3.88 

3. *4 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290700  Snapper  Creek  Canal  at  S-22,  near  South  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°40'11",  long  80°17'03",  in  NW  quarter  sec. 7,  T.55  S.,  R.41  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  15  ft  (5  m) 
from  right  bank,  300  ft  (91  m)  upstream  from  salinity-control  structure  22,  1.4  mi  (2.3  km)  upstream  from  mouth,  and  2.5  ml  (4.0  km) 
south  of  South  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

RECORDS  AVAILABLE. — February  1959  to  current  year. 

GAGE.— Water-stage  and  deflection-meter  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE.— 16  years,  225  cfs  (6.372  cu  m/s),  162,900  acre-ft/yr  (201  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  883  cfs  (25.0  cu  m/s)  Oct.  6;  maximum  gage  height,  3.61  ft  (1.100  m)  Oct.  7;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  1.25  ft  (0.381  m)  May  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  2,080  cfs  (58.9  cu  m/s)  Sept.  11,  1960;  maximum  gage  height,  6.02  ft  (1.835  m)  Sept. 
8,  1965;  no  flow  for  many  days  each  year;  maximum  reverse  flow,  1,220  cfs  (34.6  cu  m/s)  Sept.  10,  1960,  from  hurricane  storm  tide; 
minimum  gage  height,  -0.59  ft  (-0.180  m)  Mar.  26,  1959. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  affected  by  tide  and  operation  of  salinity-control  structure  22  and  is  occasionally  reversed.  Some 

seepage  losses  above  station  into  City  of  Miami  southwest  well  field.  Discharge  computed  from  continuous  velocity  record  obtained 
from  recording  deflection  meter. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290700  Snapper  Creek  Canal  at  S-22,  near  South  Miami,  Fla. 


GAGF  hFIRt-T.  IM  FFFT.  '-ATFO  YFA9  OCTObFP  1974  T 0  SFPTFmBFK  1975 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290707  Black  Creek  Canal  near  Richmond  Heights,  Fla. 


LOCATION. — Lat  25°39'39",  long  80°28'46",  In  SW  quarter  sec. 7,  T.55  S. ,  R.39  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near  right 
bank  30  ft  (9  m)  upstream  from  Seaboard  Coastline  Railroad,  about  600  ft  (183  m)  east  of  Krome  Avenue,  and  6.5  mi  (10.5  km)  north¬ 
west  of  Richmond  Heights. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — December  1969  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  record.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  5.95  ft  (1.814  m)  July  6;  minimum,  1.06  ft  (0.323  m)  May  6,  7,  8. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  7.08  ft  (2.158  m)  Aug.  24,  1973;  minimum,  0.74  ft  (0.226  m)  May  15,  1971. 


REMARKS. — Water  levels  at  this  station  are  affected  by  operation  of  salinity-control  structures  S-148  and  S-21  about  9  mi  (14  km)  and 
14  mi  (22  km)  respectively,  downstream.  Records  are  for  stage  only. 


GAGE  HEIGHT 

»  IN  FEET.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SFPTEMBFR  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

PEP 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

5.46 

4.41 

4.27 

3.98 

3.33 

2.82 

2.10 

1.23 

3.81 

4  •  *7 

5.05 

4.71 

2 

5.34 

4.38 

4.37 

3.97 

3.31 

2.80 

2.07 

1.20 

3.81 

5.16 

5.16 

4.70 

3 

5.21 

4.35 

4.40 

3.94 

3.29 

2.79 

2.03 

1.17 

3.79 

5.20 

5.12 

4.81 

4 

5.16 

4.33 

4.40 

3.92 

3.26 

2.77 

2.08 

1.15 

3.76 

5.16 

5.07 

4.86 

5 

5.09 

4.29 

4.39 

3.89 

3.25 

2.75 

1.97 

1.11 

3.77 

5.80 

5.00 

4.84 

6 

5.16 

4.26 

4.38 

3.87 

3.22 

2.73 

1.95 

1.08 

3.80 

5.69 

4.93 

4.80 

7 

5.16 

4.23 

4.37 

3.85 

3.20 

2.71 

1.93 

1.07 

3.77 

5.69 

4.87 

4.77 

8 

5.12 

4.19 

4.36 

3.84 

3.18 

2.69 

1.89 

1.07 

3.71 

5.45 

4.85 

4.81 

9 

5.12 

4.17 

4.33 

3.82 

3.16 

2.67 

1.86 

1.08 

3.65 

5.32 

4.84 

4.81 

10 

5.07 

4.14 

4.30 

3.80 

3.14 

2.66 

1  .82 

1.11 

3.60 

5.30 

4.80 

4.80 

1  1 

5.02 

4.12 

4.27 

3.78 

3.12 

2.63 

)  .78 

1.19 

3.56 

5.42 

4.74 

4.84 

12 

4.97 

4.09 

4.26 

3.76 

3.09 

2.61 

1.75 

1.31 

3.52 

5.44 

4.71 

4.80 

13 

4.93 

4.05 

4.24 

3.74 

3.06 

2.58 

1.74 

1.42 

3.47 

5.48 

4.77 

4.75 

14 

4.89 

4.01 

4.23 

3.69 

3.05 

2.54 

1.72 

1.55 

3.42 

5.41 

4.84 

4.72 

15 

4.84 

3.97 

4.23 

3.65 

3.02 

2.52 

1.67 

1.64 

3.40 

5.37 

4.77 

4.70 

16 

4.81 

3.95 

4.21 

3.63 

3.02 

2.51 

1.64 

1.70 

3.37 

5.29 

4.69 

4.68 

17 

4.82 

3.93 

4.19 

3.61 

3.00 

2.49 

1.61 

1.75 

3.34 

5.26 

4.62 

4.69 

18 

4.86 

3.91 

4.16 

3.60 

2.98 

2.47 

1.58 

1.95 

3.29 

5.31 

4.57 

4.86 

19 

4.85 

3.89 

4.13 

3.59 

2.95 

2.43 

1  .56 

2.12 

3.25 

5.33 

4.57 

4.92 

2  0 

4.81 

3.87 

4.11 

3.58 

2.93 

2.41 

1  .53 

2.23 

3.23 

5.33 

4.67 

4.93 

21 

4.78 

3.84 

4.11 

3.55 

2.90 

2.38 

1  .50 

2.30 

3.24 

5.26 

4.72 

4.89 

22 

4.74 

3.82 

4.15 

3.53 

2.88 

2.36 

1  .47 

2.33 

3.26 

5.24 

4.70 

4.88 

23 

4.70 

3.79 

4.17 

3.52 

2.86 

2.33 

1.47 

2.35 

3.29 

5.19 

4.67 

4.90 

24 

4.66 

3.78 

4.16 

3.50 

2.84 

2.31 

1  .43 

2.36 

3.31 

5.13 

4.63 

5.12 

25 

4.62 

3.76 

4.14 

3.49 

2.85 

2.28 

1.40 

2.38 

3.39 

5.13 

4.60 

5.19 

26 

4.59 

3.73 

4.12 

3.47 

2.86 

2.25 

1 .36 

2.38 

3.50 

5.31 

4.56 

5.26 

27 

4.57 

3.81 

4.10 

3.45 

2.85 

2.24 

1.34 

2.40 

3.77 

5.21 

4.53 

5.33 

28 

4.55 

3.93 

4.08 

3.42 

2.84 

2.21 

1.32 

2.67 

4.28 

5.12 

4.50 

5.40 

29 

4.52 

4.00 

4.06 

3.39 

2.19 

1  .28 

3.30 

4.51 

5.00 

4.46 

5.39 

30 

4.49 

4.04 

4.03 

3.38 

2.16 

1  .26 

3.77 

4.66 

4.96 

4.49 

5.53 

31 

_ 

4.00 

3.80 

4  # 

4.45  — 

i  •  jo 

C.  m  1  J 

MEAN 

4.88 

4.03 

4.22 

3.66 

3.05 

2.50 

1.67 

1.88 

3.62 

5.26 

4.75 

4.92 

MAX 

5.46 

4.41 

4.40 

3.98 

3.33 

2.82 

2.10 

3.80 

4.66 

5.69 

5.16 

5.53 

MIN 

4.45 

3.73 

4.00 

3.36 

2.84 

2.13 

1.26 

1.07 

3.23 

4.67 

4.46 

4.68 

CAL  ’YP 

1974  MEAN 

3.47 

MAX  5.46 

MJN  1 

.10 

WTR  YR 

1975  MEAN 

3.71 

MAX  5.69 

MIN  1 

.07 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290710  Black  Creek  Canal  at  S-21,  near  Goulds,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25*32'34",  long  80°19'52",  in  E  half  sec. 21,  T.56  S.,  R.40  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  control  house 
of  salinity-control  structure  S-21,  0.5  mi  (0.8  km)  upstream  from  mouth,  and  3.5  mi  (5.6  km)  east  of  Goulds. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1957  to  October  1969  (gage  heights  only).  November  1969  to  current  year.  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  and  gate  opening  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to 
Apr.  9,  1960,  water-stage  recorder  at  site  270  ft  (82  m)  upstream  in  north  lateral  borrow  canal,  and  Apr.  9,  1960,  to  July  8,  1968, 
at  site  810  ft  (247  m)  upstream  in  north  lateral  borrow  canal  all  at  same  datum. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 5  years  (1971-75),  91.1  cfs  (2.580  cu  m/s),  65,950  acre-ft/yr  (81.3  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  491  cfs  (13.9  cu  m/s)  Dec.  1;  maximum  gage  height,  2.60  ft  (0.792  m)  Nov.  27; 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.20  ft  (0.061  m)  Dec.  28. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,650  cfs  (46.7  cu  m/s)  July  6;  maximum  gage  height,  6.41  ft  (1.954  m)  Sept.  10, 

1960;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  -0.57  ft  (-0.174  m)  Apr.  8,  1966. 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  is  affected  by  tide  and  is' occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  the  operation  of  salinity-control 
structure  S-21  and  by  some  upstream  pumpage  for  irrigation. 


DISCHARGE,  IN  CUBIC 

FEET 

PEP  SECOND, 

WATER 

YEAR  OCTDBFP 

1Q74 

TO  SEPTEMBER  1W6 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEP 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

All« 

CC  P 

1 

126 

0 

491 

0 

0 

239 

337 

303 

7.7 

2 

285 

133 

151 

0 

0 

15 

2CW 

170 

76 

3 

195 

0 

0 

0 

0 

87 

145 

260 

1  1  1 

4 

41 

161 

225 

0 

0 

1  02 

1*6 

186 

1  77 

5 

117 

0 

0 

0 

0 

0 

ol 

178 

1  10 

6 

392 

0 

172 

0 

0 

0 

2^3 

162 

81 

7 

336 

71 

0 

52 

0 

253 

131 

162 

162 

8 

381 

159 

171 

0 

0 

0 

127 

106 

1  10 

9 

268 

0 

0 

0 

0 

0 

1Q9 

138 

242 

10 

167 

0 

98 

0 

0 

0 

126 

161 

11 

295 

133 

145 

0 

0 

0 

1  A-  8 

168 

1  07 

12 

321 

0 

0 

0 

0 

0 

226 

163 

97 

13 

295 

0 

0 

0 

0 

0 

2E'4 

94 

1  26 

14 

407 

0 

248 

0 

0 

0 

4  1  9 

112 

147 

15 

102 

174 

0 

0 

0 

0 

226 

131 

87 

16 

126 

0 

0 

0 

0 

0 

264 

78 

1  .3 

17 

192 

13 

0 

0 

78 

0 

1O0 

39 

1  02 

18 

264 

261 

75 

0 

56 

0 

233 

139 

70 

19 

207 

175 

0 

0 

0 

0 

337 

1  10 

113 

20 

124 

56 

0 

0 

0 

0 

429 

4  3 

120 

21 

89 

130 

84 

0 

0 

0 

225 

112 

80 

22 

95 

.40 

0 

0 

0 

0 

169 

82 

106 

23 

132 

93 

41 

0 

0 

373 

86 

96 

24 

88 

0 

89 

0 

0 

0 

166 

94 

82 

25 

172 

118 

0 

0 

0 

0 

1  72 

82 

162 

26 

147 

111 

0 

0 

0 

207 

65 

66 

946 

27 

102 

149 

64 

0 

0 

230 

0 

88 

210 

28 

40 

142 

161 

0 

0 

3.4 

181 

31 

210 

29 

155 

167 

0 

0 

0 

353 

1  24 

90 

1  P  6 

30 

27 

37 

0 

0 

0 

0 

1 1  n 

138 

1 36 

31 

164 

0 

127 

236 

TOTAL 

5,872 

2,283.40 

2,215 

52 

0 

0 

0 

134 

1  *  R  6?  •  4 

6.065 

4,101 

3.805.0 

MEAN 

189 

76.1 

71.5  1 

.68 

0 

0 

0  4 

.32 

62.1 

1  °5 

132 

1  27 

MAX 

407 

261 

491 

52 

0 

0 

0 

78 

373 

429 

303 

245 

MIN 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

1  .3 

AC-ET 

1 1 .650 

4,530 

4,390 

103 

0 

0 

0 

?66 

3,690 

12.010 

8.130 

7,660 

CAL  YP  1974  TOTAL  24.982.60  MEAN  6R.4  MAX  491  M T W  0  AC-ET  40.650 

WTR  YR  1975  TOTAL  26.379.80  MEAN  72.3  MAX  491  mtn  0  AC-ET  42. .320 


258  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290710  Black  Creek  Canal  at  S-21,  near  Goulds,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA. 

62290725  Mowry  Canal  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°28'13",  long  80°20'47",  In  E  quarter  sec. 17,  T.57  S.,  R.40  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  control 
house  of  salinity-control  structure  S20F,  0.5  mi  (0.8  km)  upstream  from  mouth,  and  8  mi  (13  km)  east  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1954  to  March  1970  (gage  heights  only).  April  1970  to  current  year.  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  and  gate  opening  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to 
June  23,  1966,  at  site  160  ft  (48  m)  upstream  and  at  datum  0.15  ft  (0.046  ra)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 5  years  (1971-75),  157  cfs  (4.45  cu  m/s),  113,700  acre-ft/yr  (140  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,470  cfs  (41.6  cu  m/s)  Nov.  27;  maximum  gage  height,  3.02  ft  (0.920  m)  July  3;  no 
flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  -0.38  ft  (-0.116  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,470  cfs  (41.6  cu  m/s)  Nov.  27,  1974;  maximum  gage  height,  9.25  ft  (2.819  m)  Sept. 
8,  1965;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  -1.03  ft  (-0.314  m)  May  10,  12,  June  26,  1971. 

REMARKS. — Records  fair.  Flow  is  affected  by  tide  and  is  occasionally  reversed.  Flow  is  regulated  by  operation  of  salinity-control 
structure  S20F  and  by  some  upstream  pumpage  for  irrigation. 


niSCHAWGF, 

IN  ClinlC  FFfT 

PF6  SFC0M0 ,  wiTFP  YFAP  OCTopFR  1974 

TO  SFPTF*'6F9  1 476 

nay 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FFP  f-aw  AhP 

MAY 

JUN 

JLL 

aim 

SFP 

1 

319 

530 

630 

0 

0 

0 

786 

5R? 

434 

? 

275 

4  6  7 

0 

0 

0 

1  ,?4  0 

64  ? 

24? 

3 

146 

235 

503 

0 

0 

0 

733 

467 

1  84 

4 

6S 

195 

39? 

n 

0 

0 

844 

467 

376 

s 

0 

0 

24  7 

0 

0 

ft 

1.010 

59? 

31? 

f> 

267 

163 

34H 

n 

0 

0 

861 

443 

4?R 

7 

430 

0 

361 

0 

0 

0 

787 

273 

318 

R 

224 

0 

333 

0 

0 

0 

77? 

373 

461 

9 

223 

0 

1  05 

0 

0 

0 

6  06 

417 

440 

10 

9H 

0 

296 

0 

0 

0 

1.000 

344 

310 

11 

181 

0 

367 

0 

0 

0 

933 

381 

307 

1? 

1  9p 

130 

239 

0 

0 

0 

696 

441 

?6  A 

13 

219 

26  0 

?9? 

0 

0 

0 

522 

375 

277 

14 

?64 

?SR 

360 

n 

0 

0 

714 

246 

215 

15 

184 

127 

746 

0 

0 

0 

f>4  7 

197 

24? 

16 

207 

93 

300 

0 

0 

0 

61  2 

66 

?  06 

17 

290 

112 

247 

273 

150 

0 

6  1  R 

143 

207 

18 

222 

116 

107 

1  OR 

RR9 

n 

809 

65 

291 

19 

?99 

0 

0 

4.5 

237 

0 

706 

241 

237 

20 

140 

153 

152 

0 

0 

0 

7xl 

479 

?RQ 

21 

0 

170 

362 

0 

0 

0 

3°  1 

381 

235 

?? 

49 

n 

202 

n 

0 

240 

4^5 

?Q9 

266 

?3 

279 

0 

99 

0 

0 

166 

555 

324 

229 

181 

0 

0 

0 

0 

309 

44H 

580 

229 

25 

264 

0 

0 

0 

0 

3«4 

36? 

329 

26 

275 

37 

0 

n 

n 

485 

315 

234 

357 

27 

360 

1.470 

0 

0 

0 

697 

306 

3Q? 

260 

28 

371 

441 

0 

0 

0 

91? 

333 

366 

404 

29 

237 

4  4  0 

0 

0 

0 

79R 

4  ?S 

375 

44  n 

30 

30  0 

607 

232 

0 

0 

720 

4  ?7 

396 

34? 

31 

315 

266 

0 

TOTAL 

6,652 

5.633  7 

.316 

366.5 

n 

0  0 

1 .246 

4,611 

19.661 

1 1 .256 

9,067 

M  r  A  N 

221 

1  54 

236 

12.4 

0 

0  0 

40.2 

154 

64  1 

363 

302 

m  a  x 

43  0 

1  .47  0 

630 

273 

0 

0  0 

RS9 

91? 

1 . 2  4  0 

64? 

451 

M  I- A’ 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

?46 

6S 

1  04 

ar-rj 

13.590 

11,570  14 

.610 

746 

0 

0  0 

2.470 

0,150 

39,430 

2? , 330 

17,980 

cal  yp 

1974  TOTAL  40.963.60 

Mf-  AN> 

11? 

“AX  1.470  «IN 

0  AC-FT 

61 .290 

wTW  Yf 

1  97S  TOTAL.  66*447*50 

hr"  AM 

16? 

max  1,470 

0  AC-FT 

131.600 

SOUTHERN  FLORIDA 


260 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290725  Mowry  Canal  near  Homestead,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290732  Biscayne  Bay  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°27'45",  long  80°20'16",  in  NE  quarter  sec. 21,  T.57  S.,  R.40  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  south  bank 
of  North  Canal,  800  ft  (244  m)  upstream  from  mputh,  3,500  ft  (1,067  m)  downstream  from  salinity  control  structure,  and  9  mi  (14  km) 
east  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1946  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Feb.  24,  1950,  at  datum  0.66  ft 
(0.201  m)  higher. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.49  ft  (1.064  m)  Oct.  5;  minimum,  -0.84  ft  (-0.256  m)  Apr.  15. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  9.82  ft  (2.993  m)  Sept.  8,  1965,  from  hurricane  tide  floodmark;  minimum,  -1.56  ft 
(-0.475  m)  Apr.  11,  1956. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  lower  Biscayne  Bay. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290732  Biscayne  Bay  near  Homestead,  Fla. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290750  Card  Sound  at  Model  Land  Canal,  near  Florida  City,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°20'42",  long  80°20'00",  on  line  between  secs. 28  and  33,  T.58  S.,  R.40  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
left  bank  200  ft  (61  m)  upstream  from  mouth  of  Model  Land  Canal,  11.8  mi  (19,0  km^  southeast  of  Florida  City, 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. —February  1967  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.26  ft  (0.994  m)  Oct.  6;  minimum,  -0.17  ft  (-0.052  m)  Feb.  19. 

Period  or  record:  Maximum  gage  height,  3.49  ft  (1.064  m)  Dec.  21,  1969;  minimum,  -0.55  ft  (-0.168  m)  Apr.  6,  1968. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  Biscayne  Bay.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and  minimum 
tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE 

HEIGHT, 

IN 

FEET,  WATER 

YEAR 

OCTOBER  1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

2.27 

1.71 

1.78 

1.40 

1.05 

1.33 

.86 

1.02 

1.34 

1.19 

.98 

1.30 

2 

2.29 

1.72 

1.46 

1  .50 

.95 

1.10 

.83 

1.18 

1.22 

1.09 

.95 

1.50 

3 

2.77 

1  .77 

1.26 

1.65 

.92 

1.18 

.81 

1.21 

1.32 

1.23 

.96 

1.60 

4 

3.01 

1  .66 

1.17 

1.40 

1.07 

1.04 

1 .18 

1 .19 

1.24 

1.36 

1.10 

1.65 

5 

3.21 

1  .54 

1.16 

1.20 

.87 

1.01 

1.21 

1.19 

1.29 

1.37 

1.21 

1.70 

6 

3.26 

1.37 

1  .30 

1.05 

1.07 

1.03 

1.2? 

1.25 

1.26 

1.35 

1.47 

1.68 

7 

2.58 

1.63 

1.45 

1.06 

1.16 

.92 

1.15 

1.31 

1.08 

1.34 

1.63 

1.60 

8 

2.37 

1.69 

1.25 

1.04 

1.14 

.88 

1.16 

1.17 

1.08 

1.52 

1.90 

1.46 

9 

2.50 

1.75 

1.20 

1  .00 

1.20 

1.32 

.95 

1.25 

1.05 

1.62 

1.58 

1.30 

10 

2.73 

2.03 

1.20 

1.11 

1.32 

1.23 

1 .02 

1.25 

1.14 

1.60 

1.53 

1.18 

11 

2.59 

2.16 

1.20 

1.05 

1.20 

1.19 

.96 

1.31 

1.25 

1.53 

1.44 

1.25 

12 

2.50 

2.13 

1.15 

.PI 

1.22 

1.29 

1.09 

1.22 

1.45 

1.56 

1.51 

1.30 

13 

2.40 

2.06 

1.15 

.80 

1.02 

1.26 

1.12 

1.12 

1.36 

1.40 

1.36 

1.25 

14 

2.37 

1.91 

1.25 

.82 

.95 

1.05 

1.17 

1.35 

1.38 

1.46 

1.04 

1.30 

15 

2.19 

1.81 

1.25 

.95 

1.01 

1.04 

.89 

1.26 

1.55 

1.67 

1.48 

1.35 

16 

1 .91 

1.71 

1.15 

1.06 

.94 

.99 

.87 

1.18 

1 .52 

1.65 

1.90 

1.50 

17 

1  .88 

1.45 

1.10 

1.10 

.77 

.91 

1.08 

1.05 

1.50 

1.60 

1.35 

1.65 

18 

1.86 

1.40 

1.10 

1.00 

.83 

1.12 

1.02 

1.09 

1.43 

1.30 

1.37 

1.60 

19 

1  .93 

1.19 

1.05 

.90 

.65 

.96 

.93 

1.23 

1.35 

1.15 

1.47 

1.65 

20 

2.03 

1.11 

1.02 

.80 

.71 

1.11 

.87 

1.43 

1.18 

1.20 

1.56 

1.60 

21 

2.26 

1.25 

.95 

.75 

1.02 

.96 

1.25 

1.49 

1.18 

1.28 

1.49 

1.60 

22 

2.56 

1.09 

.95 

.70 

1.33 

.92 

1.78 

1.55 

1.25 

1.35 

1.50 

1.65 

23 

2.06 

1.15 

.88 

.76 

1.14 

1 .15 

1.92 

1.59 

1.30 

1.42 

1.47 

1.50 

24 

2.14 

1.21 

.85 

.96 

1.27 

1.16 

1  .66 

1.39 

1.24 

1.48 

1.40 

1.35 

25 

2.01 

1.25 

.80 

1.08 

1.33 

.97 

1.38 

1.44 

1.22 

1.51 

1.51 

1.20 

26 

1.91 

1.56 

.81 

1.15 

1.38 

1.27 

1.81 

1.41 

1.34 

1  .48 

1.77 

1.35 

27 

1  .74 

1  .86 

.97 

1.21 

1.36 

1.31 

1.24 

1.41 

1.32 

1.65 

1.52 

1.25 

28 

1.80 

1  .83 

1.05 

1.30 

1  .35 

1.42 

1.19 

1.28 

1.24 

1  .60 

1.57 

1.20 

29 

1.87 

1.74 

1.14 

1.25 

1.44 

1.10 

1.20 

1.12 

1.30 

1.51 

1.10 

30 

1.85 

1.88 

1.20 

1.20 

1  .30 

.93 

1.15 

1.12 

1.20 

1.38 

1.25 

31 

.91 

1  #  14 

1.78 

1  • 

1  •  1  1 

MF  AM 

2.28 

1.62 

1.15 

1.07 

1.08 

1.12 

1.16 

1.27 

1.28 

1.37 

1.43 

1.43 

MAX 

3.26 

2.16 

1.78 

1  .65 

1.38 

1  .44 

1.92 

1.59 

1.55 

1.62 

1.90 

1.70 

MIN 

1.74 

1.09 

.80 

.70 

.65 

.88 

.81 

1.02 

1.05 

1.07 

.95 

1.10 

CAL  YP 

1974  MEAN 

1.26 

MAX  3.26 

MIN  . 

45 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1.36 

MAX  3.26 

M  T  N  . 

65 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290750  Card  Sound  at  Model  Land  Canal,  near  Florida  City,  Fla. 


MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUP 

SFP 

1 

1  .50 

.78 

.68 

.30 

.20 

.33 

.04 

.34 

.54 

.47 

.52 

.60 

2 

1.48 

.76 

.53 

.25 

.24 

.15 

.15 

.44 

.51 

.45 

.36 

.46 

3 

1  .62 

.80 

.41 

.20 

.17 

.32 

.15 

.51 

.48 

.53 

.30 

.30 

4 

2.10 

.70 

.37 

.10 

.45 

.27 

.60 

•  46 

.48 

•  68 

.39 

.35 

5 

2.28 

.61 

.60 

.14 

.26 

.  .27 

.44 

.42 

.50 

.52 

.38 

.30 

6 

1  .84 

.53 

.60 

.30 

.11 

.39 

.50 

.47 

.45 

.44 

.51 

.20 

7 

1  .48 

.69 

.50 

.34 

.29 

.27 

.44 

.42 

.27 

.  *  7 

.65 

.16 

8 

1  .42 

.87 

.40 

.31 

.37 

.10 

.37 

.35 

.20 

.58 

.48 

.10 

9 

1 .52 

.84 

.32 

.25 

.32 

.22 

.17 

.35 

.17 

.65 

.08 

.22 

10 

1.76 

.90 

.30 

.21 

.32 

.44 

.  1  1 

.30 

.25 

.69 

.21 

.35 

11 

1  .67 

1.04 

.26 

.20 

.41 

.38 

.07 

.37 

.39 

.61 

.24 

.60 

12 

1.46 

1.05 

.24 

.01 

.36 

.40 

.15 

.31 

.50 

.54 

.05 

.65 

13 

1  .30 

1.14 

.19 

-.10 

.21 

.29 

•  33 

.26 

.46 

.55 

.01 

.76 

14 

1.37 

.90 

.23 

.02 

.21 

.11 

.20 

.39 

.53 

.59 

.01 

.83 

15 

1.13 

.82 

.34 

.12 

.23 

.20 

-.13 

.33 

.69 

.67 

.28 

.9? 

16 

.91 

.73 

.37 

.25 

.12 

.12 

.19 

.42 

.63 

.50 

.00 

.95 

17 

.86 

.61 

.39 

.20 

.04 

.16 

.29 

.26 

.57 

.35 

.53 

1.00 

18 

.86 

.49 

.45 

.12 

.08 

.27 

.17 

.25 

.53 

.25 

.53 

1.10 

19 

1.01 

.38 

.49 

-.05 

-.17 

-.09 

.26 

.42 

.42 

.35 

.60 

1.01 

20 

1.09 

.33 

.45 

-.10 

.15 

.39 

.12 

.46 

.30 

.50 

.66 

.8? 

21 

1.60 

.45 

.50 

.05 

.06 

.26 

.18 

.54 

.30 

.55 

.69 

.85 

22 

1  .69 

.38 

.63 

.15 

.28 

.16 

.51 

.57 

.30 

.65 

.67 

.75 

23 

1.26 

.37 

.70 

.05 

.47 

.14 

.94 

.54 

.38 

.75 

.69 

.65 

24 

1.45 

.49 

.35 

-.05 

.29 

.28 

.60 

.42 

.31 

.82 

.65 

.70 

25 

1.24 

.47 

.10 

.03 

.38 

.11 

.36 

.47 

.41 

.90 

.72 

.75 

26 

1.17 

.42 

.07 

.20 

.41 

.16 

.34 

.47 

.51 

.95 

.79 

.8? 

27 

.97 

.84 

.06 

.15 

.36 

.38 

.21 

.43 

.51 

1.00 

.73 

.70 

28 

.93 

.72 

.02 

.10 

.33 

.44 

.23 

.34 

.42 

.85 

.82 

.73 

29 

.99 

.80 

.05 

.04 

.40 

.14 

.26 

.41 

.75 

.74 

.81 

30 

.97 

.74 

.11 

.01 

.09 

.13 

.43 

.46 

.65 

.60 

.86 

31 

MEAN 

1.35 

.69 

.35 

.12 

.25 

.24 

.28 

.40 

.43 

.60 

.47 

.64 

MAX 

2.28 

1.14 

.70 

.34 

.47 

.44 

.94 

.57 

.69 

1.00 

.82 

1.10 

MIN 

.86 

.33 

.02 

-.10 

-.17 

-.09 

-.13 

.25 

.17 

.25 

0 

.10 

CAL  YR 

1974  MEAN 

.42 

MAX 

2.28 

MIN  -.21 

WTR  YR 

1975  MEAN 

.49 

MAX 

2.28 

MIN  -.17 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02290800  Canal  111  at  S-18-C,  near  Florida  City,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°19'49",  long  80°31'31",  in  NW  quarter  sec. 3,  T.59  S.,  R.38  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  control 
structure  18-C,  8.5  mi  (13.7  km)  south  of  Florida  City. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1968  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder  and  gate  opening  indicator.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 
AVERAGE  DISCHARGE. — 7  years,  84.3  cfs  (2.387  cu  m/s),  61,030  acre-ft/yr  (75.2  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  1,320  cfs  (37.4  cu  m/s)  June  28;  maximum  gage  height,  2.74  ft  (0.835  m)  July  1. 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  -1.27  ft  (-0.387  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  1,680  cfs  (47.6  cu  m/s)  June  21,  1969;  maximum  gage  height,  2.84  ft  (0.866  m)  June 
13,  1969;  no  flow  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  -1.53  ft  (-0.466  mj  May  14,  1971  (estimated). 

REMARKS. — Records  poor.  Flow  regulated  by  S-18-C.  Discharge  computed  from  relation  between  discharge,  head,  and  gate  openings  at 

S-18-C. 

COOPERATION. — Gate-opening  recorder  record  and  record  of  slot  operations  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control 
District. 


DISCHARGED  IN  CUPIC  FEFT  pER  SECOND.  W ATFR  YEAR  OCTorfr  1Q74  TO  SEPTF^RFR  1“7F 


DAY 

OCT 

NOV 

DFC 

JAN 

FFB 

map 

A  PM 

1 

42 

13 

22 

2 

56 

11 

15 

3 

46 

7.4 

14 

4 

40 

5.5 

11 

5 

37 

4.8 

11 

6 

37 

3.1 

9.8 

7 

34 

2.2 

8.1 

8 

33 

1.7 

7.5 

9 

32 

.30 

6.4 

10 

35 

0 

4.1 

1 1 

32 

0 

1  1 

12 

32 

0 

8.0 

13 

30 

0 

5.1 

14 

26 

0 

5.0 

15 

25 

0 

2.1 

16 

20 

0 

5.0 

17 

21 

0 

.50 

18 

20 

0 

0 

19 

17 

0 

0 

20 

16 

0 

0 

21 

12 

0 

0 

22 

10 

0 

0 

23 

9.2 

0 

0 

24 

6.4 

0 

0 

25 

16 

n 

0 

26 

29 

0 

0 

27 

29 

0 

n 

28 

27 

0 

0 

29 

22 

0 

0 

30 

19 

2.2 

0 

31 

1  4 

TOTAL 

824.6 

51.20 

145.60 

0 

0 

0 

0 

MEAN 

26.6 

1.71 

4.70 

0 

0 

0 

0 

MAX 

56 

13 

22 

0 

0 

0 

0 

MIN 

6.  A 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

AC-FT 

1.640 

102 

289 

n 

0 

n 

0 

JUN 

JI'L 

AI.M3 

QP  P 

0 

77  3 

8H 

3  Q 

0 

7^4 

225 

4  1 

0 

93l 

FBI 

3& 

0 

9]  « 

>366 

R 

0 

931 

414 

3  7 

0 

823 

320 

•J4 

0 

621 

30b 

31 

0 

32 

303 

3^ 

0 

1*> 

29  0 

3* 

0 

3  7 

2«7 

lb 

0 

^9 

9.0 

0 

1h 

20 

1b. 

0 

L.  6 

32 

31 

0 

61 

41 

30 

0 

c.  8 

38 

1^ 

0 

55 

33 

IK 

0 

29 

11 

0 

6  3 

?9 

33 

0 

c>4 

31 

1b 

0 

c  4 

30 

1b 

0 

8  4 

?H 

0 

.70 

*^4 

28 

pQ 

4.3 

40 

28 

■1  8 

lx-  4 

26 

27 

81 

40 

22 

31 

44 

.40 

20 

44 

373 

37 

24 

C3 

1  .320 

32 

21 

S? 

1  8 

31 

21 

47 

855 

^4 

34 

47 

-<7 

39 

2.664.00 

6.8^7 

4.142.0 

1 ,055 

88.6 

221 

134 

35.2 

1  .320 

931 

66] 

0 

31 

9.0 

n 

6  ,280 

13.600 

6,220 

2,09(1 

CAL  YR  1974 
WTR  YR  1975 


TOTAL  3.609.10 
TOTAL  15.739.40 


MIN  0  AC-F T  7.160 
«Tn  f)  AC  — ST  31.220 


MF  AN  O.P9 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290800  Canal  111  at  S-18-C,  near  Florida  City,  Fla. 

GAGE  HEIGHT.  IN  FFET.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEmRFR  1975 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJN 

JHL 

AUG 

crp 

2.48 

2.21 

2.30 

1.71 

1.14 

.67 

-.25 

-1.08 

1.12 

2.26 

2.59 

2.45 

2.58 

2.19 

2.23 

1.67 

1.12 

.64 

-.30 

-1.10 

1.19 

2.33 

2.61 

2.47 

2.51 

2.14 

2.23 

1.62 

1.08 

.60 

-.33 

-1.13 

1.16 

2.17 

2.52 

2.46 

2.46 

2.12 

2.20 

1.60 

1.06 

.55 

-.35 

-1.17 

1.39 

2.18 

2.37 

2.45 

2.44 

2.11 

2.19 

1  .58 

1 .02 

.54 

-.40 

-1.21 

1.60 

2.19 

2.2? 

2.44 

2.44 

2.08 

2.18 

1  .56 

.99 

.55 

-.41 

-1  .20 

1.68 

2.1  3 

2.31 

2.41 

2.41 

2.06 

2.15 

1  .53 

1.09 

.51 

-.45 

-1.05 

1.67 

2.1  7 

2.26 

2.39 

2.41 

2.04 

2.15 

1.50 

1.04 

.48 

-.51 

-1.00 

1.64 

2. AO 

2.29 

2.40 

2.40 

2.01 

2.13 

1.46 

.98 

.43 

-.55 

-1.00 

1.58 

2.42 

2.26 

2.49 

2.43 

1  .98 

2.10 

1.43 

1.01 

.40 

-  .'57 

-1.01 

1.74 

2.44 

2.24 

2.4] 

2.40 

1.93 

2.09 

1.42 

1.03 

.37 

-.58 

-.90 

1.68 

2.46 

2.23 

2.45 

2.40 

1.89 

2.06 

1.38 

.96 

.33 

-.60 

-.71 

1.70 

2.44 

2.20 

2.41 

2.38 

1.86 

2.04 

1.40 

.92 

.30 

-.64 

-.38 

1.72 

2.50 

2.39 

2.30 

2.35 

1.84 

2.04 

1.41 

.88 

.27 

-.68 

-.34 

1.69 

2.61 

2.47 

2.38 

2.34 

1.80 

2.01 

1.35 

.85 

.26 

-.69 

-.32 

1.66 

2.59 

2.45 

2.42 

2.29 

1.76 

2.04 

1.32 

.84 

.28 

-.73 

.59 

1.60 

2.^7 

2.41 

2.4? 

2.30 

1.74 

1.99 

1.40 

.83 

.25 

-.79 

1.20 

1.59 

2.55 

2.37 

2.40 

2.29 

1.73 

1  .96 

1.53 

.77 

.21 

-.8] 

1.21 

1.57 

2.56 

2.37 

2.41 

2.26 

1.72 

1.95 

1.50 

.75 

.17 

-.86 

1.16 

1.55 

2.57 

2.39 

2.41 

2.25 

1.69 

1.93 

1  .47 

.73 

.14 

-.89 

1.08 

1.67 

2.57 

2.38 

2.41 

2.20 

1.67 

1 .90 

1.44 

.68 

.09 

-.89 

1.03 

1.82 

2.87 

2.37 

2.18 

1.65 

1.92 

1.42 

.66 

.04 
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1.13 

1.99 

?  •  Sfi 
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2.17 

1.60 

1.92 

1.35 

.62 

.01 
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1.17 

2.09 

2.53 

2.36 

2.37 

2.13 

1  .59 

1  .89 

1.34 

.64 

-.03 

-.94 

1.15 

2.26 

2.49 

2.35 

2.35 

2.25 

1.56 

1.89 

1.31 

.81 

-.04 

-.94 

1.17 

2.39 

2.46 

2.31 

2.39 

2.36 

1  .55 

1.85 

1.28 

.78 

-.06 

1.27 

2.49 

2.46 

2.29 

2.49 

2.37 

1.85 

1  .B2 

1.26 

.75 

-.08 
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1.32 

2.54 

2.44 

2.33 
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2.35 
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1.80 

1.22 

.71 
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— 

-.16 

-1.04 

1.27 

2.30 
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— 
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.88 
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2.43 
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2.21 

2.30 

1.71 

1.14 

.67 

-.25 

1.32 

2.55 

2.61 

2.61 

2.86 

2.13 

1.55 

1.73 

1.16 

.62 

-.22 

-1.06 

-1.21 

1.12 

2.13 

2.22 

2.35 

1974  MEAN 

1  .45 

MAX  2.58 
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-.77 

1975  MEAN 

1.44 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290800  Taylor  Slough  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°24'05",  long  80°36’25",  in  NE  quarter  sec. 10,  T.58  S. ,  R.37  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  upstream 
(north)  side  of  bridge  on  State  Highway  27,  in  Everglades  National  Park,  1.5  mi  (2.4  km)  north  of  Royal  Palm  Ranger  Station,  9  mi 
(14  km)  southwest  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1960  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Oct.  1,  1965,  at  datum  1.19  ft 
(0.363  m)  lower. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 15  years,  37.2  cfs  (1.054  cu  m/s),  26,930  acre-ft/yr  (33.2  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  84  cfs  (2.38  cu  m/s)  July  6,  gage  height,  3.93  ft  (1.198  m)yno  flow  for  many  days; 
minimum  gage  height,  -0.59  ft  (-0.180  m)  May  12,  13,  14. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  808  cfs  (22.9  cu  m/s)  Sept.  23-25,  1960,  gage  height,  5.28  ft  (1.609  m)  present  datum;  no 
flow  for  many  days  in  most  years;  minimum  gage  height,  -1.67  ft  (-0.509  m)  estimated,  present  datum  May  14,  1971. 

REMARKS. — Records  good.  Figures  of  daily  discharge  consist  of  runoff  from  Taylor  Slough,  as  represented  by  the  flow  through  all  the 
outlets  for  a  distance  of  some  3  mi  (5  km)  along  State  Highway  27  in  the  Everglades  National  Park.  During  periods  of  extreme  high 
water  possibly  some  flow  is  diverted  from  Shark  River  Slough. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290800  Taylor  Slough  near  Homestead,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMRFR  1975 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

3.30 

2.50 

2.65 

1.88 

1.07 

.56 

-.32’ 

-.52 

.66 

3.70 

3.41 

2.84 

3.44 

2.45 

2.76 

1.85 

1.04 

.53 

-.33 
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3.82 

3.5? 
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3.41 

2.41 
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3.66 

3.26 

3.28 

2.28 

2.64 

1.72 
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.35 

-.37 
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3.9? 

3.56 
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.90 
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3.27 
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.29 
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3.90 
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3.18 

3.22 

2.09 
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1.57 
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3.90 
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3.Q0 

3.22 

3.23 

3.03 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 

02290803  Taylor  Slough  at  Royal  Palm  near  Homestead,  Fla. 

I 

LOCATION.— Lat  25°24'07",  long  80°40’15",  in  NW  quarter  sec. 7,  T.58  S. ,  R.37  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  end  of  north 
walkway  of  Anhinga  Trail  in  Everglades  National  Park,  1.5  mi  (2.4  km)  south  of  State  Highway  27,  and  9.5  mi  (15.3  km)  southwest  of 
Homestead. 


PERIOD  OF  RECORD. — February  1968  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.70  ft  (1.128  m)  July  7-9;  minimum,  -1.38  ft  (-0.421  m)  May  10. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.35  ft  (1.326  m)  July  7,  1968;  minimum,  -1.50  ft  (-0.457  m)  May  14,  15,  1971. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  southeastern  portion  of  the  Everglades  National  Park. 


GAGE  HFIGHT,  IN  FEET »  WATER  YFAR  0CT0PFR  ]  9  7  4  TO  SFPTEMRFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 
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MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AUG 

SEP 

1 

3.10 

2.30 

1.86 

1.68 

.91 

.44 

-.21 

-1.23 

.63 

3.33 

3.06 

2.52 

2 

3.11 

2.25 

2.00 

1  .66 

.90 

.38 

-.26 

-1.25 

.58 

3.50 

3.13 

2.51 

3 

3.11 

2.18 

2.20 

1.65 

.85 

.35 

-.31 

-1.25 

.60 

3.  R3 

3.31 

2.55 

4 

3.08 

2.14 

2.40 

1.60 

.82 

.31 

-.35 

-1.29 

.74 

3.57 

3.40 

2.61 

5 

3.01 

2.10 

2.39 

1.55 

.81 

.28 

-.40 

-1.33 

1.10 

3.62 

3.40 

2.71 

6 

2.94 

2.06 

2.37 

1.53 
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.26 
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-1.34 

1.42 

3.65 

3.35 

2.73 

7 

2.92 

2.03 

2.36 

1.52 

.77 

.24 
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-1.34 

1.63 

3.65 

3.29 

2.75 

8 

2.87 

2.02 

2.34 

1.48 

.76 

.23 

-.48 

-1.35 

1.65 

3.67 

3.25 

2.73 

9 

2.83 

1.99 

2.32 

1.42 

.75 

.23 

-.53 

-1.36 

1.65 

3.67 

3.22 

2.78 

10 

2.87 

1.95 

2.30 

1.40 

.75 

.22 

-.57 

-1.36 

1.71 

3.61 

3.14 

2.81 

1 1 

2.86 

1.93 

2.28 

1.38 

.74 

.18 

-.59 

-1.29 

1.74 

3.59 

3.08 

2.78 

12 

2.81 

1.91 

2.26 

1.36 

.73 

.07 

-.69 

-.90 

1.73 

3.52 

3.01 

2.78 

13 

2.77 

1.88 

2.24 

1.34 

.71 

.04 

-.70 

-.29 

1.77 

3.45 

2.92 

2.82 

14 

2.70 

1.85 

2.22 

1.30 

.69 

-.02 

-.70 

-.43 

1.91 

3.43 

2.93 

2.95 

15 

2.64 

1  .80 

2.19 

1.26 

.68 

.05 

-.75 

-.48 

1.95 

3.44 

3.00 

3.14 

16 

2.58 

1.79 

2.16 

1.23 

.63 

.35 

-.79 

-.34 

1.97 

3.42 

3.02 

3.18 

17 

2.56 

1.75 

2.13 

1.21 

.60 

.35 

-.83 

-.14 

2.01 

3.40 

2.96 

3.18 

18 

2.50 

1  .72 

2.09 

1.24 

.58 

.34 

-.87 

-.08 

1.94 

3.38 

2.89 

3.16 

19 

2.46 

1.71 

2.05 

1.26 

.57 

.29 

-.9? 

-.02 

1.89 

3.32 

2.84 

3.16 

20 

2.45 

1.65 

2.02 

1.25 

.53 

.29 

-.94 

.04 

1.90 

3.27 

2.82 

3.12 

21 

2.41 

1  .60 

1.97 

1.23 

.49 

.25 

-.94 

.15 

2.06 

3.21 

2.82 

3.08 

22 

2.37 

1  .57 

1 .94 

1.20 

.45 

.24 

-.95 

.19 

2.25 

3.18 

2.79 

2.98 

23 

2.32 

1.54 

1.90 

1.19 

.42 

.19 

-.9b 

.27 

2.34 

3.13 

2.77 

2.95 

24 

2.30 

1.52 

1.87 

1.15 

.41 

.18 

-.96 

.34 

2.41 

3.08 

2.75 

2.91 

25 

2.30 

1.50 

1.85 

1.14 

.55 

.17 

-1.00 

.46 

2.48 

3.03 

2.6  8 

2.85 

26 

2.41 

1  .49 

1  .82 

1.13 

.55 

.15 

-1.04 

.56 

2.63 

3.16 

2.62 

2.81 

27 

2.44 

1  .55 

1  .79 

1.10 

.53 

.16 

-1.07 

.66 

2.72 

3.13 

2.57 

2.79 

28 

2.44 

1.65 

1.79 

1.07 

.49 

.11 

-1.14 

.67 

2.81 

3.08 

2.57 

2.78 

29 

2.42 

1.75 

1.76 

1.04 

— 

— 

.07 

-1.17 

.69 

2.86 

3.00 

2.54 

2.76 

30 

2.37 

1.83 

1.73 

.08 

.03 

-1.19 

.68 

3.11 

2.95 

2.53 

2.87 

31 

-.13 

.66 

2.94 

C  •  JL 

MF  AN 

2.65 

1.83 

2.07 

1.31 

.66 

.20 

-.74 

-.38 

1.87 

3.35 

2.94 

2.86 

MAX 

3.11 

2.30 

2.40 

1.68 

.91 

.44 

-.21 

.69 

3.11 

3.67 

3.40 

3.18 

MIN 

2.30 

1.49 

1.70 

.95 

.41 

-.13 

-1.19 

-1.36 

.58 

2.94 

2.52 

2.51 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1.64 

MAX  3.44 

MTN 

-.87 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1.56 

MAX  3.67 

MIN  - 

1.36 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290810  Everglades  P-37  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION.  — Lat  25‘,17’30",  long  80°40'30",  In  sec. 36,  T.59  S.,  R.36  E.  ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  In  the  Everglades, 

75  mi  (12.1  km)  southwest  of  Royal  Palm  Ranger  Station,  and  18  mi  (29  km)  southwest  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1953  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Oct.  1,  1963,  at  datum  0.32  ft 

(0.098  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  1.74  ft  (0.530  m)  Sept.  18,  19,  21;  minimum,  -1.78  ft  (-0.543  m)  May  10,  11,  12. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.05  ft  (0.930  m)  present  datum  Sept.  11,  1960;  minimum,  -1.97  ft  (-0.600  m)  May  14, 
1971  (estimated). 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  southern  portion  of  the  Everglades  National  Park.  Elevation  of  the  land  surface  is 
about  0.6  ft  (0.183  m) . 


GAGE  HEIGHT,  T  N  FFFT ,  WATER  YE  A  P  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMHFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFP 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

J1JL 

AUG 

SFP 

1 

1  .61 

1.32 

1.06 

.91 

.55 

.09 

-.9? 

-1.72 

-.42 

.95 

1.52 

1.34 

2 

1  .66 

1.29 

1.04 

.90 

.52 

.05 

-.65 

-1.72 

-.46 

.99 

1.54 

1.33 

3 

1  .63 

1.26 

1.03 

.89 

.50 

.00 

-.66 

-1.73 

-.40 

1.03 

1.62 

1.33 

4 

1  .58 

1.24 

1.01 

.88 

.48 

-.04 

-1.03 

-1.74 

.  08 

1.07 

1  .59 

1.33 

5 

1.54 

1  .23 

1.00 

.88 

.46 

-.06 

-1.07 

-1.74 

.76 

1.12 

1.54 

1.33 

6 

1  .55 

1.21 

.98 

.87 

.47 

-.06 

-1.11 

-1.75 

.95 

1.16 

1.50 

1.31 

7 

1.56 

1  .20 

.97 

.85 

.56 

-.12 

-1.15 

-1.75 

.90 

1.20 

1.46 

1.30 

8 

1  .54 

1.18 

.96 

.84 

.53 

-.16 

-1.18 

-1.76 

.86 

1.25 

1.50 

1.29 

9 

1  .52 

1.17 

.94 

.79 

.49 

-.19 

-1.22 

-1.76 

.81 

1.30 

1.50 

1.34 

10 

1  .53 

1.15 

.95 

.73 

.47 

-.23 

-1.24 

-1.77 

.77 

1.35 

1.50 

1.37 

11 

1  .53 

1.14 

1.01 

.73 

.45 

-.26 

-1.25 

-1.77 

.75 

1.39 

1.49 

1.38 

12 

1  .51 

1.13 

1  .00 

.73 

.4? 

-.28 

-1.26 

-1.77 

.71 

1.43 

1  .45 

1.39 

13 

1  .49 

1.10 

.99 

.71 

.40 

-.31 

-1.26 

-1.76 

.65 

1.47 

1.42 

1.43 

14 

1  .48 

1.09 

.99 

.68 

.37 

-.34 

-1.45 

-1.74 

.66 

1.61 

1.42 

1.49 

15 

1.46 

1.08 

.99 

.67 

.34 

-.33 

-1  .47 

-1.73 

.72 

1.55 

1.43 

1.58 

16 

1  .45 

1.07 

.98 

.66 

.32 

-.28 

-1.50 

-1.70 

.77 

1.57 

1.44 

1.55 

17 

1  .44 

1.06 

.98 

.72 

.28 

-.34 

-1.63 

-1.42 

.84 

1.68 

1.42 

1.54 

18 

1  .42 

1.05 

.96 

.78 

.26 

-.39 

-1.66 

-1.11 

.87 

1  .60 

1.40 

1.74 

19 

1.40 

1.04 

.95 

.77 

.23 

-.44 

-1.59 

-1.00 

.89 

1.66 

1.39 

1.74 

20 

1.37 

1.03 

.95 

.75 

.21 

-.49 

-1.60 

-.96 

.87 

1  .54 

1.43 

1.69 

21 

1  .33 

1.01 

.96 

.74 

.09 

-.54 

-1.61 

-.81 

.86 

1.53 

1.48 

1.70 

22 

1.29 

.99 

.99 

.72 

.07 

-.58 

-1.63 

-.24 

.85 

1  .62 

1.56 

1.73 

23 

1  .26 

.97 

.99 

.70 

.04 

-.61 

-1.64 

-.36 

.84 

1.61 

1.57 

1.73 

24 

1  .24 

.96 

.98 

.68 

.05 

-.65 

-1.65 

-.42 

.83 

1.60 

1.51 

1.70 

25 

1.28 

.95 

.98 

.67 

.19 

-.69 

-1  .66 

-.47 

.80 

1.51 

1.47 

1.71 

26 

1.33 

.95 

.96 

.65 

.15 

-.72 

-1.68 

-.44 

.76 

1.49 

1.44 

1.69 

27 

1.47 

.95 

.95 

.63 

.  1 1 

-.75 

-1  .69 

-.43 

.81 

1.46 

1.41 

1.70 

28 

1.48 

.94 

.94 

.61 

.13 

-.78 

-1  .70 

-.39 

.83 

1  .44 

1.38 

1.73 

29 

1.46 

.92 

.94 

.60 

— 

— 

-.81 

-1.70 

-.34 

.86 

1.41 

1.36 

1.72 

30 

1  .40 

.93 

.93 

.58 

-.85 

-1.71 

-.37 

.90 

1.40 

1.35 

1.70 

31 

1  t  JO 

1  •  J 

MEAN 

1  .46 

1.09 

.98 

.74 

.33 

-.39 

-1.40 

-1.20 

.67 

1.38 

1.47 

1.53 

MAX 

1  .66 

1.32 

1.06 

.91 

.56 

.09 

-.92 

-.24 

.95 

1.60 

1.62 

1.74 

MIN 

1.24 

.92 

.92 

.56 

.04 

-.88 

-1.71 

-1.77 

-.46 

.95 

1.35 

1.29 

CAL  YP 

1974  MEAN 

.68 

MAX  1.66 

MIN  -1 

.48 

WTR  YR 

1975  mean 

.56 

MAX  1.74 

MTN  -] 

.77 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290811  Everglades  206-NP  near  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat25°31'42",  long  80°40'29",  in  sec.*,  T.57S.,  R.37E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  16  mi  (26  km) 
south  of  the  southern  end  of  levee  67  and  35  mi  (41  km)  west  of  Dade  County  Courthouse  in  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1974  to  September  1975. 

GAGE. — Water-stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  not  determined. 


EXTREMES. — Maximum  gage  height  observed  for  the  period  October  to  September,  12%28  ft  (3.743  m)  Oct.  1,  1974;  minimum,  4.80  ft 
(1.463  m)  May  6,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data 
are  transmitted  to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station 
and  then  teletyped  to  U.S.  Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observa¬ 
tion  transmitted  each  day.  *Land  is  not  sectionized  in  this  area. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SF> 

1 

12.28 

10.84 

11.91 

10.33 

8. T9 

7.66 

6.19 

4.97 

10.28 

11.52 

1  1.54 

11.5; 

2 

12.26 

10.77 

11.86 

10.26 

8.75 

7.62 

6.14 

4.97 

10.13 

1  1  .45 

11.56 

11.7; 

3 

12.23 

10.70 

1  1  .83 

10.20 

8.71 

7.58 

6.06 

4.90 

10.10 

11.38 

11.69 

11.67 

4 

12.19 

10.63 

11.80 

10.15 

8.67 

7.55 

6.01 

4.86 

10.14 

11.36 

11.67 

11.67 

5 

12.20 

10.57 

11.77 

10.07 

8.64 

7.52 

5.96 

4.82 

10.82 

11.35 

11.63 

11.59 

6 

12.20 

10.52 

11.73 

10.05 

8.60 

7.46 

5.90 

4.80 

10.99 

11.33 

11.58 

11.53 

7 

12.20 

10.46 

11.69 

9.99 

8.56 

7.42 

5.87 

4.82 

11.08 

11.25 

11.58 

11.50 

8 

12.16 

10.41 

11.65 

9.94 

8.52 

7.37 

5.80 

6.21 

11.06 

11.28 

11.5a 

11.45 

9 

12.13 

10.35 

11.59 

9.88 

8.48 

7.33 

5.75 

6.07 

11.02 

11.35 

11.57 

11.40 

10 

12.10 

10.30 

11.53 

9.83 

8.44 

7.29 

5.71 

5.97 

11.06 

11.40 

11.55 

11.37 

11 

12.06 

10.24 

11.48 

9.76 

8.40 

7.25 

5*66 

5.88 

10.98 

11.39 

11.50 

11.32 

12 

12.02 

10.17 

11.43 

9.71 

8.36 

7.20 

5.61 

6.05 

11.32 

11.36 

11.63 

11.27 

13 

11.99 

10.07 

11.38 

9.60 

8.33 

7.16 

5.56 

6.75 

11.26 

11.34 

11.71 

11.22 

14 

11.91 

10.03 

11.33 

9.55 

8.29 

7.12 

5.52 

8.00 

11.19 

11.35 

1  1.66 

11.37 

15 

11.87 

9.98 

11.29 

9.48 

8.25 

7.08 

5.49 

8.30 

11.10 

11.36 

11.65 

11.37 

16 

11.82 

9.94 

11.23 

9.43 

8.21 

7.04 

5.44 

8.25 

11.00 

11.34 

11.59 

11.32 

17 

11.77 

9.91 

11.17 

9.40 

8.16 

6.99 

5.40 

8.15 

10.87 

11.30 

11.68 

11.54 

18 

11.70 

9.88 

11.08 

9.37 

8.12 

6.95 

5.36 

8.10 

10.73 

11.26 

11.63 

11.54 

19 

11.63 

9.84 

11.03 

9.35 

8.08 

6.90 

5.32 

8.30 

10.76 

11.25 

11.59 

11.54 

20 

11.57 

9.82 

10.96 

9.29 

8.04 

6.85 

5.27 

9.00 

10.78 

11.24 

11.59 

11.58 

21 

11.51 

9.76 

11.03 

9.23 

8.00 

6.80 

5.23 

9.70 

10.80 

11.22 

11.55 

11.55 

22 

11.45 

9.68 

10.99 

9.19 

7.96 

6  •  76 

5.22 

10.05 

10.90 

11.21 

11.51 

11.52 

23 

11.39 

9.62 

10.92 

9.15 

7.92 

6.71 

5.21 

10.25 

1  1.23 

11.19 

11.45 

11.49 

24 

11.33 

9.59 

10.87 

9.13 

7.89 

6 .66 

5.20 

10.30 

11.12 

11.18 

11.41 

11.50 

25 

11.27 

9.57 

10.81 

9.09 

7.94 

6.62 

5.17 

10.25 

11.06 

11.16 

11.35 

11.55 

26 

11.21 

9.55 

10.72 

9.03 

7.79 

6.58 

5.14 

10.20 

11.14 

11.14 

11.28 

11.54 

27 

11.15 

10.38 

10.65 

8.97 

7.75 

6.55 

5.11 

10.00 

1  1.26 

11.17 

11.31 

1  1.54 

28 

11.09 

10.44 

10.58 

8.93 

7.71 

6.46 

5.08 

9.85 

11.28 

1  1  .*2 

1  1.23 

1  1.54 

29 

11.03 

10.40 

10.51 

8.90 

— 

6.40 

5.05 

9.65 

11.25 

11.49 

11.19 

11.54 

30 

10.97 

11.91 

10.50 

8.87 

— 

6.32 

5.01 

10.50 

11.20 

1  1.60 

11.28 

11.54 

31 

10.91  - 

Ii»  b  j 

1  1  •  c  V 

MEAN 

11.73 

10.21 

11.22 

9.52 

8.26 

7.01 

5.52 

7.75 

10.93 

11.33 

11.52 

11.49 

MAX 

12.28 

1  1.91 

11.91 

10.33 

8.79 

7*66 

6.19 

10.50 

11.32 

11.60 

11.71 

11.72 

MIN 

10.91 

9.55 

10.38 

8.84 

7.71 

6.25 

5.01 

4.80 

10.10 

11.14 

11.19 

1 1 .22 

WTR  YR 

1975  MEAN 

9.72 

MAX  12.28 

MIN 

4.80 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290815  Everglades  P-33  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°36'30",  long  80°41'30",  In  sec. 11,  T.56  S.,  R.36  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  the  Everglades, 
13  mi  (21  km)  southeast  of  the  40-mile  bend  of  U.S.  Highway  41,  and  16  mi  (26  km)  northwest  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — January  1953  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  and  rainfall  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  6.55  ft  (1.996  m)  Oct.  1;  minimum,  5.27  ft  (1.606  m)  Apr.  21. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  7.80  ft  (2.377  m)  Oct.  24,  1969;  minimum,  2.20  ft  (0.671  m)  May  29,  1963. 


REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  northern  portion  of  the  Everglades  National  Park.  Elevation  of  the  land  surface  is  about 
5.2  ft  (1.585  m) .  Stage  is  affected  by  operation  of  several  control  structures  on  Tamiami  Canal,  10  mi  (16  km)  to  the  north. 


GAGF  HFTGHT,  IN  FFFT  •  WATER  YFAP  OCTOBER  1<57A  TO  SFPTEMBFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFP 

KAR 

1 

6.54 

6.24 

6.48 

6.02 

5.73 

5.73 

2 

6.52 

6.24 

6.43 

6.01 

5.73 

5.71 

3 

6.49 

6.23 

6.38 

6.01 

5.71 

5.70 

4 

6*47 

6.22 

6.34 

6.01 

5.70 

5.69 

5 

6.45 

6.22 

6.32 

5.96 

5.70 

5.68 

6 

6.45 

6.22 

6.31 

5.96 

5.69 

5.67 

7 

6.45 

6.22 

6.29 

5.95 

5.69 

5.67 

8 

6*44 

6.21 

6.28 

5.94 

5.69 

5.67 

9 

6.42 

6.20 

6.26 

5.93 

5.69 

5.66 

10 

6.41 

6.20 

6.25 

5.91 

5.69 

5.65 

1  1 

6.40 

6.20 

6.24 

5.90 

5.71 

5.64 

12 

6.35 

6.19 

6.23 

5.88 

5.71 

5.64 

13 

6.34 

6.18 

6.22 

5.87 

5.72 

5.63 

14 

6.34 

6.17 

6.21 

5.84 

5.72 

5.63 

15 

6.33 

6.17 

6.21 

5.83 

5.71 

5.68 

16 

6.33 

6.16 

6.21 

5.83 

5.70 

5.82 

17 

6.33 

6.15 

6.21 

5.82 

5.70 

5.80 

18 

6.33 

6.13 

6.21 

5.81 

5.69 

5.77 

19 

6.32 

6.12 

6.17 

5.81 

5.68 

5.75 

20 

6.31 

6.11 

6.13 

5.80 

5.67 

5.75 

21 

6.30 

6.11 

6.12 

5.79 

5.72 

5.74 

22 

6.29 

6.11 

6.13 

5.79 

5.7? 

5.73 

23 

6.28 

6.10 

6.13 

5.77 

5.72 

5.73 

24 

6.27 

6.09 

6.12 

5.77 

5.72 

5.72 

25 

6.27 

6.09 

6.12 

5.77 

5.73 

5.71 

26 

6.27 

6.08 

6.11 

5.76 

5.7? 

5.71 

27 

6.27 

6.14 

6.07 

5.75 

5.72 

5.71 

28 

6.26 

6.18 

6.07 

5.75 

5.73 

5.71 

29 

6.26 

6.18 

6.07 

5.75 

5.70 

30 

6.25 

6.24 

6.07 

5.74 

— 

5.69 

31 

6.25 

6.07 

5.73 

5.69 

MEAN 

6.35 

6.17 

6.21 

5.85 

5.71 

5.70 

MAX 

6.54 

6.24 

6.48 

6.02 

5.73 

5.82 

MIN 

6.25 

6.08 

6.07 

5.73 

5.67 

5.63 

CAL  YP 

1974  MEAN 

5.61 

MAX  6.63 

MIN  3.13 

W  TP  YP 

1975  MEAN 

5.89 

MAX  6.54 

"IN  5.29 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

5.68 

5.45 

5.65 

5.77 

5.97 

5.88 

5.67 

5.43 

5.64 

5.86 

5.96 

5.9? 

5.67 

5.40 

5.63 

5.92 

5.97 

5.95 

5  •  6^ 

5.37 

5.61 

5.94 

5.99 

5.93 

5.64 

5.37 

5.60 

5.99 

5.96 

5.9? 

5.6? 

5.37 

5.58 

5.98 

5.94 

5.90 

6.6) 

5.39 

5.56 

5.99 

5.9] 

5.89 

5.59 

5.48 

5.53 

5.97 

5.92 

5.89 

5.58 

5.52 

5.51 

5.96 

5.93 

5.89 

5.56 

5.51 

5.49 

5.96 

5.93 

5.89 

5.54 

5.51 

5.48 

5.96 

5.91 

5.89 

5.54 

5.52 

5.48 

5.95 

5.90 

5.88 

5.54 

5.57 

5.57 

5.94 

5.89 

5.88' 

5.44 

5.69 

5.66 

5.93 

5.96  ' 

5.93 

5.43 

5.71 

5.67 

5.93 

6.01 

6.05 

5.40 

5.74 

5.67 

5.°1 

6.00 

6.09 

5.37 

5.74 

5.65 

5.90 

5.97 

6.14 

5.35 

5.70 

5.64 

5.90 

5.95 

6.30 

5.3? 

5.67 

5.64 

5.90 

5.95 

6.31 

5  •  ?9 

5.65 

5.68 

5.89 

5.95 

6.31 

5.41 

5.62 

5.7] 

5.89 

5.96 

6.29 

5.63 

5.60 

5.70 

5.91 

5.94 

6  .  ?7 

5.6? 

5.59 

5.69 

5.92 

5.9? 

6  .  ?6 

5.60 

5.56 

5.68 

5.91 

5.91 

6.26 

5.58 

5.54 

5.67 

5.90 

5.90 

6  •  ?9 

5.57 

5.55 

5.69 

5.89 

5.88 

6.30 

5.55 

5.59 

5.7? 

5.88 

5.87 

6.36 

5.52 

5.67 

5.73 

5.87 

5.85 

6.34 

5.50 

5.68 

5.74 

5.88 

5.84 

6.3? 

5.47 

5.68 

5.68 

5.74 

5.93 

5.99 

5.85 

6.29 

5.53 

5.57 

5.63 

5.9? 

5.93 

6.09 

5.6B 

5.74 

5.74 

5.99 

6.01 

6.36 

5  .  ?9 

5.37 

5.48 

5.77 

5.84 

5.88 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290820  Everglades  P-38  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°22'22",  long  80°50'01",  in  sec. 33,  T.58  S.,  R.35  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  the  Everglades,  12.5  mi 
(20.1  km)  west  of  Royal  Palm  Ranger  Station,  and  22  mi  (35  km)  southwest  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1953  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Oct.  1,  1963,  at  datum  0.41  ft 
(0.125  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  1.98  ft  (0.604  m)  Oct.  2,  3;  minimum,  1.25  ft  (  0.381  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  2.92  ft  (0.890  m)  present  datum  Sept.  12,  1960;  minimum,  -1.45  ft  (-0.442  m)  May  13, 
1971. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  southwest  portion  of  the  Everglades  National  Park.  Elevation  of  the  land  surface  is  about 
0.9  ft  (0.274  m). 


GAGE  HEIGHT,  IN  EEFT*  V*  A  TER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

1.95 

1  .51 

1  .27 

1.33 

.95 

2 

1.97 

1  .49 

1.28 

1.32 

.94 

3 

1.98 

1  .47 

1  .29 

1  .31 

.92 

4 

1.96 

1.46 

1.29 

1.30 

.90 

5 

1.95 

1  .45 

1.30 

1  .29 

.88 

6 

1  .96 

1.43 

1.32 

1.28 

.86 

7 

1  .95 

1.42 

1.33 

1  .27 

.90 

8 

1.93 

1.41 

1.35 

1.26 

.87 

9 

1.92 

1.39 

1.35 

1  .24 

.85 

10 

1.90 

1.38 

1.35 

1.23 

.83 

11 

1.88 

1.36 

1.35 

1.22 

.81 

12 

1  .86 

1.35 

1.36 

1.21 

.79 

13 

1.85 

1.33 

1.36 

1  .20 

.76 

14 

1.84 

1.31 

1  .36 

1.18 

.74 

15 

1.82 

1.31 

1.37 

1.16 

.71 

16 

1.80 

1  .30 

1.37 

1 .15 

.69 

17 

1.78 

1.29 

1.37 

1.14 

.65 

10 

1.77 

1.28 

1.37 

1.14 

.63 

19 

1.76 

1  .28 

1.37 

1.13 

.60 

20 

1.75 

1.27 

1.37 

1.12 

.58 

21 

1.73 

1.26 

1.38 

1.11 

.54 

22 

1.70 

1.24 

1.39 

1.10 

.52 

23 

1.68 

1.23 

1.38 

1.08 

.50 

24 

1.65 

1.22 

1.38 

1.07 

.53 

25 

1.63 

1.21 

1.38 

1.06 

.65 

26 

1.60 

1.21 

1.37 

1.04 

.63 

27 

1.59 

1.20 

1.36 

1.03 

.60 

26 

1.57 

1.19 

1.36 

1.01 

.58 

29 

1.56 

1.18 

1.35 

1.00 

30 

1  .54 

1.18 

1.34 

.99 

31 

1.52 

1.34 

.97 

MEAN 

1.79 

1.32 

1.35 

1.16 

.73 

MAX 

1.98 

1.51 

1.39 

1.33 

.95 

MIN 

1  .52 

1.18 

1.27 

.97 

.50 

CAL  YR 

1974  MEAN 

.99 

MAX  1.96 

MIN  -1.40 

WTR  YP 

1975  MEAN 

1.04 

MAX  1.98 

MIN  -1.2? 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIlL 

AUG 

srp 

.54 

-.i° 

-.95 

1.23 

1.47 

1.61 

1.65 

.51 

-.24 

-.99 

1.28 

1  .5? 

1.66 

1  .63 

.47 

-.28 

-1.03 

1.27 

1 .54 

1.65 

1 .69 

.44 

-.39 

-1 .07 

1.35 

1.55 

1.63 

1.6? 

.42 

-.38 

-1.10 

1.33 

1.58 

1.63 

1.6? 

.41 

-.42 

-1.14 

1.33 

1.59 

1.60 

1.61 

.38 

-.47 

-1.18 

1.30 

1  .58 

1.57 

1.61 

.35 

-.50 

-1.22 

1.27 

1.59 

1  .66 

1.60 

.31 

-.54 

-1.01 

1.25 

1.61 

1.69 

1.59 

.28 

-.57 

-.26 

1.24 

1.61 

1.59 

1.61 

.26 

-.61 

.13 

1.2? 

1  .66 

1.57 

1 .63 

.23 

-.64 

.15 

1.22 

1 .68 

1.53 

1 .63 

.20 

-.  68 

.11 

1.31 

1.75 

1  .5? 

1.69 

.18 

-.7? 

.07 

1.33 

1.76 

1.59 

1.6? 

.25 

-.73 

.03 

1.36 

1.74 

1.6? 

1.65 

.38 

-.77 

.39 

1.35 

1.71 

1.60 

1.75 

.35 

-.81 

.67 

1.33 

1.7? 

1 .60 

1.80 

.35 

-.85 

.64 

1.30 

1.71 

1.58 

1.79 

.30 

-.89 

.64 

1.29 

1.69 

1.61 

1.78 

.24 

-.84 

.69 

1.30 

1.67 

1.76 

1.77 

.19 

-.59 

.79 

1.30 

1.65 

1.79 

1.78 

.15 

-.53 

.97 

1.31 

1.68 

1.71 

1.78 

.11 

-.55 

1.02 

1.3? 

1.78 

1  .68 

1.80 

.08 

-.61 

1.04 

1.31 

1.71 

1.67 

1.79 

.04 

-.66 

1.09 

1.31 

1.66 

1.65 

1.78 

.00 

-.7? 

1.16 

1.40 

1.68 

1.63 

1.80 

•.03 

-.76 

1.20 

1.47 

1.64 

1.60 

1.81 

•.06 

-.81 

1.22 

1.45 

1.60 

1.59 

1.89 

■•09 

1.23 

1.46 

1.67 

1.60 

1.81 

•.12 

-.9] 

1.23 

1.45 

1 .6? 

1.61 

1.80 

16 

.22 

-.62 

.19 

1.3? 

1.64 

1.6? 

1.71 

.54 

-.19 

1.23 

1.47 

1.78 

1.76 

1.89 

•.16 

-.91 

-1.2? 

1.2? 

1.47 

1  .5? 

1.5Q 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290825  Florida  Bay  at  Flamingo,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°08'37",  long  80°55'15",  in  SW  quarter  sec. A,  T.61  S.,  R.34  E. ,  Monroe  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 

bulkhead  of  Everglades  National  Park  Rangers'  boatdock  in  Everglades  National  Park,  on  Flamingo-Coot  Bay  Canal,  500  ft  0.52  m) 
upstream  from  mouth,  at  Flamingo. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1960  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Apr.  13,  1972,  at  site  300  ft  (91  m)  west,  and  at  datum 
0.48  ft  (0.146  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.44  ft  (1.049  m)  Oct.  16;  minimum,  -0.97  ft  (-0.296  m)  Oct.  22. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  11.36  ft  (3.463  m)  present  datum  Sept.  10,  1960  (from  hurricane  floodmark) ;  minimum, 
-2.47  ft  (-0.753  m)  present  datum  Jan.  16,  1971. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  and  tidal  fluctuations  in  upper  Florida  Bay.  The  stage  record  published  is  the  maximum  and 
minimum  tide  event  for  each  calendar  day. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

3.05 

2.94 

3.06 

2.50 

2.23 

2.74 

2 

2.73 

2.85 

3.24 

2.34 

2.37 

2.92 

3 

2.31 

2.73 

2.94 

2.03 

2.21 

2.1  1 

4 

1.61 

2.75 

2.33 

2.49 

2.42 

1.84 

5 

2.28 

2.73 

2.33 

2.42 

2.40 

2.34 

6 

2.94 

2.44 

2.18 

2.18 

2.96 

1.56 

7 

3.34 

2.43 

2.69 

2.12 

2.24 

1.64 

ft 

3.13 

2.46 

2.63 

2.41 

2.21 

2.07 

9 

3.06 

2.54 

2.24 

2.31 

2.57 

2.31 

10 

2.95 

2.46 

2.27 

2.71 

2.63 

2.23 

11 

2.92 

2.72 

2.13 

2.61 

2.74 

2.48 

12 

2.84 

3.24 

2.64 

2.24 

2.79 

2.52 

13 

2.85 

2.74 

3.02 

2.59 

2.71 

2.81 

14 

3.13 

2.73 

2.50 

1.75 

2.45 

2.80 

15 

3.23 

3.01 

2.73 

1  .55 

2.51 

2.50 

16 

3.44 

2.95 

2.89 

1.91 

2.45 

2.46 

17 

3.43 

2.63 

2.73 

1.84 

2.28 

2.49 

18 

3.13 

2.73 

1.86 

2.18 

2.39 

2.63 

19 

3.11 

2.40 

1  .87 

2.22 

2.31 

2.87 

20 

2.75 

2.25 

2.24 

2.15 

2.41 

2.35 

21 

1.97 

2.12 

2.00 

1.81 

2.30 

2.22 

22 

1  .48 

1.76 

1.63 

1.60 

2.44 

2.43 

23 

2.06 

1.85 

1.68 

2.04 

3.11 

2.42 

24 

2.51 

2.21 

1.91 

2.42 

2.97 

2.62 

25 

2.37 

2.25 

2.30 

2.75 

2.89 

2.73 

26 

2.61 

2.30 

2.35 

2.64 

2.55 

2.49 

27 

2.67 

2.52 

2.47 

2.57 

2.66 

1.94 

28 

2.83 

2.68 

2.06 

2.01 

2.72 

2.14 

29 

2.96 

2.56 

2.73 

2.53 

2.60 

30 

2.84 

2.63 

2.82 

2.43 

2.93 

31 

2.76 

2.62 

2.26 

2.65 

mfan 

2.75 

2.55 

2.42 

2.25 

2.53 

2.41 

MAX 

3.44 

3.24 

3.24 

2.75 

3.11 

3.93 

MIN 

1.48 

1.76 

1.63 

1.55 

2.21 

1.56 

CAL  YR 

1974  MEAN 

2.52 

MAX  3.89 

Ml N  1.32 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.58 

MAX  3.44 

MIN  1.48 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

2.45 

2.32 

2.38 

2.55 

1.97 

2.68 

2.34 

2.12 

2.29 

2.44 

2.32 

2.95 

2.44 

2.01 

2.44 

2.57 

2.70 

2.94 

2.04 

2.27 

2.37 

2.70 

2.73 

3.08 

2.07 

2.30 

2.67 

2.82 

2.71 

3.17 

1  .95 

2.32 

2.72 

2.95 

3.00 

3.05 

2.21 

2.45 

2.83 

3.15 

3.13 

2.93 

2.46 

2.66 

2.98 

3.10 

3.10 

2.95 

2.48 

2.74 

3.02 

3.32 

2.63 

2.85 

2.61 

2.75 

3.02 

3.36 

2.55 

2.75 

3.15 

3.01 

2.93 

3.19 

2.79 

2.66 

2.87 

3.01 

3.08 

2.98 

2.95 

2.67 

2.13 

2.85 

2.87 

2.78 

2.82 

2.58 

2.48 

3.10 

2.75 

2.47 

2.61 

2.66 

2.67 

2.92 

2.66 

2.55 

2.64 

2.49 

2.25 

2.58 

2.57 

2.60 

2.61 

2.77 

2.00 

2.64 

2.61 

2.71 

2.77 

2.92 

1.93 

2.34 

2.58 

2.50 

2.81 

3.02 

2.11 

2.33 

2.72 

2.67 

2.85 

2.58 

2.17 

2.52 

2.74 

2.89 

2.85 

2.86 

2.35 

2.74 

2.79 

2.96 

2.95 

2.74 

2.29 

2.80 

2.64 

2.93 

2.57 

3.03 

1.84 

2.94 

2.77 

2.87 

2.46 

3.16 

2.35 

2.98 

2.83 

2.91 

2.34 

2.95 

2.76 

3.10 

2.78 

2.93 

2.50 

2.76 

2.98 

3.01 

2.83 

2.81 

2.47 

2.62 

2.86 

3.06 

2.67 

2.74 

2.45 

2.60 

2.94 

3.04 

2.60 

2.65 

2.45 

2.70 

2.74 

2.82 

2.40 

2.57 

2.58 

2.55 

2.41 

2.65 

2.40 

2.33 

2.63 

2.54 

2.41 

Cl4' 

2.67 

2.70 

2.78 

2.66 

2. PI 

3.15 

3.10 

3.08 

3.36 

3.13 

3.17 

1.84 

2.01 

2.29 

2.18 

1.97 

2.49 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290825  Florida  Bay  at  Flamingo,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

.56 

.00 

.28 

-.19 

-.21 

.13 

.02 

-.04 

.65 

.66 

.12 

.39 

2 

.28 

-.07 

.41 

-.15 

-.21 

.20 

-.02 

.08 

.52 

.62 

.20 

.51 

3 

-.12 

-.12 

.00 

-.49 

.03 

-.04 

.20 

.22 

.47 

.55 

.25 

.47 

4 

-.64 

.03 

-.19 

.03 

-.12 

-.32 

.10 

.42 

.26 

.68 

.21 

.47 

5 

-.14 

.10 

-.07 

.06 

.18 

-.07 

-.OP 

.52 

.29 

.48 

.19 

.64 

6 

.53 

.04 

-.09 

.08 

.08 

-.36 

.17 

.44 

.30 

.43 

.35 

.59 

7 

.87 

.28 

.24 

-.34 

.46 

-.32 

.20 

.31 

.26 

.42 

.69 

.5? 

8 

.81 

.24 

•  46 

-.28 

-.18 

-.07 

.27 

.27 

.30 

.04 

.43 

.41 

9 

.87 

.36 

.03 

-.16 

.14 

-.24 

.08 

.19 

.27 

.41 

.37 

.36 

10 

.53 

.28 

-.44 

-.17 

.14 

-.17 

.13 

.07 

.84 

.66 

.29 

.34 

1  1 

.42 

.11 

-.'36 

.12 

.30 

.16 

.35 

.94 

.12 

.64 

.43 

.39 

12 

.52 

.43 

-.10 

.10 

.  39 

.18 

.01 

.25 

.20 

.65 

•  64 

.56 

13 

.37 

-.30 

.03 

.02 

.47 

.56 

.13 

.19 

.32 

.61 

.49 

.56 

14 

.44 

-.18 

-.19 

-.54 

.28 

.69 

-.49 

.12 

.36 

.41 

.43 

.56 

15 

.46 

.05 

.11 

-.80 

.38 

.23 

-.14 

.23 

.45 

.39 

.48 

.51 

16 

.57 

.00 

.13 

-.48 

.30 

.06 

.01 

.55 

.50 

.44 

.36 

.66 

17 

.47 

-.10 

.21 

-.33 

.23 

.04 

-.31 

.40 

.45 

.28 

.38 

.66 

18 

.25 

.14 

-.43 

-.03 

.08 

.00 

-.30 

.33 

.30 

.  1  6 

.38 

.88 

19 

.43 

.06 

-.21 

.08 

.28 

.43 

-.38 

.32 

.19 

.24 

.40 

.51 

20 

.10 

.13 

.16 

.45 

.25 

.23 

-.02 

.36 

.14 

.33 

.39 

.59 

21 

-.65 

-.12 

.41 

-.11 

.07 

.05 

-.01 

.28 

.13 

.38 

.54 

.6? 

22 

-.97 

-.02 

-.06 

-.37 

-.02 

.00 

-.07 

.08 

.02 

.76 

.32 

.70 

23 

-.04 

.06 

-.47 

-.57 

.15 

.19 

-.83 

.14 

.59 

.32 

.31 

1.01 

24 

.52 

.09 

-.39 

-  •  46 

.63 

.38 

-.27 

.09 

.14 

.35 

.26 

.66 

25 

.47 

.10 

-.38 

-.14 

.13 

.14 

-.16 

.83 

.12 

.49 

.30 

.52 

26 

.62 

-.11 

-.33 

-.10 

-.09 

-.21 

-.04 

.18 

.27 

.66 

.32 

.52 

27 

.45 

-.13 

-.43 

-.22 

-.11 

-.42 

.38 

.17 

.40 

.68 

.26 

.49 

28 

.51 

-.17 

-.40 

-.24 

.10 

-.69 

.02 

.35 

.38 

.73 

.37 

.61 

29 

.48 

-.33 

-.21 

-.12 

-.65 

.18 

.38 

.42 

.68 

.63 

.48 

30 

.01 

-.16 

-.19 

-.12 

-.14 

.11 

.35 

.57 

.52 

.53 

.30 

31 

MEAN 

.29 

.02 

-.09 

-.18 

.15 

.00 

-.03 

.30 

.34 

.49 

.38 

.55 

MAX 

.87 

.43 

.46 

.45 

.63 

.69 

.38 

.94 

.84 

.94 

.69 

1.01 

MIN 

-.97 

-.33 

-.47 

-.80 

-.21 

-.69 

-.83 

-.04 

.02 

.16 

.12 

.30 

CAL  YP 

1974  MEAN 

.06 

MAX  1.85 

MIN  -.97 

WTP  YP 

1975  MEAN 

.19 

MAX  1.01 

MIN  -.97 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290827  Levee  67  Extended  Canal  near  Richmond  Heights,  Fla. 

LOCATION  (revised). — Lat  25°39'54",  long  80°40'24",  NW  quarter  sec. 19,  T.55  S.,  R.37  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
left  bank  100  ft  (30  m)  upstream  from  control  structure,  6  mi  (10  km)  south  of  Tamiami  Canal,  and  19  mi  (31  km)  west  of  Richmond 
Heights. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — June  1971  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  7.78  ft  (2.371  m)  Oct.  1;  minimum,  6.16  ft  (1.878  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  8.90  ft  (2.713  m)  Aug.  29,  1974;  minimum,  5.85  ft  (1.783  m)  May  29  to  June  1,  1973. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  water  distribution  canal  along  the  eastern  boundary  of  Everglades  National  Park. 


GAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  4ATER  YFAP  0CTOBFR  1974  TO  SFPTFMBFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

mar 

app 

MAY 

JUN 

Jt  «L 

AUG 

5FP 

1 

7.76 

7.52 

7.58 

7.03 

6.77 

A. 60 

6.50 

6.28 

6.42 

6.61 

6.67 

6.63 

2 

7.76 

7.51 

7.54 

7.01 

6*76 

6.59 

6.48 

6  •  ?6 

6.45 

6.97 

6.69 

6.66 

3 

7.75 

7.50 

7.52 

6.99 

6.76 

6.60 

h  #  4  7 

6.24 

6.49 

7.0? 

6.69 

6.75 

4 

7.75 

7.49 

7.50 

6.97 

6.75 

6.66 

•  45 

6.22 

6.48 

7.01 

6.68 

6.75 

5 

7.75 

7.49 

7.49 

6.97 

6.75 

6.76 

6.43 

6.20 

6.49 

7.0  1 

6.66 

6.77 

6 

7.72 

7.48 

7.47 

6.96 

6  •  74 

6.79 

6.4? 

6.19 

6.50 

6.98 

6.64 

6.76 

7 

7.72 

7.48 

7.46 

6.95 

6.76 

6.80 

6.41 

6.31 

6.49 

6.94 

6.66 

6.75 

8 

7.72 

7.47 

7.44 

6.94 

6.75 

6.81 

6.40 

6.31 

6.48 

6.90 

6.69 

6.76 

9 

7.72 

7.46 

7.44 

6.93 

6*74 

6.82 

6.39 

6.33 

6.48 

6.66 

6  •  6  7 

6  •  7  A 

10 

7.71 

7.43 

7.42 

6.92 

6.74 

6.83 

6.38 

6.33 

6.50 

6.64 

6.65 

6.7? 

11 

7.69 

7.41 

7.38 

6.92 

6.61 

6.83 

6.36 

6.34 

6.50 

6.81 

6.63 

6.71 

12 

7.67 

7.37 

7.34 

6.91 

6.60 

6.83 

6  •  3C 

6.37 

6.52 

6.80 

6.61 

6.69 

13 

7.63 

7.34 

7.31 

6.91 

6.60 

6.83 

6.35 

6.40 

6.58 

6.60 

6.66 

6.68 

14 

7.62 

7.31 

7.29 

6.86 

6.60 

6.84 

6.35 

6.41 

6.55 

6.79 

6.70 

6.7? 

15 

7.62 

7.29 

7.26 

6.86 

6.60 

6.85 

6.36 

6.39 

6.54 

6.78 

6.76 

6.75 

16 

7.62 

7.28 

7.24 

6.85 

6.65 

6.87 

6.34 

6.43 

6.5? 

6.75 

6.76 

6.76 

17 

7.61 

7.27 

7.22 

6.84 

6.64 

6.87 

6.33 

6.43 

6.5? 

6.73 

6.73 

6.76 

18 

7.61 

7.26 

7.21 

6.84 

6.62 

6.86 

6.31 

6.4? 

6.52 

6.7? 

6.7) 

7.1? 

19 

7.61 

7.26 

7.19 

6.84 

6.62 

6.85 

6.30 

6.41 

6.57 

6.71 

6.71 

7. 1  R 

20 

7.60 

7.25 

7.16 

6.83 

6.61 

6.82 

6.30 

6.39 

6.60 

6.68 

6.70 

7.16 

21 

7.60 

7.25 

7.15 

6.83 

6.62 

6.78 

6.34 

6.38 

6.59 

6.70 

6.69 

7.1? 

22 

7.60 

7.25 

7.15 

6.82 

6.63 

6.75 

6.4? 

6.37 

6.60 

6.71 

6*67 

7.09 

23 

7.60 

7.25 

7.14 

6.82 

6.62 

6  •  74 

6.38 

6.36 

6.6? 

6.69 

6.66 

7.07 

24 

7.60 

7.25 

7.12 

6.81 

6.61 

6.72 

6.36 

6.36 

6.63 

6.65 

6.65 

7.06 

25 

7.60 

7.26 

7.11 

6.80 

6.61 

6.71 

6.36 

6.35 

6.68 

6.63 

6.64 

7.06 

26 

7.57 

7.28 

7.10 

6.80 

6.60 

6.71 

6.34 

6.35 

6.80 

6.61 

6.6? 

7.07 

27 

7.55 

7.38 

7.09 

6.80 

6.60 

6.70 

6.3? 

6.37 

6.82 

6.69 

6.6? 

7.16 

28 

7.54 

7.45 

7.08 

6.79 

6.61 

6.67 

6.32 

6.41 

6.83 

f>  •  ^  7 

6.61 

7.18 

29 

7.54 

7.46 

7.07 

6.78 

— 

6.59 

6.30 

6.42 

6.81 

6.65 

6.60 

7.14 

30 

7.53 

7.47 

7.06 

6.78 

— 

6.55 

6  •  ?9 

6.44 

6.78 

6  .  c  6 

6.61 

7.01 

31 

7.04 

6.77 

6.64 

(  •  J  J 

mean 

7.64 

7.37 

7.28 

6.88 

6.66 

6.75 

6.37 

6.35 

6.58 

6.77 

6.67 

6.89 

MAX 

7.76 

7.52 

7.58 

7.03 

6.77 

6.87 

6.50 

6.44 

6.83 

7.02 

6.76 

7.18 

MIN 

7.53 

7.25 

7.04 

6.77 

6.60 

6.53 

6  .  ?° 

6.19 

6.4? 

6.55 

6.60 

6.63 

CAL 

YP 

1974  MEAN 

6.92 

MAX  8.90 

MIN  6. 

03 

WTR 

YR 

1975  MEAN 

6.85 

MAX  7.76 

MIN  6. 

19 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290828  Everglades  P-36  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°32'30",  long  80o47'00",  in  NE  quarter  sec.l,  T.57  S.,  R.35  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  the 
Everglades,  15  mi  (24  km)  south  of  the  40-mile  bend  of  U.S.  Highway  41,  and  20  mi  (32  km)  northwest  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — February  1968  to  current  year  (gage  heights  only). 
GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  about  at  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  4.07  ft  (1.241  m)  Oct.  1,  2,  3;  minimum,  1.40  ft  (0.427  m)  May  7. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.91  ft  (1.497  m)  Oct.  25-28,  1969;  minimum,  0.79  ft  (0.241  m)  May  14,  1971. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  the  central  portion  of  the  Everglades  National  Park.  Elevation  of  the  land  surface  is  about 
2.8  ft  (0.353  m). 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET.  WATEP  YEAR  OCTOBER  ]074  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIIL 

AUG 

SEP 

1 

4.07 

3.65 

3.74 

3.53 

3.19 

2.95 

2.80 

1.54 

2.99 

2.89 

3.27 

3.26 

2 

4.07 

3.64 

3.76 

3.52 

3.19 

2.95 

2.78 

1.52 

3.03 

2.95 

3.28 

3.28 

3 

4.05 

3.64 

3.78 

3.51 

3.17 

2.93 

2.75 

1.49 

3.03 

2.99 

3.34 

3.25 

4. 

4.00 

3.62 

3.79 

3.49 

3.17 

2.92 

2.71 

1 .48 

3.03 

3.02 

3.39 

3.28 

5 

3.96 

3.62 

3.80 

3.48 

3.15 

2.91 

2. 68 

1  .48 

3.07 

3.07 

3.41 

3.28 

6 

3.95 

3.61 

3.80 

3.47 

3.15 

2.91 

2.80 

1.48 

3.15 

3.11 

3.41 

3.28 

7 

3.93 

3.61 

3.80 

3.47 

3.15 

2.91 

2.56 

1.48 

3.09 

3.30 

3.41 

3.23 

B 

3.91 

3.60 

3.78 

3.45 

3.14 

2.90 

2.E? 

1.77 

3.02 

3.35 

3.4  0 

3.23 

9 

3.89 

3.60 

3.78 

3.44 

3.12 

2.90 

2.48 

1.83 

2.98 

3.39 

3.38 

3.22 

10 

3.87 

3.59 

3.76 

3.43 

3.12 

2.87 

2.43 

1.90 

2.94 

3.46 

3.35 

3.22 

11 

3.83 

3.58 

3.74 

3.42 

3.12 

2.86 

2.37 

2.04 

2.92 

3.48 

3.32 

3.22 

12 

3.83 

3.58 

3.72 

3.41 

3.1 1 

2.85 

2.32 

2.00 

2.88 

3.48 

3.29 

3.21 

13 

3.82 

3.57 

3.71 

3.40 

3.09 

2.83 

2.27 

1.96 

2.86 

3.4  6 

3.27 

3.22 

14 

3.80 

3.56 

3.71 

3.36 

3.08 

2.81 

2.22 

1.91 

2.83 

3.44 

3.26 

3.23 

15 

3.80 

3.56 

3.69 

3.35 

3.07 

2.82 

2.20 

1.87 

2.80 

3.42 

3.31 

3.24 

16 

3.78 

3.56 

3.69 

3.34 

3.06 

2.89 

2.15 

1 .88 

2.77 

3.40 

3.38 

3.24 

17 

3.77 

3.55 

3.67 

3.34 

3.06 

2.91 

2.09 

2.18 

2.74 

3.37 

3.39 

3.28 

18 

3.75 

3.55 

3.66 

3.33 

3.04 

2.92 

2.03 

2.14 

2.70 

3.36 

3.40 

3.43 

19 

3.75 

3.55 

3.64 

3.31 

3.02 

2.92 

1.97 

2.07 

2.69 

3.36 

3.41 

3.48 

20 

3.74 

3.55 

3.63 

3.31 

3.01 

2.92 

1.93 

2.01 

2.71 

3.36 

3.4? 

3.46 

21 

3.72 

3.54 

3.63 

3.31 

2.98 

2.91 

1.91 

1.97 

2.73 

3.37 

3.41 

3.47 

22 

3.70 

3.53 

3.63 

3.29 

2.97 

2.91 

1.89 

2.09 

2.75 

3.41 

3.40 

3.48 

23 

3.71 

3.53 

3.62 

3.27 

2.97 

2.89 

1.86 

2.05 

2.74 

3.46 

3.39 

3.80 

24 

3.69 

3.52 

3.62 

3.26 

2.97 

2.89 

1.81 

2.00 

2.74 

3.41 

3.37 

3.52 

25 

3.69 

3.52 

3.61 

3.25 

2.95 

2.87 

1.76 

1.97 

2.71 

3.37 

3.35 

3.58 

26 

3.68 

3.51 

3.60 

3.25 

2.95 

2.87 

1.72 

2.29 

2.71 

3.33 

3.31 

3.63 

27 

3.68 

3.54 

3.59 

3.24 

2.95 

2.87 

1  .69 

2.42 

2.78 

3.31 

3.29 

3.6  8 

28 

3.67 

3.56 

3.57 

3.23 

2.95 

2.86 

1  .68 

2.84 

2.84 

3.28 

3.28 

3.73 

29 

3.66 

3.56 

3.56 

3.22 

2.85 

1  .62 

2.94 

2.88 

3.25 

3.28 

3.78 

30 

3.66 

3.57 

3.55 

3.22 

2.83 

1  .88 

2.97 

2.88 

3.24 

3.29 

3.82 

J  1 

J  •  £  U 

MEAN 

3.81 

3.57 

3.68 

3.36 

3.07 

2.89 

2.18 

2.02 

2.87 

3.30 

3.35 

3.39 

MAX 

4.07 

3.65 

3.80 

3.53 

3.19 

2.95 

2.80 

2.99 

3.15 

3.48 

3.42 

3.82 

MIN 

3.65 

3.51 

3.54 

3.20 

2.95 

2.81 

1  .58 

1 .48 

2.69 

2.89 

3.26 

3.21 

CAL  YR 

1974  MEAN 

3.11 

MAX  4.07 

MIN  1 

.30 

WTR  YR 

1975  MEAN 

3.12 

MAX  4.07 

MIN  1 

.48 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290829  Everglades  204-NP  near  Homestead,  Fla. 

(Formerly  published  as  Everglades  P-14S  near  Homestead) 

LOCATION.— Lat  25°32'12",  long  80°47'06",  in  NE  quarter  sec.l,  T.57  S.,  R.35  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
Everglades  National  Park  between  Park  markers  14  and  15,  16  mi  (25.7  km)  south  of  U.S.  Highway  41,  21  mi  (33.8  km) 
west  of  Homestead,  and  38  mi  (61.1  km)  west  of  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished 
by  the  Corps  of  Engineers) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  3.57  ft  (1.088  m)  Oct.  1;  minimum,  0.59  ft  (0.180  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  3.58  ft  (1.091  m)  Sept.  30,  1974;  minimum,  0.59  ft  (0.180  m)  May  16,1974 
and  May  6,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are 
transmitted  to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and  then 
teletyped  to  U.S.  Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation  transmitted 
each  day. 


GAGE  HEIGHT 

.  In 

FEET 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.57 

3.07 

3.18 

2.97 

2.67 

2.43 

1.9b 

.76 

2.64 

2.45 

2.83 

2.83 

2 

3  •  54 

3.06 

3.18 

2.95 

2.66 

2.42 

1.91 

.72 

2.58 

2.47 

2.84 

2.83 

3 

3.51 

3.05 

3.19 

2.94 

2.65 

2.42 

1.86 

.68 

2.62 

2.50 

2.90 

2.83 

4 

3.48 

3.05 

3.20 

2.93 

2.65 

2.41 

1.81 

•  64 

2.57 

2.51 

2.98 

2.81 

5 

3.45 

3.04 

3.21 

2.92 

2.64 

2.41 

1.75 

.60 

2.75 

2.53 

2.96 

2.79 

6 

3.43 

3.04 

3.21 

2.91 

2.64 

2.40 

1.70 

.59 

2.70 

2.55 

2.95 

2.78 

7 

3.40 

3*03 

3.20 

2.90 

2.64 

2.40 

1.68 

.70 

2.63 

2.56 

2.94 

2.77 

8 

3.39 

3.02 

3.20 

2.89 

2.63 

2.39 

1.60 

.90 

2.59 

2.57 

2.92 

2.76 

9 

3.36 

3.02 

3.19 

2.88 

2.62 

2.39 

1.56 

1.20 

2.56 

2.56 

2.91 

2.75 

1  0 

3  •  33 

3*01 

3.17 

2.87 

2.62 

2.38 

1.51 

1.30 

2.54 

2.54 

2.90 

2.74 

n 

3.31 

3.01 

3.16 

2.86 

2.61 

2.38 

1.47 

1.40 

2.50 

2.51 

2.88 

2.75 

12 

3.29 

3.00 

3.1b 

2.85 

2.60 

2.36 

1.42 

1.50 

2.46 

2.49 

2.85 

2.78 

1 3 

3.28 

2.99 

3.15 

2.85 

2.59 

2.34 

1.39 

1.55 

2.43 

2.47 

2.85 

2.80 

14 

3  •  26 

2.99 

3.14 

2.83 

2.59 

2.32 

1.35 

1.63 

2.40 

2.46 

2.85 

2.80 

15 

3.24 

2.98 

3.13 

2.82 

2.58 

2.38 

1.31 

1.59 

2.38 

2.44 

2.88 

2.80 

16 

3.23 

2.98 

3.12 

2.81 

2.57 

2.37 

1.26 

1.88 

2.36 

2.42 

2.92 

2.79 

17 

3.22 

2.97 

3.10 

2.79 

2.56 

2.41 

1.22 

1.85 

2.33 

2.39 

2.94 

2.96 

18 

3.20 

2.98 

3.09 

2.78 

2.55 

2.39 

1 .18 

1  .  78 

2.31 

2.37 

2.92 

3.03 

19 

3.19 

2.99 

3.08 

2.78 

2.55 

2.38 

1.14 

1.71 

2.32 

2.35 

2.95 

3.01 

20 

3  •  1  7 

2.98 

3.07 

2.77 

2.54 

2.37 

1.11 

1.64 

2.33 

2.34 

2.94 

2.99 

21 

3.16 

2.98 

3.09 

2.76 

2.53 

2.35 

1.11 

1.94 

2.34 

2.32 

2.95 

2.99 

22 

3.14 

2.96 

3.07 

2.75 

2.52 

2.34 

1.09 

1.87 

2.35 

2.30 

2.94 

2.98 

23 

3.14 

2.95 

3.06 

2.74 

2.51 

2.32 

1 .08 

1.80 

2.36 

2.45 

2.92 

2.96 

24 

3.13 

2.95 

3.05 

2.73 

2.50 

2.28 

1.02 

1.74 

2.37 

2.55 

2.90 

2.94 

25 

3*12 

2.95 

3.04 

2.73 

2.49 

2.25 

.98 

1.77 

2.38 

2.65 

2.88 

2.93 

26 

3.11 

2.94 

3.03 

2.72 

2.48 

2.21 

.95 

1.98 

2.39 

2.71 

2.86 

3.00 

27 

3*11 

3.05 

3.02 

2.71 

2.46 

2.16 

.92 

2.26 

2.40 

2.76 

2.84 

3.01 

28 

3*10 

3.04 

3.01 

2.70 

2.44 

2.13 

.88 

2.33 

2.41 

2.80 

2.83 

3.02 

29 

3*09 

3.02 

3.00 

2.69 

— 

2.09 

.84 

2.36 

2.42 

2.82 

2.86 

3.02 

30 

3*08 

3.18 

2.99 

2.b8 

2.04 

.80 

2.42 

2.43 

2.86 

2.88 

3.01 

3 1 

3.08 

2 .98 

?th7 

2*63 

2.85 

MEAN 

3.26 

3.01 

3.1  1 

2.81 

2.57 

2.32 

1.33 

1.53 

2.46 

2.53 

2.90 

2.88 

MAX 

3.57 

3.18 

3.21 

2.97 

2.67 

2.43 

1.9b 

2.45 

2.75 

2.86 

2.98 

3.03 

MIN 

3.08 

2.94 

2.98 

2.67 

2.44 

2.01 

.80 

.59 

2.31 

2.30 

2.83 

2.74 

CAL  YR 

1974  MEAN 

2.64 

MAX  3.56 

MIN  . 

59 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.56 

MAX  3.57 

MIN  . 

59 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290830  Everglades  P-35  near  Homestead,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°27'20",  long  80o52'30",  in  SE  quarter  sec. 36,  T.57  S. ,  R.34  E. ,  Monroe  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
the  Everglades,  100  ft  (30  m)  north  of  Rookery  Branch,  8  mi  0-3  km)  upstream  from  Shark  River,  17  mi  (27  km)  northwest  of 
Royal  Palm  Ranger  Station,  and  24  mi  (39  km)  west  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA.— Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD.— February  1953  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  ^ince  October  1962. 


GAGE. — Water-stage  and  rainfall  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Dade  County  bench  mark).  Prior  to  Apr.  6,  1955,  at 
datum  1.09  ft  (0.332  m)  lower  and  Apr.  6,  1955,  to  Sept.  30,  1963,  at  datum  0.46  ft  (0.140  m)  lower. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  2.43  ft  (0.741  m)  Oct.  1,  2;  minimum,  0.41  ft  (0.125  m)  Apr.  24. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.47  ft  (1.058  m)  present  datum  Sept.  10,  1960,  resulting  from  hurricane;  minimum,  -0.27 
ft  (-0.082  m)  Apr.  18,  1964. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  in  west-central  Everglades  National  Park.  Elevation  of  the  land  surface  is  about  0.9  ft  (0.274  m) . 
Medium  and  low  stages  affected  by  tide. 


GAGE  HEIGHT*  IN  FEET.  WATF°  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SFPTFMBFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

2.41 

1  .69 

1.78 

1.40 

1.13 

1.23 

1.07 

1.07 

1.35 

1.40 

1.52 

1.69 

2 

2.42 

1  .68 

1.85 

1.37 

1.09 

1.32 

1.01 

1 .02 

1.30 

1.46 

1.45 

1.64 

3 

2.37 

1.65 

1.86 

1.27 

1.11 

1.22 

1.04 

.99 

1.27 

1.53 

1.5? 

1.68 

4 

2.27 

1  .63 

1.81 

1.29 

1.09 

.94 

1.04 

1.01 

1.24 

1.67 

1.66 

1.69 

5 

2.17 

1.63 

1.72 

1.30 

1.19 

.97 

.77 

1.14 

1.31 

1.62 

1.74 

1.71 

6 

2.15 

1.60 

1.66 

1 .28 

1.25 

.88 

.79 

1.14 

1.43 

1.65 

1.70 

1.71 

7 

2.18 

1.57 

1.65 

1.23 

1.36 

.70 

.  HA 

1 .16 

1 .44 

1.67 

1.71 

1.7? 

8 

2.20 

1.53 

1.70 

1.21 

1.28 

.80 

.95 

1.17 

1.46 

1.69 

1.74 

1.70 

9 

2.20 

1  .5? 

1.71 

1.26 

1.28 

.89 

1.03 

1.24 

1.46 

1.71 

1.7? 

1 .68 

10 

2.18 

1  .52 

1.60 

1.27 

1.31 

.76 

1 .02 

1.32 

1.45 

1.78 

1.67 

1.61 

11 

2.13 

1  .54 

1.55 

1.32 

1.35 

.90 

1.16 

1.34 

1.41 

1.64 

1 .64 

1  .56 

12 

2.10 

1  .62 

1.60 

1.31 

1.39 

.96 

1.28 

1.36 

1.39 

1  .90 

1.66 

1  .55 

13 

2.07 

1  .61 

1.66 

1.31 

1.42 

1.10 

1.18 

1.35 

1.45 

1  .  °  7 

1.67 

1.67 

14 

2.05 

1  .53 

1.65 

1.05 

1.40 

1  .23 

.90 

1.32 

1  .46 

1.96 

1  .64 

1  .6? 

15 

2.05 

1.55 

1  .65 

.83 

1.33 

1  .23 

.99 

1.34 

1  .45 

1.91 

1  .64 

1.69 

16 

2.07 

1.56 

1.68 

.75 

1.29 

1.18 

1.06 

1.36 

1.42 

1.87 

1.6? 

1.67 

17 

2.09 

1.51 

1.69 

.84 

1.25 

1.14 

.80 

1.35 

1.36 

1  .P2 

1 .6? 

1 .64 

16 

2.08 

1  .52 

1.58 

.87 

1.20 

1.14 

.73 

1.33 

1.31 

1.77 

1.71 

1.87 

19 

2.05 

1  .50 

1  .45 

1 .01 

1.18 

1.28 

.76 

1.29 

1.30 

1.73 

1.71 

1  .°6 

20 

2.00 

1.48 

1.42 

1.12 

1.21 

1.24 

.87 

1.26 

1.31 

1.71 

1.68 

1 .94 

21 

1.87 

1  .43 

1.46 

1.03 

1.15 

1.14 

.96 

1.27 

1.32 

1.71 

1.67 

1.9? 

22 

1  .58 

1.33 

1  .34 

.82 

1 .14 

1.13 

1.09 

1.20 

1.34 

1.76 

1  .66 

1.89 

23 

1.50 

1.23 

1.23 

.74 

1.17 

1.21 

.76 

1.26 

1.32 

1.8? 

1.61 

1.91 

24 

1  .58 

1.22 

1.22 

.85 

1.31 

1.23 

.54 

1.28 

1.34 

1.79 

1.54 

1.90 

25 

1 .65 

1.2B 

1.26 

1.09 

1.33 

1  .25 

.75 

1.34 

1.33 

1.89 

1.51 

1 .96 

26 

1.67 

1.31 

1.32 

1.24 

1.26 

1.19 

.97 

1.39 

1.37 

1.69 

1.80 

1.97 

27 

1.68 

1.33 

1.32 

1.25 

1.21 

.94 

1.12 

1.40 

1.40 

1.03 

1.46 

?.  n* 

28 

1.71 

1.39 

1.34 

1 .23 

1.23 

.69 

1.17 

1.43 

1.41 

1.78 

1.43 

2.02 

29 

1.73 

1.36 

1.39 

1.21 

- 

— 

.66 

1  .21 

1.46 

1.42 

1.74 

1  .48 

1 .99 

30 

1.73 

1.41 

1.44 

1.21 

.88 

1.16 

1.42 

1.42 

1.69 

1.55 

1.97 

1.42 

1  • 

1.^7 

31 

1.70  — 

1  •  1  9 

MEAN 

1  .99 

1.49 

1.55 

1.13 

1.25 

1.05 

.97 

1.27 

1.37 

1.75 

1.61 

1.77 

MAX 

2.42 

1.69 

1.86 

1.40 

1.42 

1.32 

1.28 

1.46 

1.46 

1.97 

1.74 

2.06 

MIN 

1.50 

1.22 

1.22 

.74 

1.09 

•  66 

.54 

.99 

1.24 

1.4  0 

1.43 

1.55 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1.45 

MAX  2.42 

MIN  . 

24 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1.44 

MAX  2.42 

MIN  . 

54 
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"EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02290832  Everglades  203-NP,  near  Homestead,  Fla. 

(Formerly  published  as  Everglades  P-55  near  Homestead) 

LOCATION.— Lat  25°38,54",  long  80°41'18",  in  SW  quarter  sec. 25,  T.55  S.,  R.36  E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in 
alligator  hole  in  Everglades  National  Park  at  Park  marker  5,  8  mi  (12.9  km)  south  os  U.S.  Highway  41,  about  20  mi  (32.2  km) 
northwest  of  Homestead  and  33  mi  (53.1  1cm)  west  of  Miami. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1973  to  current  year  (gage  heights  only). 


GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (datum  furnished 
by  the  Corps  of  Engineers). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height  observed,  6.76  ft  (2.060  m)  Oct.  3;  min imunj,  4.16  ft  (1.268  m)  May  6. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height  observed,  6.76  ft  (2.060  m)  Sept.  11,  12  and  Oct.  3,  1974;  minimum,  3.25  ft  (0,991  m) 
May  19,  1974. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data 
are  transmitted  to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station 
and  then  teletyped  to  U.S.  Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  obser¬ 
vation  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IM  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

6,44 

6.50 

6*24 

5.83 

5.45 

5.00 

5.18 

4.43 

5.18 

b  •  46 

5.74 

5.53 

2 

6.40 

6.49 

6.23 

5.62 

5.43 

4.96 

5.17 

4.36 

5.15 

5.49 

5.71 

5.63 

3 

6*76 

6.48 

6.21 

5.81 

5.42 

4.92 

5.14 

4.30 

5.13 

5.55 

5.71 

5.61 

4 

6.73 

6.47 

6.20 

5.79 

5.41 

4.89 

5.12 

4.24 

5.14 

5.73 

5.68 

5.60 

5 

6.72 

6.46 

6.20 

5.78 

5.40 

4.86 

5.10 

4.20 

5.1  1 

5.73 

5.67 

5.59 

6 

6.72 

6.45 

6.19 

5.77 

5.39 

4.84 

5.0  9 

4.16 

5.09 

5.86 

5.64 

5.58 

7 

6.70 

6.43 

6.17 

5.75 

5.37 

4.62 

5.0  7 

4.59 

5.07 

5.b3 

5.61 

5.59 

ti 

6.70 

6.42 

6.15 

5.74 

5.37 

4.80 

5.06 

4.94 

5.05 

5.86 

5.60 

5.60 

9 

6.6b 

6.42 

6.13 

5.73 

5.36 

4.78 

5.04 

4.95 

5.00 

5.82 

5.59 

5.61 

10 

6*67 

6.38 

6.11 

5.72 

5.33 

4  •  76 

5.02 

4.96 

4.97 

5.79 

5.57 

5.61 

1  1 

6.67 

6.38 

6.10 

5.70 

5.33 

4.75 

5.00 

4.95 

4.98 

5.79 

5.54 

5.61 

12 

6.65 

6.37 

6.09 

5.69 

5.43 

4.74 

4.98 

4.96 

4.97 

5.78 

5.53 

5.60 

13 

6  •  64 

6.37 

6.08 

5.68 

5.41 

4.80 

4.97 

4.96 

4.94 

5.76 

5.51 

5.60 

14 

6.64 

6.36 

6.07 

5.66 

5.39 

4.90 

4.96 

4.95 

4.93 

5.73 

5.55 

5.60 

15 

6.63 

6  •  36 

6.06 

5.64 

5.37 

5.00 

4.93 

4.95 

4.93 

5.70 

5.58 

5.60 

16 

6.65 

6.35 

6.04 

5.63 

5.36 

5.03 

4.90 

4.93 

4.94 

5.69 

5.57 

5.60 

17 

6  •  64 

6.35 

6.02 

5.61 

5.34 

5.07 

4.87 

5.08 

4.93 

5.66 

5.57 

5.99 

18 

6.63 

6.35 

6.00 

5.60 

5.32 

5.11 

4  •  8b 

5.15 

4.92 

5.69 

5.54 

6.01 

19 

6.63 

6.35 

5.99 

5.59 

5.30 

5.15 

4.82 

5.15 

4.90 

5.67 

5.53 

6.03 

20 

6.61 

6.35 

5.97 

5.59 

5.27 

5.19 

4.80 

5.12 

4.89 

5.66 

5.57 

6.04 

21 

6.60 

6.34 

5.97 

5.58 

5.25 

5.20 

4.80 

5.09 

4.94 

5.64 

5.54 

6.04 

22 

6.59 

6  •  33 

5.95 

5.56 

5.23 

5.20 

4.77 

5.06 

5.14 

5.62 

5.53 

6.03 

23 

b.59 

6.32 

5.94 

5.55 

5.20 

5.21 

4.75 

5.06 

5.21 

5.63 

5.49 

6.01 

24 

b.59 

6.30 

5.92 

5.54 

5.18 

5.21 

4.72 

5.03 

5.20 

5.61 

5.49 

6.03 

25 

6.58 

6.30 

5.91 

5.53 

5.14 

5.22 

4.69 

5.00 

5.19 

5.59 

5.47 

6.07 

26 

6.57 

6.29 

5.90 

5.52 

5.11 

5.23 

4.67 

4.98 

5.17 

5.57 

5.45 

6.08 

27 

6.55 

6.27 

5.86 

5.51 

5.07 

5.23 

4.63 

5.02 

5.15 

5.54 

5.44 

6.08 

28 

6.54 

6.26 

5.87 

5.50 

5.04 

5.22 

4.60 

5.00 

5.35 

5.54 

5.43 

6.07 

29 

6.53 

6.25 

5.87 

5.49 

— 

5.21 

4.5b 

5.03 

5.3b 

5.57 

5.40 

6.05 

30 

31 

6.52 

6.24 

5.85 

5.83 

5.47 

— 

5.20 

5.19 

4.52 

5.04 

5.03 

5.42 

5.56 

b  •  4  0 

6.05 

, 

MEAN 

6.62 

6.37 

6.04 

b  •  64 

5.31 

5.02 

4.89 

4.86 

5.08 

b  •  6  7 

5.55 

5.80 

MAX 

6.76 

6.50 

6.24 

5.83 

5.45 

5.23 

5.18 

5.15 

5.42 

5.86 

5.74 

6.08 

MIN 

6.40 

6.24 

5.63 

5  •  46 

5.04 

4.74 

4.52 

4.16 

4.89 

5.46 

5.40 

5.53 

CAL 

YR 

1974  MEAN 

5.53 

MAX  6.76 

MIN  3.25 

wTR 

YR 

1975  MEAN 

5.57 

MAX  6.76 

MIN  4.16 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290861  Everglades  201-NP  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°43'05",  long  80°43'33",  in  SW  quarter  sec.  34,  T.54S.,  R.36E.,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  3  mi 
(5  km)  south  of  S-12-C  on  U.S.  Highway  41  and  34  mi  (55  km)  west  of  Dade  County  courthouse  in  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1974  to  September  1975. 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  not  determined. 

EXTREMES. — Maximum  gage  height  observed  for  the  period  October  to  September,  4.32  ft  (1.317  m)  Oct.  1,  1974;  minimum,  1.08  ft 
(0.329  m)  May  6,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are 
transmitted  to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  Satellite  to  a  ground  tracking  station  and 
then  teletyped  to  U.S.  Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation 
transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SFR 

1 

4.32 

4.11 

4.09 

3.60 

3.48 

3.48 

3.05 

1.27 

2.51 

3.64 

3.45 

3.37 

2 

4.30 

4.10 

4.06 

3.59 

3.48 

3.48 

2.97 

1.24 

3.04 

3  •  b  7 

3.43 

3.55 

3 

4.27 

4.09 

4.04 

3.59 

3.48 

3.47 

2.87 

1.20 

3.30 

3.61 

3.60 

3.5? 

4 

4.26 

4.09 

4.02 

3.58 

3.48 

3.47 

2.75 

1.15 

3.40 

3.58 

3.36 

3.5? 

5 

4.26 

4.08 

4.01 

3.58 

3.48 

3.47 

2.62 

1.10 

3.38 

3.55 

3.33 

3.69 

6 

4.27 

4.07 

4.00 

3.58 

3.48 

3.47 

2.52 

1.08 

3.34 

3.48 

3.31 

3.65 

7 

4.28 

4.06 

3.99 

3.58 

3.49 

3.46 

2.50 

1.17 

3.30 

3.44 

3.35 

3  •  bS 

8 

4.28 

4.03 

3.99 

3.58 

3.49 

3.45 

2.37 

1.28 

3.27 

3.41 

3.34 

3.60 

9 

4.26 

3.98 

3.97 

3.58 

3.48 

3.44 

2.31 

1.32 

3.25 

3.39 

3.33 

3.38 

10 

4.24 

3.95 

3.93 

3.57 

3.50 

3.43 

2.23 

1.33 

3.25 

3.39 

3.33 

3.37 

11 

4.23 

3.92 

3.89 

3.57 

3.50 

3.42 

2.15 

1.34 

3.23 

3.38 

3.31 

3.37 

12 

4.24 

3.89 

3.84 

3.56 

3.48 

3.41 

2.05 

1.58 

3.28 

3.46 

3.35 

3.37 

13 

4.23 

3.86 

3.81 

3.56 

3.47 

3.41 

1.98 

1.71 

3.26 

3.46 

3.34 

3.39 

14 

4.23 

3.86 

3.78 

3.55 

3.47 

3.40 

1.91 

1.71 

3.25 

3.45 

3.35 

3.77 

15 

4.23 

3.85 

3.75 

3.54 

3.49 

3.40 

1.63 

1.70 

3.24 

3.42 

3.46 

3.73 

16 

4.23 

3.85 

3.73 

3.54 

3.49 

3.39 

1.73 

2.06 

3.23 

3.41 

3.61 

3.69 

17 

4.24 

3.84 

3.69 

3.53 

3.49 

3.39 

1.67 

2.01 

3.23 

3.40 

3.38 

3.87 

18 

4.23 

3.84 

3.67 

3.53 

3.49 

3.38 

1.59 

1.95 

3.25 

3.40 

3.40 

3.83 

19 

4.23 

3.84 

3.65 

3.53 

3.49 

3.37 

1.54 

1.90 

3.33 

3.38 

3.61 

3.77 

20 

4.20 

3.84 

3.65 

3.52 

3.48 

3.36 

1.50 

1 .87 

3.36 

3.34 

3.39 

3.67 

21 

4.17 

3.83 

3.64 

3.52 

3.49 

3.35 

1  .68 

1.85 

3.46 

3.38 

3.36 

3.60 

22 

4.15 

3.83 

3.64 

3.51 

3.49 

3.35 

1.82 

1.83 

3.41 

3.36 

3.35 

3.60 

23 

4.16 

3.85 

3.63 

3.51 

3.49 

3.32 

1.77 

1.82 

3.45 

3.32 

3.33 

3.78 

24 

4.16 

3.87 

3.63 

3.51 

3.48 

3.30 

1 .66 

1.80 

3.57 

3.29 

3.33 

3.68 

25 

4.15 

3.88 

3.63 

3.50 

3.48 

3.28 

1.60 

1.95 

3.53 

3.28 

3.31 

3.75 

26 

4.15 

3.91 

3.62 

3.50 

3.4b 

3.26 

1.54 

2.15 

3.58 

3.26 

3.30 

3.66 

27 

4.15 

4.08 

3.62 

3.50 

3.48 

3.24 

1.49 

2.12 

3.57 

3.25 

3.30 

3.61 

28 

4.14 

4.06 

3.61 

3.49 

3.48 

3.21 

1.43 

2.26 

3.51 

3.23 

3.29 

3.78 

29 

4.13 

4.03 

3.61 

3.49 

3.18 

1 .38 

2.28 

3.48 

3.33 

3.28 

3.76 

30 

4.12 

4.07 

3.60 

3.49 

— 

3.14 

1.32 

2.77 

3.45 

3.34 

3.40 

3  •  7b 

31 

4.11 

3.60 

3.48 

2.64 

3.36 

MEAN 

4.21 

3.95 

3.79 

3.54 

3.48 

3.36 

1.99 

1.72 

3.32 

3.41 

3.38 

3.62 

MAX 

4.32 

4.11 

4.09 

3.60 

3.50 

3.48 

3.05 

2.77 

3.58 

3.67 

3.61 

3.87 

MIN 

4.11 

3.83 

3.60 

3.48 

3.47 

3.12 

1.32 

1.08 

2.51 

3.23 

3.2b 

3.37 

WTR  YR  1975  MEAN  3.32  MAX  4.32  MIN  1.08 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290862  Everglades  202-NP  near  Miami ,  Fla. 

LOCATION. —Lat  25°37'25",  long  80°44'22",  in  NW  quarter  sec. 4,  T.56S.,  R.36E.,  Dade  County  Hydrologic  Unit  03090202,  9  mi 
(14  km)  south  of  S-12-C  on  U.S.  Highway  41  and  36  mi  (58  km)  west  of  Dade  County  Courthouse  in  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — January  to  September  1975. 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  not  determined. 


EXTREMES. — Maximum  gage  height  observed  for  the  period  January  to  September,  9.30  ft  (2.835  m)  Sept.  19,  20,  26,  1975; 
minimum,  7.86  ft  (2.396  m)  May  6,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data 
are  transmitted  to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station 
and  then  teletyped  to  U.S.  Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observa¬ 
tion  transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  JANUARY  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

9.00 

8.68 

6.53 

8.55 

8.00 

8.27 

8.96 

8.82 

8.66 

2 

8.99 

8.67 

8.53 

8.53 

7.96 

8.29 

9.10 

8.82 

8.74 

3 

8.98 

8.67 

8.52 

8.51 

7.95 

8.28 

9.09 

8.83 

8.81 

4 

6.97 

8.66 

8.51 

8.49 

7.91 

8.26 

9.0  8 

8.83 

8.90 

5 

8.96 

8.65 

6.50 

8.47 

7.87 

8.24 

9.13 

8.83 

8.92 

6 

6.95 

8.64 

8.51 

8.45 

7.86 

8.22 

9.10 

8.82 

8.96 

7 

6.94 

ti  •  64 

8.52 

8  •  45 

7.92 

6.19 

9.06 

8.82 

9.00 

8 

6.93 

8.63 

8.53 

6.42 

8.09 

6.18 

9.02 

8.82 

9.07 

9 

6.92 

8.62 

8.54 

6.41 

8.09 

8.16 

9.01 

8.82 

9.05 

10 

8.91 

8.62 

8.55 

6.39 

8.10 

8.19 

8.98 

8.79 

9.04 

11 

8.90 

8.61 

8.55 

6.37 

8.11 

8.16 

8.96 

8.79 

9.03 

12 

8.88 

8.60 

6.57 

6.36 

8.15 

8.20 

8.93 

8.75 

9.02 

13 

8.88 

8.59 

6.60 

6.34 

8.24 

8.25 

8.91 

8.75 

9.01 

14 

8.86 

6.58 

8.61 

8.33 

6.25 

8.27 

8.91 

8.75 

9.05 

15 

6.84 

6.58 

6.67 

6.31 

8.24 

8.35 

8.89 

8.83 

9.11 

16 

6.83 

8.57 

8.67 

6.29 

8.38 

6.39 

6.88 

8.83 

9.16 

17 

8.82 

8.56 

6.67 

8.27 

8.37 

8.40 

8.88 

8.81 

9.26 

18 

6.81 

8.55 

6.67 

6.25 

8.35 

8.40 

8.86 

8.80 

9.29 

19 

8.80 

8.55 

6.67 

6.23 

8.33 

8.41 

8.86 

8.79 

9.30 

20 

6.79 

8.54 

8.67 

6.21 

8.31 

8.45 

8.62 

8.78 

9.30 

21 

8.77 

8.55 

8.67 

6.22 

8.29 

6.49 

8.61 

8.76 

9.28 

22 

6.77 

6.55 

8.66 

8.21 

8.27 

8.56 

8.81 

8.75 

9.26 

23 

6.75 

8.55 

8.65 

8.21 

8.25 

6.60 

8.79 

8.75 

9.23 

24 

6.74 

8.55 

8.64 

6.16 

8.23 

8.62 

6.77 

8.74 

9.23 

25 

6.73 

8.54 

6.63 

6.14 

8.23 

8.62 

6.75 

8.74 

9.23 

26 

6.72 

8.54 

8.62 

8.13 

8.22 

8.76 

8.75 

8.70 

9.30 

27 

6.72 

8.54 

8.61 

8.11 

8.27 

8.82 

8.77 

8.69 

9.29 

28 

8.71 

8.54 

6.59 

X> 

o 

• 

CO 

8.28 

8.86 

8.74 

8.66 

9.28 

29 

8.70 

8.58 

6.0  6 

8.27 

6.89 

8.84 

8.65 

9.25 

30 

8.69 

8.57 

8.03 

8.31 

6.68 

8.81 

8.63 

9.23 

31 

MEAN 

6.64 

8.59 

8.59 

8.30 

8.17 

8.42 

8.41 

8.77 

9.11 

MAX 

9.00 

8.68 

8.67 

8.55 

8.38 

8.89 

9.13 

8.83 

9.30 

MIN 

8.69 

8.54 

8.50 

6.03 

7.86 

8.16 

8.74 

8.63 

8.66 

SOUTHERN  FLORIDA  2  8  3 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290868  Everglades  205-NP  near  Miami,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25°  42'36",  Long  80°50'23",  in  HE  quarter  sec. 5,  T.55S.,  R.35  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  3.5  mi 
(5.6  km)  south  of  40  Mile  Bend  on  U.S.  Highway  41  and  41  mi  (66  km)  west  of  Dade  County  courthouse  in  Miami. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD.— October  1974  to  September  1975. 

GAGE. — Water  stage  and  rainfall  observations  about  five  times  each  day.  Datum  of  gage  not  determined. 

EXTREMES. — Maximum  gage  height  observed  for  the  period  October  to  September,  5.80  ft  (1.768  m)  July  5,  1975;  minimum,  1.03  ft 
(0.314  m)  Apr.  23,  1975. 

REMARKS. — Station  is  a  Data  Collection  Platform  (DCP)  of  the  Earth  Resources  Technology  Satellite  (ERTS)  Program.  Data  are 
transmitted  to  the  satellite  about  five  times  each  day  and  relayed  from  the  satellite  to  a  ground  tracking  station  and 
then  teletyped  to  U.S.  Geological  Survey  office  in  Miami,  Fla.  The  gage  heights  in  the  table  are  the  last  observation 
transmitted  each  day. 


GAGE  HEIGHT.  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTOdER  1974  TO  SEPTEMBER  197S 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

4.89 

5.25 

4.95 

4.69 

4.49 

3.85 

2.61 

1.90 

5.28 

5.59 

4.61 

4.64 

2 

4.84 

5.24 

4.89 

4.69 

4.48 

3.77 

2.52 

2.00 

5.33 

5.7b 

4.61 

4  •  6^ 

3 

4.80 

5.22 

4.84 

4.68 

4.47 

3.72 

2.44 

2.15 

5.3b 

5.73 

4.62 

4.62 

4 

4.76 

5.21 

4.80 

4.68 

4.47 

3.67 

2.34 

2.30 

5.37 

5.70 

4.63 

4.63 

5 

4.75 

5.20 

4.76 

4*67 

4.45 

3.62 

2.25 

2.40 

5.35 

5.80 

4  •  62 

4.61 

6 

4.84 

5.19 

4.73 

4.67 

4.45 

3.57 

2.16 

2.50 

5.31 

5.67 

4.61 

4.61 

7 

4.92 

5.18 

4.71 

4.67 

4.43 

3.52 

2.12 

2.60 

5.26 

5.60 

4.59 

4.60 

8 

5.02 

5.17 

4.70 

4.67 

4.41 

3.47 

1 .99 

2.70 

5.20 

5.53 

4.58 

4.60 

9 

5.25 

5.16 

4  .  bb 

4  •  67 

4.40 

3.40 

1.91 

2.80 

5.11 

b  •  4  1 

4.57 

4.59 

10 

5.27 

5.15 

4.66 

4.67 

4.50 

3.32 

1.84 

2.90 

4.9b 

5.47 

4  •  56 

4.58 

11 

5.30 

5.13 

4.66 

4.66 

4.48 

3.25 

1.77 

3.00 

4. 1 8 

5.55 

4.55 

4.5b 

12 

5.32 

5.12 

4.66 

4.65 

4.47 

3.18 

1.69 

3.10 

4.60 

b  •  6  0 

4.53 

4.88 

13 

5.33 

5.11 

4.66 

4.65 

4.46 

3.11 

1.62 

3.20 

4.44 

5.64 

4  •  5b 

4.57 

14 

5.35 

5.10 

4.68 

4 .65 

4.44 

3.04 

1.5b 

3.30 

4.32 

5.63 

4.57 

4 . 56 

15 

5.36 

5.08 

4.71 

4.64 

4.42 

3.89 

1.49 

3.28 

4.110 

5.60 

4.57 

4.70 

16 

5.36 

5.07 

4.73 

4.62 

4.40 

3.95 

1.41 

3.37 

4.41 

5.56 

4.55 

4.61 

17 

5.37 

5.06 

4.74 

4.61 

4.37 

3.89 

1  .35 

3.41 

4.36 

5.49 

4.61 

5.00 

18 

5.38 

5.05 

4.74 

4.60 

4.34 

3.81 

1  .28 

3.39 

4.32 

5.40 

4 .  bb 

5.15 

19 

5.39 

5.04 

4.74 

4.60 

4.30 

3.74 

1.21 

3.35 

4.77 

5.25 

4.58 

5.14 

20 

5.40 

5.03 

4.74 

4.59 

4.25 

3.66 

1.15 

3.29 

5.19 

5.13 

4.61 

8.06 

21 

5.39 

5.01 

4.80 

4.58 

4.27 

3.58 

1.10 

3.22 

5.31 

5.05 

4.61 

5.04 

22 

5.37 

4.99 

4.81 

4.58 

4.23 

3.51 

1.07 

3.16 

5.38 

4.95 

4.63 

4.98 

23 

5.36 

4.97 

4.80 

4.57 

4.16 

3.43 

1.03 

3.09 

5.38 

4.60 

4.61 

4.98 

24 

5.34 

4.95 

4.78 

4.56 

4.13 

3.39 

1.10 

3.02 

5.34 

4.65 

4.60 

4.96 

25 

5.33 

4.93 

4.79 

4.55 

4.07 

3.23 

1.20 

2.96 

5.31 

4.50 

4.5b 

4.95 

26 

5.32 

4.88 

4.75 

4.55 

3.99 

3.13 

1.30 

3.81 

5.32 

4.6b 

4.56 

5.06 

27 

5.31 

4.92 

4.73 

4.53 

4.00 

3.04 

1.40 

3.89 

5.38 

4.10 

4.58 

5.06 

28 

5.30 

4.90 

4.72 

4.52 

4.00 

2.95 

1.50 

4.06 

5.43 

4.64 

4.58 

5.03 

29 

5.28 

4.89 

4.71 

4.51 

— 

2.86 

1  .60 

4.18 

5.48 

4.63 

4  .  bb 

5.06 

30 

5.27 

4.97 

4.71 

4.51 

— 

2.78 

1.70 

4.21 

5.52 

4.64 

4.61 

5.07 

31 

5.26 

4.70 

4.21 

4.62 

4.62 

MEAN 

5.21 

5.07 

4.74 

4.61 

4.33 

3.42 

1.66 

3.12 

5.06 

5.26 

4.59 

4.82 

MAX 

5.40 

5.25 

4.95 

4.69 

4.50 

3.95 

2.61 

4.21 

5.52 

5.60 

4.63 

5.15 

MIN 

4.75 

4.88 

4  •  66 

4.50 

3.99 

2.70 

1.03 

1.90 

4.20 

4.50 

4.53 

4 .56 

WTR  YR  1975  MEAN  4.33  MAX  5.80  MIN  1.03 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02290870  Everglades  P-34  near  Homestead,  Fla, 

LOCATION. — Lat  25°36'30",  long  80°55'30",  in  sec. 9,  T.56  S.,  R.34  E. ,  Monroe  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  in  the  Everglades  at  the 
headwaters  of  Rogers  River,  3.5  mi  (5.6  km)  west  of  Dade-Monroe  County  line,  12  mi  0-9  km)  southwest  of  40-mile  Bend,  U.S.  Highway  41, 
and  29  mi  (47  km)  northwest  of  Homestead. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — January  1953  to  current  year  (gage  heights  only).  Published  since  October  1962. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  2.26  ft  (0.689  m)  Oct.  1,  2;  minimum,  2.17  ft  (  0.661  m)  May  14,  1971. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.42  ft  (1.042  m)  Sept.  12,  1960;  minimum,  -2.75  ft  (-0.838  m)  May  14,  1971. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  at  northern  boundary  of  the  Everglades  National  Park.  Elevation  of  the  land  surface  is  about 
1.3  ft  (0.396  m). 


GAGE  HEIGHT.  IM  FEET.  WATER  Y F AW  OCTOBFR  1974  TO  SFPTFMBFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DFC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

J1JL 

AUG 

SFP 

1 

2.26 

1.36 

1.66 

1.47 

.90 

.09 

-1.16 

-2.01 

.40 

1.02 

1.61 

1.38 

2 

2.26 

1.33 

1.75 

1  .46 

.88 

.07 

-1.19 

-2.02 

.56 

1.24 

1.58 

1.39 

3 

2.23 

1  .31 

1.81 

1 .44 

.86 

.07 

-1.23 

-2.02 

.68 

1.28 

1.57 

1.48 

4 

2.16 

1.29 

1 .84 

1  .43 

.83 

-.02 

-1.27 

-2.03 

.88 

1.27 

1.55 

1.46 

5 

2.11 

1  .27 

1 .84 

1.43 

.81 

.07 

-1.31 

-2.06 

.94 

1.38 

1.54 

1.47 

6 

2.09 

1.25 

1.82 

1.43 

.79 

.05 

-1.33 

-2.08 

1.20 

1.48 

1.52 

1.46 

7 

2.04 

1.23 

1.79 

1.41 

.86 

-.05 

-1.39 

-2.10 

1.17 

1.49 

1.51 

1.45 

8 

1  .98 

1  .20 

1 .76 

1  .41 

.80 

-.12 

-1.43 

-2.09 

1.12 

1.80 

1.51 

1.43 

9 

1  .94 

1.18 

1.73 

1.39 

.75 

-.18 

-1.46 

-1.79 

1.06 

1.81 

1.49 

1.41 

10 

1  .88 

1.16 

1.68 

1  .38 

.74 

-.25 

-1.50 

-1.58 

1.07 

1.86 

1.46 

1.39 

11 

1  .82 

1.14 

1.63 

1.35 

.77 

-.30 

-1.53 

-1.36 

1.04 

1.87 

1  .44 

1.37 

1? 

1.79 

1.12 

1.59 

1  .33 

.73 

-.36 

-1.86 

-1.23 

.97 

1.64 

1.42 

1.35 

13 

1  .76 

1.07 

1.57 

1.32 

.70 

-.41 

-1.58 

-1.19 

.93 

1  .64 

1.44 

1.42 

14 

1.71 

1 .05 

1.54 

1.27 

.67 

-.46 

-1.63 

-1.19 

.91 

1.68 

1.46 

1.41 

15 

1  .68 

1 .04 

1.51 

1.25 

.63 

-.50 

-1.68 

-1.21 

.94 

1.68 

1.46 

1.44 

16 

1.66 

1  .03 

1 .50 

1  .24 

.59 

-.49 

-1.67 

-1.23 

.96 

1.70 

1.44 

1  .55 

17 

1.66 

1.01 

1.50 

1.22 

.55 

-.55 

-1.70 

-1.24 

1.19 

1.75 

1.42 

1.63 

18 

1  .64 

1.00 

1.48 

1.22 

.51 

-.59 

-1.74 

-1.27 

1.18 

1.77 

1.41 

1.89 

19 

1  .62 

.99 

1.46 

1.21 

.47 

-.64 

-1.78 

-1.31 

1.15 

1.77 

1.41 

1.99 

20 

1  .59 

.97 

1 .46 

1.20 

.43 

-.69 

-1.81 

-1.37 

1.13 

1.79 

1.39 

2.01 

21 

1  .55 

.94 

1.48 

1.17 

.39 

-.74 

-1  .«4 

-1.44 

1.09 

1.65 

1.40 

2.02 

22 

1  .51 

.90 

1.55 

1.16 

.36 

-.78 

-1.86 

-1.45 

1.07 

1.65 

1.41 

2.03 

23 

1  .50 

.88 

1.58 

1.13 

.31 

-.82 

-1.86 

-1.46 

1.09 

1.82 

1.39 

2.04 

24 

1  .48 

.88 

1.56 

1.11 

.27 

-.86 

-1.91 

-1.47 

1.13 

1.82 

1.39 

2.04 

25 

1  .47 

.89 

1.58 

1.09 

.23 

-.90 

-1.94 

-1.19 

1.09 

1.60 

1.43 

2.05 

26 

1.45 

.89 

1  .58 

1  .07 

.19 

-.94 

-1.96 

-1.03 

1.05 

1.60 

1.41 

2.21 

27 

1  .44 

1.16 

1.55 

1.05 

.16 

-.98 

-1.93 

-.79 

1.03 

1.82 

1.40 

2.03 

28 

1.43 

1  .24 

1.54 

1.01 

.15 

-1 .02 

-1.92 

-.18 

1.00 

1.78 

1.37 

2.0« 

29 

1.42 

1.24 

1.52 

.99 

— 

-1.05 

-1.95 

.33 

1.00 

1.73 

1.38 

2.16 

30 

1.40 

1.30 

1.51 

.96 

-1.09 

-1.99 

.35 

.97 

1.69 

1.39 

2.15 

31 

.37 

]  **  ft 

1  •  38  "■ 

1  • 

•  Vj  - 

MF  AN 

1.74 

1.11 

1.61 

1.24 

.58 

-.50 

-1.64 

-1.30 

1.00 

1.62 

1.45 

1.71 

MAX 

2.26 

1.36 

1.84 

1  .47 

.90 

.09 

-1.16 

.37 

1.20 

1.85 

1.61 

2.21 

MIN 

1.38 

.88 

1.46 

.93 

.15 

-1.12 

-1.99 

-2.10 

.40 

1.02 

1.35 

1.35 

CAL 

YP 

1974  MEAN 

1.05 

MAX  2.26 

MIN  -1.78 

WTR 

YR 

1975  “FAN 

.72 

MAX  2.26 

M  T  K|  -2.10 
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Figure  10.  Location  of  gaging  stations  in  the  Big  Cypress  Swamp  and  southwestern  coastal  area;  the  Caloosahatchee  River;  and  Charlotte 
Harbor  and  the  coastal  area 
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SOUTHERN  FLORIDA 


BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02290950  Roberts  Lake  Slough  near  Monroe,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°47'14",  long  81<’05'59",  in  NW  quarter  sec.  11,  T.53  S.,  R.32  E.  ,  Monroe  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  on 
downstream  side  of  State  Highway  60  ft  (18  m)  west  of  culverts,  and  5.2  mi  (8.4  km)  south  of  Monroe  (revised). 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — January  1973  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  304  cfs  (8.61  cu  m/s)  Sept.  30;  maximum  gage  height,  5.13  ft  (1.564  m)  Sept.  24,  29 
no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  -1.06  ft  (-0.323  m)  May  13,  14,  15. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  411  cfs  (11.6  cu  m/s)  Sept.  30,  1973;  maximum  gage  height,  5.30  ft  (1.615  m) 
estimated,  Sept.  30,  1973;  no  flow  for  many  days  1973,  1974;  minimum  gage  height,  -1.06  ft  (-0.323  m)  May  13,  14,  15,  1975. 

REMARKS. — Records  good.  Figures  of  daily  discharge  consist  of  runoff  from  Roberts  Lake  Slough  as  represented  by  flow  through  all  10 
bridges  1  to  10. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOmO.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMRFR  1°75 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

53 

0 

122 

167 

2 

50 

0 

168 

203 

3 

41 

0 

190 

242 

4 

32 

0 

193 

233 

5 

22 

0 

198 

221 

6 

17 

0 

201 

213 

7 

16 

•  h  0 

204 

1  94 

a 

15 

19 

204 

170 

9 

12 

57 

238 

170 

10 

10 

66 

238 

158 

11 

5.5 

74 

233 

132 

12 

4.2 

74 

221 

120 

13 

.80 

74 

232 

119 

14 

.60 

7  ^ 

231 

113 

15 

6.1 

77 

225 

Q7 

16 

29 

84 

199 

90 

17 

27 

99 

177 

96 

18 

16 

126 

176 

1  06 

19 

8.7 

117 

177 

126 

20 

1.2 

118 

177 

]  40 

21 

1.1 

118 

176 

169 

22 

1.0 

85 

175 

1«1 

23 

.30 

63 

174 

20  1 

24 

0 

52 

173 

236 

25 

0 

53 

189 

24« 

26 

0 

47 

188 

250 

27 

0 

43 

188 

250 

28 

0 

39 

187 

244 

29 

0 

45 

184 

267 

30 

0 

86 

175 

304 

31 

- 

TOTAL 

369.50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,802.60 

5,981 

5*440 

MEAN 

11.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

58.1 

193 

i«i 

MAX 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

126 

238 

304 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

122 

9  0 

AC-FT 

733 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.580 

1 1,860 

10.790 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

19.869.30 

MEAN 

54.4 

MAX  356 

mT  N  0 

AC-FT  39.410 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

13.593.10 

mean 

37.2 

MAX  304 

M  T  N  0 

AC-FT  26.960 

SOUTHERN  FLORIDA 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02290950  Roberts  Lake  Slough  near  Monroe,  Fla. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  197A  TO  SEPTEMRFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIIL 

AUG 

SFP 

1 

4.73 

4.06 

4.10 

3.51 

2.48 

1.34 

-.01 

-.74 

.08 

3.11 

4.86 

4.94 

2 

4.72 

4.01 

4.07 

3.47 

2.41 

1.31 

-.04 

-.78 

1.34 

3.86 

4.93 

5.00 

3 

4.70 

3.94 

4.05 

3.43 

2.38 

1.25 

-.05 

-.81 

1.36 

3.86 

4.97 

5.06 

4 

4.67 

3.91 

4.00 

3.40 

2.30 

1.18 

-.07 

-.82 

1.39 

3.92 

4.97 

5.05 

5 

4.64 

3.83 

3.96 

3.39 

2.26 

1.14 

-.09 

-.84 

1.52 

4.28 

4.97 

5.04 

6 

4.62 

3.82 

3.93 

3.36 

2.22 

1.09 

-.10 

-.87 

1.52 

4.30 

4.97 

5.03 

7 

4.62 

3.78 

3.92 

3.30 

2.23 

1.02 

-.1? 

-.90 

1.52 

4.45 

4.97 

5.00 

e 

4.62 

3.74 

3.88 

3.28 

2.19 

.98 

-.13 

-.94 

1.38 

4.62 

4.97 

4.97 

9 

4.60 

3.69 

3.87 

3.23 

2.16 

.91 

-.1  3 

-.97 

1.27 

4.76 

5.01 

4.97 

10 

4.60 

3.68 

3.85 

3.23 

2.12 

.88 

-.13 

-.99 

1.20 

4.78 

5.0? 

4.95 

11 

4.57 

3.63 

3.81 

3.19 

2.38 

.03 

-.15 

-1.01 

1.31 

4.80 

5.01 

4.90 

12 

4.56 

3.58 

3.79 

3.16 

2.37 

.78 

-.20 

-1.05 

1.35 

4.80 

4.99 

4.88 

13 

4.49 

3.51 

3.77 

3.11 

2.29 

.73 

-.2? 

-1.06 

1.30 

4.80 

5.01 

4.87 

14 

4.48 

3.46 

3.76 

3.07 

2.21 

.68 

-.28 

-1.06 

1.22 

4.80 

5.01 

4.86 

15 

4.53 

3.42 

3.74 

3.03 

2.14 

.63 

-.28 

-1.06 

1.13 

•H 

cc 

• 

si 

5.00 

4.8? 

16 

4.68 

3.39 

3.71 

3.00 

2.07 

.59 

-.33 

-1.05 

1.07 

4.82 

4.07 

4.81 

17 

4.67 

3.36 

3.79 

2.95 

1.97 

.55 

-.36 

-1.00 

1.04 

4.85 

4.93 

4.82 

18 

4.63 

3.32 

3.80 

2.92 

1.90 

.51 

-.39 

-.96 

1.01 

4.90 

4.93 

4.83 

19 

4.59 

3.26 

3.75 

2.90 

1.88 

.47 

-.4? 

-.92 

.96 

4.88 

4.93 

4.87 

20 

4.51 

3.24 

3.75 

2.88 

1.82 

.43 

-.45 

-.84 

1.17 

4.88 

4.93 

4.90 

21 

4.50 

3.20 

3.74 

2.85 

1.73 

.38 

-.47 

-.71 

1.89 

4.88 

4.93 

4.93 

22 

4.50 

3.15 

3.74 

2.81 

1.69 

.36 

-.49 

-.64 

1.89 

4.81 

4.93 

4.96 

23 

4.46 

3.12 

3.70 

2.79 

1.63 

.32 

-.52 

-.56 

1.85 

4.76 

4.93 

5.00 

24 

4.43 

3.08 

3.69 

2.79 

1  .59 

.26 

-.55 

-.49 

1.83 

4.73 

4.93 

5.04 

25 

4.39 

3.06 

3.66 

2.75 

1  .60 

.19 

-.58 

-.42 

1.87 

4.73 

4.96 

5.06 

26 

4.34 

3.04 

3.65 

2.71 

1.54 

.14 

-.63 

-.39 

2.75 

4.71 

4.96 

5.06 

27 

4.31 

3.63 

3.65 

2.69 

1.48 

.12 

“  •  f) 

-.34 

2.71 

4.69 

4.96 

5.06 

28 

4.27 

3.67 

3.63 

2.64 

1.40 

.08 

-.31 

2.60 

4.68 

4.96 

5.05 

29 

4.21 

3.62 

3.61 

2.56 

— 

.  06 

-.7? 

-.27 

2.52 

4.69 

4.96 

5.06 

30 

4.15 

3.69 

3.58 

2.54 

— 

.05 

-.73 

-.19 

2.55 

4.80 

4.95 

5.1? 

31 

4.11 

-  — 

3.55 

2. 52 

— 

.02 

— 

-.12 

— 

4.84 

4.94 

— 

MEAN 

4.51 

3.53 

3.79 

3.01 

2.02 

.62 

-.33 

-.75 

1 .55 

4.60 

4.96 

4 . 96 

MAX 

4.73 

4.06 

4.10 

3.51 

2.48 

1.34 

-.01 

-.12 

2.75 

4.90 

5.0? 

5.1? 

MIN 

4.11 

3.04 

3.55 

2.52 

1.40 

.02 

-.73 

-1.06 

.08 

3.11 

4.86 

4.81 

WTR  YR  1975  MF AN  2.7?  MAX  5.12  *-!N  -1.06 
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SOUTHERN  FLORIDA 


BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291000  Barron  River  Canal  near  Everglades,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°57'28",  long  81°21'19",  in  NW  quarter  sec. 7,  T.52  S.,  R.30  E. ,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  right 
bank  40  ft  (12  m)  upstream  from  control  structure,  0.7  mi  (1.1  km)  north  of  Copeland,  7  mi  (11  km)  north  of  town  of  Everglades, 
and  7.5  mi  (12.1  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — July  to  December  1951  (discharge  measurements  only),  January  1952  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of  Transportation  bench  mark).  Prior  to  Jan.  24, 
1952,  nonrecording  gage. 

AVERAGE  DISCHARGE.— 23  years  (1952-75);  101  cfs  (2.860  cu  m/s),  73,120  acre-ft/yr  (90.2  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  225  cfs  (6.37  cu  m/s)  Sept.  29;  maximum  gage  height,  5.46  ft  (1.664  m)  Sept.  18,  19; 
minimum  daily  discharge,  no  flow  for  many  days;  minimum  gage  height,  0.29  ft  (0.088  m)  May  8,  9,  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  292  cfs  (8.27  cu  m/s)  Sept.  25,  1962;  maximum  gage  height,  6.43  ft  (1.960  m)  Sept. 

10  or  11,  1960;  no  flow  many  days;  minimum  gage  height,  0.21  ft  (0.064  m)  May  18,  1962. 

Flood  of  October  1947  reached  a  stage  of  about  7  ft  (2.13  m) ,  from  information  by  local  resident. 

REMARKS. — Records  fair  except  those  below  20  cfs  (0.57  cu  m/s),  which  are  poor.  Flow  regulated  by  operation  of  control  structures  at, 
above,  and  below  station,  and  Is  occasionally  affected  by  tide.  Overbank  flow  not  included  in  discharge  figures. 


D I SCHAM3E  *  IN  CUBIC  FEET  PEP  SECOND*  WATER  YFAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1875 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUR 

SFP 

1 

160 

91 

47 

16 

10 

5.7 

3.7 

.88 

0 

12 

106 

167 

2 

154 

87 

46 

16 

10 

5.7 

3.4 

.63 

0 

19 

111 

174 

3 

147 

H3 

41 

15 

9.9 

5.4 

3.2 

.20 

0 

3« 

122 

]  Q4 

4 

139 

80 

36 

15 

9.7 

6.1 

2.8 

.02 

0 

47 

126 

203 

5 

136 

78 

32 

16 

9.6 

5.0 

2.4 

0 

0 

85 

133 

206 

6 

137 

76 

30 

16 

9.5 

4.8 

2.1 

0 

0 

PS 

138 

?o* 

7 

138 

73 

28 

14 

9.8 

4.6 

1.9 

0 

0 

*4 

144 

203 

8 

147 

69 

27 

14 

9.4 

4.5 

l.o 

0 

0 

85 

147 

1  96 

9 

152 

67 

25 

14 

9.2 

4.3 

2.0 

0 

0 

85 

136 

1  86 

10 

149 

66 

23 

13 

9.1 

4.1 

2.0 

0 

0 

77 

131 

1  88 

11 

146 

70 

22 

12 

9.0 

4.2 

2.4 

.  02 

0 

*4 

127 

l°o 

12 

144 

76 

22 

1  2 

8.9 

4.3 

2.7 

.01 

0 

87 

135 

IPO 

13 

142 

59 

21 

12 

8.7 

4.5 

2.3 

.01 

0 

109 

131 

172 

14 

140 

50 

21 

11 

8.5 

4.7 

2.2 

0 

0 

03 

137 

177 

15 

139 

44 

20 

1  0 

6.3 

4.6 

2.6 

.10 

0 

84 

187 

211 

16 

139 

39 

20 

10 

8.1 

5.7 

2.3 

.02 

0 

81 

176 

2]  1 

17 

139 

35 

21 

9.6 

7.9 

5.9 

2.2 

0 

0 

75 

190 

210 

18 

137 

32 

20 

9.5 

7.6 

6.9 

2.3 

0 

0 

92 

192 

2]  8 

19 

133 

29 

20 

9.4 

7.4 

6.0 

2.4 

0 

0 

1  70 

191 

220 

20 

130 

27 

19 

9.4 

7.2 

5.8 

2.2 

0 

.59 

128 

IK* 

216 

21 

123 

24 

19 

9.5 

7.0 

5.7 

2.0 

0 

5.1 

121 

180 

?1  4 

22 

117 

22 

20 

9.6 

6.8 

5.8 

1  •  6 

0 

8.3 

1  1  1 

1  71- 

?OQ 

23 

115 

20 

20 

9.6 

6.8 

5.9 

1.6 

0 

8.8 

1  05 

170 

206 

24 

113 

20 

20 

9.7 

7.0 

6.0 

1.4 

0 

8.4 

103 

161 

203 

25 

111 

19 

19 

9.8 

6.7 

5.8 

1.4 

0 

9.2 

1  08 

154 

207 

26 

108 

19 

18 

10 

6.2 

5.3 

1.4 

0 

1  0 

114 

152 

203 

27 

106 

24 

18 

1  0 

6.0 

4.8 

1.3 

0 

11 

126 

151 

202 

28 

1  04 

29 

18 

10 

5.9 

4.5 

1.3 

0 

1  1 

131 

146 

220 

29 

102 

28 

17 

11 

4.3 

1.4 

0 

1  1 

130 

146 

226 

30 

99 

3  0 

17 

1 1 

4.4 

1.2 

0 

1  2 

120 

156 

224 

31 

95 

1  7 

1  \ 

TOTAL 

4,041 

1,466 

744 

363.1 

230.2 

157.4 

63.7 

1.79 

95.39 

113 

?  *  842 

184 

4  «  668 

6  «  040 

MEAN 

130 

48.9 

24.0 

11.7 

R.22 

5.08 

2.12 

.068 

3.18 

91.7 

161 

201 

MAX 

160 

91 

47 

16 

10 

6.0 

7.7 

.88 

12 

131 

192 

226 

MIN 

95 

19 

17 

9.4 

5.9 

4.1 

1.2 

0 

0 

12 

105 

167 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

29,690.20 

MEAN 

81.3 

PAX  254 

MIN  1.7 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

20,712.58 

MF  AN 

56.7 

MAX  226 

MIN  0 

SOUTHERN  FLORIDA 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 


02291000  Barron  River  Canal  near  Everglades,  Fla. 

GAGF  HFIGHT.  IN  FFFT  •  WATER  YEAR  OCTOBFR  1974  TO  SFPTEMBFR  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

4.20 

2.84 

2.22 

1  .58 

1.26 

.95 

.82 

•  46 

.70 

2.05 

4.09 

4.78 

2 

4.10 

2.79 

2.20 

1.57 

1.25 

.96 

.79 

.41 

.64 

2.24 

4.21 

4.P« 

3 

4.01 

2.74 

2.14 

1  .55 

1.23 

.92 

.79 

.38 

.58 

2.64 

4.41 

6.14 

4 

3.90 

2.71 

2.06 

1  .54 

1.21 

.88 

.74 

.36 

.51 

2.64 

4.49 

5.26 

5 

3.86 

2.68 

2.00 

1.53 

1.20 

.88 

.69 

.36 

.52 

3.<’7 

4  •  6*4 

5.31 

6 

3.87 

2.64 

1  .96 

1.51 

1 .16 

.86 

.67 

.34 

.51 

2.93 

4  •  7f> 

5.3  0 

7 

3.89 

2.60 

1.92 

1.50 

1.22 

.84 

.67 

.34 

.50 

2.78 

4.81 

5.25 

8 

3.87 

2.55 

1.90 

1.48 

1.19 

.83 

.69 

.32 

.50 

2.67 

4.«2 

5.16 

9 

3.83 

2.52 

1.87 

1  .48 

1.18 

.81 

.70 

.31 

.52 

2.71 

4.65 

5.02 

10 

3.78 

2.49 

1.82 

1.47 

1.17 

.79 

.66 

.33 

.50 

2.67 

4.55 

5.04 

11 

3.72 

2.47 

1  .80 

1  .46 

1.18 

.81 

.73 

.37 

.50 

2.53 

4.48 

5.08 

12 

3.68 

2.46 

1.76 

1  .45 

1.19 

.81 

.77 

.40 

.65 

2.90 

4.55 

4.9? 

13 

3.65 

2.23 

1.78 

1 .53 

1.19 

.83 

.67 

.38 

.72 

3.26 

4.47 

4.81 

14 

3.62 

2.11 

1.75 

1  .56 

1.18 

.86 

•  ^4 

.36 

.73 

3.0  9 

4.84 

4.86 

15 

3.59 

2.05 

1.74 

1.52 

1.16 

.83 

.49 

.75 

3.02 

4.78 

6.33 

16 

3.58 

2.01 

1.73 

1.49 

1.14 

1.05 

.61 

.61 

.75 

3.03 

5.02 

5.32 

17 

3.56 

1.95 

1.77 

1  .46 

1.12 

1.07 

.58 

.65 

.79 

3.0  1 

6.20 

6.31 

18 

3.52 

1.91 

1 .76 

1  .44 

1.10 

1.05 

.56 

.64 

.91 

3.29 

5.20 

5.4? 

19 

3.46 

1.89 

1.72 

1.42 

1.08 

1 .07 

.60 

.56 

.91 

3.89 

5.17 

5.44 

20 

3.40 

1  .86 

1.71 

1.41 

1.08 

1.02 

.58 

.52 

1.12 

3.90 

5.07 

5.39 

21 

3.31 

1.82 

1.71 

1.40 

1.06 

.99 

.55 

.49 

2.06 

3.8  7 

4.97 

5.33 

22 

3.22 

1  .77 

1.75 

1 .38 

1  .  04 

.98 

.53 

.43 

2.58 

3.77 

4.90 

6.27 

23 

3.19 

1.72 

1.74 

1 .37 

1.05 

.99 

.49 

.43 

2.55 

3.72 

4.83 

5.19 

24 

3.16 

1  .68 

1.72 

1.36 

1.11 

1.01 

.48 

.46 

2.34 

3.73 

4.70 

5.14 

25 

3.13 

1.66 

1 .70 

1.35 

1.07 

1.00 

.48 

.52 

2.36 

3.65 

4.69 

5.17 

26 

3.09 

1.65 

1.68 

1 .36 

.99 

.93 

.49 

.57 

2.41 

3  .  °7 

4  •  56 

6.00 

27 

3.06 

1  .82 

1.66 

1.34 

.98 

.87 

.48 

.63 

2.42 

4. 1  9 

4.55 

5.04 

28 

3.03 

1.92 

1.65 

1 .33 

.97 

.84 

.51 

.67 

2.28 

4.30 

4.47 

5.28 

29 

2.99 

1.90 

1.64 

1.31 

.84 

.54 

.72 

2.18 

4.32 

4.47 

5.32 

30 

2.94 

1.94 

1.62 

1.30 

.87 

.51 

.71 

2.10 

4.23 

4.62 

5.28 

31 

MF  AN 

3.52 

2.18 

1.81 

1.44 

1.13 

.91 

.62 

.48 

1.22 

3.30 

4.69 

5.17 

MAX 

4.20 

2.64 

2.22 

1.58 

1.26 

1.07 

.82 

.72 

2.58 

4.32 

5.20 

5.44 

MIN 

2.89 

1.65 

1.60 

1.28 

.97 

.79 

.48 

.31 

.50 

2.05 

4.09 

4.78 

CAL  YR 

1974  MEAN 

2.62 

MAX  5.71 

MIN  . 

57 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.22 

MAX  5.44 

MTN  . 

31 

- 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291143  Faka  Union  Canal  near  Copeland,  Fla. 

LOCATION.— Lat  25<>57'59",  long  81°30'23",  in  SW  quarter  sec. 3,  T.52  S.,  R.28  E.  ,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  on  left 
bank,  0.5  rai  (0.8  km)  from  U.  S.  Highway  41,  and  9.3  mi  (15.0  km)  west  of  Copeland. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — December  1969  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Collier  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE.— 5  years  (1971-75),  282  cfs  (7.986  cu  m/s),  204,  200  acre-ft/yr  (252  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Maximum  discharge,  1,190  cfs  (33.7  cu  m/s)  Aug.  21;  maximum  gage  height,  3.85  ft  (1.173  ra)  Sept.  30;  no  flow  for  many  days; 
minimum  gage  height,  0.37  ft  (0.113  m)  May  7,  1975. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  3,200  cfs  (90.6  cu  m/s)  Sept.  15,  1971,  gage  height,  4.77  ft  (1.454  m) ;  no  flow  for  many 
days  in  1971-1975;  minimum  gage  height,  0.37  ft  (0.113  m)  May  7,  1975. 

REMARKS. — Records  good. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  WATER  YEAR  0CT0BFR  1974  TO  SEPTEMRFR  1976 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

742 

85 

82 

21 

2.3 

2 

720 

69 

79 

22 

2.9 

3 

654 

67 

79 

24 

2.  1 

4 

593 

61 

79 

21 

1.1 

5 

543 

56 

75 

22 

.28 

6 

493 

54 

75 

23 

.71 

7 

463 

52 

72 

23 

2.2 

8 

443 

47 

67 

16 

.40 

9 

402 

45 

66 

15 

0 

10 

368 

44 

56 

8.9 

.17 

11 

339 

43 

53 

7.5 

.  1? 

12 

317 

40 

52 

6.2 

0 

13 

290 

35 

50 

9.4 

0 

14  . 

270 

35 

51 

8.0 

.26 

15 

248 

37 

44 

5.8 

0 

16 

230 

36 

45 

5.2 

0 

17 

225 

35 

45 

5.2 

0 

18 

209 

40 

40 

4.2 

0 

19 

190 

42 

35 

4.2 

0 

20 

172 

46 

33 

4.1 

0 

21 

153 

47 

39 

4.1 

0 

22 

139 

40 

33 

4.1 

0 

23 

134 

34 

28 

3.5 

0 

24 

129 

42 

28 

3.2 

0 

25 

122 

42 

27 

2.6 

0 

26 

116 

42 

27 

4.8 

0 

27 

111 

51 

26 

4.4 

0 

28 

104 

51 

26 

3.5 

0 

29 

101 

45 

25 

2.9 

30 

102 

53 

24 

3.8 

31 

98 

23 

3.1 

TOTAL 

9,220 

1,416 

MEAN 

297 

47.2 

MAX 

742 

85 

MIN 

98 

34 

AC-FT 

18,290 

2,810 

1,484 

295.7 

12.54 

47.9 

9.54 

.45 

82 

24 

2.9 

23 

2.6 

0 

2.940 

587 

25 

0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


CAL  YR  1974  TOTAL  119,158.74  MEAN  326  MAX  1.590  MJN  0 
WTR  YR  1975  TOTAL  75,369.24  MEAN  206  MAX  1,190  MTN  0 


AC-FT  236,400 
AC-FT  149,500 


JUN 

JUL 

AUG 

QFP 

0 

67 

1.100 

670 

0 

1»6 

1 ,060 

66« 

0 

389 

99? 

687 

n 

4?6 

907 

670 

0 

480 

943 

636 

0 

443 

9?7 

696 

0 

373 

83? 

6  4  6 

0 

307 

763 

439 

0 

260 

706 

410 

0 

251 

640 

421 

0 

317 

609 

190 

0 

5n2 

667 

.16  « 

0 

861 

682 

379 

0 

7o3 

676 

370 

0 

743 

737 

4  ?  1 

0 

676 

760 

4  1  8 

0 

620 

788 

4]  9 

0 

6*7 

873 

476 

0 

747 

1  .030 

530 

0 

748 

1,170 

566 

0 

679 

1,190 

639 

0 

684 

1 ,150 

644 

1 1 

633 

1 .040 

640 

26 

769 

940 

641 

32 

84  1 

843 

705 

34 

801 

809 

777 

31 

864 

764 

808 

30 

878 

691 

886 

33 

871 

684 

913 

38 

865 

7?5 

938 

235 

18,663 

26,38? 

17 

,671 

7.83 

60? 

851 

38 

1.010 

1.190 

986 

0 

67 

609 

368 

466 

37,000 

5?,  330 

35 

,060 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291143  Faka  Union  Canal  near  Copeland,  Fla. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SFPTEMBFR  1Q75 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

mar 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

2.89 

2.26 

2.27 

2.17 

2.01 

1.75 

1.18 

.60 

.58 

2.29 

3.38 

3.39 

2 

2.87 

2.22 

2.27 

2.17 

2.00 

1.74 

1.15 

.57 

.60 

2.48 

3.35 

3.41 

3 

2.82 

2.22 

2.27 

2.18 

2.00 

1.72 

1.14 

.54 

.64 

2.71 

3.30 

3.44 

4 

2.77 

2.20 

2.27 

2.17 

1.98 

1  .69 

1.12 

.53 

.69 

2.79 

3.24 

3.44 

5 

2.73 

2.19 

2.27 

2.17 

1.97 

1.69 

1.09 

.51 

.74 

2.85 

3.26 

3.42 

6 

2.69 

2.18 

2.28 

2.17 

1.97 

1.67 

1.06 

.48 

.79 

2.81 

3.24 

3.39 

7 

2.67 

2.18 

2.27 

2.17 

1.99 

1  .63 

1 .02 

.45 

.81 

2.73 

3.18 

3.34 

8 

2.65 

2.16 

2.27 

2.13 

1.97 

1.62 

.99 

.44 

.81 

2.65 

3.15 

3.24 

9 

2.62 

2.15 

2.26 

2.12 

1.96 

1  .62 

.97 

.44 

.81 

2.59 

3.11 

3.22 

10 

2.60 

2.15 

2.25 

2.08 

1.95 

1.58 

.95 

.45 

.81 

2.58 

3.07 

3.24 

1  1 

2.57 

2.15 

2.24 

2.08 

1.95 

1  .56 

.92 

.49 

.81 

2.66 

3.05 

3.21 

12 

2.56 

2.14 

2.24 

2.07 

1.93 

1  .53 

.97 

.48 

1.02 

2.86 

3.11 

3.20 

13 

2.53 

2.12 

2.24 

2.09 

1.94 

1.51 

.97 

.47 

1 .16 

3.19 

3.15 

3.21 

14 

2.51 

2.11 

2.24 

2.08 

1.94 

1.49 

.95 

.46 

1.23 

3.14 

3.15 

3.22 

15 

2.49 

2.12 

2.22 

2.07 

1.93 

1.50 

.95 

.45 

1.27 

3.10 

3.22 

3.26 

16 

2.48 

2.12 

2.23 

2.06 

1.91 

1.51 

.95 

.48 

1.31 

3.04 

3.25 

3.27 

17 

2.47 

2.11 

2.23 

2.06 

1 .90 

1.51 

.90 

.49 

1.37 

2.99 

3.29 

3.28 

18 

2.46 

2.13 

2.22 

2.05 

1.88 

1.48 

.86 

.50 

1.43 

3.01 

3.38 

3.34 

19 

2.44 

2.13 

2.21 

2.05 

1.87 

1  .47 

.84 

.48 

1.48 

3.10 

3.51 

3.41 

20 

2.42 

2.15 

2.20 

2.05 

1 .85 

1  .46 

.83 

.46 

1.52 

3.10 

3.63 

3.45 

21 

2.40 

2.15 

2.22 

2.05 

1.85 

1.42 

.81 

.44 

1.58 

3.04 

3.66 

3.53 

22 

2.38 

2.13 

2.21 

2.04 

1.82 

1.40 

•  «2 

.43 

1.81 

3.00 

3.63 

3.54 

23 

2.37 

2.12 

2.20 

2.04 

1.80 

1.37 

.78 

.42 

2.03 

3.00 

3.58 

3.55 

24 

2.36 

2.14 

2.20 

2.04 

1.79 

1.35 

.74 

.40 

2.12 

3.11 

3.51 

3.55 

25 

2.35 

2.15 

2.19 

2.03 

1.81 

1.34 

.72 

.40 

2.14 

3.18 

3.45 

3.62 

26 

2.34 

2.15 

2.19 

2.04 

1.79 

1.34 

.72 

.41 

2.15 

3.15 

3.44 

3.69 

27 

2.33 

2.18 

2.19 

2.04 

1.77 

1.31 

.68 

.43 

2.14 

3.20 

3.41 

3.71 

28 

2.31 

2.18 

2.19 

2.03 

1.76 

1.28 

.65 

.45 

2.14 

3.21 

3.36 

3.79 

29 

2.30 

2.17 

2.18 

2.02 

1.25 

.63 

.46 

2.14 

3.21 

3.37 

3.82 

30 

2.30 

2.20 

2.18 

2.02 

1.22 

.61 

.50 

2.16 

3.20 

3.42 

3.84 

mean 

2.52 

2.16 

2.23 

2.08 

1.90 

1.49 

.90 

.47 

1.34 

2.94 

3.33 

3.43 

MAX 

2.89 

2.26 

2.28 

2.18 

2.01 

1.75 

1.18 

.60 

2.16 

3.31 

3.66 

3.84 

MIN 

2.29 

2.11 

2.18 

2.01 

1.76 

1  .21 

.61 

.40 

.58 

2.29 

3.05 

3.20 

CAL  YP 

1974  MF  AN 

2.39 

MAX  3.93 

MTN  . 

74 

WTR  YP 

1975  MF  AN 

2.07 

MAX  3.84 

MIN  . 

40 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291270  Henderson  Creek  Canal  near  Naples,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°05,59",  long  81°41'14",  In  SW  quarter  sec. 23,  T.50  S.,  R.26  E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  on  right 
bank  5,  ft  (2  m)  downstream  from  private  bridge,  3.8  mi  (6.1  km)  south  of  Everglades  Parkway  and  7  mi  (11  km)  southeast  of  Naples. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — August  1968  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Collier  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE. — 7  years  (1969-75),  22.6  cfs  (0.640  cu  m/s),  16,360  acre-ft/yr  (20.2  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  153  cfs  (4.33  cu  m/s)  Sept. 21;  maximum  gage  height,  8.13  ft  (2.478  m)  Sept.  20;  no 
flow  Apr.  15-24,  and  May  21-25;  minimum  gage  height,  4.09  ft  (1.247  m)  May  26. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  353  cfs  (10.0  cu  m/s)  Aug.  21,  1973;  maximum  gage  height,  10.00  ft  (3.048  m)  Aug. 
21,  1973;  no  flow  for  some  days  in  1974  and  1975;  minimum  gage  height,  3.91  ft  (1.191  m)  May  17  to  June  6,  1974. 

REMARKS. — Records  fair. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PEF  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  lc75 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

A  UP 

Ofd 

1 

53 

8.5 

46 

29 

4.5 

5.4 

.45 

.52 

1.8 

Ofi 

84 

po 

2 

52 

8.6 

46 

28 

4.0 

7.0 

.35 

.56 

2.3 

51 

81 

77 

3 

51 

8.6 

44 

27 

3.6 

5.7 

.33 

.53 

2.5 

65 

78 

7P 

4 

50 

8.5 

43 

26 

3.2 

4.6 

.26 

.47 

3.0 

76 

74 

6G 

5 

49 

8.5 

4  2 

25 

2.8 

3.5 

.22 

.39 

3.8 

69 

70 

60 

6 

48 

8.4 

41 

23 

2.5 

2.5 

.17 

.28 

4.5 

68 

65 

6? 

7 

47 

8.5 

39 

22 

2.3 

1  .5 

.14 

.14 

5.1 

64 

64 

40 

8 

SO 

8.4 

37 

21 

2.6 

1  .4 

.11 

.09 

5.3 

61 

65 

40 

9 

53 

8.6 

34 

20 

3.1 

1  .4 

.08 

.08 

5.6 

SH 

66 

46 

10 

54 

8.7 

33 

18 

3.6 

1.3 

.06 

.14 

5.6 

57 

64 

4  f 

1  1 

52 

8.8 

31 

18 

4.1 

1.3 

.04 

.32 

5.7 

58 

66 

46 

12 

49 

8.8 

30 

17 

4.7 

1.3 

.03 

.24 

5.9 

76 

69 

66 

1  3 

48 

8.6 

28 

16 

5.2 

1.2 

.03 

.19 

5.8 

92 

65 

47 

1  4 

47 

8.7 

27 

15 

5.6 

1.2 

.02 

.15 

5.7 

86 

70 

74 

15 

45 

8.7 

26 

1  4 

5.9 

1.2 

0 

.18 

5.7 

80 

8  0 

06 

16 

38 

8.9 

26 

13 

6.5 

1.2 

0 

.18 

5.7 

79 

90 

R4 

17 

35 

8.9 

25 

1  3 

6.5 

1.1 

0 

.26 

5.8 

90 

95 

70 

18 

31 

9.9 

24 

12 

5.8 

1.0 

0 

.19 

7.3 

100 

90 

72 

19 

26 

11 

23 

1  1 

5.1 

.96 

0 

.08 

1  1 

105 

P0 

131 

20 

21 

12 

25 

11 

4.7 

.86 

n 

.03 

15 

100 

84 

150 

21 

15 

13 

28 

10 

5.2 

.80 

n 

0 

26 

93 

F6 

153 

22 

10 

13 

32 

9.5 

5.6 

.77 

0 

0 

31 

90 

86 

1  28 

23 

9.0 

12 

36 

8.9 

6.2 

.74 

0 

0 

31 

88 

88 

120 

24 

8.2 

12 

40 

8.3 

7.0 

.70 

n 

0 

47 

82 

79 

116 

25 

8.1 

12 

39 

7.7 

7.6 

•  64 

.01 

0 

40 

79 

6b 

100 

26 

8.0 

12 

37 

7.3 

8.2 

.58 

.06 

.08 

37 

76 

52 

85 

27 

8.0 

15 

36 

6.8 

8.9 

.51 

.17 

.23 

34 

80 

42 

P  L 

28 

8.0 

21 

35 

6.2 

9.7 

.56 

.33 

.19 

35 

04 

37 

119 

29 

8.6 

22 

33 

5.8 

.55 

.40 

.43 

34 

87 

40 

12° 

30 

8.7 

26 

32 

5.3 

.56 

.48 

.80 

32 

82 

74 

124 

31 

30 

p  o 

83 

8*6  - 

^  •  O 

TOTAL 

999.2 

337.6  1 

*  048 

459.7 

144.7 

55.53 

3.78 

7.95 

460.1 

2.394 

2,232 

2,585 

MF  AN 

32.2 

11.3 

33.8 

14.8 

5.17 

1  .79 

.13 

.26 

15.3 

77.2 

72.0 

86.2 

MAX 

54 

26 

46 

29 

9.7 

8.4 

.48 

1.2 

47 

105 

95 

153 

MIN 

8.0 

8.4 

23 

4.9 

2.3 

.50 

n 

0 

1.8 

38 

37 

46 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

8*627.47 

MF  AN 

23.6 

MAX  106 

MIN  0 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

10*727.56 

MEAN 

29.4 

MAX  153 

MIN  o 

SOUTHERN  FLORIDA 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291270  Henderson  Creek  Canal  near  Naples,  Fla. 


GAGF  HFIGHT,  IM  FFFT.  WATF«  YFAR  OCTOBFR  1974  TO  SFPTF«BFH  1975 


OAY 

OCT 

NOV 

ot:c 

JAN 

FF8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  US 

SFP 

1 

7.41 

6.44 

7.27 

6.57 

5.93 

4.81 

4  .SO 

4.51 

4.37 

6.32 

7.20 

7.6? 

2 

7.33 

6.42 

7.23 

6.55 

5.90 

4.80 

4.49 

4.52 

4.43 

6.69 

7.19 

7.66 

3 

7.25 

6.39 

7.18 

6.53 

5.88 

4.79 

4.48 

4.51 

4.46 

6.81 

7.18 

7.56 

4 

7.13 

6.35 

7.13 

6.51 

5.86 

4.78 

4.47 

4.50 

4.53 

6.98 

7.16 

7.40 

5 

7.19 

6.33 

7.08 

6.49 

5.83 

4.78 

4.46 

4.49 

4.64 

6.65 

7.15 

7.24 

6 

7.22 

6.30 

7.02 

6.47 

5.82 

4.77 

4.46 

4.47 

4.74 

6.82 

7.14 

7.08 

7 

7.16 

6.28 

6.98 

6  •  45 

5.83 

4.75 

4.45 

4.44 

4.80 

6.75 

7.13 

7.01 

R 

7.12 

6.25 

6.94 

6  •  4  3 

5.79 

4.75 

4.44 

4.42 

4.82 

6.68 

7.20 

6.98 

9 

7.11 

6.24 

6.87 

6  •  4  ] 

5.78 

4.74 

4.43 

4.40 

4.83 

6.51 

7.25 

6.90 

10 

7.10 

6.23 

6.84 

6.33 

5.77 

4.73 

4.42 

4.40 

4.82 

6.65 

7.25 

6.93 

11 

7.12 

6.21 

6.81 

6*35 

5.76 

4.72 

4.4] 

4.43 

4.83 

6.68 

7.30 

6.86 

12 

7.13 

6.19 

6.76 

6.32 

5.73 

4.72 

4.41 

4.39 

4.64 

6.97 

7.35 

6.86 

13 

7.07 

6.14 

6.7  2 

6.32 

5.71 

4.71 

4.40 

4.38 

4.81 

7.20 

7.46 

6  •  84 

14 

7.01 

6.12 

6.63 

6.31 

5.67 

4.70 

4.40 

4.36 

4.79 

7.14 

7.57 

7.26 

15 

6.98 

6.10 

6.61 

6.28 

5.61 

4.70 

4.38 

4.34 

4.77 

7.0  9 

7.63 

7.63 

16 

6.94 

6.09 

6.59 

6.26 

5.58 

4.70 

4.36 

4.33 

4.76 

7.09 

7.70 

7.38 

17 

6.91 

6.08 

6.57 

6.23 

5.50 

4.68 

4.34 

4.34 

4.77 

7.18 

7.80 

7.21 

18 

6.87 

6.16 

6.54 

6.21 

5.30 

4.68 

4.31 

4.30 

4.92 

7.20 

7.8? 

7.17 

19 

6.82 

6.24 

6.88 

6.19 

5.11 

4.67 

4.28 

4.27 

5.36 

7.19 

7.84 

7.81 

20 

6.78 

6.32 

6.94 

6.18 

4.96 

4.66 

4.25 

4.23 

5.65 

7.0  8 

7.85 

7.96 

21 

6.71 

6.35 

6.89 

6.17 

4.93 

4 . 66 

4.23 

4.18 

6.12 

7.05 

7.87 

7.96 

22 

6.67 

6.32 

6.86 

6  •  1  5 

4.90 

4.64 

4.21 

4.15 

6.26 

7.04 

7.88 

7.7? 

23 

6.63 

6.27 

6.83 

6.12 

4.88 

4.64 

4.18 

4.13 

6.25 

7.03 

7.89 

7.63 

24 

6.62 

6.24 

6.80 

6.10 

4.87 

4.63 

4.21 

4.10 

6.61 

7.02 

7.75 

7.61 

25 

6.61 

6.21 

6  •  7  R 

6.07 

4.86 

4.62 

4.4  0 

4.10 

6.45 

7.00 

7.55 

7.46 

26 

6.53 

6.18 

6*76 

6  •  0  6 

4.84 

4.61 

4.42 

4.14 

6.37 

6.98 

7.29 

7.3? 

27 

6.51 

6.37 

6*74 

6.03 

4.83 

4.60 

4.45 

4.19 

6.29 

7.03 

7.06 

7.33 

28 

6.48 

6.63 

6.70 

6.00 

4.82 

4.60 

4.4« 

4.18 

6.31 

7.10 

6.94 

7.73 

29 

6.52 

6.68 

6.70 

5.99 

— 

4.60 

4.49 

4.20 

6.25 

7.15 

6.95 

7.84 

30 

31 

6.51 

6.47 

6.78 

6.68 

6  •  66 

5.97 

6.95 

4.60 

4.59 

4.50 

4.24 

4.29 

6.19 

7.14 

7.57 

7.68 

7.8? 

MF  AN 

6.90 

6.30 

6.84 

6.26 

5.44 

4.69 

4.39 

4.32 

5.30 

6.95 

7.44 

7.39 

MAX 

7.41 

6.78 

7.27 

6.57 

5.93 

4.81 

4.50 

4.52 

6.61 

7.?0 

7.69 

7.96 

MIN 

6  •  4  7 

6.08 

6.54 

5.95 

4.82 

4.59 

4.18 

4.10 

4.37 

6.32 

6.94 

6.84 

CAL  YR  197a  MF  AN  5.85  max  7.75  uTM  3.91 
WTR  YR  1975  MFAN  8.02  MAX  7.98  MTN  4.10 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291280  Gordon  River  at  Naples,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°10'26",  long  81°47'06",  in  SE  quarter  sec. 27,  T.49  S. ,  R.25  E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  near 
left  bank  40  ft  (12  m)  upstream  from  dam  at  State  Highway  951  in  Naples,  2.7  mi  (4.3  km)  upstream  from  Naples  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1970  to  February  1971  (intermittent)  and  March  1971  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  3.77  ft  (1.149  m)  July  19;  minimum,  -1.52  ft  (-0.463  m)  Jan.  15. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  4.80  ft  (1.463  m)  Sept.  14,  1971;  minimum,  -1.69  ft  (-0.515  m)  Feb.  27,  1974. 

REMARKS . —Gage  records  water  levels  above  control  which  are  often  affected  by  tidal  fluctuations. 


GAGE  HFIGHT,  IN  FEET.  WATEP  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

1.35 

1.12 

2.15 

.73 

.63 

.48 

.64 

.60 

1.39 

1.44 

.83 

1  .26 

2 

.95 

1.01 

2.21 

.68 

.54 

.78 

.65 

.56 

1.12 

2.23 

.93 

1.44 

3 

.63 

.96 

2.04 

.60 

.61 

.20 

.68 

.55 

.90 

2.25 

1.14 

1.48 

4 

.65 

1.09 

1  .88 

.87 

.65 

.24 

.33 

.65 

.75 

2.20 

1.17 

1.58 

5 

.80 

1.07 

1.80 

.62 

.81 

.60 

.11 

.65 

.83 

2.13 

1.15 

1.63 

6 

.75 

.92 

1.75 

.60 

.93 

.21 

.3? 

.70 

.85 

2.02 

1.25 

1.68 

7 

.74 

.85 

1.84 

.45 

.85 

.35 

.48 

.75 

.88 

1.88 

1.16 

1.72 

8 

.75 

.82 

1.90 

.62 

.44 

.45 

.78 

.70 

1.00 

1.75 

1.29 

1.65 

9 

1.15 

.86 

1.68 

.75 

.68 

.18 

.68 

.72 

.95 

1  .60 

1.11 

1.69 

10 

1.40 

.92 

1.37 

.87 

.69 

.58 

.67 

.79 

1.03 

1.53 

1.11 

2.26 

11 

1.30 

1.00 

1.29 

.98 

.86 

.71 

.97 

.79 

.95 

1.55 

1.20 

2.72 

12 

1.20 

1.17 

1.42 

.90 

.90 

.76 

.79 

.83 

1.00 

1.85 

1.21 

3.15 

13 

1.15 

.49 

1.36 

.45 

.86 

.88 

•  46 

.69 

1.11 

2.80 

1.04 

3.41 

14 

1.05 

.74 

.98 

-.21 

.64 

.94 

.60 

.82 

.99 

3.06 

1.04 

3.54 

15 

.  1.07 

.93 

1.08 

-.19 

.68 

.60 

.84 

.93 

3.09 

1.10 

3.62 

16 

1.12 

.88 

1.32 

.19 

.80 

.59 

.27 

.85 

.92 

3.12 

1.16 

3.65 

17 

1.15 

.79 

1.32 

.30 

.70 

.61 

.30 

.84 

1.21 

3.21 

1.21 

3.62 

18 

1.16 

1.04 

.72 

.43 

.69 

.71 

.61 

.63 

1.25 

3.44 

1.21 

2.85 

19 

1.12 

.94 

.76 

.53 

.71 

.88 

.74 

.60 

1.36 

3.75 

1.12 

1.36 

20 

1.07 

.90 

.89 

.64 

.72 

.57 

.56 

.60 

1.32 

3.65 

1.29 

1  .54 

21 

.97 

.56 

.80 

.34 

.72 

.55 

.43 

.63 

1.54 

2.60 

1.07 

1.52 

22 

.93 

.50 

.44 

.32 

.64 

.65 

.36 

.62 

1.94 

1.25 

1.13 

1.61 

23 

.89 

.53 

.55 

.36 

.91 

.77 

.30 

.79 

1.84 

1.26 

1.00 

2.13 

24 

1.12 

.60 

.66 

.53 

1.10 

.92 

.46 

.72 

1.73 

1.15 

.87 

1.41 

25 

1.17 

.72 

.80 

.76 

.69 

.80 

.70 

.90 

1.66 

1.22 

1.08 

1.24 

26 

1.23 

.73 

.88 

.79 

.46 

.39 

.72 

.88 

1.56 

1.11 

.98 

1.22 

27 

1.26 

1  .03 

.78 

.57 

.52 

.22 

•  64 

.85 

1.40 

1.09 

1.03 

1.20 

28 

1  .34 

.98 

.79 

.54 

.50 

.49 

.81 

1.06 

1  .26 

1.30 

1.27 

1.32 

29 

1.37 

.93 

.63 

.57 

.75 

.76 

2.05 

1.12 

1.07 

1.38 

1.3? 

30 

1  .24 

1.31 

.72 

.54 

— 

— 

.80 

.69 

1.85 

1.09 

1.05 

1.31 

1.1? 

31 

MEAN 

1.07 

.88 

1  .21 

.54 

.71 

.59 

.57 

.84 

1.20 

2.02 

1.13 

2.00 

MAX 

1.40 

1.31 

2.21 

.98 

1.10 

.94 

.97 

2.05 

1.94 

3.75 

1.38 

3.65 

MIN 

.63 

.49 

.44 

-.21 

.44 

.18 

.11 

.55 

.75 

1.01 

.83 

1.1? 

CAL  YR 

1974  MEAN 

.92 

MAX  3.11 

MIN  - 

.55 

WTR  YP 

1975  MEAN 

1.07 

MAX  3.75 

MIN  - 

.21 

SOUTHERN  FLORIDA 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291300  Golden  Gate  Canal  at  Naples,  Fla. 

LOCATION.— Lat  26°10'01",  long  81°46'02",  in  NE  quarter  sec. 35,  T.49  S.,  R.25  E. ,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  near  right 
bank  on  downstream  side  of  bridge  on  Airport  Road,  0.5  mi  CO. 8  km)  upstream  from  dam,  1,4  mi  (2.3  kml  upstream  from  Gordon  River,  and 
1.5  mi  (2.4  km)  east  of  Naples  city  limits. 


DRAINAGE  ARFA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1964  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder  and  boulder  control.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (State  Department  of  Transportation  bench  mark). 
AVERAGE  DISCHARGE. — 11  years,  340  cfs  (9.629  cu  m/s),  246,100  acre-ft/yr  (303  cu  hm/yr) . 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  902  cfs  (25.5  cu  m/s)  Sept.  28,  gage  height,  4.62  ft,  (1.408  m) ;  no  flow  for  many  days; 
minimum  gage  height,  0.89  ft  (0.271  m)  May  22,  estimated. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  3,460  cfs  (98.0  cu  m/s)  Sept.  14,  1971,  gage  height,  7.14  ft  (2.176  m) ;  no  flow  for  many  days 
in  1975;  minimum  gage  height,  -0.04  ft  (-0.012  m)  Jan.  2,  1969  (tide  affected). 

REMARKS. — Records  fair.  Records  in  1975  were  slightly  affected  by  tides. 


DISCHARGE*  IN  CURIC  FEET  PE»  SECOmD, 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

1 

795 

122 

462 

60 

37 

2 

640 

lie 

362 

63 

35 

3 

543 

in 

340 

63 

34 

4 

497 

102 

310 

67 

38 

5 

490 

94 

299 

65 

43 

6 

471 

85 

293 

56 

35 

7 

448 

79 

248 

55 

32 

8 

439 

67 

225 

57 

30 

9 

416 

70 

211 

60 

28 

10 

391 

72 

201 

55 

34 

11 

363 

73 

185 

57 

31 

12 

325 

80 

182 

57 

30 

13 

320 

63 

173 

71 

28 

14 

324 

60 

192 

49 

27 

15 

305 

59 

181 

55 

31 

16 

304 

57 

217 

51 

30 

17 

293 

74 

211 

53 

25 

18 

250 

198 

155 

53 

24 

19 

225 

120 

139 

54 

30 

20 

208 

107 

130 

60 

31 

21 

216 

91 

159 

56 

28 

22 

190 

72 

177 

50 

26 

23 

165 

69 

141 

47 

23 

24 

166 

63 

111 

45 

31 

25 

152 

71 

94 

46 

30 

26 

145 

76 

85 

45 

28 

27 

139 

223 

72 

43 

27 

28 

142 

216 

69 

45 

24 

29 

140 

154 

67 

43 

30 

129 

292 

71 

38 

31 

127 

68 

34 

TOTAL 

9,758  3 

,138 

5,830  1 

,653 

850 

MEAN 

315 

105 

188 

53.3 

30.4 

MAX 

795 

292 

462 

71 

43 

MIN 

127 

57 

67 

34 

23 

ac-et 

19,350  6 

,220 

11,560  3 

,280 

1,690 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

155,118 

.19  MEAN 

425 

MAX  1,980 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

65,015 

.83  MEAN 

178 

MAX  845 

WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMRER  1975 


MAR 

ft  PR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

27 

5.6 

0 

55 

168 

421 

20 

1.7 

0 

68 

328 

383 

21 

.80 

0 

85 

4?7 

336 

20 

.32 

0 

96 

511 

299 

30 

.18 

0 

87 

476 

285 

25 

0 

0 

74 

428 

254 

17 

0 

0 

73 

367 

250 

17 

.20 

0 

64 

311 

252 

19 

n 

0 

61 

269 

257 

25 

0 

0 

63 

227 

243 

15 

0 

0 

62 

197 

288 

14 

.81 

0 

49 

225 

272 

15 

.75 

0 

41 

345 

270 

18 

.39 

0 

37 

396 

305 

18 

.45 

0 

38 

344 

478 

14 

0 

0 

40 

304 

719 

12 

0 

0 

46 

353 

736 

16 

0 

0 

52 

440 

645 

12 

0 

0 

74 

509 

632 

7.4 

0 

0 

96 

476 

741 

6.4 

0 

0 

124 

438 

777 

5.9 

0 

0 

160 

376 

728 

5.3 

.28 

0 

172 

373 

617 

8.0 

0 

0 

179 

372 

524 

8.4 

0 

0 

168 

349 

459 

4.8 

0 

0 

158 

344 

410 

4.2 

0 

0 

137 

422 

384 

3.5 

0 

.55 

126 

435 

340 

6.7 

0 

4.6 

110 

384 

317 

4.6 

0 

14 

102 

386 

358 

5.0 

39 

4)6 

353 

425.2 

11.46 

58.15 

2,697 

11,396 

13,333 

13.7 

.38 

1.88 

89.9 

368 

430 

30 

5.6 

39 

179 

51  1 

777 

3.5 

0 

0 

37 

166 

2  4  3 

843 

23 

115 

5,350 

22,600 

26,450 

MIN 

10  AC 

-ET 

307,700 

MIN  0 

AC 

-FT 

129,000 

SEP 

346 
407 
437 
4  23 
374 

3M 

413 

337 

3)9 

419 

352 

345 

352 

361 

534 

610 

629 

601 

727 

674 

654 
694 
6  38 
618 
57  0 

879 
6  25 
836 

848 

796 


18,866 

529 

848 

319 

31,470 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291300  Golden  Gate  Canal  at  Naples,  Fla. 


GAGE  HEIGHT,  IN  FEET.  1-ATFR  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

3.61 

2.84 

3.37 

2.51 

2.31 

2.21 

1.94 

1 .04 

2.68 

2.99 

3.71 

3.72 

2 

3.50 

2.83 

3.21 

2.52 

2.30 

2.15 

1.76 

1.01 

2.74 

3.30 

3.64 

3.82 

3 

3.45 

2.81 

3.17 

2.52 

2.29 

2.15 

1  .64 

1.00 

2.80 

3.48 

3.57 

3.87 

4 

3.39 

2.79 

3.11 

2.54 

2.32 

2.14 

1.51 

.99 

2.82 

3.62 

3.51 

3.86 

5 

3.38 

2.76 

3.09 

2.52 

2.35 

2.21 

1.46 

.97 

2.79 

3.58 

3.48 

3.78 

6 

3.36 

2.74 

3.08 

2.48 

2.30 

2.17 

1.41 

.«7 

2.75 

3.51 

3.44 

3.75 

7 

3.33 

2.72 

3.00 

2.47 

2.28 

2.11 

1.39 

.95 

2.75 

3.4? 

3.43 

3.85 

e 

3.32 

2.68 

2.95 

2.47 

2.26 

2.1  1 

1  .46 

.94 

2.71 

3.33 

3.44 

3.74 

9 

3.29 

2.68 

2.93 

2.49 

2.25 

2.14 

1 .36 

2.70 

3.26 

3.45 

3.70 

10 

3.26 

2.68 

2.9] 

2.46 

2.28 

2.19 

1.33 

.93 

2.70 

3.20 

3.44 

3.88 

11 

3.21 

2.69 

2.88 

2.46 

2.26 

2.10 

1.40 

.92 

2.70 

3.16 

3.52 

3.77 

12 

3.16 

2.71 

2.86 

2.46 

2.25 

2.09 

1.64 

.92 

2.63 

3.22 

3.50 

3.77 

13 

3.15 

2.64 

2.84 

2.52 

2.24 

2.10 

1  .62 

.91 

2.58 

3.44 

3.49 

3.78 

14 

3.16 

2.63 

2.88 

2.42 

2.23 

2.14 

1  .51 

.91 

2.56 

3.54 

3.56 

3.80 

15 

3.14 

2.62 

2.86 

2.44 

2.26 

2.14 

1.54 

.92 

2.57 

3.46 

3.86 

4.09 

16 

3.14 

2.6) 

2.92 

2.42 

2.25 

2.10 

1.31 

.92 

2.58 

3.40 

4.23 

4.20 

17 

3.13 

2.65 

2.90 

2.43 

2.22 

2.08 

1.26 

.91 

2.61 

3.49 

4.26 

4.24 

18 

3.06 

2.95 

2.80 

2.42 

2.21 

2.13 

1.23 

.90 

2.64 

3.65 

4.13 

4.20 

19 

3.02 

2.79 

2.76 

2.43 

2.24 

2.08 

1.19 

.91 

2.73 

3.77 

4.12 

4.40 

20 

3.0  0 

2.76 

2.73 

2.46 

2.25 

2.01 

1.19 

.91 

2.80 

3.73 

4.28 

4.32 

21 

3.02 

2.71 

2.79 

2.44 

2.24 

1.98 

1.16 

.90 

2.86 

3.68 

4.34 

4.30 

22 

2.98 

2.66 

2.83 

2.40 

2.22 

1.96 

1.41 

.89 

2.94 

3.58 

4.27 

4.36 

23 

2.94 

2.64 

2.76 

2.38 

2.23 

1.96 

1.50 

.90 

2.95 

3.58 

4.10 

4.29 

24 

2.94 

2.62 

2.68 

2.37 

2.25 

2.03 

1.42 

.96 

2.97 

3.59 

3.97 

4.26 

25 

2.92 

2.63 

2.64 

2.38 

2.24 

2.02 

1.23 

1.25 

2.94 

3.55 

3.87 

4.17 

26 

2.90 

2.66 

2.61 

2.37 

2.22 

1.93 

1.17 

1.40 

2.93 

3.55 

3.80 

4.17 

27 

2.89 

2.97 

2.57 

2.36 

2.21 

1.91 

1.15 

1.55 

2.90 

3.68 

3.76 

4.23 

28 

2.89 

2.96 

2.56 

2.37 

2.19 

1  .87 

1.34 

1.85 

2.89 

3.71 

3.69 

4.53 

29 

2.89 

2.84 

2.55 

2.36 

1  .98 

1.26 

2.17 

2.86 

3.63 

3.65 

4.52 

30 

2.86 

3.07 

2.56 

2.33 

- 

— 

1.92 

1.13 

2.37 

2.85 

3.64 

3.73 

4.44 

31 

MEAN 

3.13 

2.74 

2.85 

2.44 

2.26 

2.07 

1.40 

1.15 

2.76 

3.50 

3.77 

4.06 

MAX 

3.61 

3.07 

3.37 

2.54 

2.35 

2.21 

1.94 

2.60 

2.97 

3.77 

4.34 

4.53 

MIN 

2.86 

2.61 

2.55 

2.30 

2.19 

1.87 

1.13 

.89 

2.56 

2.99 

3.43 

3.70 

CAL  YR 

1974  MEAN 

3.04 

MAX  5.63 

MIN  1 

.21 

WTR  YR 

1975  MEAN 

2.68 

MAX  4.53 

MTN 

.89 

SOUTHERN  FLORIDA 
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BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291393  Cocohatchee  River  Canal  near  Naples  Park,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°16'21",  long  81°45'53",  in  SW  quarter  sec. 24,  T.48  S.,  R.25  E. ,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090204,  near 
center  span  on  downstream  side  of  Willoughby  Acres  bridge,  2.3  mi  (3.7  km)  east  of  intersection  of  U.  S.  Highway  41  and  State 
Highway  846  at  Naples  Park. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1968  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Collier  County  bench  mark). 

AVERAGE  DISCHARGE.  —  7  years,  33.3  cfs  (0.943  cu  m/s),  24,110  acre-ft/yr  (29.7  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  discharge,  96  cfs  (2.72  cu  m/s)  Sept.  22,  gage  height,  6.53  ft  (1.990  m) ;  minimum  discharge,  0.84 
cfs  (0.02  cu  m/s)  Apr.  29  to  May  3;  minimum  gage  height,  2.73  ft  (0.832  m)  Apr.  5-11. 

Period  of  record:  Maximum  discharge,  542  cfs  (15.3  cu  m/s)  Aug.  31,  1973,  gage  height,  9.19  ft  (2.801  m) ;  no  flow  for  many  days 
in  1971,  1974;  minimum  gage  height,  2.01  ft  (0.613  m)  Mar.  9,  1969. 

REMARKS. — Records  fair. 


DISCHARGE* 

IN  CUBIC  FEET 

PER  SECOND 

.  WATER 

YEAR  OCTOBFR  1974 

TO  SEPTEMBER  1°75 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JHL 

AUG 

SFP 

1 

57 

3.9 

4.1 

1.7 

1.3 

.94 

1.3 

.86 

3.9 

4.6 

41 

40 

2 

49 

3.9 

4.2 

1.7 

1.3 

1.0 

1.3 

.84 

5.0 

5.5 

36 

6? 

3 

48 

3.8 

4.2 

1.7 

1.2 

1.1 

1 . 1 

.86 

5.6 

6.2 

31 

55 

4 

46 

3.6 

4.2 

1.6 

1.2 

1  .  1 

.99 

.87 

5.3 

6*6 

28 

SP 

5 

42 

3.5 

3.7 

1.6 

1.2 

1.2 

.96 

.89 

4.7 

6.5 

29 

43 

6 

39 

3.5 

2.6 

1.6 

1  .  1 

1.3 

.  95 

.91 

4.6 

6.2 

28 

39 

7 

37 

3.4 

2.4 

1.6 

1.1 

1.2 

.95 

.91 

4.7 

5.5 

32 

36 

8 

35 

3.3 

2.4 

1  .6 

1.1 

1.2 

.95 

.92 

4.7 

5.7 

33 

35 

9 

32 

3.2 

2.2 

1.6 

1  .  1 

1.2 

.93 

.92 

4.4 

5.5 

44 

3« 

10 

28 

3.2 

2.1 

1  .5 

1.1 

1.3 

.92 

1.1 

4.2 

5.6 

41 

47 

11 

26 

3.0 

2.1 

1.5 

1  .  1 

1.2 

1.0 

1.0 

4.1 

6.4 

47 

42 

12 

24 

3.0 

2.1 

1  .5 

1.1 

1.2 

1.0 

1.0 

4.1 

8.2 

44 

4ft 

13 

20 

3.0 

2.1 

1.5 

1.1 

1.2 

.99 

1.0 

4.0 

13 

50 

55 

14 

18 

2.9 

1  .9 

1.5 

1.0 

1.2 

.96 

1  .  1 

4.1 

13 

52 

52 

15 

16 

2.8 

1.8 

1  .5 

.97 

1.3 

.93 

1.1 

4.1 

12 

58 

73 

16 

15 

2.8 

1  .9 

1.5 

.95 

1.3 

.9? 

1  .  1 

4.5 

14 

75 

58 

17 

13 

2.7 

2.0 

1  .5 

.95 

1.3 

.92 

1.1 

4.6 

21 

6  7 

*0 

18 

8.8 

2.7 

2.0 

1  .4 

.92 

1.2 

.92 

1.1 

4.7 

25 

60 

49 

19 

8.6 

2.7 

1.9 

1.4 

.93 

1  .2 

.89 

1.1 

4.6 

25 

56 

7  6 

20 

8.3 

2.7 

1.9 

1.4 

.95 

1.3 

.90 

1.2 

4.6 

21 

63 

«0 

21 

7.8 

2.6 

1  .9 

1.4 

.93 

1.3 

.92 

1.2 

4.6 

21 

72 

PP 

22 

6.9 

2.5 

1.8 

1.4 

.93 

1.3 

.90 

1.2 

4.4 

20 

66 

91 

23 

5.6 

2.4 

1  .8 

1.4 

.93 

1.3 

.87 

1.1 

4.5 

19 

56 

P6 

24 

5.3 

2.4 

1  .8 

1.4 

.97 

1.3 

.87 

1.3 

4.4 

19 

49 

7  ft 

25 

4.8 

2.4 

1.8 

1.4 

.93 

1.3 

1.4 

4.5 

19 

42 

70 

26 

4.6 

2.3 

1.8 

1.4 

.92 

1.3 

.87 

1.6 

4.4 

19 

39 

64 

27 

4.4 

2.3 

1.7 

1.3 

.88 

1.3 

.87 

3.3 

4.3 

23 

3ft 

SR 

28 

4.4 

2.5 

1.7 

1.3 

.85 

1.3 

.  8  A 

4.0 

4.3 

24 

36 

52 

29 

4.4 

2.6 

1.7 

1.3 

1.3 

.85 

3.9 

4.3 

23 

36 

4  Q 

30 

4.2 

3.0 

1.7 

1.3 

1.3 

.86 

4.1 

4.2 

?4 

37 

50 

4? 

50 

3 1 

4.0 

1  •  7 

1.3 

1  •  -J 

TOTAL 

627.1 

88.6 

71.2 

45.8 

29.01 

38.24 

2A.55 

46.98 

134.4 

464.9 

1.441 

1.703 

mean 

20.2 

2.95 

2.30 

1  .48 

1.04 

1.23 

.95 

1.52 

4.48 

15.0 

46.5 

56  #  P 

MAX 

57 

3.9 

4.2 

1.7 

1.3 

1.3 

1.3 

4.1 

5.6 

97 

75 

91 

MIN 

4.0 

2.3 

1.7 

1.3 

.85 

.94 

.85 

.84 

3.9 

4.6 

28 

3^ 

AC-FT 

1*240 

176 

141 

91 

58 

76 

57 

93 

267 

922 

2 . 860 

3.380 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

16.831.36 

MEAN 

46.1 

MAX  409 

M  I  N  0 

AC-FT 

33.390 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

4.718.78 

MEAN 

12.9 

MAX  91 

MTN  .84 

AC-FT 

9.360 

DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MFAI 

MAX 

MIN 

CAL 

WTR 


SOUTHERN  FLORIDA 


BIG  CYPRESS  SWAMP  AND  SOUTHWESTERN  COASTAL  AREA 
02291393  Cocohatchee  River  Canal  near  Naples  Park,  Fla. 

GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

may 

JUN 

JtlL 

AUG 

SFP 

5.13 

3.41 

3.54 

2.98 

2.95 

2.92 

2.86 

2.77 

3.67 

3.73 

5.60 

5.45 

4.85 

3.40 

3.56 

2.98 

2.95 

2.92 

2.88 

2.78 

3.89 

3.91 

5.44 

5.80 

4.94 

3.39 

3.56 

2.98 

2.95 

2.91 

2.79 

2.78 

4.01 

4.04 

5.25 

5.86 

4.87 

3.37 

3.55 

2.98 

2.94 

2.90 

2.75 

2.79 

3.94 

4.)4 

5.15 

5.78 

4.80 

3.35 

3.46 

2.98 

2.93 

2.90 

2.74 

2.80 

3.81 

4.11 

5.20 

5.54 

4.77 

3.33 

3.24 

2.98 

2.93 

2.90 

2.74 

2.81 

3.81 

4.04 

5.15 

5.39 

4.75 

3.32 

3.20 

2.98 

2.93 

2.90 

2.74 

2.81 

3.82 

3.98 

5.27 

5.29 

4.74 

3.31 

3.18 

2.97 

2.93 

2.89 

2.74 

2.82 

3.81 

3.93 

5.31 

5.24 

4.70 

3.30 

3.13 

2.97 

2.92 

2.89 

2.74 

2.82 

3.74 

3.01 

5.69 

5.33 

4.62 

3.29 

3.08 

2.96 

2.93 

2.89 

2.74 

2.86 

3.71 

3.89 

5.59 

5.60 

4.59 

3.26 

3.07 

2.96 

2.94 

2.89 

2.77 

2.84 

3.68 

3.99 

5.7« 

5.45 

4.54 

3.26 

3.08 

2.96 

2.93 

2.88 

2.80 

2.85 

3.68 

4.30 

5.67 

5.61 

4.39 

3.25 

3.08 

2.96 

2.92 

2.88 

2.77 

2.86 

3.66 

4  *65 

5.8? 

5.80 

4.33 

3.24 

3.00 

2.96 

2.91 

2.89 

2.76 

2.87 

3.68 

4.64 

5.90 

5.69 

4.26 

3.23 

2.99 

2.96 

2.90 

2.88 

P.76 

2.88 

3.67 

4.44 

6.04 

6.  19 

4.27 

3.22 

3.01 

2.96 

2.90 

2.88 

2.76 

2.88 

3.75 

4.64 

6.41 

5.83 

4.16 

3.21 

3.06 

2.96 

2.90 

2.88 

2.76 

2.88 

3.76 

5.03 

6.26 

5.64 

3.91 

3.21 

3.06 

2.96 

2.90 

2.87 

2.76 

2.87 

3.80 

5.16 

6.09 

5.60 

3.94 

3.21 

3.04 

2.96 

2.90 

2.88 

2.76 

2.87 

3.78 

5.11 

6.00 

6.21 

3.95 

3.21 

3.02 

2.96 

2.91 

2.87 

2.76 

2.88 

3.78 

4.92 

6.15 

6.27 

3.93 

3.20 

3.02 

2.96 

2.91 

2.88 

2.77 

2.88 

3.75 

4.83 

6.35 

6.35 

3.81 

3.18 

3.02 

2.96 

2.91 

2.88 

2.77 

2.87 

3.72 

4.75 

6.21 

6.46 

3.62 

3.16 

3.01 

2.96 

2.92 

2.88 

2.76 

2.87 

3.74 

4.68 

5.97 

6.36 

3.60 

3.15 

3.01 

2.96 

2.94 

2.88 

2.76 

2.91 

3.72 

4.71 

5.78 

6.22 

3.56 

3.14 

3.02 

2.96 

2.93 

2.88 

2.76 

2.98 

3.73 

4.71 

5.59 

6.08 

3.53 

3.13 

3.01 

2.96 

2.93 

2.87 

2.77 

3.05 

3.71 

4.73 

5.46 

5.94 

3.51 

3.14 

2.99 

2.96 

2.92 

2.87 

2.77 

3.57 

3.69 

4.94 

5.41 

5.78 

3.50 

3.18 

2.99 

2.96 

2.91 

2.86 

2.77 

3.71 

3.68 

4.98 

5.37 

5.62 

3.49 

3.22 

2.99 

2.96 

— 

— 

2.86 

2.77 

3.69 

3.67 

4.00 

5.36 

5.56 

3.46 

3.30 

2.98 

2.98 

2.96 

2.96 

— 

2.86 

2.77 

3.72 

3.69 

3.65 

4.97 

5.47 

5.75 

5.58 

J  •  H  J 

j  •  r>  J 

4.19 

3.25 

3.13 

2.97 

2.92 

2.88 

2.77 

2.99 

3.75 

4.53 

5.70 

5.78 

5.13 

3.41 

3.56 

2.98 

2.95 

2.92 

2.86 

3.72 

4.01 

5.47 

6.41 

6.46 

3.43 

3.13 

2.98 

2.96 

2.90 

2.86 

2.74 

2.77 

3.65 

3.73 

5.15 

5.24 

1974  MEAN 

4.06 

MAX  8.76 

MIN  2 

.67 

1975  MEAN 

3.74 

MAX  6.46 

MTN  2 

.74 
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CALOO  SAHATCIIF.E  RIVER 

02292000  Caloosahatchee  Canal  at  Moore  Haven,  Fla. 

LOCATION. —Lat  26#50'30",  long  81°05'20",  in  sec. 12,  T.42  S.,  R.32  E.,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090205,  in  control  house 
of  control  structure  77  at  Lake  Okeechobee  outlet  and  15  mi  (24  km)_  upstream  from  lock  2. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — May  to  September  1913  (discharge  measurements  only).  October  1938  to  current  year.  Monthly  discharge  only  for  some 
periods,  published  in  WSP  1304.  Prior  to  October  1938,  published  as  Threemile  Canal  near  Ritta. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to  Jan.  17,  1952,  at  site  0.5 
mi  (0.8  km)  downstream,  at  datum  1.44  ft  (0.439  m)  lower.  Jan.  17,  1952,  to  Sept.  30,  1966,  at  site  0.5  mi  (0.8  km)  downstream  at 
present  datum.  October  1938  to  September  1966,  auxiliary  water  stage  recorder  0.25  mi  (0.41  km)  upstream  from  Lake  Hicpochee  and 
3.0  mi  (4.8  km)  downstream. 

AVERAGE  DISCHARGE. — 37  years,  1,003  cfs  (28.40  cu  m/s),  726,100  acre-ft/yr  (895  cu  hm/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  844  cfs  (23.9  cu  ra/s)  Apr.  12;  maximum  gage  height,  16.25  ft  (4.953  m)  Oct.  4; 
lock  closed  and  flow  consists  of  leakage  and  lockage  estimated  as  5.0  cfs  (0.142  cu  m/s)  for  many  days;  minimum  gage  height, 

11.30  ft  (3.444  m)  May  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  8,290  cfs  (235  cu  m/s)  Apr.  10,  11,  1970;  maximum  gage  height,  17.00  ft  (5.182  m) 

Oct.  31,  1969;  maximum  daily  reverse  flow,  2,010  cfs  (56.9  cu  m/s)  June  26,  1974;  lock  closed  and  flow  consists  of  leakage  and  lock¬ 
age  estimated  as  5.0  cfs  (0.142  cu  m/s)  during  several  periods  in  each  year;  minimum  gage  height,  5.8  ft  (1.77  m)  present  datum, 
estimated  Aug.  8,  1940. 

REMARKS. — Flow  regulated  by  operation  of  control  structure  77  at  Lake  Okeechobee. 

COOPERATION. — Gate-opening  record  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


DISCHARGE*  IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUB 

SEP 

I 

5.0 

194 

5.0 

5.0 

244 

292 

530 

461 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

2 

5.0 

190 

5.0 

185 

123 

447 

536 

412 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

3 

5.0 

191 

5.0 

260 

5.0 

571 

465 

406 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

4 

5.0 

190 

5.0 

161 

5.0 

561 

532 

417 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5 

5.0 

218 

5.0 

5.0 

171 

549 

518 

593 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

6 

5.0 

288 

5.0 

5.0 

246 

511 

510 

715 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

7 

5.0 

280 

5.0 

5.0 

241 

488 

515 

646 

177 

5.0 

5.0 

5.0 

6 

5.0 

277 

5.0 

5.0 

246 

425 

552 

597 

58 

5.0 

5.0 

5.0 

9 

5.0 

179 

5.0 

181 

136 

419 

585 

562 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

10 

5.0 

5.0 

5.0 

262 

237 

416 

658 

514 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

11 

5.0 

32 

184 

257 

192 

416 

608 

585 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

12 

5.0 

185 

260 

187 

5.0 

415 

844 

578 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

13 

5.0 

318 

252 

5.0 

5.0 

322 

792 

534 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

14 

5.0 

462 

190 

5.0 

110 

270 

527 

490 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

15 

5.0 

447 

5.0 

134 

165 

298 

212 

442 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

16 

5.0 

333 

5.0 

259 

160 

346 

249 

173 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

17 

5.0 

262 

5.0 

262 

157 

504 

250 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

18 

5.0 

223 

5.0 

256 

154 

707 

245 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

19 

5.0 

85 

5.0 

252 

155 

605 

247 

78 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

20 

5.0 

5.4 

5.0 

153 

158 

658 

261 

434 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

21 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

165 

664 

306 

404 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

22 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

168 

633 

478 

405 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

23 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

161 

640 

616 

438 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

24 

5.0 

116 

5.0 

5.0 

154 

603 

748 

470 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

25 

5.0 

266 

5.0 

5.0 

92 

594 

78R 

476 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

26 

5.0 

269 

5.0 

5.0 

102 

666 

787 

616 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

27 

5.0 

108 

5.0 

173 

158 

657 

682 

677 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

28 

5.0 

5.0 

5.0 

248 

192 

633 

469 

568 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

29 

84 

5.0 

5.0 

241 

601 

468 

180 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

30 

5.0 

5.0 

5.0 

237 

524 

471 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

31 

98  - 

c,  _  n 

237 

522 

b  •  u 

TOTAL 

327.0  5. 

153.4  1 

,021.0  4, 

010.0 

4,107.0  15 

,957 

15,449 

12,891.0 

375.0 

155.0 

155.0 

150.0 

MEAN 

10.5 

172 

32.9 

129 

147 

515 

515 

416 

12.5 

5.00 

5.00 

5.00 

MAX 

98 

462 

260 

262 

246 

707 

844 

715 

177 

5.0 

5.0 

5.0 

MIN 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

270 

212 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

AC-FT 

649  10.220 

2,030 

7,950 

8,150  31 

.650 

30,640 

25,570 

744 

307 

307 

298 

CAL  YR 

1974  TOTAL 

369,211 

.40  MEAN 

1,012 

MAX  7,580 

MIN 

-2,010 

AC-FT  732 

.300 

WTR  YR 

1975  TOTAL 

59,750 

.40  MEAN 

164 

MAX  844 

MIN 

5 

AC-FT  116, 

500 

300 
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CALOOSAHATCHEE  RIVER 

02292480  Caloosahatchee  Canal  at  Ortona  Lock  near  La  Belle,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°47'22",  long  81°18'11",  in  SW  quarter  sec. 26,  T.42  S. ,  R.30  E. ,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090205,  near 
right  bank,  500  ft  (152  m)  upstream  from  Ortona  Lock,  1.4  mi  (2.3  km)  downstream  from  Long  Hammock  Creek,  and  9.0  mi  (14.5  km) 
east  of  La  Belle. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — October  1948  to  September  1950  (discharge  measurements  and  gage  heights  only),  July  1971  to  current  year. 


GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  3,000  cfs  (85.0  cu  m/s)  Sept.  18;  maximum  gage  height,  12.00  ft  (3.658)  Dec.  27; 
minimum  daily  discharge,  1.9  cfs  (0.538  cu  m/s)  Aug.  26;  minimum  gage  height,  9.98  ft  (3.042  m)  Jan.  1. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  9,720  cfs  (275  cu  m/s)  Aug.  8,  1974;  maximum  gage  height,  12.80  ft  (3.901  m)  June  26, 
1974;  no  flow  for  a  few  days  in  some  years;  minimum  gage  height,  9.59  ft  (2.923  m)  Aug.  24,  1974. 

REMARKS. — Flow  regulated  by  operation  of  control  structures  77  and  78. 

COOPERATION. — Gate  opening  record  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


DISCHARGE,  IN  CUHlC  FEET 

REP  SECOND. 

WATER  YEAP  OCTOBER 

1974  TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APP 

MAY 

JUN 

Jt'L 

AUG 

SEP 

1 

481 

14 

157 

15 

146 

269 

267 

255 

1 ,050 

579 

409 

156 

2 

243 

5R 

1  18 

12 

71 

478 

259 

283 

1,240 

794 

416 

231 

3 

246 

154 

116 

8.0 

13 

472 

250 

402 

1 .550 

794 

411 

1.380 

4 

241 

156 

120 

13 

15 

355 

252 

394 

1,530 

800 

4  17 

1.360 

5 

72 

157 

132 

13 

14 

348 

26  4 

396 

1 ,260 

799 

232 

814 

6 

24 

92 

154 

6.0 

12 

286 

254 

394 

1  .  150 

588 

234 

810 

7 

3.6 

8.8 

154 

11 

10 

321 

346 

394 

459 

580 

232 

789 

8 

79 

8.1 

151 

14 

14 

327 

396 

394 

402 

274 

233 

211 

9 

182 

9.3 

53 

6.0 

16 

318 

396 

391 

393 

63 

229 

212 

10 

182 

11 

4.2 

9.0 

58 

273 

39] 

395 

396 

232 

226 

208 

11 

186 

85 

5.2 

17 

76 

240 

393 

394 

396 

214 

216 

208 

12 

67 

121 

8.2 

14 

18 

237 

393 

382 

397 

225 

77 

201 

13 

8.0 

122 

103 

4.0 

16 

239 

301 

2B0 

392 

593 

6.3 

1  83 

14 

12 

123 

84 

2.0 

18 

234 

250 

251 

222 

588 

14 

6.3 

15 

5.3 

122 

10 

8.0 

16 

245 

251 

249 

224 

576 

14 

193 

16 

6.0 

130 

12 

69 

23 

250 

256 

250 

225 

579 

12 

450 

17 

7.6 

128 

6.4 

154 

11 

244 

254 

253 

402 

581 

10 

2.070 

18 

5.1 

1  22 

8.4 

154 

27 

252 

254 

399 

588 

8.7 

3.000 

19 

14 

120 

10 

53 

120 

246 

253 

255 

402 

5*9 

11 

2.630 

20 

13 

41 

3.7 

12 

1  74 

255 

256 

248 

403 

805 

9.9 

2.080 

21 

7.9 

6.4 

2.8 

15 

203 

256 

253 

254 

406 

1 .020 

12 

1.030 

22 

9.2 

19 

119 

9.0 

194 

264 

262 

340 

407 

1  ,0MO 

9.3 

1 .360 

23 

8.2 

7.8 

177 

14 

198 

258 

360 

397 

403 

1.010 

13 

1 .320 

24 

11 

10 

177 

15 

85 

255 

417 

410 

400 

796 

18 

1  .  040 

25 

11 

11 

154 

18 

15 

257 

603 

404 

402 

404 

7.5 

70  8 

26 

13 

11 

109 

9.0 

87 

253 

604 

405 

790 

225 

1.9 

1 .360 

27 

13 

3.6 

117 

16 

272 

251 

419 

389 

795 

973 

5.7 

1  .  060 

28 

15 

12 

67 

14 

156 

256 

412 

374 

793 

955 

15 

630 

29 

6.4 

15 

14 

13 

258 

320 

273 

410 

804 

8.3 

1  .520 

30 

16 

65 

13 

105 

257 

267 

820 

411 

8  n  7 

16 

1 .800 

31 

7.1 

1  2 

1^4 

r\  i— 

TOTAL 

2.195.4  1, 

942.0  2 

,371.9 

976.0 

2,078  8 

.710  9 

,838 

11, 

850 

18,109 

19,730 

22 

3,^46. 6 

29.800.3 

MEAN 

70.8 

64.7 

76.5 

31.5 

74.2 

281 

328 

382 

604 

696 

114 

903 

MAX 

481 

157 

177 

154 

272 

478 

604 

1, 

300 

1  ,550 

1.090 

417 

3,000 

MIN 

3.6 

3.6 

2.8 

2.0 

10 

234 

24Q 

248 

222 

63 

1.9 

6.3 

AC-FT 

4,350 

3,850 

4,700 

1 ,940 

4,120  17 

,280  19 

.510 

23. 

500 

36,920 

39,130 

7,030 

59,110 

CAL  YB 

1974  TOTAL 

534,293 

.8  MEAN 

1 .464 

MAX  9.720 

MIN  1.9 

AC- 

FT  1  . 

060  , 

000 

WTP  YP 

1975  TOTAL 

111,147 

.2  MFAN 

305 

MAX  3,000 

MIN  1.9 

AC- 

PT 

220. 

500 
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CALOOSAHATCHEE  RIVER 

02292900  Caloosahatchee  River  at  S-79,  near  Olga,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°43'25",  long  81°41'55",  in  NW  quarter  sec. 23,  T.43  S.,  R.26  E. ,  Lee  County,  Hydrologic  Unit  03090205,  in  control 
house  at  southeast  end  of  lock  at  salinity  control  structure  79,  1  mi  (1.6  km)  upstream  from  Telegraph  Creek,  and  1.2  mi  (1.9  km) 
northeast  of  Olga. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — December  1964  to  March  1966  (gage  heights  only),  April  1966  to  current  year. 

GAGE. — Dual  water-stage  recorder,  gate  opening  recorder,  and  gate  opening  indicators.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by 
Corps  of  Engineers) . 

AVERAGE  DISCHARGE. — 9  years,  1,590  cfs  (45.03  cu  m/s),  1,151,000  acre-ft/yr  (1.42  cu  km/yr). 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  daily  discharge,  4,780  cfs  (135  cu  m/s)  Sept.  18;  maximum  gage  height,  3.91  ft  (1.192  m)  Jan.  1; 
flow  consists  of  leakage  and  lockage  estimated  as  10  cfs  (0.28  cu  m/s)  for  many  days  during  year;  minimum  gage  height,  2.68  ft 
(0.817  m)  Apr.  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  discharge,  21,400  cfs  (606  cu  m/s)  Mar.  27,  1970;  maximum  gage  height,  5.00  ft  (1.524  m)  June 
19,  1972;  flow  consists  of  leakage  and  lockage  estimated  as  10  cfs  (0.28  cu  m/s)  for  many  days  each  year;  minimum  gage  height,  1.18 
ft  (0.360  m)  Sept.  22,  1966. 

REMARKS. — Records  good.  Flow  regulated  by  operation  of  salinity-control  structure  79.  Discharge  computed  from  relations  between 
discharge,  head,  and  gate  openings. 

COOPERATION. — Records  of  gate  and  lock  operation  furnished  by  Corps  of  Engineers. 


DISCHARGE.  IN  CUBIC  FEET  PFR  SECONO.  WATER  YEAR  OCTOBFR  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 

MEAN 

MAX 

MIN 


OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

2160 

10 

342 

10 

10 

286 

1430 

10 

514 

71 

10 

270 

1030 

10 

525 

143 

in 

231 

364 

10 

327 

33 

10 

127 

806 

10 

324 

247 

10 

117 

102 

10 

321 

10 

10 

611 

611 

10 

287 

10 

10 

435 

362 

10 

291 

10 

10 

413 

250 

10 

104 

10 

10 

456 

376 

10 

265 

10 

10 

351 

379 

1  0 

77 

10 

10 

219 

110 

10 

10 

10 

10 

165 

75 

10 

10 

10 

10 

127 

250 

10 

10 

10 

10 

117 

10 

10 

10 

10 

10 

142 

10 

10 

163 

10 

10 

138 

159 

10 

92 

10 

10 

134 

10 

10 

240 

10 

10 

126 

196 

10 

174 

10 

10 

117 

165 

10 

85 

1  0 

10 

140 

10 

10 

157 

10 

10 

138 

10 

10 

344 

10 

10 

130 

10 

10 

340 

10 

10 

128 

239 

10 

326 

10 

10 

122 

78 

10 

316 

10 

10 

124 

10 

10 

315 

10 

10 

145 

58 

10 

321 

10 

10 

162 

281 

448 

254 

10 

10 

153 

70 

335 

10 

10 

— 

140 

10 

857 

10 

10 

— 

130 

10 

— 

10 

10 

— 

143 

9641 

1910 

6574 

764 

260 

6237 

311 

63.6 

212 

24.6 

10.0 

201 

2160 

857 

525 

247 

10 

611 

10 

1  0 

10 

10 

10 

117 

19120 

3790 

13040 

1520 

555 

12370 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

140 

137 

1250 

1400 

1330 

475 

136 

136 

1780 

1  850 

1290 

1050 

125 

137 

2060 

2020 

1140 

2390 

15? 

137 

1750 

2370 

788 

2660 

155 

143 

1090 

1870 

865 

1530 

147 

143 

1190 

1670 

859 

1450 

137 

137 

725 

1680 

597 

1360 

129 

137 

427 

1050 

637 

241 

129 

135 

297 

612 

923 

674 

134 

135 

200 

936 

521 

48? 

133 

137 

225 

885 

505 

275 

154 

137 

328 

1220 

334 

265 

174 

140 

351 

1710 

255 

259 

166 

135 

10 

1  380 

258 

270 

605 

121 

10 

1260 

247 

1950 

423 

125 

59 

1410 

249 

1820 

32? 

135 

480 

1200 

258 

3160 

180 

219 

481 

1190 

386 

4780 

124 

225 

209 

2310 

523 

4210 

124 

??5 

405 

?3«0 

489 

3410 

156 

211 

651 

2340 

728 

2930 

159 

210 

1520 

2550 

1500 

2190 

157 

199 

886 

2280 

1070 

1830 

14? 

189 

1670 

1040 

1350 

2220 

136 

1«5 

922 

998 

922 

2240 

145 

193 

1370 

1360 

933 

2400 

148 

194 

1730 

2960 

903 

248.0 

135 

197 

1350 

3250 

555 

1630 

134 

890 

1260 

3070 

506 

3260 

137 

2320 

971 

2420 

477 

3620 

— 

2100 

— 

1460 

460 

— 

5238 

9864 

25657 

54101 

21855 

5  7511 

174 

318 

855 

1745 

705 

1917 

605 

2320 

2060 

3250 

1500 

4780 

124 

121 

10 

612 

247 

241 

10390 

19570 

50890 

107300 

43350 

114100 

CAL  YR  1974  TOTAL  802546  MEAN  2198  MAX  15100  «IN  10 

WTR  YR  1975  TOTAL  19963?  “FAN  546  MAX  478 A  MIN  10 


6  C-FT  1592000 
AC-FT  396000 
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02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°39'05",  long  81°51'24",  in  NE  quarter  sec.  13,  T.44  S.,  R.24  E.,  Lee  County,  Hydrologic  Unit  03090205,  at  bridge 
on  State  Highway  80,  0.8  mi  (1.3  km)  northeast  of  the  post  office,  0.7  mi  (1.1  km)  southwest  of  State  Highway  41  in  Fort  Myers. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1944  to  April  1955  (discontinued), 

GAGE. — Water  stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Maximum  and  minimum  gage  heights  for  the  water  years  1944  to  1955  are  contained  in  the  following  table: 

Maximum  Mimimum 

Water  Gage  Height  Gage  Height 


Year 

Date 

Feet 

Metres 

Date 

Feet 

Metres 

+1944 

June  0 

1.64 

0.500 

Mar. 

9 

-1.62 

-0.494 

1945 

Oct.  19 

4.32 

1.317 

Oct. 

18 

-1.75 

-0.533 

1946 

Oct.  23 

2.18 

0.664 

Dec. 

17 

-1.49 

-0.454 

1947 

Sept.  23 

4.38 

1.335 

Sept , 

.  18 

-1.29 

-0.393 

1948 

Sept.  28 

2.83 

0.863 

Sept , 

.  21, 

,22 

-1.24 

-0.378 

1949 

Aug.  27 

3.16 

0.963 

Mar. 

8 

-1.06 

-0.323 

1950 

Sept.  5 

3.16 

0.963 

Dec. 

24 

-1.33 

-0.405 

1951 

Oct.  21 

2.11 

0.643 

Feb. 

3 

-1.64 

-0.500 

1952 

Nov.  3 

2.64 

0.805 

Dec. 

28 

-1.35 

-0.411 

1953 

Sept.  27 

3.24 

0.988 

Apr. 

21, 

May  30 

-0.90 

-0.274 

1954 

Oct.  29 

3.39 

1.033 

Mar. 

16 

-1.10 

-0.335 

++1955 

Oct.  27 

2.01 

0.613 

Feb. 

13 

-1.41 

-0.430 

+Period  February  to  September. 
-H-Period  October  to  April. 


Period  of 

record:  Maximum  gage 

height,  4.38  ft  (1.335 

m)  Sept. 

23,  1947;  minimum,  -1 

.75 

ft  (0.533  m) 

Oct.  18, 

1944. 

REMARKS.— Gage 

records  water  levels 

and  tidal  fluctuations. 

The  stage  record  published  is 

the 

maximum  and 

minimum 

tide 

event  for 

each  calendar  day. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

FEBRUARY  TO 

SEPTEMBER 

1944 

day 

OCT 

MOV  DEC 

JAN  F  t  B 

MAK 

ApP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

Sfc’P 

1 

—  •  b2 

-1.00 

-.bl 

.02 

.14 

.17 

.29 

2 

-.60 

-.42 

-.lb 

.21 

.20 

.30 

.29 

3 

-.37 

-.08 

-.21 

.22 

•  lb 

.21 

.14 

4 

.03 

-.39 

-.Ob 

.09 

.09 

.23 

.2b 

5 

-  .  1  u 

-.71 

.17 

.  06 

•  0  8 

.20 

.29 

6 

-.21 

-.91 

.49 

.  06 

-.05 

.11 

.27 

7 

•  25 

-.82 

-.lb 

.30 

-.01 

.17 

•  34 

8 

-.96 

-.39 

-  •  b2 

.30 

.0b 

•  20 

.30 

9 

.06 

-1.62 

-.19 

-.60 

.43 

.13 

•  0b 

.36 

10 

-•  18 

-1  .b2 

•  0  0 

-.31 

.32 

.lb 

-.06 

•  26 

11 

-.03 

-1.37 

.01 

-.33 

.14 

.29 

-.0d 

.3b 

12 

-.48 

-.12 

.12 

-.50 

.16 

.23 

.21 

.27 

13 

-.02 

-.27 

.13 

-.63 

.31 

.14 

.29 

.37 

14 

.23 

-.73 

-.29 

-.36 

.13 

-•ul 

.12 

•  4  U 

lb 

-.12 

-.7b 

.02 

-.17 

•  24 

.09 

.20 

-.09 

16 

-,3V 

-.48 

•  1  8 

-.19 

.34 

.13 

.08 

-.14 

17 

-  •  b5 

.lb 

•  0  7 

.  1  1 

.2b 

.24 

.04 

-.16 

lb 

-.34 

.03 

-.19 

-.01 

.02 

.21 

.02 

•  lb 

IV 

-.bl 

-.lb 

-.lb 

-.02 

•  lb 

.14 

.37 

.11 

cO 

-.bb 

.b0 

.  06 

.01 

.  06 

.10 

.01 

.23 

21 

-.37 

-.07 

.12 

.07 

.12 

.20 

.01 

.2b 

22 

-.b0 

-.19 

•  04 

.09 

.20 

.19 

.07 

.19 

23 

-.22 

.10 

-.01 

.16 

-.02 

.lb 

-.01 

.27 

24 

-.lb 

•  50 

.32 

.21 

-.10 

.21 

.16 

.18 

2b 

-.16 

.41 

.19 

.00 

.23 

•  24 

.24 

-.43 

26 

-.09 

•  ud 

.07 

-.06 

.39 

.16 

.24 

-.bo 

27 

-.12 

.01 

.2  + 

-.09 

•  45 

.11 

-,0b 

.10 

26 

-.19 

•  0b 

.1  + 

-.33 

.02 

.10 

.00 

.b0 

2  V 

-.03 

.lb 

—  •  64 

-.29 

•  lb 

.13 

.11 

•  b9 

3U 

31 

.04 

-1.1b 

-.11 

.00 

.  06 

.06 

.20 

.55 

•  J  » 

Mt  AN 

-.29 

-.2u 

-.14 

.18 

.13 

.14 

.20 

MAX 

•  50 

.3c 

.49 

•  45 

.  **  V 

.37 

.59 

MIN 

-1.62 

-1.1b 

-  •  63 

-.10 

-•  ut> 

-.06 

-.50 
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iHTTXirr' 

GAGE  EEICET 

TVT  TTT'f'r 

,  i.  ^  -  -  , 

T.TA/TT7P  VT7AP 

hctoffr 

1 944  TO  SEPTEMBER  1945 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAH 

ARK 

may 

JUN 

JuL 

AU'l 

br  b 

1 

.45 

-.02 

-.67 

.02 

-1.16 

.10 

.06 

-.46 

-.14 

-.12 

-.01 

.16 

2 

.15 

-.07 

-1.06 

-1.24 

-1.07 

.20 

.3  7 

-.40 

•  ob 

-.12 

•  <?U 

.37 

3 

.14 

.04 

-1.37 

-.95 

-.91 

.35 

.27 

.10 

.02 

-.  10 

.47 

.61 

4 

•  2b 

.03 

-1.29 

-.06 

-.70 

.50 

.31 

-.10 

.10 

.37 

.16 

5 

.22 

.25 

-.67 

-.04 

-.62 

.60 

-.17 

-.3b 

-.0  6 

.1  7 

.10 

.  70 

6 

-.04 

-.08 

-.16 

-.50 

-.38 

.74 

-.37 

-.41 

-  •  i  0 

•  34 

.10 

.66 

7 

.07 

-.31 

.58 

.10 

-.62 

-.13 

-.56 

-.39 

-  •  02 

.  1  7 

.07 

•  6  0 

e 

.40 

-.03 

.10 

.  63 

-.39 

-.42 

-.91 

.08 

-•  0  2 

•  o  b 

.44 

.64 

9 

.39 

.43 

-.3b 

-.33 

-.93 

-.30 

-.33 

.  06 

-.20 

•  c  3 

•  3* 

•  4b 

10 

.24 

•  4b 

-.15 

-.77 

-.63 

-.25 

-.28 

.01 

.15 

•  3  1 

.  1  7 

.16 

11 

.16 

.02 

.05 

-.76 

-.50 

-.22 

-.11 

.13 

.16 

.18 

-.0  b 

•  4  / 

12 

.2/ 

-.25 

-.61 

-.73 

-.38 

-.34 

-.12 

•  U9 

.15 

.  1  7 

•  <?b 

•  bb 

13 

.15 

-.10 

-.35 

-.24 

-.04 

-.33 

-  •  lo 

.17 

.18 

.33 

.19 

.67 

14 

.05 

.09 

-  •  6b 

-.10 

-.19 

-.18 

-.17 

.32 

•  Ub 

•  ^3 

.21 

•  bb 

15 

-.10 

.32 

-.90 

-.05 

-.43 

-.04 

-.19 

•  09 

•  0  1 

.35 

•  bb 

-.74 

lb 

-.30 

.10 

-.  72 

-.08 

-.55 

-.23 

-.14 

.15 

-.10 

•  .10 

.35 

-•  b9 

17 

-1.10 

-.04 

-.79 

-.53 

-.40 

-.33 

.20 

.18 

-.16 

•  /^b 

.37 

.62 

16 

-1.75 

-.24 

-.53 

-.49 

-.42 

-.21 

.19 

.34 

-.12 

•  o3 

.44 

•  4S 

19 

-1.63 

-.15 

-.60 

-.14 

-.40 

-.23 

-.04 

- .  03 

.17 

.41 

•  3b 

20 

.97 

-.10 

-1.17 

-.15 

-.20 

-.10 

-  •  b  *4 

-.25 

-  •  Ob 

.21 

.  76 

21 

.19 

-•0b 

-  •  bti 

-.25 

.20 

.  1  1 

-.10 

-.41 

-.12 

•  b3 

.24 

.72 

22 

.17 

.05 

-.46 

-  •  34 

•  46 

-.bl 

•  u  ( 

-.11 

.00 

.<•0 

•  Oh 

.  71 

23 

-.25 

.09 

-.48 

-.25 

-.58 

-  •  64 

.14 

-.10 

.10 

.61 

.41 

•  jh 

24 

-.44 

.12 

-.45 

-.67 

-1.07 

-  .  36 

•  ?b 

-•0b 

1.50 

•  b^ 

1.09 

.21 

25 

-.37 

.29 

-.32 

-.63 

-.98 

-.03 

.30 

-.32 

.3o 

.39 

•  b4 

.  Ort 

26 

-.13 

.15 

-.30 

-.1 1 

-.54 

.  04 

.23 

-  •  43 

.30 

.41 

.60 

.44 

27 

-.12 

.10 

-.50 

-  •  bb 

-.30 

-.06 

-.10 

-.20 

.15 

.81 

.21 

•  bu 

28 

-.68 

-.05 

-.28 

-.37 

-.10 

-.12 

-.04 

-.33 

.00 

•  4b 

•  Ob 

•  bb 

29 

-.04 

-.16 

-.26 

-.28 

-.25 

.33 

-.41 

.15 

•  49 

.16 

•  1  o 

30 

.20 

-.22 

-.01 

-.41 

-.30 

.22 

-.18 

.2  7 

.17 

.13 

.12 

.14 

J  1 

MEAN 

-.07 

.02 

-.49 

-.38 

-.49 

-.10 

-.0  7 

-.09 

•  oe 

.24 

.  r  9 

•  3- 

MAX 

.97 

.46 

.68 

•  b3 

.48 

.74 

.37 

.34 

1.50 

•  b  1 

1.0  9 

.  7‘- 

MIN 

-1.75 

-.31 

-1.37 

-1.24 

-1.16 

-  •  64 

-.91 

-  •  46 

-.20 

-.12 

-  .  Ob 

-.  b9 

WTH  YR 

1945  MEAN 

-.06 

MAX  1.50 

MIN  -1. 

75 
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MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1945  TO  SEPTEMBER  1946 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EE6 

mAR 

AHK 

may 

JUN 

JuL 

AUG 

SFP 

1 

•  1  0 

.21 

-.30 

-.bb 

-  •  2b 

-.37 

-.76 

.06 

.57 

-.03 

.23 

.18 

2 

•  bb 

.14 

-.47 

-.97 

-.96 

-.70 

-.56 

.30 

.56 

.04 

.26 

.09 

3 

•  b4 

•  4b 

-.06 

-.60 

-1.12 

-.99 

-  .04 

.44 

•  bb 

.  0  3 

.29 

.01 

4 

.46 

.06 

.  36 

-.Pi 

-.67 

-.70 

-.12 

.45 

.38 

-.03 

.13 

.16 

5 

•  4  b 

-.96 

•  b4 

-.27 

-.62 

-.53 

-.06 

.18 

.lb 

-.ol 

-.32 

.04 

b 

•  bU 

-  •  3b 

-.02 

-.07 

-.27 

-.21 

-.09 

-.05 

-.3a 

-.06 

.32 

.04 

7 

•  4b 

-.4  d 

-.22 

-.19 

-.15 

-.14 

-.0  9 

-.19 

-.61 

-.08 

.22 

.30 

tt 

.36 

-.21 

-.02 

-.31 

-.41 

-.2b 

-.10 

.11 

-.52 

-.04 

.16 

•  36 

9 

.63 

-.03 

-.01 

-.16 

-.34 

-.26 

-.13 

-.12 

-.01 

-.09 

.05 

.27 

10 

.47 

-.22 

.27 

-.26 

-.20 

-.39 

-.21 

-.39 

-.14 

.06 

.  12 

.31 

11 

.62 

-  •  4b 

-.14 

-.33 

-  •  3b 

-.67 

-.27 

-.lb 

.01 

.23 

.25 

.30 

12 

.16 

-.33 

-  •  4b 

-.28 

-.9b 

-1.06 

-.31 

.24 

.28 

.31 

.21 

.52 

13 

•  30 

.16 

-.26 

-.40 

-  •  bb 

-.72 

-.b2 

.02 

.38 

.10 

.29 

.51 

1  4 

.36 

.11 

.16 

-.74 

-.08 

-.23 

-.71 

.02 

.37 

.02 

.23 

.47 

IS 

.69 

-1.10 

-.16 

-.30 

-1.30 

-.32 

-.34 

.13 

.25 

-  •  u  3 

.12 

.58 

16 

-.09 

-1.06 

-1.16 

-.11 

-1.07 

-.07 

.13 

.21 

.20 

.05 

.07 

.53 

17 

-.10 

-.37 

-1.49 

-  •  b4 

-.35 

.01 

•  Ob 

.24 

-.06 

-.02 

.13 

.37 

18 

•  Ob 

.10 

-  •  b9 

-.97 

-.35 

.14 

-.36 

.10 

.06 

-.01 

•  lb 

.40 

19 

.27 

.07 

•  22 

-.69 

-.33 

-.16 

-  .  4  h 

.10 

.22 

•  Ob 

.26 

.35 

20 

•  4b 

.  09 

-,b7 

-.26 

-.45 

-.2b 

-.53 

.05 

.07 

.  06 

.40 

.55 

21 

.62 

.31 

-  •  bb 

-.03 

-.95 

-.44 

-.37 

.lb 

.01 

.06 

.34 

.70 

22 

.63 

.69 

-.n 

-.Ob 

-.62 

-.41 

-.bl 

-.07 

.17 

.24 

.33 

.85 

23 

1.02 

-.66 

-  •  22 

-.60 

-.47 

-.2b 

-.52 

-.21 

-.12 

.27 

.37 

.60 

24 

.61 

-.67 

-.24 

-.46 

-.31 

.06 

.02 

-.30 

-.20 

.03 

•  46 

.59 

26 

.69 

-.39 

.13 

-.74 

-1.02 

.05 

.2*6 

-.19 

-.21 

.09 

.50 

.29 

2b 

.33 

-.33 

-.11 

-•hi 

-.72 

.17 

•  hW 

-.02 

-.27 

.69 

.4  7 

.36 

27 

-  .b2 

-  •  3b 

-.33 

-.36 

-.12 

.23 

-.22 

.  09 

-.11 

•  b  0 

.33 

.50 

26 

-.67 

.09 

-.2b 

-  .  d6 

.  09 

.22 

-.63 

.16 

-.10 

.61 

.43 

.51 

29 

-  .24 

-.Ob 

.04 

-.bb 

— 

.03 

-.15 

.10 

.0  1 

.52 

.43 

.44 

30 

-  .  03 

-.30 

-.23 

-.47 

.24 

.03 

-.15 

.05 

.34 

.52 

.62 

-.19 

J  1 

ML  AN 

.31 

-.19 

-.22 

-.46 

-.64 

-.27 

-.24 

.05 

.06 

.13 

•  2b 

.40 

MAX 

1 .02 

.69 

.64 

-.0  3 

.09 

.2a 

•  b9 

.46 

•  bb 

.61 

.52 

.65 

MIN 

-.67 

-1.10 

-1.49 

-.97 

-1.30 

-1.06 

-.H? 

-.39 

-.bi 

-.09 

.05 

.01 

CAL 

YR 

1 V46  MEAN 

-.02 

MAX  1.60 

M  I  N  -  1 

.4* 

T  K 

YR 

1 o  4  o  Mt AN 

-.Ob 

MAX  1.02 

MIN  -1 

•  49 
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MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  "EAR  OCTOBER  1946  TO  SEPTEMBER  1947 


(JAY 

OC1 

NO  Y 

OEC 

JAN 

FEB 

MAN 

APN 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SF  P 

1 

.59 

-.04 

.47 

.14 

-.02 

.04 

-.3  7 

.25 

-.02 

.20 

.42 

.72 

2 

.21 

.80 

-1.05 

.35 

-.70 

•  06 

.09 

-.01 

.15 

•  2b 

.52 

.73 

3 

-.29 

.30 

-1 .18 

•  3b 

-.90 

-  .  64 

-  .  03 

.14 

.23 

.21 

•  46 

•  63 

4 

-.14 

•  lb 

-.40 

-.02 

-.12 

-.5L 

-.0  7 

.03 

•  2b 

.21 

.46 

.37 

5 

.38 

.n 

-  •  b  7 

-  •  o2 

-.22 

-.14 

-.03 

-.08 

.10 

•  /*!  4 

.47 

.38 

6 

.64 

.  1  o 

-.33 

-.07 

-  •  64 

.01 

.01 

-.08 

.10 

.c3 

.57 

.65 

7 

•  lb 

.27 

.10 

-.lb 

-.07 

.08 

-  .26 

-.lb 

.17 

.34 

.73 

.50 

b 

1.72 

.47 

.14 

.02 

.07 

-.06 

-  .  36 

.03 

.01 

.40 

.71 

.40 

s 

.95 

•  3b 

.17 

-.13 

-.54 

-  •  46 

-.35 

-.03 

.30 

.49 

.70 

.30 

10 

•  bo 

.39 

.14 

-.b0 

-.70 

-.38 

-.31 

-.20 

.24 

.52 

.58 

.35 

11 

.74 

.59 

•  22 

-.10 

-.74 

-.42 

-.33 

-.3b 

.14 

.41 

.57 

.40 

12 

•  b2 

.29 

.49 

.16 

-.bl 

-.41 

-.27 

-.bO 

.53 

.20 

.74 

.5$ 

13 

.19 

-.14 

.51 

.10 

-.45 

-  .  3b 

-.34 

-.19 

.81 

.27 

.8b 

.73 

14 

-.18 

-.37 

.  1 1 

-.11 

-.40 

-.16 

-.19 

.23 

1.53 

.40 

.73 

.53 

lb 

-.24 

-.16 

-.29 

-.31 

-.73 

-.11 

-.20 

.31 

.93 

.46 

.87 

.45 

lb 

.02 

.0b 

-.05 

-.3b 

-.43 

.  04 

-.0  3 

.31 

X) 

• 

.47 

•  66 

.35 

17 

.13 

.62 

-.12 

-.24 

-.34 

-.59 

.01 

.35 

•  06 

•  64 

•  46 

-1.28 

16 

.70 

.08 

-.  1  0 

-.14 

-.33 

-.37 

-.63 

.29 

.91 

.51 

.63 

-1.29 

ly 

.50 

.11 

-.4b 

-.23 

-.26 

•  0b 

-.61 

.40 

.92 

.51 

.83 

1.50 

20 

.38 

.21 

-.lb 

.36 

.17 

.17 

-.15 

.63 

.86 

•  46 

.31 

•  bv 

21 

.53 

.09 

-.08 

-.41 

-.27 

-.lb 

.  1  1 

.bl 

.75 

.67 

.58 

.71 

22 

•  4b 

.01 

-1.28 

-1.15 

-.bh 

-.14 

-.13 

.60 

.bl 

•  6  3 

1.30 

1.03 

23 

.25 

•  03 

-1.19 

-1.12 

-.16 

-  •  Ob 

-.14 

.51 

.4b 

.38 

.63 

2.93 

24 

•  3b 

-.01 

-.42 

-.42 

-.12 

.40 

-.24 

.24 

.18 

.  37 

.93 

1.27 

25 

.28 

.42 

-.40 

.n 

-.26 

-.13 

-.13 

.28 

•  63 

.35 

1.24 

.51 

2 6 

.  3  6 

.38 

-  •  6b 

.19 

-.25 

- .  3b 

-.  I'd 

.4  7 

•  6b 

.15 

•  bb 

•  2b 

27 

.31 

.7b 

-.2b 

.04 

-.40 

-.54 

-.17 

.26 

•  4b 

.37 

.69 

.03 

28 

-.05 

.41 

-.0b 

-.07 

-.25 

-.14 

-.13 

.11 

•  46 

.53 

.82 

.01 

29 

-.3b 

.57 

.34 

-.02 

- 

— 

- .  03 

.07 

.24 

.53 

•  4b 

.80 

.14 

30 

31 

-.24 

.08 

-.  O  1 

.13 

.22 

- 

— 

-.21 

.23 

-.09 

.16 

.31 

.49 

.15 

•  lb 

•  C  J 

•  J4 

MEAN 

.31 

.23 

-.20 

-.11 

-  •  36 

-.19 

-.17 

.17 

.49 

.38 

.07 

.49 

MAX 

1.72 

.80 

.51 

.38 

.17 

.40 

.23 

.80 

1.53 

.67 

1.30 

2.93 

MIN 

-.38 

-.37 

-1.28 

-1.15 

-.90 

-  .  64 

-.63 

o 

sD 

. 

1 

-.02 

.15 

.31 

-1.29 

CAL  YP 

194b  MEAN- 

.02 

MAX  1.72 

MIN  -1 

•  30 

wTH  YR 

1947  MEAN 

.15 

MAX  2.93 

MIN  -1 

.2^ 
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CALOOSAHATC1IEE  RIVER 


02293200  Billy  Creek  at  Fort  llyers,  Fla. 

MINIMUM  CAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBEli  1947  TO  SEPTEMBER  194C 


DAY 

OCT 

NOV 

DtC 

JAN 

heb 

MAR 

4PK 

MAY 

JUN 

JJL 

AU6 

SEP 

1 

.37 

.84 

-.4b 

.81 

.05 

.40 

.7  7 

.43 

•  2b 

.27 

.42 

.42 

2 

•  4  U 

1 .29 

-.13 

.49 

.07 

.48 

.  7 11 

•  4b 

.19 

•  25 

.50 

.45 

3 

.  Jb 

.93 

.12 

•  u  1 

.12 

.67 

-.2  7 

.40 

.05 

.23 

.58 

.51 

4 

.72 

.48 

•  J2 

-.04 

-.13 

.38 

-.57 

.45 

•  4  J 

.20 

.42 

.85 

5 

.  3o 

.61 

.42 

-.10 

.14 

-.03 

-.48 

.41 

.37 

•  23 

.34 

.74 

b 

.44 

.73 

.62 

-.13 

.19 

-.16 

-.12 

.41 

.31 

.25 

.26 

.39 

7 

•  as* 

.9b 

,b7 

-.22 

.  0b 

1.05 

.Ob 

.33 

.40 

.r-.O 

.19 

.37 

a 

•  bU 

•  bb 

.72 

-.13 

.39 

1.10 

.12 

-.10 

•  4b 

.33 

•  2u 

.47 

9 

•  34 

-.22 

.63 

.lb 

•  4b 

.92 

.  13 

.  1  1 

.54 

.35 

.13 

.51 

10 

.  b3 

.27 

.43 

.  02 

.06 

.05 

.00 

-.04 

.55 

.37 

.41 

.51 

11 

-.37 

.96 

•  b2 

-.28 

-.08 

.20 

•  lb 

-.ii 

•  4b 

.32 

.28 

.15 

12 

-.31 

1.3b 

•  aa 

-.02 

.14 

-.10 

.37 

.12 

.30 

.28 

.32 

.05 

13 

.29 

.69 

1 .  u  7 

.48 

.34 

-.26 

•  2b 

.  1  1 

.21 

•  2  S* 

.31 

-.05 

14 

.37 

.63 

.8U 

.  1  1 

.05 

-.49 

.29 

-.04 

.33 

•  2b 

.11 

-.ia 

lb 

•  S*  b 

.96 

•  b5 

-.bb 

-.78 

-.0  1 

•  2b 

-.03 

.20 

.Id 

.23 

-.15 

lei 

1.16 

.81 

.50 

-.19 

-.30 

.42 

.14 

.05 

.21 

•  Ob 

.29 

-.20 

17 

.82 

.38 

.00 

.30 

.17 

.66 

-.01 

.10 

.Ob 

.n 

.51 

-.25 

18 

.  86 

.  b2 

.01 

-.02 

-.25 

.27 

-.21 

•  2b 

.11 

.4b 

•  43 

-.30 

19 

•  5a 

.  b4 

•  0b 

-.39 

-.27 

.22 

-.4  H 

.03 

.08 

.29 

.15 

-.13 

20 

•  40 

.18 

-.07 

-.0  > 

-.14 

.29 

-.31 

-.40 

.12 

.38 

.23 

.04 

21 

•  2b 

.3b 

•  5u 

•  4b 

-.14 

.11 

.  1  7 

.03 

-.17 

.29 

•  3  0 

-1.24 

22 

•  4b 

.72 

-.17 

.13 

.30 

.47 

.50 

.15 

•  30 

.35 

.29 

-1.24 

23 

•  b4 

1.00 

•  lb 

.19 

.33 

.76 

.39 

.15 

.23 

.38 

.20 

1.37 

24 

.67 

.93 

.2b 

.  74 

-.10 

.32 

•  40 

.11 

.31 

.36 

.15 

1.22 

2b 

•  b2 

1.20 

•  3b 

-.0  3 

-.19 

.10 

•  2^ 

-.20 

.23 

•  1  a 

.16 

1.07 

26 

•  4b 

.71 

-.23 

-.2b 

.  1  1 

.09 

•  45 

-.18 

.24 

.21 

.  1  1 

.93 

27 

•  5a 

.02 

.00 

.00 

.26 

•  20 

.59 

-.19 

.20 

.24 

.15 

1.58 

2b 

.77 

.00 

-.10 

.10 

.42 

.  60 

.39 

-.07 

.22 

.27 

.13 

1.50 

29 

.  b2 

-.37 

-.20 

.lb 

.58 

-.10 

.60 

.10 

.24 

.35 

.02 

1.29 

30 

.70 

-•3b 

-.10 

.lb 

— 

-.27 

.25 

.25 

•  2b 

.51 

.25 

1.25 

31 

•  J  J 

Mb  ATM 

.  b  1 

.bU 

•  bb 

.  06 

.06 

.28 

.16 

.10 

.26 

.29 

.27 

.40 

MAX 

1.16 

1.3b 

1 .  u7 

.81 

•  bB 

1.10 

.77 

•  **b 

.55 

.51 

•  5a 

1.58 

MIN 

-.37 

-.37 

-.4b 

-.58 

-.78 

-.49 

-.5  7 

-.40 

-.17 

.06 

.02 

-1.24 

CAL 

YR 

1947  Mt AN 

.23 

MAX  2.93 

mIn  -l 

•  2^ 

wTK 

Y  R 

1945  MEAN 

.27 

MAA  l.bb 

MIN  -1 

•  2h 

SOUTHERN  FLORIDA 
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02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 

MIHI'IUU  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1948  TO  SEPTEMBER  1949 


Day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

1 

1.19 

-1.03 

-.Ob 

-.46 

-.24 

-.47 

•  lb 

.19 

.16 

.75 

.15 

.47 

2 

1  .30 

-.90 

-.10 

-.11 

-  •  36 

-.41 

.05 

-.03 

.01 

.47 

.10 

.46 

3 

.bJ 

-.70 

•  Ub 

•  Ob 

-.32 

-  •  bb 

.24 

-.16 

-.11 

.14 

.05 

.42 

4 

1.12 

-.bO 

.20 

.14 

.01 

-  .  b7 

.22 

-.37 

-.23 

.13 

-.05 

.53 

5 

.74 

.20 

•  2b 

-.10- 

-.03 

-.45 

.16 

-.60 

.01 

.  32 

-.10 

•  66 

6 

a  66 

.70 

•  30 

-.07 

-.07 

-.31 

-.26 

-.16 

.13 

•  48 

-.15 

•  62 

7 

1.12 

-.06 

•  Jb 

-  •  64 

-.14 

-.09 

-.6^ 

-.27 

.33 

•  3V 

.12 

.57 

6 

1.14 

-.26 

•  46 

-.02 

-.20 

-1.06 

-  •  4  ^ 

.72 

.19 

•  04 

.2b 

.46 

V 

.41 

-.Ob 

.62 

-.3b 

-.30 

-.56 

-.33 

.12 

.99 

.  Ob 

•  b<* 

.60 

1U 

.48 

.10 

-  .  b6 

-.4b 

-.10 

.01 

-  •  2U 

.13 

.99 

-.0  1 

.43 

.56 

1  1 

1 .03 

.20 

-  .  66 

-  .  b3 

-.67 

-.db 

-  .  06 

.37 

.15 

.15 

.45 

.42 

12 

•  64 

.30 

-.bO 

-.47 

-.71 

-.13 

.16 

.  36 

.03 

.  hO 

.44 

.22 

13 

.60 

.44 

-.40 

-.25 

-.30 

.13 

-.03 

.06 

.15 

.50 

1.11 

.16 

14 

,4b 

•  lb 

-  .  06 

-.32 

-.19 

.36 

-.12 

-.14 

.21 

.36 

1.04 

.42 

lb 

•  3u 

.24 

-.14 

-.2b 

.10 

-.01 

.00 

-.28 

.15 

.36 

.61 

.26 

16 

•  2b 

.30 

.19 

-.03 

-.04 

-.60 

-.22 

-.15 

.42 

.43 

.44 

.36 

17 

•  28 

.40 

.19 

-.04 

-.21 

-.55 

-.6« 

-.23 

•  16 

1  .00 

.52 

.36 

16 

.33 

.4b 

•  lb 

.01 

-.50 

-.22 

-.49 

-  •  b  6 

.56 

•  43 

1.00 

19 

.34 

•  bb 

.61 

-•ol 

-.12 

-.lb 

-.30 

-.39 

-.04 

.40 

•  54 

.65 

20 

-.04 

•  64 

•  b6 

-.21 

.10 

-.01 

-  .  44 

-.19 

.26 

.31 

.74 

.47 

21 

-.37 

.26 

.  1 1 

-.31 

.15 

-.41 

-.43 

-.09 

.25 

.26 

•  63 

.39 

22 

.09 

.  b6 

.04 

-.13 

.20 

-.43 

-.3  0 

.14 

.36 

.24 

•  bb 

.43 

23 

.3b 

.60 

.16 

-.04 

.25 

.00 

-.14 

.15 

.60 

.23 

.49 

.54 

24 

-.04 

.70 

-.12 

-.41 

.30 

-.21 

-.04 

.04 

.51 

.1/9 

.46 

.36 

2b 

-.17 

.60 

-.20 

-.37 

.50 

-.32 

-.56 

•  04 

.39 

•  04 

.20 

•  4b 

26 

-  .  03 

•  bO 

-  •  2b 

-.43 

.70 

-.39 

-.61 

.31 

.31 

-.ol 

-.35 

.58 

27 

.37 

.40 

-.30 

-.14 

.90 

-.25 

-.16 

.06 

.31 

•  4S 

.04 

•  6b 

26 

•  28 

.30 

-.31 

-.Ob 

-.17 

.00 

-.2u 

-.15 

.54 

.33 

.62 

.77 

29 

-.13 

.20 

.10 

.lb 

-.13 

-.10 

-.02 

.52 

.30 

•  46 

1.54 

30 

-.2b 

.10 

.19 

-.33 

-.14 

.  Ob 

-.04 

.57 

•  2b 

.40 

1.07 

31 

MEAN 

.40 

.16 

.  0  1 

-.19 

-.06 

-.27 

-.14 

-.04 

.28 

.32 

.36 

•  bb 

MAX 

1  .30 

.70 

.6  2 

.25 

.90 

.3b 

.24 

.  72 

.99 

1.00 

1.11 

1.54 

MIN 

-.74 

-1.03 

-.66 

-  •  b4 

-.67 

-1.06 

-.69 

-.60 

-.23 

-.ol 

-.3b 

.16 

CAL  YR 

1946  MEAN 

.21 

MA A  1.58 

MIN  -1 

.24 

WTk  YR 

1949  Mt AN 

.12 

mAa  1 . b9 

MIN  -1 

•  ub 

3( 

lAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2b 

29 

30 

31 


SOUTHERN  FLORIDA 


LJUAJUSiULa'iUlitt  KlVtK 


02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 
lIIMKUtl  GAGE  HEIGHT,  III  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1949  TO  SEPTEMBER  1950 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

MAY 

JUN 

JOL 

AIMS 

St  W 

.74 

.14 

-.  74 

.23 

-.13 

-.13 

-.61 

.14 

.17 

•  60 

-.06 

.  85 

.57 

•  05 

-.62 

-.19 

-.26 

-.31 

-•O'* 

.24 

.60 

.10 

-.12 

.54 

•  45 

.09 

-.79 

.06 

-.13 

-.50 

.11 

.17 

.22 

•  0  6 

.Ob 

-.3b 

.36 

-.30 

-  .  60 

.42 

-.24 

-.Ob 

.32 

.12 

.25 

-.16 

.25 

1.2m 

.71 

.33 

-.  (  0 

.12 

-.49 

.04 

.11 

.16 

.30 

.16 

.16 

i  .^5 

.67 

-.26 

-  •  b5 

.22 

-.33 

.01 

-.93 

.15 

.35 

-  .  u  / 

.05 

1.60 

.67 

-.44 

-  .  55 

-.15 

.00 

.26 

-1.15 

-.01 

.30 

-.10 

-  .  Ob 

.8b 

•  b4 

-.16 

-  •  *5 

-.99 

-.12 

.12 

-.83 

-.07 

.25 

.14 

-.i  i 

.9/ 

.46 

.23 

-.40 

-  .  6b 

-.22 

-.79 

-.40 

-.28 

.60 

.30 

-.01 

.  *  7 

.55 

.20 

-.35 

-.01 

-.15 

-1  .24 

-.19 

-.28 

.65 

-.‘.6 

-.11 

•  5  / 

•  4b 

-.05 

-.30 

-.09 

-.05 

-.90 

-.06 

-.21 

.30 

-.U6 

.09 

.56 

.44 

.19 

-.25 

-.35 

.52 

-.22 

.  13 

-.02 

.  35 

-.15 

.00 

•  3* 

•  43 

.45 

-.15 

-.29 

.10 

-.0  7 

.31 

•  06 

.40 

-.13 

•  O'* 

.  35 

.34 

.76 

-.10 

-.31 

.43 

-.25 

.06 

.25 

.35 

•  OS» 

.1 1 

.  33 

.34 

.49 

-.11 

-.22 

-  .  05 

-.45 

-.36 

.36 

.30 

•  »'b 

.64 

.31 

.54 

-.01 

-.56 

-.01 

-.43 

.23 

-.71 

•  0  b 

•  65 

.00 

.40 

•  36 

.53 

-.29 

-.bb 

-.18 

-.61 

-.33 

-.50 

.05 

.30 

-  •  i*  b 

.33 

.13 

.44 

-.40 

-.50 

-.19 

-.70 

-.47 

-.10 

-.15 

.35 

-.ii 

.16 

-•lb 

.49 

-.49 

-.40 

.03 

-.37 

-.47 

.25 

-  •  6b 

.40 

-  •  05 

.14 

-.  6V 

.58 

-.20 

-.39 

-.30 

-.26 

-.17 

.  1  1 

-.05 

•  44 

.(■  7 

.44 

-.06 

.55 

-.18 

-.26 

-.49 

-.32 

-.10 

-.33 

.  04 

•  04 

.06 

*  4o 

-.04 

.54 

-.48 

-.12 

-.40 

-.09 

-.29 

-.61 

.00 

-  .  Ob 

.00 

•  ?n 

.16 

.60 

-  •  4b 

-.46 

-.32 

.24 

-.78 

-.14 

.13 

-.  1  / 

-.01 

•  3** 

.71 

.50 

-.21 

-1  .  J3 

.00 

-.15 

-.72 

.  09 

-.20 

.01 

-.07 

.30 

.74 

.72 

.45 

-1.13 

-.13 

-.51 

-.31 

•  o  V 

-.31 

-.05 

-.13 

.12 

•  44 

.70 

-.90 

-.47 

-.28 

-.49 

-.30 

.0  7 

-.18 

-.Ob 

-.07 

•  18 

•  lb 

.43 

-.29 

-.42 

-.37 

-.86 

.03 

.03 

-.11 

•  Ob 

.19 

•  34 

-  •  0  V 

.60 

-.19 

-.53 

-.25 

-.71 

.45 

.  1  0 

-.12 

.23 

•  3b 

.bv 

.59 

.72 

-.16 

-.61 

-.29 

•  £5 

.03 

.  1  1 

.2? 

.85 

.78 

1.00 

-.07 

-.82 

-.12 

-  .V4 

-  •  03 

.11 

.25 

.22 

1.0b 

.60 

.15 

.59 

-.07 

-  .  54 

-.19 

-.23 

- .  30 

-.16 

.01 

•  66 

.<•5 

•  ?5 

.47 

1.07 

.76 

-.10 

.42 

.52 

.45 

•  3b 

.36 

.44 

•  ^6 

1.18 

1.99 

.34 

-.90 

-1.33 

-.99 

-.86 

-1.24 

-1.15 

-.31 

-.17 

-.16 

-.12 

-.3  b 

1949  MEAN 

.  06 

MAX  1.59 

MIN  -1 

.33 

1950  MEAN 

.01 

MAX  1.95 

MIN  -1 

.33 
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02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 

MINIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1950  TO  SEPTEMBER  1951 


day 

OCT 

NU  V 

DEC 

JAN 

ttfci 

MAR 

A  h  H 

MAY 

JUN 

JDL 

AUb 

St  P 

1 

•  40 

-.0b 

-.25 

-.66 

-.06 

-.21 

-  •  bb 

-.26 

-.33 

•  Oti 

-.03 

.24 

2 

.20 

.13 

-  •  0  d 

-.33 

-  .  60 

-.42 

-.16 

-.35 

-.^b 

•  ob 

-.07 

.56 

3 

-  .  03 

•  4b 

•  3b 

-.09 

- 1  •  b4 

-  .d  b 

-.d  4 

-.11 

.00 

.03 

.06 

.52 

4 

-.07 

•  S4 

.19 

.02 

-1.06 

.07 

-.43 

-.01 

.05 

-.0  1 

.31 

.33 

5 

-.12 

-.50 

-.07 

-.09 

-.69 

.14 

-  •  b  J 

•  1  ti 

.  06 

-  •  Ob 

.06 

.30 

b 

-.0b 

-.61 

-,0b 

-.21 

-.54 

.  06 

-  •  3b 

-.16 

-.Ob 

-.10 

.09 

.24 

7 

.17 

-.bb 

-.us 

.01 

.00 

.04 

-.0  3 

-.40 

•  04 

.01 

.02 

.23 

6 

•  4j 

-.35 

-.  72 

-  •  bb 

-.75 

•  u  1 

.  1 7 

-.46 

.03 

-.  Hd 

.06 

.  13 

9 

•  bti 

-  •  03 

—  •  4  tt 

-.94 

-.63 

-.09 

.07 

-.36 

•  U7 

.15 

-.10 

10 

.41 

•  0  1 

-.17 

-  •  b3 

-.49 

-  .'db 

-.0  9 

-.0  6 

.03 

.16 

-.12 

.04 

11 

.19 

.16 

.00 

-.31 

-.97 

-.40 

-.13 

-.03 

-.09 

.19 

.02 

.22 

12 

.lo 

•  3b 

.21 

-.16 

-.64 

.lb 

.  Ob 

•  0  1 

-.07 

-.02 

.14 

.19 

13 

.lb 

-  .  Ob 

.07 

-.37 

-.51 

.42 

-.34 

-.0  3 

-.06 

-.03 

-.02 

•  Ob 

14 

-.13 

-.09 

.  0  1 

-.25 

-.63 

.10 

-•4^ 

-  .  bb 

-•  04 

-.JO 

.05 

.25 

IS 

-  .94 

•  Ob 

.14 

.19 

-.72 

.  0  4 

-  .  3b 

-1.17 

-.06 

-.17 

.17 

.20 

lb 

-.91 

.06 

•  Ob 

-.bb 

-.71 

-  .  'd  s 

-.16 

-  .  63 

.19 

-.o7 

•  d 

.31 

17 

-  .bO 

.db 

.06 

-.93 

-.51 

-.40 

-  .  04 

-.24 

.29 

.21 

.27 

•  38 

lb 

.04 

-.10 

-.51 

-.31 

-.32 

.09 

-.2  7 

-.26 

.21 

•  ^d 

.14 

.57 

19 

.61 

-.12 

-  .  bO 

.46 

-.26 

•  3b 

—  .06 

-.15 

.37 

•  3  0 

•  d^ 

•  Ob 

20 

1.04 

.13 

-.52 

.23 

-.11 

.32 

-.1' 

•  bO 

.  13 

.r3 

.32 

-.05 

21 

1.0b 

- .  0  / 

-.50 

-.21 

.17 

-  •  dd 

-  •  3  4 

.00 

•  OS 

.17 

.35 

-.12 

22 

.70 

•  dO 

-.  3S 

-.  bU 

—  •  3b 

-•bO 

-  .  1  o 

.10 

.14 

-.  "d 

.37 

-.14 

23 

.34 

.00 

-  •  db 

-.33 

-  •  3b 

-.40 

-.01 

.03 

.15 

.00 

.40 

-.16 

24 

.21 

-.11 

-.Id 

-.14 

-.10 

-.06 

-.31 

.00 

.16 

-  .  t  b 

.39 

-.17 

25 

-.Ob 

-.77 

-.US 

-.4ti 

-  .db 

.01 

-.4H 

.42 

.20 

.10 

.36 

.  03 

26 

-  .  Oti 

-  .b3 

•  Ob 

-.Vb 

-.n 

-.0  3 

-.20 

.20 

.16 

.15 

•  3b 

.d  3 

27 

-.07 

-  .  1  ti 

.is 

-.93 

•  04 

.07 

•  0  1; 

.40 

.16 

.20 

.33 

•  do 

db 

.01 

-.12 

-.OS 

-.39 

-.17 

-  .db 

.  no 

.00 

.14 

S 

\] 

. 

.35 

.  £4 

29 

-  .3b 

-.41 

•  u3 

-.19 

•  14 

-.54 

.22 

.12 

.db 

.3  7 

•  bb 

30 

-  •  4b 

-  •  34 

•  db 

-.37 

.  1 1 

-.19 

•  0  3 

.10 

.19 

•  44 

.b^ 

31 

-.29 

-  •  4b 

-  •  ob 

-.12 

-.  4 

.23 

flan 

•  US 

-.10 

-.12 

-.34 

-.49 

-  .  u6 

-.21 

-.12 

.07 

•  Oti 

.20 

.d  0 

MAX 

1 .05 

•  b4 

.3b 

•  4b 

.17 

.42 

•  3  ( 

•  D  0 

.37 

.4  d 

.44 

.69 

MIN 

-.94 

-  .  o3 

-.Id 

-.90 

-1.64 

-  •  bb 

-  .  bb 

-1.17 

-.33 

-.1  7 

-.12 

-.17 

CAL 

YP 

1950  MEAN 

•  00 

MAX  1.95 

M  I  N  -  1 

.24 

WlR 

YP 

l95l  MEAN 

-.07 

max  1.05 

M  IN  - 1 

•  b4 

SOUTHERN  FLORIDA 
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MINIMUM 

GAGE  HEIGHT, 

,  IN  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  .1951 

TO  SF.PTFtfRFT?  IQS? 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

t-EB 

MAR 

ApK 

MAY 

JUN 

JUL 

A  Do- 

SEM 

1 

•  bU 

.77 

-.18 

.10 

-1  .  14 

.18 

.01 

-.32 

•  bb 

-  •  ob 

-.03 

•  2b 

2 

1 .00 

.91 

.25 

.02 

-.71 

-  •  04 

.36 

-.21 

.17 

-.22 

.00 

.40 

3 

1  .20 

.14 

.48 

-.22 

.19 

-.17 

-.26 

-.06 

.20 

-.19 

.0* 

.  3b 

4 

}  .39 

-.03 

.86 

-.41 

-.15 

.03 

-.  1  / 

-.1  1 

•  02 

•  32 

.20 

.14 

5 

1.18 

-.67 

.39 

-.38 

-.01 

.10 

“•Or 

-.05 

.10 

.03 

•  3  9 

.03 

6 

1.00 

.30 

.37 

-.12 

-.83 

.15 

-.59 

-.01 

.05 

-.22 

.26 

-.Ob 

7 

.98 

.27 

.30 

-.83 

-.42 

.25 

-.o>  1 

.10 

-.10 

-.15 

.25 

.22 

b 

.82 

-.58 

.01 

-.77 

-1.12 

.30 

-.6  0 

.15 

-.15 

-  •  .'4 

•  3b 

.24 

9 

-.49 

.05 

-.14 

-.54 

.35 

-.35 

.26 

-  •  2o 

.12 

.29 

-.  1? 

10 

.27 

-.25 

.03 

-.14 

-.60 

.40 

-  •  r-5 

•  ob 

-.25 

.15 

•  2<* 

-.Ob 

11 

-.03 

.17 

-.02 

-1.23 

-.33 

.44 

-.15 

.20 

-.27 

•  '14 

.19 

•  bb 

12 

-.15 

.09 

-.08 

-.65 

-.35 

•  14 

-.16 

-.29 

-.94 

-.39 

.06 

.41 

13 

-.17 

.38 

1.16 

-.51 

-.15 

.20 

.27 

-.70 

-.9b 

-.*7 

.03 

.17 

14 

-.32 

•  bb 

-.0b 

-.30 

.  1  1 

.26 

.AS 

-.59 

-1.05 

-.18 

.00 

.22 

lb 

.00 

.58 

.30 

-.13 

.20 

.23 

-.02 

-.59 

-1.21 

.00 

.02 

.20 

16 

.38 

.58 

-1.07 

-.11 

.19 

-.39 

-.6.3 

-.27 

-1.09 

-  •  02 

.20 

•  4  C 

17 

.14 

-.41 

-.97 

-.18 

.11 

-.  7 2 

-  .  66 

-.34 

-.95 

-.22 

.16 

•  b  4 

18 

.17 

-1.02 

-.04 

.02 

-.75 

-.01 

-  .bV 

-.20 

-1.09 

-.33 

.10 

•  bb 

19 

.06 

-  •  6b 

-.19 

-.Ob 

-.61 

-.02 

-.21 

-.07 

-1.05 

-.15 

.19 

•  b*> 

20 

.58 

-.55 

.14 

-.04 

-.35 

-.15 

-.20 

-.13 

-.10 

-.04 

.19 

.24 

21 

.79 

-.66 

•  4b 

-.03 

-.24 

-.17 

-.22 

-.02 

-.16 

.13 

.  0  b 

.31 

22 

•  34 

-.25 

.20 

- .  o5 

-.55 

.06 

-.2b 

-.31 

-.11 

.  1  3 

.14 

.2  f 

23 

.23 

.08 

•  0b 

.10 

-.40 

.29 

-.15 

-.15 

-.14 

.  (6 

.29 

•  1  4 

24 

.33 

.32 

-.49 

-.89 

-.20 

.44 

.  1  3 

•  Ob 

-.20 

.07 

•  4J 

.  1  0 

25 

•  3b 

.13 

-.65 

-.77 

.10 

.35 

.20 

.26 

-.19 

-.(  5 

.29 

.  1 1 

26 

.18 

.12 

-.21 

-.23 

.57 

.21 

.33 

.39 

.01 

-.20 

-.10 

•  0  H 

27 

.37 

.05 

-1.06 

.01 

-.77 

.18 

.4^ 

.40 

-.24 

-.05 

-.0  / 

-.05 

28 

.53 

.25 

-1.35 

.37 

-.87 

.15 

.16 

.22 

-.26 

-•  v-b 

.32 

.07 

29 

.68 

-.  U  1 

-.12 

-.76 

-.30 

.10 

-.0  7 

.20 

-.11 

-  •  Ob 

.12 

.22 

30 

.65 

-.54 

.35 

-.99 

•  Ob 

.13 

.42 

-.12 

.■5 

.23 

.26 

J  1 

•  J  J 

MEAN 

•  4« 

-.01 

-.03 

-.34 

-.34 

.10 

-.13 

-.0  4 

—  .33 

-,o7 

.17 

.24 

MAX 

1.39 

.91 

1.18 

.37 

.57 

.44 

•  4V 

.54 

•  bb 

.  Jc 

.43 

•  bb 

MIN 

-.32 

-1.02 

-1.35 

-1.23 

-1.14 

-.  72 

-.61 

-.7  0 

-1.21 

-.-7 

-.10 

-.12 

CAL 

YR 

1951  MEAN 

-.02 

MAX  1.39 

MlN  -1 . 

64 

WTR 

YR 

1952  MEAN 

-.02 

MAX  1.39 

MIN  - 1 . 

35 

SOUTHERN  FLORIDA 


311 

CALOOSAHATCHEE  KIVEK 
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MINIMUM 

CAGE  HEIGHT, 

III  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1952 

TO  SEPTEMBER 

1953 

D«  Y 

OC1 

NUV 

DtC 

JAN 

ttB 

MAN 

AH  N 

MAY 

JUN 

JUL 

AUto 

SFP 

1 

•  *d 

•  lb 

.10 

-.35 

-.03 

-  .  Ob 

.09 

.25 

.19 

.16 

.22 

.46 

d 

•  b3 

.31 

.lb 

-  »  dQ 

.00 

•  db 

•  uv 

.15 

.53 

.14 

.24 

.36 

3 

•  A6 

•  Ob 

.20 

.19 

.00 

•  AO 

•  1 1- 

.14 

.23 

.11 

.26 

.61 

A 

•  3a 

.02 

.15 

-.67 

.00 

•  Ad 

.  Id 

-.01 

.13 

.(’3 

•  db 

•  66 

5 

•  do 

-  •  u  1 

.10 

-.06 

-  •  b4 

.13 

-•dt 

.07 

•  b7 

-.19 

.24 

.65 

b 

.67 

.  j  7 

•  ub 

-.19 

-.22 

-.42 

-.  0* 

.15 

.73 

•  UA 

•  3U 

.bb 

7 

•  9V 

-  •  Ui 

.10 

-.20 

-.05 

-.15 

1 . 0  1 

.15 

.40 

.01 

.4  7 

.BO 

h 

1.11 

-.2b 

.15 

-.31 

-.21 

-  •  3b 

.34 

.09 

.27 

-.13 

•  b*f 

9 

•  b3 

Ud 

.20 

.11 

-.bl 

-.69 

•  0  1 

-.01 

•  1  0 

-.03 

•  b4 

.67 

10 

.19 

.27 

•  d3 

.20 

-.59 

-.55 

•  dU 

-.04 

•  d  4 

•  l.  A 

.54 

.64 

n 

-.Id 

•  du 

.63 

-.22 

-.  AA 

-.02 

.37 

-.10 

.24 

-.03 

.36 

.36 

l  i? 

-.u7 

-  •  3U 

-.bl 

-.74 

.  15 

.15 

.69 

.01 

•  3d 

•  i  A 

•  db 

•  b3 

13 

•  2b 

-.22 

-.bl> 

-.71 

.12 

-  •  0  3 

.  b6 

.  lb 

.39 

.09 

.23 

•  66 

14 

•  A  U 

-.13 

.17 

-.4b 

-  •  06 

.03 

-  •  6  A 

.34 

.39 

•  ub 

•  AO 

.60 

lb 

•  bb 

.01 

.73 

-.23 

.22 

.16 

-.  73 

.15 

•  3  u 

•  ?  0 

•  db 

•  6  A 

lb 

.67 

-.16 

-  •  b4* 

-•aw 

-.22 

.06 

.14 

.  Id 

.23 

-.04 

.30 

•  6  a 

17 

•  33 

-.27 

-.Ab 

-.37 

-.16 

-.02 

-.33 

.29 

.04 

-.20 

.32 

.97 

lb 

•  lb 

-  .db 

.  ud 

.06 

- .  d  A 

-.16 

-.27 

.29 

.14 

-•  06 

.04 

•  66 

19 

.47 

~  •  d  u 

-  •  db 

.01 

-.79 

•  06 

•  do 

.34 

•  36 

.00 

•  AU 

•  *A 

20 

1.26 

.Ob 

•  dO 

-.06 

-.26 

-.0  2 

-.36 

•  dO 

•  0  A 

-.21 

•  0  6 

1.16 

21 

.31 

.21 

.19 

.  U  3 

-.07 

-.Vr 

.12 

.10 

-.16 

.  75 

•  4H 

22 

-.27 

.02 

.11 

-.17 

-.17 

.17 

-  •  bh 

.00 

.31 

.17 

.26 

•  hA 

-  23 

•  3A 

-.20 

-  .  Ud 

-.34 

-.45 

.  04 

-.13 

-.17 

.07 

.19 

1.03 

.63 

24 

•  UA 

-.Ob 

.00 

.17 

-.50 

.17 

-  •  £  C 

-  •  06 

.10 

•  d6 

.A  d 

•  3  6 

25 

-.11 

•  0  A 

-.17 

-.59 

-.16 

-.13 

•  16 

-.12 

.27 

.20 

•  bt 

•  b? 

26 

-  *cd 

.39 

-.30 

-.76 

.06 

-.47 

-.14 

-.02 

.34 

•  36 

.34 

1 .  bb 

27 

.06 

•  *:3 

-.21 

-.61 

.00 

-  •  a3 

-.31 

-  •  UA 

.33 

.25 

.61 

1 . 44 

db 

.41 

.16 

-.35 

-  •  db 

-.06 

-.lb 

-.31 

-.22 

•  3  A 

.  30 

.61 

•  hA 

29 

-•  ud 

-.10 

-  •  A<y 

-.39 

-.2  7 

-.13 

-  .  66 

.21 

•  c  ** 

.54 

.74 

30 

-.31 

•  Ob 

-.17 

-  •  6^  -■ 

-.29 

•  2o 

-.40 

.20 

.19 

•  Sd 

.63 

31 

“.UO  - 

.76 

-.n 

-.25 

-.46  - 

.20 

•  66 

M  t  A  N 

•  db 

•  0  i 

.00 

-  •  db 

-.22 

-.06 

-  .  03 

.  0  1 

•  db 

•  -tb 

.41 

.77 

N'AX 

1  .2o 

.39 

.7b 

•  d  0 

.22 

•  Ad 

1.1,1 

.34 

.67 

•  36 

1.03 

1.44 

M  I  N 

-.39 

-  .  Ju 

-.61 

-.76 

-.64 

-  •  b9 

-.90 

-.90 

.14 

-  •  rl 

•  u<+ 

.35 

CAL 

YK 

I9b2  Mt AN- 

•  UA 

MAa  1.26 

MIN  -1.23 

M  Th 

Yrt 

1963  Mt AN 

.10 

HAA  1.94 

M  1  l\l  -.90 

SOUTHERN  FLORIDA 
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vrTkTL>,TTW 

ca'p't'  rri; 

TT,  IIT  FEET, 

EATER  TEAR 

OCTOBER 

1953  TO  SEPTEMBER  1954 

DAY 

OCT 

NOV 

DtC 

vJAN 

b  tB 

MAR 

flKh 

MA  Y 

JUN 

JuL 

AU'I 

SF  k 

1 

•  33 

.03 

-.2b 

-.bb 

-.46 

-.21 

.21 

.37 

•  32 

.20 

.20 

1.02 

2 

.41 

•  0b 

-  .  4b 

-.15 

-  .  04 

-.39 

.01 

.31 

.62 

•  >  u 

•  lb 

•  4  1 

3 

.25 

.14 

-.17 

.22 

.15 

.00 

•  02 

.28 

•  bU 

•  1  a 

•  lb 

•  d\: 

4 

.40 

-.01 

.32 

-.25 

.41 

-.bb 

•  24 

.27 

.57 

.  I  6 

.13 

.27 

5 

.53 

-.Ob 

-.07 

-.03 

.22 

-.65 

.34 

.15 

•  bU 

•  )  b 

•  O'* 

.01 

6 

1 . 0  1 

.47 

•  24 

.12 

.16 

-.4b 

.16 

.40 

.20 

.2  7 

.22 

-  • 

7 

•  4b 

•  3b 

•  Ob 

-.33 

.02 

-.70 

.18 

.37 

-.01 

.11 

.2* 

.0  7 

8 

.47 

-.13 

-.22 

-.34 

.12 

—  •  b4 

.0  1 

•  bb 

.00 

.03 

•  2  J 

.44 

9 

.98 

.13 

.lb 

-.13 

-.22 

-.19 

-.22 

•  bb 

.11 

•  dM 

.23 

.61- 

10 

•  bb 

.11 

.27 

.20 

-.14 

.00 

-  .24 

•  bb 

•  bb 

.  1  7 

.33 

.  72 

11 

.60 

-.22 

.12 

.29 

.12 

.  1 1 

-.2m 

•  7a 

.23 

•  b 

•  3d 

.61 

12 

.61 

-.25 

.39 

-.78 

.  1  1 

.01 

-.11 

.22 

.29 

•  l  a 

•  4 -r 

• 

13 

.38 

-.21 

•  4b 

-.92 

-.59 

-.07 

.12 

1.08 

•  34 

.22 

•  .Id 

.  r>4 

14 

.33 

.07 

•  3b 

-  •  bb 

-.35 

•  Ob 

•  da 

.76 

.29 

.27 

•  44 

•  4  3 

15 

.10 

-.10 

-.  74 

-.08 

-.05 

-.50 

•  bb 

.34 

•  32 

.33 

.16 

•  o  1 

16 

.04 

.23 

-.52 

.29 

.09 

-1.10 

.34 

.11 

•  b4 

.44 

•  2b 

•  7o 

17 

•  33 

.57 

-.70 

.11 

-.01 

-1.00 

—  •  b  4 

.12 

•  43 

•  7-V 

• 

•  4  u 

18 

.21 

•  Ab 

-.75 

-.22 

-.17 

-.37 

-  •  b  b 

.15 

.12 

.38 

•  33 

.3  7 

19 

.38 

.35 

-.  72 

-.02 

-.12 

-.13 

-  .  42 

.15 

.19 

.34 

.  1  6 

.62 

20 

.43 

•  4b 

-.23 

.Ob 

-.07 

.21 

-.26 

.  19 

•  bb 

.44 

.09 

•  bb 

21 

.45 

.53 

.40 

-.03 

-.07 

-  .  08 

“  •  1  d 

.47 

•  bb 

•  4  J 

-  •  Ub 

•  4* 

22 

.44 

.52 

.27 

•  Ob 

-  •  64 

—  .3b 

-.21 

-•Ob 

•  bb 

•  a 

-.07 

.  72 

23 

.40 

.4b 

.08 

-.29 

-  •  b3 

-.35 

•  U  2 

-.14 

•  32 

.37 

-  •  Ob 

•  3*- 

24 

.79 

.65 

-.21 

-.40 

-.16 

.01 

-.0  4 

-.21 

•  4b 

•  **•  e 

-.0  3 

.  1  0 

25 

.88 

.42 

-.03 

-.19 

-.34 

- .  uv 

-.Ob 

-.12 

.41 

•  *■  4 

.27 

.17 

26 

.80 

-.20 

-  •  b3 

-.0  7 

-.18 

.  04 

-.n 

.31 

•  bb 

.62 

.43 

.4b 

27 

.68 

-.42 

-.52 

.07 

-.02 

-.19 

.01 

.35 

•  I'd 

•  3S 

•  bU 

•  62 

28 

.69 

-.15 

-.01 

-.13 

.19 

-•04 

.42 

•  bb 

.77 

.33 

•  d  b 

29 

.15 

-.44 

.17 

-.44 

-.13 

.4,- 

.30 

1.06 

•  4b 

.33 

•  64^ 

30 

-.15 

-.42 

.02 

-.19 

— 

.  0  / 

.3m 

.32 

•  40 

•  <+d 

.43 

.41 

31 

.09 

-.22 

-.12 

.  1  7 

.38 

•  d  l 

•  bM 

Mb  AN 

•  4b 

.  1 1 

-.10 

-.lb 

-.10 

-.25 

.i.l 

.33 

•  4  2 

.31 

•  2b 

•  4.7- 

MAX 

1.01 

.bb 

.4b 

.29 

.41 

.21 

•  **-a 

1  .  08 

1.06 

•  b<+ 

•  bb 

1 . 02 

MIN 

-.15 

-  .  44 

-.75 

-.92 

-  •  b4 

-1.10 

-  •  6b 

-  •  d  1 

-  •  u  1 

•  u3 

-  •  Ob 

-  •  2  b 

CAL 

YR 

1*63  MEAN 

.12 

MAX  1.94 

MIN 

wTR 

YR 

I9b4  MEAN 

.15 

MAX  1.08 

MIN  -1 

.10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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CALOOSAHATC1IEE  RIVER 


02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 


uirnmi 

cAcr  nniorr, 

ITT  T7TT, 

OCTOBER  ItVi 

TO  AT’T'IL 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

AK 

A8H  MAY  JUN  Jl.'L  600 

-.24 

-.17 

-.70 

-.47 

-.57 

-.16 

-.59 

-.02 

.06 

-.41 

-.40 

-.30 

-.23 

-.32 

.39 

-.40 

-.31 

-  •  63 

-.35 

-  .39 

-.0  4 

-.08 

-.10 

-.29 

-  •  66 

-  •  db 

-.17 

-.2** 

-.08 

.21 

-.21 

-.48 

-1.06 

-.17 

-  •  3d 

.18 

-.12 

.25 

-.34 

.10 

-.28 

-.43 

.13 

-.40 

-  •  b5 

-.33 

.28 

-.15 

-  •  1  o 

-•  Ub 

-.44 

-.  70 

-.35 

-.33 

-.78 

-.10 

-•  ud 

-.48 

-.17 

-  .  06 

-  •  6  1 

-  .  88 

-  .43 

-.06 

-.25 

-.39 

.04 

-.72 

-  •  bd 

-.63 

.17 

-.05 

-  •  bb 

-.01 

-.12 

-.37 

-.27 

.30 

-.04 

-  •  34 

-.27 

-1.16 

-.24 

-.09  . 

.15 

.00 

.23 

-.10 

-1.41 

-.34 

.0.1 

.10 

.50 

-.06 

-.  79 

-1.36 

-.19 

.  lo 

.52 

.60 

-.23 

-.24 

-.63 

-  •  30 

-.31 

-.14 

.67 

-.59 

.13 

-•64 

-.15 

-.26 

-.47 

.72 

-.40 

.23 

-.47 

-.30 

-  •  Jr 

-  •  66 

•  2d 

-.33 

.00 

-.37 

-.33 

-  .  44 

-.44 

.29 

-.62 

-.02 

-.49 

-.31 

-.44 

.10 

.43 

-.77 

-.67 

-.27 

-.12 

-.  lo 

.11 

.12 

-.65 

-.58 

-  .  29 

-.06 

•  0  7 

o 

• 

i 

-.02 

-  .  bb 

.16 

-.n 

.16 

•  1/  6 

-  .2a 

.39 

-.32 

.49 

-.22 

-.63 

•  0  6 

-.12 

-.17 

-.27 

.27 

-.23 

-.40 

•  1  6 

-.12 

-.09 

-.50 

-  •  6d 

-  •  34 

-.43 

.47 

-.01 

-.34 

-.60 

-.  71 

-.38 

•  u  1 

.  4  TO 

.22 

-.63 

-.62 

-.57 

-.30 

-.77 

.10 

.17 

.07 

-.31 

-.32 

-.24 

-1  .  lb 

•  (.'4 

•  6b 

-.2b 

-.14 

-.29 

-1.06 

.01 

•  4b 

-.  7d 

-.39 

-.42 

-.95 

-.12 

-.07 

-.45 

-.64 

-.82 

•  02 

-.ul 

-.39 

-.28 

-.4* 

-.41 

-.14 

•  6b 

.72 

.25 

.49 

.28 

.16 

•  4n 

-.66 

-.78 

-.bb 

-.87 

-1.41 

-1.16 

-  .6  * 

1954  MEAN 

.07 

MAA  1.08 

M 1 N  -1 . 10 

VI-  K 
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CALOOSA11ATCHEE  RIVER 

02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  III  FEET,  FEBRUARY  TO  SEPTEMBER  1944 


U  A  Y 

OCI 

NOV 

DEC 

JAN 

FtB 

MAN 

A  Vh 

MAY 

JON 

JuL 

AUn 

1 

•  bb 

.28 

.bi 

.  7b 

.^4 

1.31 

i  .4  -J 

2 

.41 

.9L 

.85 

1.02 

• 

1.54 

1  •  3  b 

3 

•  9b 

.98 

•  b  J 

1.07 

1.05 

1.20 

1.25 

4 

•  b4 

.52 

.bi 

1.07 

1.10 

1.45 

1  •  ?4 

5 

•  bb 

—  .04 

1.03 

1.18 

1.20 

1.2b 

1.28 

6 

.71 

-.15 

1.37 

1.32 

.-.7 

1.21 

1.22 

7 

1.00 

.Ob 

.77 

1.35 

1.17 

1.15 

1.23 

8 

1 .00 

•  b  1 

.28 

1  .  b4 

1.27 

.9b 

1  .  18 

<9 

.58 

-  .44 

.MJ 

.82 

1.33 

1.17 

•  HU 

1 .18 

10 

•  66 

-1.03 

.88 

.72 

1.1b 

1.17 

.71 

1.11 

1  1 

•  bb 

.30 

1  .  1  3 

•  b3 

1.13 

1.00 

•  bd 

1  • 

Id 

.54 

.  b  7 

1  .2" 

.32 

1.1b 

•  *-  o 

1  .  lo 

1.89 

13 

-.01 

.47 

.73 

•  bb 

.87 

• 

1.31 

1.34 

14 

.51 

.02 

.97 

.81 

•  bl 

.77 

1  .^4 

1.37 

15 

.45 

.31 

1.25 

•  (d 

.97 

.44 

1.24 

•  b  1’ 

lb 

.19 

1  .  U4 

1 .2.1 

.  71 

1.11 

1.15 

1.08 

.77 

17 

.71 

1.21 

1.12 

•  b4 

1.18 

1.24 

1.03 

•  9r 

18 

.5b 

.93 

.77 

.  71 

l.lu 

1 .28 

1.52 

1.00 

1  S> 

.55 

1.3b 

•  b  u 

.74 

1.12 

1.20 

1.12 

.87 

20 

.55 

1.3b 

.91 

•  bb 

1.15 

1  •  "4 

.79 

l.lo 

21 

.70 

1.0b 

•  hv 

1.07 

1.31 

1.24 

.80 

1 .08 

22 

.47 

.75 

.91; 

1.21 

1.08 

1.10 

1.02 

1.0  7 

23 

.  b5 

.93 

1.29 

1.19 

•  h9 

1 .  •  « 

•  bl 

1  •  d* 

2  4 

.80 

1.21 

1.22 

.85 

1.09 

1  •  <  3 

•  H  4 

1  .^4 

25 

.  77 

1  .  14 

1.14 

1.01 

1.25 

•  bb 

1 .03 

.Hi 

2b 

.74 

.98 

1.33 

.97 

1.29 

•  fb 

.98 

.52 

27 

1  .0b 

.98 

1  .27 

•  4* 

•  9  J 

•  fb 

.94 

.92 

28 

•  bb 

1.12 

•  6b 

.5  7 

.78 

•  nb 

.97 

1.47 

29 

•  9b 

1.27 

.20 

•  bi 

•  b  1 

1  •  o  7 

1.2o 

1 .88 

30 

.91 

.21 

.bJ 

.78 

•  VO 

1.54 

1  .  t'd 

31 

.47 

•  5b 

.93 

1  .  b2 

MEAN 

.  75 

.80 

.  75 

1.09 

1  •  ( 1  4 

1 .12 

1.18 

MAX 

1.3b 

1 . 33 

1.37 

1.84 

i  •  14 

1.82 

1 .53 

MIN 

-1.03 

-.15 

.28 

.  7b 

.78 

.71 

•  b^ 
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02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 


MAXIMUM 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1944 

TO  SEPTEMBER  1945 

day 

OCT 

NUV 

DtC 

JAN 

FE8 

MAK 

A  PH 

MAY 

JUN 

JUL 

A  U  lj 

SF  P 

l 

1.42 

1 .28 

•  64 

1.19 

-.45 

.  7 0 

1 .32 

.52 

1.12 

•  bb 

•  bb 

.76 

2 

1.20 

1.12 

.03 

-.09 

-.49 

.60 

1  .42 

1.21 

1.16 

.63 

1.21 

1.42 

3 

1.21 

1.14 

-.54 

•  06 

-.26 

.90 

.92 

1  .b3 

.76 

.89 

1.55 

i  • 

4 

1.30 

.75 

-.61 

.70 

-.32 

.95 

.93 

.93 

•  b0 

1.00 

1.26 

1.1* 

5 

1.26 

1.3b 

.09 

.09 

.28 

1 .00 

.  r  5 

.50 

•  b4 

1 .15 

1.36 

1.37 

6 

.99 

1.03 

.b2 

.49 

.49 

1 . 04 

.66 

•  4b 

.  77 

1  ..'4 

1.26 

1  .^b 

7 

.96 

.46 

1  .23 

1  .29 

.49 

.54 

.16 

•  69 

.9  2 

1  »  HO 

1.56 

i.i- 

8 

1  .30 

•  6b 

1.37 

1.34 

.51 

.37 

•  04 

1.01 

1.05 

1.23 

1.4  7 

1.00 

9 

1.41 

.97 

.56 

.61 

-.14 

.30 

.39 

.65 

1.10 

1  .<*3 

1.37 

1.24 

10 

1 .08 

1  .27 

.52 

.55 

.23 

.  cfb 

• 

.46 

1 .30 

1  .a  7 

1.14 

1  .  O  J 

11 

.90 

.98 

1 .02 

.32 

.48 

.21 

•  b  O 

1.0  7 

1  .27 

1  ..'5 

.  bo 

1.24 

12 

1.07 

.59 

•  b6 

.40 

.24 

.59 

.  7  7 

1.21 

1.30 

1  .“1 

.31 

1.46 

13 

.90 

.78 

.57 

.80 

.83 

.56 

•  b4 

1.4b 

1.15 

1  .*.9 

•  9b 

•  8- 

14 

.80 

1.03 

.61 

1.09 

.63 

.52 

1.U6 

1.32 

1.22 

1 .33 

•  89 

.6- 

15 

.60 

1.29 

-.01 

.99 

.77 

.82 

1.0  7 

1.26 

.80 

1  .  ('6 

.97 

1 . 06 

lb 

•  4U 

1  .22 

.06 

1 .06 

.39 

•  bb 

1.4b 

1.24 

•  b  J 

1.00 

1.14 

1.56 

17 

.20 

1.12 

.19 

.31 

•  44 

.47 

1 .40 

1.44 

.4  7 

1.00 

1.2  7 

1.50 

18 

-.26 

.97 

.40 

.27 

•  46 

.67 

1.04 

1  .u6 

•  t)d 

.67 

1.66 

1.39 

19 

4.32 

1.00 

•  64 

.67 

.44 

.  9^ 

.34 

.56 

.73 

•  ^4 

1  .64 

•  8  4 

20 

2.16 

1.02 

-.43 

.57 

.50 

1.15 

•  bb 

.22 

•  bb 

1.12 

1.4b 

1.15 

21 

1.33 

1 .04 

.14 

.46 

.60 

.71 

•  «4 

.37 

.  7  o 

1.04 

1.26 

1.46 

22 

1.40 

1 .04 

.29 

.63 

.86 

.16 

.97 

•  b  3 

.60 

1.53 

1.42 

1.34 

23 

1.24 

1.06 

.32 

•  b7 

.97 

.44 

1.07 

.62 

1.55 

1  •  b  J 

1.23 

1.22 

24 

•  6b 

1 .06 

.33 

.15 

-.22 

.61 

1  •  U  ') 

.  79 

2.97 

1.66 

1.82 

1.16 

25 

.63 

1.01 

•  4b 

.34 

-.17 

.70 

1.24 

•  4b 

1.40 

1 .4C 

1.72 

.  9f> 

26 

.86 

.70 

.66 

.  70 

.25 

•  bb 

1.09 

.60 

1.40 

1.33 

1.69 

1 . 96 

27 

1 .04 

.50 

.5b 

.47 

.50 

.  76 

.77 

.61 

1.20 

1  •  dCL 

l.?C 

1.26 

28 

.17 

.30 

.69 

.62 

•  bb 

.76 

•  9  u 

.32 

1.10 

1  • 

•  Hb 

1.40 

29 

1.07 

.20 

.96 

.67 

— 

.47 

1.17 

•  o  0 

1.07 

1.  -7 

1.12 

1 .06 

30 

1.19 

.11 

.55 

.71 

.78 

•  84 

.bb 

.91 

1.21 

.66 

31 

1.42 

.92 

.06 

.95 

1.00 

.  I  o 

1.2- 

MEAN 

1.10 

.90 

•  4b 

.66 

.32 

.66 

•  8b 

•  bb 

1 . 04 

1.17 

1.25 

1.20 

MAX 

4.32 

1.3b 

1 .37 

1.34 

.97 

1.15 

1 .46 

1 .53 

2.97 

1.62 

1.62 

1.84 

MIN 

-.28 

.11 

-.54 

-.09 

-.49 

.18 

•  04 

.22 

.47 

.  r>3 

.31 

.bb 

MAX  4.32  MIN 


WTR  YR  1945 


MEAN  .67 


54 


316 


SOUTHERN  FLORIDA 


Cnl,OOo/\nATonniL  iOCVh'K 

02293200  Billy  Creek  at  Fort  llyers,  Fla. 

MAXI11UM  GAGE  HEIGHT ,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1945  TO  SEPTFHRFP  10/.f 


DAY 

OC1 

NOV 

DEC 

JAN 

Etb 

1 

1.19 

1 . 07 

.b5 

.31 

1.29 

2 

1 .21 

1  .Ob 

•  bb 

.19 

.59 

3 

1.1b 

1.2b 

•  4b 

•  3b 

-.28 

4 

•  bb 

1  .47 

•  b9 

•  b7 

-.08 

s 

1.3b 

.17 

1.39 

•  7  0 

.27 

6 

A  *bl 

.71 

1 .20 

1.04 

.72 

7 

1 .3b 

•  bb 

.91 

.87 

.54 

8 

1  .2  3 

•  o  1 

•  49 

.84 

.49 

9 

1.3b 

1.22 

1.03 

•  b9 

.89 

10 

1 .39 

.93 

1 .14 

.41 

1.09 

1 1 

1  .bb 

•  9b 

•  bb 

.  b  1 

.3b 

12 

1.11 

•  b4 

.43 

.70 

.33 

13 

1.32 

1 .04 

.71 

.40 

1  .cO 

14 

1.2b 

1.12 

.  b9 

.78 

1.18 

lb 

1.23 

.7b 

1.04 

1.10 

.38 

lb 

1.01 

-.12 

-.bO 

1.15 

.38 

17 

•  Vb 

1.07 

-  •  £3 

1 .  o2 

•  bb 

lb 

•  9b 

1.14 

•  o  1 

.10 

.37 

19 

1 .41 

1.14 

1  •  b2 

.37 

.82 

20 

1 .41 

1.3b 

1  .  lb 

•  64 

•  b  1 

21 

1  •  bb 

1  .  b7 

.lb 

.99 

-.31 

22 

1.73 

1 . 79 

.33 

•  bU 

.21 

23 

2.1b 

•  9b 

•  bb 

.02 

.48 

24 

1  .7b 

•  bb 

.  b9 

.23 

.  15 

2b 

1  .b7 

•  b  3 

•  bb 

•  08 

.03 

2  b 

2.10 

.49 

•  bb 

.71 

.81 

27 

•  7b 

•  bb 

.  b  1 

.53 

1.29 

2b 

-.07 

.  (U 

.9b 

.27 

1  .  Ob 

29 

•  b  1 

.73 

1.02 

.41 

— 

30 

•  bb 

.bi 

1.17 

.97 

— 

31 

.91 

1.22 

1  .  14 

MEAN 

1.2b 

.90 

.7b 

•  bO 

.55 

MAA 

2.1b 

1  .  79 

1.32 

1.15 

1.29 

MIN 

-.07 

-.12 

-.bU 

.02 

-.31 

CAL  YR 

1 94b  MEAN 

•  9  1 

MAA  2.97 

MIN  - . bO 

KIR  YR 

1 94  b  MEAN 

.9b 

MAA  2.18 

MIN  -.50 

v  AH 

ttPW 

MAY 

JUN 

JUL 

ttUo 

SEH 

1.04 

.11 

1.30 

1.77 

1.29 

1.01 

1.00 

.37 

.35 

1.58 

2.00 

1.29 

.69 

.97 

.20 

•  98 

1.84 

1  •  80 

.91 

•  9U 

•  K2 

.05 

1.0  7 

1 .58 

1.29 

.  7b 

.88 

1.01 

.38 

.91 

1 .28 

.77 

.49 

1.10 

1.07 

•  69 

1.18 

1.07 

.26 

.54 

1.29 

.98 

.74 

1  .  08 

1.13 

.  03 

.67 

1.22 

1.27 

.bO 

1.1b 

.  8b 

.55 

.  7b 

1.21 

1.40 

.28 

1  •  0  3 

.52 

.78 

.78 

1.17 

1.33 

-  .08 

.  78 

.50 

.68 

1.1.8 

1  .  18 

1.35 

-.24 

.83 

.72 

.84 

1.32 

1.31 

1.53 

.34 

.4*- 

1.01 

1.20 

1 .19 

1.38 

1.47 

.  7  0 

.30 

.80 

1.49 

1  .  jb 

1.30 

1.40 

•  b  1 

.  0  4 

1.05 

1.44 

1.20 

1.43 

1.39 

•  4b 

.73 

1.22 

1.18 

1.20 

1 .03 

1.44 

•  b3 

1.0  1 

1.30 

1.02 

1.14 

1 .08 

1.4? 

.89 

1.1b 

1.2b 

1.24 

1  •  * » 9 

.90 

1.42 

.89 

•  64 

1.51 

1.32 

l.o  7 

.93 

1.47 

.91 

.  33 

1.17 

1.28 

.92 

1.11 

1.40 

.bb 

•  64 

1.41 

1.13 

•  8b 

1.27 

1 . 64 

•  38 

.51 

1.21 

•  bb 

.62 

1.43 

1.85 

.45 

.32 

•  8b 

.56 

1.10 

1.41 

1.90 

1.10 

1.13 

.71 

.53 

1.22 

1.51 

1.73 

1.18 

1.35 

•  bb 

.58 

1.12 

1  .bl 

1.57 

1.2b 

2.0b 

•  bb 

.47 

1.17 

1.63 

1.33 

1.42 

1 .95 

.76 

.69 

1.40 

1.54 

1.34 

1.27 

•  bb 

1  .Ob 

•  89 

1  .f'O 

1.31 

1.44 

1 .28 

.29 

1 .13 

1 .  ob 

1.9b 

1.43 

1 .51 

1.12 

.77 

1.03 

1 .06 

1.68 

1.32 

l.bl 

1  .21 

1 .  Ob 

.96 

.93 

1.31 

1.22 

1  .b2 
1.4b 

1.37 

1.11 

1.49 

.70 

.8  3 

1.07 

.99 

1.14 

1.23 

1.38 

1 .42 

2.0b 

1  .  b4 

2.00 

1.9b 

1  .b3 

1.90 

-.24 

.04 

.50 

.03 

.54 

.88 

.8? 
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CALOOSAHATC1IEE  RIVER 


02293200  Billy  Creel;  at  Fort  flyers,  Fla. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  19£6  TO  SEPTEMBER  19 47 


Day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

wlAR 

A  ^  H 

MAY 

JUN 

JuL 

AUO 

SH  8 

1 

1  •  bfc> 

1.05 

1.12 

1 .19 

1.22 

1.39 

•  r*9 

1.11 

.91 

1  .  '9 

1 .69 

1.6- 

2 

1.26 

1.65 

.65 

1.19 

.76 

1 ,2o 

1.0' 

.68 

1.22 

l.»2 

1.36 

1.70 

3 

.70 

1.24 

•  db 

1 .23 

.30 

.10 

•  b3 

1.13 

1.40 

1.46 

1.5  2 

1 . 4(1 

4 

.71 

.92 

.27 

1.11 

.77 

.21 

.69 

.97 

1.21 

1  •  *+  0 

1 .4J 

1.2b 

5 

1  .  le 

.69 

.60 

1.20 

1.23 

.43 

1.03 

•  bb 

1.23 

1.67 

1.43 

1.20 

6 

1.47 

.99 

1.17 

1.21 

.24 

.73 

.84 

.93 

1  .  j6 

i  •  4  e> 

1 . 60 

1.30 

7 

3.06 

1.42 

1  .25 

•  ^6 

1.52 

.71 

•  bo 

1.11 

1 .09 

1.43 

1.37 

1.55 

H 

4.34 

1  .53 

1  .36 

'1.16 

1 .38 

1.36 

•  b  7 

1  .  u2 

1.39 

1.47 

1.44 

1.36 

9 

2.12 

1.52 

1.57 

1.16 

•  2  U 

•  3  6 

•  7  6 

.97 

1.25 

1.26 

1.4  7 

1.36 

10 

1.71 

1.63 

1.41 

.15 

-.01 

.55 

.77 

.73 

1  .  u6 

1.19 

1.26 

1  •  bb 

11 

1  .63 

1.76 

1 .03 

.51 

.  Ub 

.16 

.93 

.14 

1.26 

1  .'.'6 

1.0  7 

1  •  oh 

12 

1.56 

1.53 

1  .24 

.  79 

.27 

•  35 

•  9d 

.60 

1.30 

1.02 

1  •  b4 

1  • 

13 

1.51 

1.10 

1.46 

.15 

.62 

.99 

.74 

.96 

1 . 60 

1.16 

1 .61 

1.90 

14 

.90 

.55 

.96 

.40 

.38 

.  76 

.8b 

.96 

2.6(1 

1.49 

1  .  0  4 

1  .  7 1, 

15 

.96 

.73 

.47 

.53 

.28 

1.09 

.67 

.97 

1  .  o9 

1.66 

1.46 

1 .82 

16 

1.02 

.97 

.65 

•  60 

.55 

.61 

.  8  8 

1 .03 

1 .66 

1.6  1 

1.5b 

1.48 

17 

1.21 

.67 

.65 

.64 

.73 

.47 

•  9b 

1.09 

1 . 94 

1  •  o4 

.  7  v 

•  VH 

ie 

1.60 

.70 

.69 

.75 

.  74 

.42 

•  bb 

1.22 

2.0  9 

1  •  A  6 

1 .28 

3.35 

19 

1.62 

•  b2 

.59 

1.20 

.69 

.96 

.26 

1.57 

2.04 

1  •  bb 

1.36 

2.7  3 

20 

1.32 

.75 

.75 

1.31 

1.15 

.9b 

•  88 

1.74 

1.95 

1.64 

.76 

1.69 

21 

1.44 

1.02 

.95 

1.34 

1.37 

.61 

1 .09 

2.11 

1  •  82 

1  •  bo 

1 . 23 

1.42 

22 

1.25 

•  b4 

.  U3 

-.01 

•  b  d 

•  bb 

1.02 

1 .61 

1.61 

1.17 

1 .69 

2.59 

23 

1.18 

.76 

-.02 

-.33 

.53 

•  94 

.94 

1.42 

1.17 

1  .  '  J 

1 .44 

4.88 

24 

1  .44 

.76 

.47 

.33 

.89 

1.35 

1.0  7 

1.30 

1.26 

1  •  o4 

1.36 

2.  76 

25 

1  .25 

1.24 

•  bb 

.96 

.43 

1.26 

1.26 

1.57 

1 .4(1 

1  •  02 

1.69 

1.2/ 

26 

1.45 

1.09 

.37 

1.05 

.40 

.4  7 

1 . 04 

1.29 

1.41 

i.ol 

1.1b 

1.0  7 

27 

1.47 

1 .46 

.  75 

•  b4 

.69 

•  b9 

.99 

.99 

1.41 

1.63 

1 .05 

.S() 

26 

.95 

1 .49 

.93 

.61 

1.25 

•  3b 

.96 

•  Hb 

1.40 

1 .6.5 

1.64 

1.16 

29 

.63 

1.21 

.99 

1.01 

- 

— 

.62 

1 .02 

1 . 09 

1.39 

1.50 

1.66 

1.02 

30 

.62 

1.26 

.77 

1.26 

.96 

1.09 

1.00 

1.29 

1.39 

.96 

1.14 

31 

.76 

.62 

1.21 

•  bb 

•  d4 

1.3  1 

1.80 

MEAN 

1.44 

1.12 

.  62 

.  b4 

.71 

.73 

.88 

1.10 

1.60 

1.40 

1.40 

1.72 

MAX 

4.34 

1.76 

1.57 

1.34 

1.36 

1  .39 

1.26 

2.11 

2 . 6  U 

1.66 

1.69 

4.36 

MIN 

.70 

.54 

-.02 

-  •  33 

-.01 

.  1  0 

•  2b 

.14 

.91 

1.'. 1 

•  78 

.  Ut) 

CAL  YR 

1946  MEAN 

.99 

MaX  4.34 

MIN  - 

.31 

*TR  YR 

1947  MEAN 

1.14 

max  4.36 

MIN  - 

.33 
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CALOOSA1IATCHEE  RIVER 


02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1947  TO  SEPTEMBER  1948 


DAY 

OC1 

NOV 

DEC 

JAN 

t-  EB 

mAR 

ark 

MAY 

JJN 

JuL 

AU6 

SEP 

1 

1  .26 

2  •  bO 

.91 

1  .bb 

1.10 

1.64 

2.32 

1.56 

1.1b 

1.05 

1.66 

1.75 

2 

1.44 

2.6b 

1.1b 

1.51 

1.0b 

2.02 

•  1 . 4  0 

1 .36 

1.14 

1.10 

1.76 

1 .62 

3 

1  .47 

2.27 

1.43 

.91 

.94 

l.bl 

.60 

1.36 

1 .06 

l.lb 

1.95 

1.82 

4 

1.90 

1.73 

1*46 

.Hb 

1.42 

1  .bb 

•  f>  6 

1.36 

1.56 

1 .20 

1.79 

2.08 

5 

1.7b 

1.91 

1  .37 

•  65 

1.39 

•  6b 

.62 

1.4  d 

1.56 

1.2b 

1.73 

1.62 

b 

1  .61 

1 .6  3 

1 .43 

1.10 

1.33 

1  •  bj 

•  *9 

1.50 

l.bb 

1  .  jO 

1.54 

1.43 

7 

1  .9b 

1 .90 

1  .b6 

1.10 

1.46 

1.6b 

1  •  0  .1 

1.57 

1.6b 

1.3b 

1.30 

1.38 

6 

1.77 

2.22 

1.70 

1.20 

1.63 

d  •  U6 

1  .05 

.79 

1.66 

1.40 

1.17 

1.56 

9 

1  •  b2 

•  64 

1.7b 

1.30 

1.54 

1.67 

•  96 

1.35 

1.97 

1  •  jib 

1.01 

1.65 

10 

1  •  64 

1  .b2 

1 .60 

1 .46 

1.69 

1.50 

1.22 

1.17 

1.92 

1.36 

1.16 

1.73 

1 1 

1.14 

2.29 

1 .60 

1.11 

.  79 

1.2b 

1.5  7 

1.56 

1.60 

1.17 

1.17 

1.56 

12 

1.34 

2  .  bb 

1.94 

1.1b 

1.12 

.7b 

1.65 

1.59 

1.46 

1.11 

1.39 

l.bl) 

13 

1.2b 

1.67 

1.62 

1.63 

1 .40 

.43 

1.68 

1.46 

1.41 

1.09 

1.3b 

1.40 

14 

1.34 

1  .bb 

1 .  bo 

1.79 

1  .47 

.63 

1.64 

1.33 

1.15 

l.lb 

1.36 

1.30 

lb 

1.63 

2.20 

1.2b 

.39 

.26 

1.44 

1.64 

1.12 

1 .01 

1.37 

1.4b 

1.00 

lb 

1 .94 

2.20 

•  *4 

.63 

1.0b 

2.02 

1.16 

1.0b 

1.09 

1  .20 

1.4  7 

.60 

17 

2.02 

1  •  b2 

1.02 

1.36 

1  .25 

1.79 

1.1  ll 

1.00 

1.17 

1.25 

1.60 

.60 

lb 

1.91 

1 .49 

.94 

1 .20 

.75 

1  .bb 

.47 

.91 

1.29 

1.5b 

1.67 

.46 

19 

1  .bb 

1.53 

1.00 

•  65 

1.13 

1 .80 

•  b'd 

1.16 

1.26 

1.53 

1.29 

.81 

20 

1  .  b2 

1.11 

1 .01 

1.34 

1.16 

1.46 

1.03 

.65 

l.lb 

1.49 

1.29 

l.lb 

21 

1.31 

1.21 

1*06 

1.37 

1.6b 

1 .56 

1.30 

1.24 

1.16 

1.64 

1.29 

1.05 

22 

1.34 

1.63 

l.n 

1  .bO 

1.71 

1.7b 

1.46 

1.49 

1.34 

l.bl 

1.30 

1.80 

23 

1.3  7 

1.70 

1.2b 

1.5b 

1.69 

1.62 

1  •  D9 

1.56 

1.52 

1.52 

1.15 

2.0b 

£4 

1.42 

2.11 

1 .46 

1 . 94 

1.11 

1  •  b  3 

1.3b 

1.56 

1.42 

1 . 3b 

.94 

1.67 

2b 

1.3b 

2.14 

1  .  bb 

1 .20 

.61 

1.06 

1 .69 

1.15 

1.29 

1.20 

1.06 

1.76 

26 

1 .2b 

1  .bb 

1.22 

1.21 

.93 

1.12 

1.91 

1.16 

.77 

1.15 

1.06 

1  .b3 

27 

1 .4  d 

1  .24 

1 .23 

1.12 

1.30 

1.7b 

1.91 

1.27 

.60 

.96 

1.32 

2.05 

cL  H 

1.63 

1.22 

1.2b 

1.27 

l.bl 

1.42 

1.62 

1.20 

•  b5 

1.23 

1.0b 

2.63 

29 

1 .63 

.74 

1 .30 

1.16 

1.46 

.7b 

1.42 

1.5b 

.90 

1.09 

1.37 

2.16 

30 

1  .bb 

1.01 

1.3b 

1.13 

— 

1.26 

1.47 

1.09 

1.00 

1.30 

1.45 

2.21 

31 

1  •  U  J 

Mt  AN 

1  .  b  7 

1.77 

1 .35 

1.22 

1.2b 

1.49 

l  •  d* 

1.28 

1.32 

1 .26 

1.36 

1.58 

MAX 

2.02 

2.6b 

1.94 

1 .94 

1.69 

2.07 

d  •  :<d 

1.59 

1.97 

1  •  b4 

1.95 

2.63 

M  I  N 

1.14 

.74 

.91 

.39 

.26 

.43 

.06 

•  bb 

.77 

•  9  6 

.94 

.46 

CAL 

YR 

1947  ML AN 

i  .db 

MAX  4.36 

MIN  -.33 

t*  TH 

YR 

1946  M  t  A  N 

1.40 

max  2.63 

M I N  .06 
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CALOOSA1IATC1LEE  RIVER 

02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT.  Ill  FEET.  HATER  YEAR  OCTOBER  1948  TO  SEPTEMBER  1949 


DAY 

OCT 

NOv 

DEC 

JAN 

I  26 

1 

2.32 

.19 

1.25 

.60 

1.00 

2 

2.37 

.30 

1.30 

1.03 

.55 

3 

2.17 

.40 

1.40 

.99 

.  77 

4 

2.23 

.60 

1 .35 

.92 

1.01 

5 

2.41 

.60 

1.30 

.71 

1.03 

6 

2.06 

1.12 

1.25 

.74 

1.13 

7 

2.20 

1.36 

1  .20 

.55 

1.15 

a 

2.34 

.56 

1.22 

.72 

.93 

9 

1  •  4b 

.70 

1.36 

•  bb 

1.27 

10 

1.46 

.90 

.69 

.72 

1.16 

ll 

1.96 

1.00 

.50 

.62 

•  4b 

12 

1.5b 

1.10 

.70 

1.07 

.45 

13 

1  .40 

1.16 

•  9o 

1.14 

.66 

14 

1.35 

1.26 

1.16 

1.27 

1.10 

15 

1.20 

1.37 

1.39 

1.24 

1.21 

16 

1.03 

1.25 

1.56 

1.39 

1.04 

17 

1  .29 

1.20 

1  .  b  7 

1.22 

.62 

16 

1.45 

1.15 

1.47 

1.01 

.69 

19 

1.54 

1.10 

1.91 

.69 

1.51 

20 

1.29 

1.10 

1.14 

.59 

1.46 

21 

1.18 

1  .55 

1.29 

.94 

1.45 

22 

1  .44 

1  .61 

1.05 

•  6b 

1.30 

23 

1.46 

1.55 

.91 

.00 

1.20 

24 

1.16 

1  .50 

1.03 

1.15 

1.30 

25 

.74 

1.40 

1.05 

1 .15 

1.35 

26 

.90 

1  .35 

1.10 

1.13 

1.40 

27 

1.27 

1  .20 

1.15 

1.24 

1.42 

2b 

1.35 

1.00 

1.16 

1.29 

1.39 

29 

.67 

1.10 

1.77 

1 .41 

— 

30 

.61 

1.20 

2.03 

1.04 

— 

31 

.41 

.70 

1.30 

MEAN 

1.51 

1.07 

1.23 

.96 

1.09 

MAX 

2.4  1 

1.61 

2.03 

1 .41 

1.51 

MIN 

.41 

.19 

.50 

.00 

.45 

CAL  YR 

1946  MEAN 

1.32 

MAX  2.63 

MIN  .06 

WTR  YR 

1949  MEAN 

1.22 

MAX  3.16 

MIN  .00 

MAR 

AH8 

MAY 

JUN 

JO'L 

AlJG 

SEP 

.50 

1.19 

1.46 

1.42 

1.79 

.  1  7 

1.60 

.52 

1  •  bb 

1.24 

1.20 

1  .  U  3 

1.06 

1.66 

•  2b 

1  .  b  cL 

1 . 04 

•  bb 

.  4b 

.95 

1.50 

.4V 

1.46 

.  74 

•  b2 

1  .'-9 

.91) 

1.79 

.79 

1.91 

.  b9 

.  b  1 

1  .44 

.65 

1.66 

1.11 

. 

.71 

1.06 

1.60 

•  8b 

1.76 

•  4  6 

•  6b 

•  4b 

1.32 

i  •  (  d 

1.63 

1.6v 

•  bb 

.72 

.97 

1  •  b4 

1.8b 

1.65 

1.5  7 

1.24 

.74 

.71 

1.00 

1.20 

1.57 

1.66 

1 . 4  1 

•  H4 

1.13 

1.00 

1.47 

1.60 

1.46 

1  .41 

1.17 

1.43 

1.01 

l.bb 

1.6  7 

1  .  37 

1.20 

1.41 

1 . 34 

1.51 

1 .  '1 

1.91 

1 . 2  .i 

1.36 

1 .3i> 

1.25 

1.47 

1.49 

1.93 

1.16 

1.30 

1.10 

1.05 

1.44 

1  .  4  5 

1.6  7 

1.57 

1  .b3 

1.10 

1 .09 

1.57 

1.4  7 

1.44 

1.36 

.34 

1  .  1 1) 

1.10 

1.28 

1.1.4 

1.3  7 

1.47 

.61 

•  8  J 

.67 

1.11 

l.oo 

1.56 

1.63 

1.33 

.^4 

.74 

.79 

1.00 

1.5b 

1.01 

.73 

.  6  r 

.76 

.60 

1.4b 

1.90 

i.td 

.00 

.dd 

.74 

1.03 

1.39 

1.9  7 

1.7  5 

.56 

.75 

.60 

1.24 

1.4b 

2.06 

1.76 

1.30 

.16 

1.42 

1  . 

1.92 

1.5-1 

1.20 

.80 

l.ol 

1.63 

1.44 

1.77 

1.64 

.67 

.  7b 

.62 

1.7b 

1.30 

1.70 

1.82 

.87 

.  bS 

1.04 

1.77 

1.37 

1  .  lh 

1.56 

.77 

.26 

1.21 

.31 

1.6b 

.64 

1.66 

.76 

.90 

.99 

1 .82 

1.71 

3.16 

1.79 

.84 

1 . 0  ( 

1 .43 

1.67 

l.^l 

2.61 

1.96 

.74 

1.10 

1.31 

1 .61 

1.40 

1.84 

2.77 

•  til 

1 . 2  l 

1.37 

1  •  bb 

1.30 

l.M 

2.12 

1 .09 

1.49 

1.20 

1  •  bb 

.  bb 

1.01 

1.02 

1.29 

1 .41 

1.55 

1.6  7 

1.63 

i  .  vl 

1.49 

1.67 

1  .  *-  6 

3.1b 

2.7  7 

.00 

.26 

.16 

.31 

• 

.17 

1.01 
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02293200  Billy  Creek  at  Fort  llyers,  Fla. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  HATER  TABLE  OCTOBER  1949  TO  SEPTEMBER  1950 


DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APk 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEH 

1 

1  .41 

1 .66 

.74 

1.19 

1.31 

1  .29 

.33 

1.51 

1.47 

.75 

.71 

1.71 

2 

1  •  4  J 

.91 

.31 

1 .20 

1.0b 

1.43 

.66 

1.51 

1.40 

•  60 

.74 

1.41 

3 

1 .34 

1  •  0  b 

.37 

1 . 3b 

1.00 

•  4b 

1.23 

1 .41 

1.35 

•  94 

.60 

1.20 

4 

1.3  7 

•  b  ( 

.40 

1  .b3 

.66 

.63 

1.49 

1 .46 

1.30 

.99 

.9b 

3.12 

5 

1 .91 

1.22 

•  4b 

1.42 

.46 

.91 

1.32 

1.46 

1.3b 

.72 

.92 

3.1b 

b 

1.64 

1.11 

•  bO 

1.33 

.67 

1.09 

-  .  0b 

1.40 

1.3b 

.55 

.70 

2.6o 

7 

1.90 

•  ti  ( 

.60 

1.11 

.92 

1 .30 

•  0b 

1.24 

1.25 

.55 

•  bU 

2.02 

b 

1.64 

1.19 

.bb 

.21 

.79 

1.31 

.  7  u 

.95 

1.20 

.71 

.50 

1.73 

9 

1.63 

1.46 

.70 

•  bb 

.99 

.  J6 

.97 

.59 

1.00 

1.26 

1.02 

1.59 

10 

i.b9 

1  .b7 

.60 

.9b 

1.20 

-.06 

1.01 

.55 

•  *0 

1.02 

1.16 

1.69 

1 1 

1.72 

1  .26 

.  7b 

.  72 

1.16 

.96 

1.1b 

•  b5 

ebb 

.94 

1.22 

1 .56 

12 

1 ,6b 

1 .4  d 

.70 

.92 

1.0b 

1.0b 

1.10 

.66 

.70 

•  bb 

1.22 

1.43 

13 

1  •  t>  7 

1  •  b4 

.  7b 

1.09 

1.71 

1.09 

1.19 

.93 

.75 

1.06 

1.13 

1.25 

14 

1  .  bb 

1.72 

•  bd 

1.13 

1  .  74 

1 .14 

•  6  U 

1.16 

.90 

1.32 

1.16 

1.15 

lb 

1.44 

1.72 

1.21 

1.23 

1 .50 

.49 

•  bb 

1.32 

.95 

1.19 

1.3b 

1.01 

16 

1  .bb 

.90 

1.2b 

1.39 

.66 

.66 

-.ol 

1.26 

1.00 

1.01 

1.36 

1.51 

17 

1  .  7b 

.70 

.46 

1.3b 

.32 

.99 

•  bb 

1.16 

1.0b 

•  94 

1.17 

1.31 

lb 

1 .63 

.bb 

.79 

1.14 

.11 

.  36 

1  •  3'd 

.92 

1  .  1  0 

.  7  6 

.94 

1.17 

19 

1  .b3 

.66 

•  9b 

1.27 

.49 

.31 

i.d( 

1.16 

1.15 

.69 

1.01 

1.05 

20 

1.77 

l.Ob 

1.14 

1.06 

.53 

.79 

1.13 

1.35 

1.23 

•  b'd 

1.33 

1.10 

21 

1  .  ob 

1.24 

1 .03 

•  59 

.  7  0 

.  7b 

•  3b 

1.16 

•  bb 

.91 

1.53 

1.16 

22 

1 .62 

1.40 

1.10 

.29 

1 .50 

.51 

•  94 

1.24 

.51 

•  Vb 

1 .51 

1.33 

23 

1 .96 

.74 

1.19 

.65 

.97 

-.02 

1.39 

.90 

.55 

•  9b 

1.62 

1.77 

d  4 

1.97 

1.12 

-  .  b9 

.  76 

.63 

.56 

1.20 

.59 

.76 

l.nl 

1.45 

1 . 76 

2b 

2.19 

1.49 

-.16 

.76 

.32 

.93 

l.lu 

.49 

.69 

1.09 

1.32 

1.46 

26 

2.13 

•  3u 

.30 

•  bb 

.50 

1 .14 

.9  7 

.59 

1.09 

1.06 

1.44 

1.3  7 

27 

1.64 

.42 

.42 

.9  7 

.31 

1.52 

.66 

.72 

1.31 

1  .47 

1.62 

.93 

2b 

1  .  73 

.47 

•  Ub 

.94 

.66 

1.50 

•  6  ^ 

.64 

1.10 

1.49 

1.66 

1.62 

^9 

1.6b 

.6  7 

•  3b 

1.22 

1.1b 

.43 

1.23 

•  b4 

1.40 

1.72 

1.6b 

30 

1  .  74 

.73 

.^4 

1.14 

.33 

l.lu 

1.27 

.70 

1.31 

2.04 

1.76 

31 

1.63 

.22 

1.26 

-.70 

1.6b 

1 .09 

2.00 

Mt  AN 

1.72 

1 . 09 

.60 

1.02 

.67 

.60 

.69 

1 . 06 

1.02 

.99 

1.23 

1.60 

MAX 

2.19 

1  .  bo 

1.2b 

1  •  b3 

1  .  74 

1.52 

1.49 

1  .  hb 

1.47 

1  .49 

2.04 

3.16 

MIN 

1  •  J* 

.30 

—  •  b9 

.21 

.11 

-.70 

-.03 

.49 

.51 

.55 

•  bU 

.93 

CAL  Y  9 

1949  MEAN 

1.19 

MAX  3.16 

M  I  N  - 

.59 

W  T  K  Y  H 

1 9b  0  M  t  A  N 

1.06 

MAX  3.16 

M  IN  - 

.  7  0 

SOUTHERN  FLORIDA  321 

CALOCSALATCUIi:  IvIVETv 


02293200  Billy  Creel:  at  Fort  Myers,  Fla. 


MAXIMUM 

GAGE  HEIGHT, 

IN  FEET, 

UaTER  year 

OCTOBER 

1950  TO  SEPTEMBER  1951 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

f-EB 

mAR 

AHw 

MA  Y 

JUN 

JuL 

AUft 

H 

1 

1 .50 

1 .08 

.62 

.36 

1.06 

•  bb 

.  6^ 

.51 

.75 

i  .  1  0 

1  .  lb 

1  •  4* 

2 

1.2b 

1.25 

.59 

.78 

.76 

•  94 

.97 

.26 

.  73 

1.  4 

1.19 

1.7b 

3 

1.02 

1.32 

1.54 

1.21 

-.28 

1.27 

1.05* 

.71 

1.23 

1.00 

1  .  lb 

1.4V 

4 

1.24 

1  .09 

1.55 

1.27 

-.03 

1 .26 

.37 

.91 

.70 

•  9b 

1.34 

1 . 26 

5 

1.21 

.71 

•  bd 

1.11 

.31 

1.2b 

.  1  1 

1.19 

1.19 

1  • 

1.06 

1.25 

6 

1.07 

.00 

1.00 

1 . 09 

.43 

1 . 08 

.71 

.81 

1 . 09 

1.0b 

.13 

1.11: 

7 

1.14 

.48 

1.16 

1.16 

1.15 

1  .01 

1.63 

•  4  6 

1  •  Zb 

.92 

.72 

1.3  7 

6 

1.46 

•  bb 

•  6  6 

1 .30 

.31 

•  6*9 

1  .  ]  2 

•  63 

1.29 

1  .  4 

•  6  j 

1.55 

9 

1.55 

1.12 

.76 

•  04 

•  u  1 

.  74 

.92 

1  .  U2 

1.15 

.91 

1.06 

1.13 

10 

1.41 

1.36 

1.20 

.07 

.16 

.44 

1.09 

•  60 

.79 

1.0b 

1.23 

11 

1.19 

1.54 

1.33 

.61 

-.12 

1.05 

1.24 

1.15 

.91 

.77 

1  .  15 

1  .  b* 

12 

1  .36 

1 .68 

1.1b 

.61 

.20 

1.39 

1.16 

1.11 

.70 

•  K  4 

1.3b 

i.33 

13 

1.43 

1  .33 

1  .34 

.37 

.37 

1.20 

•  46 

.36 

.  bU 

.r9 

1.52 

1.34 

14 

1.20 

1.21 

•  7b 

.61 

.  36 

1.01 

•  6  1 

-.11 

•  JO 

1 .09 

1.3b 

1  •  3b 

15 

.77 

1.1b 

.97 

.  b3 

.32 

.86 

.6* 

-.50 

.13 

1.13 

1.82 

1.4  0 

lb 

-.02 

•  9b 

.  82 

.29 

.54 

.59 

-.11 

1.32 

1.22 

1.47 

1.31 

17 

1.19 

1.14 

1  .  o2 

.39 

•  tiO 

1.05 

.91 

•  h6 

1.46 

1.55 

1  .43 

1.35 

18 

1.35 

•  bb 

.76 

.77 

.76 

1.36 

.6 

•  64 

1  .bb 

1.69 

1.3b 

1.6b 

19 

8.10 

.78 

.3* 

.  78 

.61 

1.35 

.74 

.79 

1  •  b6 

1.40 

1.45 

1.21 

2U 

1 .81 

1 .05 

.52 

.81 

.67 

1 .32 

•  /b 

.50 

1.3* 

1.35 

1 . 46 

1.05 

21 

2.11 

1.19 

•  b4 

•  *4 

1 .05 

.98 

.  f  0 

1 .40 

1.32 

1  .r-b 

1  •  4b 

•  *9 

22 

1.52 

1.00 

.78 

•  63 

.91 

•  2b 

.yj 

1.32 

1.31 

1.10 

1.40 

1  •  0  b 

23 

1.30 

1.12 

.97 

.69 

.45 

.56 

1.02 

1.50 

1.25 

.7  7 

1 .4b 

l.lo 

2a 

1.08 

1.11 

.94 

.67 

.63 

l . ub 

.67 

1.91 

1.20 

.Ml 

1  *  5  ‘J 

1.15 

25 

1.00 

1.32 

1.05 

1.04 

.  72 

1.00 

•  yb 

1.42 

1.15 

1.4b 

1.27 

26 

1.10 

.64 

1.06 

-.22 

1.13 

.90 

.4b 

1 .64 

1 .20 

.15 

1 . 4  U 

1.06 

27 

.96 

1 .08 

.96 

.lb 

.97 

.  7b 

-  .50 

1.00 

1.2b 

.20 

1.40 

1.2  7 

28 

1 . 05 

1.12 

.67 

.45 

1.24 

1 .41 

-.51 

•  ^b 

1 .30 

•  ^b 

1.45 

1 . 4  tj 

29 

.94 

.60 

.89 

.45 

— 

1.61 

.67 

.98 

1.20 

1.0  1 

1  •  b  U 

1.63 

30 

.70 

•  63 

1 . 04 

.56 

— 

1.00 

•  b<* 

.  7b 

1.15 

1.46 

1 . 5o 

1.51 

31 

.92 

.bb 

1.07 

.30 

.87 

1  .  '4 

1.40 

MEAN 

1.22 

1  .Ob 

.93 

.66 

.57 

.99 

.  7  o 

.84 

1 .06 

1.1-1 

1.29 

1 .33 

MAX 

2.11 

1.69 

1.55 

1.30 

1.24 

1.61 

1  •  6  1 

1.91 

1.66 

1.69 

1  •  hS 

1.5  1 

MIN 

-.02 

.00 

.39 

-.22 

-.28 

.28 

-.6  1 

-.  bU 

.13 

•  1  6 

.  1  3 

•  9* 

CAL 

YR 

1950  MfcAN 

1 .06 

MAX  3.16 

M I N  -.70 

wTR 

YR 

1951  MEAN 

.96 

MAX  2.11 

m I N  -.51 
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02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 


MAXIMUM 

GAGE  HEIGHT, 

IU  FEET, 

WATER  YEAR 

OCTOBER  1951 

TO  SEPTEMBER  1952 

DAY 

OCT 

NOV 

otc 

JAN 

t-tH 

MAK 

Ah  K 

MAY 

JUN 

JOL 

AU0> 

SEP 

1 

1.70 

2.04 

1.11 

.90 

.  00 

1.27 

1  •  bb 

.79 

1.42 

•  8  6 

1.10 

1.44 

<L 

1  .  O0 

2.0b 

1 .09 

.  34 

1.30 

1 .03 

1  .  14 

.93 

1.00 

•  r  b 

1.37 

1.64 

3 

1.90 

t  •  b4 

1  .  70 

•  o3 

1.17 

1.27 

.70 

1  .  OP 

1.00 

1.60 

1.44 

4 

2.42 

1.17 

1.77 

.01 

1.19 

1.24 

1.1' 

.09 

1.02 

1.22 

1.61 

1.33 

0 

2.1b 

.37 

1  .04 

1 .03 

.96 

1 .30 

1.19 

.70 

1.41 

1.23 

1.77 

1.17 

6 

t  •  07 

1 . 30 

1.27 

.61 

.  b8 

1  •  Jb 

•  b  i 

.90 

1.00 

1.29 

1.00 

1.07 

r 

2.00 

1 .60 

1 . 09 

•  80 

.00 

1 .40 

.00 

1.00 

.90 

1  •  r*b 

l.ol 

1.17 

0 

l.Ob 

.bb 

1 . 3b 

1.11 

.19 

1 .4b 

.to 

1 . 00 

.70 

1.4b 

1.36 

1.30 

9 

1 .  ou 

.  b2 

1.27 

1 .40 

.40 

1  .00 

•  JO 

1.10 

•  bU 

1.43 

1.17 

1.31 

10 

1  .  1  4 

.97 

1.20 

1.44 

.30 

1 .00 

•  b  t: 

1.04 

.40 

1.23 

1.17 

1.11 

1 1 

.01 

1  .20 

1.73 

- .  02 

•  bb 

1.4b 

•  89 

1  •  8  J 

.40 

1.0b 

1.2b 

1.03 

12 

•  b  j 

1  .26 

1 .01 

•  ib 

.61 

1.14 

1  .  -IV 

1 .24 

.21 

.07 

1.1  7 

1.04 

13 

•  b  9 

1 .62 

1  .24 

•  ob 

.70 

1.31 

1.0/ 

.41 

-.20 

.  <4 

1.14 

1.10 

It 

•  b  1 

1 .70 

1  .  ob 

.7b 

.03 

1  .43 

i  •  4  u 

•  b  J 

-.22 

.90 

1.2b 

1.32 

1  b 

1  •  tb 

1.79 

1  .  1  b 

1.12 

1.09 

1.00 

•  bf- 

1.00 

-.34 

1 .07 

1.21 

1.20 

lb 

1.09 

1 .02 

.  1  9 

.92 

1 .2b 

•  b4 

• 

.71 

-.10 

1.0  7 

1.41 

1.43 

17 

1 .39 

1 .07 

-  •  Ot 

.70 

.67 

.  je 

.70 

.12 

1.09 

1.36 

1.00 

13 

1.27 

.03 

.  00 

.00 

.38 

.  1  1 

.  b  t 

.62 

.20 

•  88 

1.40 

i  .  bb 

19 

1 .33 

•  J3 

1.03 

.91 

.01 

1 .20 

.  b  b 

.09 

•  t3 

1  •  Ob 

1  •  3o 

1 . 06 

to 

1.7b 

.  Jb 

.01 

1  .  1  0 

1.31 

1.09 

.07 

•  94 

1.13 

1  .49 

1  •  ?8 

1.14 

21 

1.01 

.14 

1  .  14 

1.22 

1.21 

1 .20 

.07 

1 .10 

1.11 

1.43 

1.21 

1.32 

32 

1 .49 

.  73 

.00 

1.06 

•  bl 

1.20 

•  m  e 

.96 

1.23 

1.40 

1  .  lb 

1.20 

23 

1.10 

1 .00 

•  ( 0 

1.43 

.90 

1  •  4  u 

.88 

1.00 

1.00 

1.21 

1.27 

1.27 

24 

1.10 

1.14 

•  bV 

•  bb 

1.00 

1.40 

1.30 

1.20 

.99 

1.'  4 

1 .2o 

1.26 

2b 

1 .20 

1 .34 

1 .34 

1.04 

1.20 

1 .42 

1  •  8  1 

1.03 

•  00 

.44 

1.2b 

1.16 

tb 

1.22 

1.09 

1.2b 

1.1b 

1.06 

1 .23 

l.o  t 

1.74 

.t* 

•  ^4 

.97 

1.30 

27 

1  .£9 

1.42 

1.02 

1 .31 

1.33 

1.30 

1.73 

.  ob 

.07 

.07 

1.13 

20 

1.71 

1  .bO 

.40 

1.42 

•  b  J 

1.30 

1.26 

1 .06 

.  b4 

.  73 

1.30 

1.27 

29 

1.90 

1.74 

1.2b 

1.21 

1  .29 

1.40 

1.00 

1.4b 

.48 

•  7  8 

1.39 

1.31 

30 

2.00 

.09 

1 .03 

-.19 

1 . 30 

.8  ( 

1 .00 

.  bb 

1  .  <>  3 

1.64 

1.33 

31 

1.60 

1.2b 

-.Ob 

1.26 

1.62 

1  ."0 

1.09 

Mt  AN 

1  .bl 

1.22 

1  .  )  9 

.84 

•  8b 

1.24 

.92 

1.09 

.bt 

1.04 

1.33 

1.34 

MAX 

Z.<*t 

^  .b4 

1  .  o3 

1.06 

1.06 

1  .bO 

1.8^ 

1.03 

1.42 

1 .49 

1.77 

1.04 

MIN 

•  ol 

.03 

•.ot 

-.Ob 

.  UO 

.  1  1 

•  r,h 

.41 

-.34 

•  j4 

.67 

1 . 0  7 

Cal 

YK 

1 9b 1  Mt  AN 

1 .04 

MAX  2.64 

M I N  -.01 

*  1  K 

YK 

1  9 b t  Mt.  AN 

1.10 

MAX  2.64 

min  -.00 

SOUTHERN  FLORIDA  323 

CALUUbAllA'lOtUlE  KlVtn. 

02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 

MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1952  TO  SEPTEMBER  1953 


Oft  Y 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

mar 

AkR 

MAY 

JUN 

JHL 

AIM* 

Sf-  ^ 

1 

1.5b 

1  .40 

1.2b 

1.09 

.93 

1.00 

1.25’ 

1 .63 

1.56 

1.14 

1.2b 

1 . 36 

2 

1  .47 

1  .b9 

1.2b 

1.12 

1.1G 

1.27 

1.39 

1.61 

1.62 

1  .  IIU 

1.30 

1.3- 

3 

1.52 

1.14 

1.20 

1.53 

.92 

1.4b 

1.31 

1 .36 

1  •  o  b 

.  hb 

1  •  3b 

1  .  b  4 

4 

1.10 

1  .b0 

1.2b 

.25 

.68 

1.4b 

1 . :  5 

1 .44 

1.46 

1 .  i  3 

1.4.) 

1.6.7 

b 

1.37 

1.1b 

1.30 

.62 

.44 

.79 

l.li 

1 .44 

1.92 

.99 

l.Al 

1.74 

b 

1.91 

1 .61 

1 .2b 

•  b9 

.98 

.90 

1.93 

1  .  A9 

1  .  ft  0 

1.27 

1.7a 

1.92 

7 

2.0b 

1.47 

1  .2b 

.47 

1.36 

1.0  7 

1.7b 

1 .0  7 

1 . 4  A 

1  .21 

1  .  71 

1.9a 

a 

2.04 

.7b 

1  .22 

.95 

.66 

.77 

1  .23 

•  96 

1  •  b4 

1  •  e  b 

1.7  7 

1.6a 

9 

1.79 

•  bb 

1.20 

1  .b9 

.42 

.44 

1 .24 

1.00 

1  •  4P 

1.24 

1.66 

1.3  7 

10 

1.44 

1.13 

1.21 

1  .  17 

.54 

1.13 

1.32 

1.02 

1 .53 

1 .27 

1.57 

l.Al' 

11 

.7b 

.99 

l.b7 

1.11 

1  .25 

1  .bb 

1  .4,' 

•  96 

i  .  75 

1.26 

1.26 

1  .  C>- 

12 

.7b 

.  b  7 

1  .bb 

.52 

1.3b 

1  .57 

2.24 

.51 

1.76 

1.24 

1  •  1  D 

1 . 4  fc 

13 

1.0b 

•  63 

1.1b 

.  70 

1.6b 

1 . 06 

2.12 

1.61 

1.66 

1  .  r  4 

1 .23 

1  •  6  w 

14 

1.1b 

.66 

1.6b 

•  96 

1.00 

1.12 

•  S  V 

1  .  bb 

1  •  b  i: 

1  •  r  b 

1 .23 

1  •  96 

lb 

1 .49 

1.17 

1.79 

1.09 

1.90 

1.20 

1.31 

1 .59 

1.37 

.99 

1.2b 

1.6- 

lb 

1  .4b 

1.09 

1 .3b 

.9b 

•  64 

1.23 

1.6a 

1.63 

i  •  O'* 

•  7  2 

1.23 

1.69 

17 

1.33 

1 .  o  1 

.96 

•  f  6 

.75 

.96 

•  *4 

1.61 

.71 

.-i 

1.30 

1.91 

lb 

1.13 

•  9d 

1.4b 

1.02 

.04 

1  .21 

1  • 

1  .46 

•  93 

•  id 

1.1b 

2.00 

19 

1  .90 

.95 

1.00 

.94 

.78 

1.25 

1.25 

1.3  7 

1.09 

•  f  b 

1 .22 

1.99 

20 

2.02 

.93 

1.39 

.99 

1.37 

1 .09 

•  be 

•  94 

.  74 

•  r4 

.  7  A 

2.32 

21 

1.92 

.90 

1.33 

.95 

1.37 

1.54 

•  4  <> 

•  9b 

1.13 

•  2 

1.5  7 

2.10 

22 

1 .16 

1.34 

1.04 

.  b  7 

.64 

1.37 

.4b 

.65 

1.44 

1.7-9 

1.06 

1.91 

23 

1 .44 

1.00 

.  b  1 

1.37 

.46 

1.36 

.6  7 

•  69 

1.20 

1.52 

1.7  a 

1  •  66 

24 

1.1b 

.62 

.  b  1 

1.22 

.69 

1 .32 

.  72 

•  *9 

1.15 

1.-6 

.93 

1  .40 

2b 

1.09 

1.11 

.69 

.  72 

.90 

.91 

1.1a 

•  64 

1  •  /  6 

1  .62 

1.6a 

1  .  «9 

2b 

1.14 

1.21 

1  .00 

.52 

1.07 

.54 

•  6  V 

1.20 

1.71 

1.70 

1.0  7 

2.7  7 

27 

1.18 

1.28 

1.04 

•  60 

1.10 

.37 

•  7  6 

1.33 

1  .  bb 

l.RO 

3.24 

2b 

1  .41 

1.30 

1.07 

•  66 

.  96 

.90 

•  t  9 

1 .  o  7 

1.60 

1  .  <b 

1.17 

2. 33 

29 

1.32 

1.32 

.  b6 

1.10 

.70 

1 .4  f- 

.23 

1.2b 

1  .  aj 

1 . 6  A 

1  .  76 

30 

•  66 

1.30 

1.07 

.27 

— 

•  b  1 

1  •  6  3 

•  64 

1.0b 

1  .  1  u 

1.37 

1.6  7 

31 

.92 

1.79 

•  66  - 

1.11 

1.62 

1.20 

1 . 6  A 

MEAN 

1.3b 

1.12 

1  .2  J 

.69 

.  94 

1.07 

i  .  1^ 

1.1b 

l.Al 

1.17 

1.39 

1.21 

MAX 

2.0b 

1.61 

1.79 

1  .b9 

1.90 

1.57 

2.2a 

1 .63 

1 . 92 

1  .  7  u 

1.34 

3.24 

MIN 

•  66 

.63 

.61 

.2b 

.04 

.37 

•  4  (. 

.23 

.  71 

.-  1 

.  7  A 

1 .22 

CAL 

Y» 

1 9b2  MEAN 

1.09 

MAX  2.06 

M I 9  - . bb 

WTK 

YH 

l9b3  MEAN 

1.23 

MAX  3.24 

m In  .04 

SOUTHERN  FLORIDA 
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tUTVEK 

02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 


MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1953  TO  SEPTEMBER  1954 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

J  &  N 

f-  tb 

MAh 

AHW 

may 

JUN 

JuL 

AOrt 

StP 

1 

1 .3b 

.91 

.62 

l.ol 

1  .bb 

1  .?b 

1.15 

1 . 96 

1  .a 2 

1.21 

1.69 

d 

1.39 

1.00 

.bb 

1.43 

1  .20 

.  b3 

1 .05 

1  •  b  7 

2  .  O  1 

1 . 32 

1 .09 

1.53 

3 

l  .  07 

1.1b 

1.4b 

1  .bb 

1.4b 

.90 

1.11 

•  vb 

2.09 

1.30 

1.22 

4 

1.27 

1.13 

1  .bY 

1.11 

1  .b3 

.66 

1  .bb 

1.30 

1.9b 

1.32 

.V4 

1.44 

b 

1  .bl 

1  .  bb 

1  .bl 

1.25 

1 .44 

.24 

1.46 

.91 

1.41 

1.1b 

.91 

1.1? 

b 

1  .  lb 

1  .b2 

1  •  b  7 

1.3b 

1.23 

.47 

1  .59 

1 . 73 

•  of 

1  •  :  ■  b 

1.1b 

.93 

7 

1  .59 

1.24 

1.77 

1  .  ob 

1.10 

.13 

1.4  7 

1.19 

.73 

.93 

1.44 

1.20 

b 

1  .bU 

1  *2b 

1.00 

•  b2 

.69 

.b0 

1  .27 

2  •  u  b 

•  bb 

1.00 

1.41 

1.57 

y 

3 . 39 

1  •  db 

1 .33 

.76 

.  Y  7 

1.20 

1.1b 

1.99 

1.24 

1.22 

1  .b2 

1.62 

10 

d  •  U4 

1 .39 

1  .  b3 

1.2b 

1.3b 

1.40 

1.03 

2.13 

1.1b 

1.33 

1.67 

1.69 

11 

1  •  b  3 

1.37 

1.27 

1.05 

1 .61 

1 .36 

.  V2 

1.70 

1.33 

1.34 

1.69 

1.93 

12 

1  •  bb 

•  4b 

1  .bY 

•  2b 

1 .49 

1 .26 

1.49 

1  .bl 

1  •  4b 

1.6b 

1.67 

13 

1  .b  7 

•  ^b 

1  .  73 

•  42 

•  bb 

1.17 

•  88 

2.35 

1 .64 

1.54 

1  .  74 

1  .bb 

14 

1.54 

l.n 

1  .bb 

1.33 

1 .0b 

1.19 

1.20 

2.30 

1.62 

1  .bb 

1 .66 

1.64 

lb 

1  .34 

.91 

•  bb 

1  •  b6 

1.23 

.b0 

1.3  7 

1  .bb 

l.bl 

1.7  5 

1.31 

1.62 

lb 

1.10 

1.33 

•  b0 

1  .  bb 

1.31 

-.17 

1.54 

1.21 

1  .  o2 

l.i-O 

1.41 

2.01 

17 

1.33 

1  .bb 

.  b4 

1  •  bb 

1.11 

-.15 

1.2/ 

1.43 

1.47 

1.72 

1 .19 

1.90 

lb 

1 .20 

1  •  bd 

•  bb 

1.16 

.  ^4 

•  b4 

.  J  4 

1.47 

1.4b 

1.4U 

1.22 

1.57 

19 

1.23 

1  ,b3 

mb'd 

1.27 

.60 

1.34 

1.4b 

1.74 

1.51 

1.24 

1.66 

dO 

1.41 

1.7b 

1.11 

1.23 

1  .  04 

1.1b 

1.12 

2  •  o  1 

1.63 

1.29 

1.3b 

1.79 

d  1 

1  .b2 

2.06 

1.7b 

1.13 

1.10 

•  *u 

.91 

1  .b2 

1  .52 

1 .33 

1.33 

1.53 

cd 

1  .bb 

1 .94 

1  .  b4 

1.03 

.43 

.45 

1.12 

1.09 

1 .35 

1.4b 

1.17 

1.74 

d.3 

1.74 

1  .bY 

1.62 

.bl 

•  b8 

1.14 

1.2b 

.91 

l.lo 

1.42 

1.26 

1.56 

d  4 

2.03 

1.7b 

•  V4 

•  o3 

1  .bb 

1.14 

1 .29 

.  b3 

1.3b 

1.72 

1.14 

1.04 

db 

2.33 

d  •  bb 

.bY 

.74 

•  db 

1.31 

1.  10 

1.1b 

1.53 

l.ob 

1.4b 

1.29 

db 

2.2b 

1.33 

.  Jb 

1.20 

1.17 

1.15 

1  .0b 

1.11 

1  •  bb 

1 .99 

1.6b 

1.55 

27 

1  .bb 

.bl 

•  bb 

1.1b 

1 .61 

1.32 

1.22 

1.49 

2.10 

1 .60 

1 . 7o 

1.56 

db 

1  .bb 

.bY 

1 .  Ob 

.  65 

1  .  73 

i  .09 

1.14 

1  •  o  7 

2.29 

1  •  bb 

1.49 

1.71 

29 

1  .2b 

.b0 

1 . 1  2 

1  .  19 

- 

— 

1.1b 

1 .2b 

1.57 

2.12 

1  .  72 

1.3b 

1.70 

JU 

•  b  d 

•  b4 

1.22 

1 . 3b 

- 

— 

1.12 

1.29 

1.5b 

1  •  D  7 

1  •  3b 

1.52 

1.61 

31 

•  b  V  _  ■ 

1.12 

1.21 

1.20 

1  .62 

1.39 

1.91 

tot  AN 

1.57 

1.31 

1.1b 

1.11 

1  .  1  Y 

.94 

1.1/ 

1  .bl 

1  .bb 

1.4b 

1.3  7 

1.59 

MAX 

3 . 3  Y 

2  •  bb 

1.77 

1.66 

1  .ob 

1  .bb 

1  •  bb 

2  •  3b 

2.29 

1.99 

1.74 

2.01 

MIN 

•  b  d 

•  4b 

,3b 

•  2b 

•  43 

-.17 

.34 

•  b3 

.  73 

•  ^3 

.91 

.93 

C«L  YP 

1  *b  3  MEAN 

1.2b 

MAX  3.3Y 

m  In 

.  U4 

»fN  YK 

1 Yb4  tot  AN 

1.33 

MAX  3 . 3 Y 

to  I  N  - 

.  1  7 

SOUTHERN  FLORIDA 
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CALOOSA11ATCHEE  RIVER 

02293200  Billy  Creek  at  Fort  Myers,  Fla. 
MAXIMUM  GAGE  HEIGHT,  III  FEET,  OCTOBER  1954  TO  APRIL  1955 


Day 

OCT 

NOV 

DtC 

JAN 

feb 

MAN 

Af-'f' 

MAY 

1 

.91 

.66 

.11 

.35 

•  9b 

1.19 

•  <*-9 

2 

.99 

.87 

.46 

.38 

l.n 

.90 

1.13 

3 

1.55 

.84 

.43 

.37 

1 . 06 

.82 

1.2“ 

4 

.99 

1.00 

•  b4 

•  bet 

.63 

•  69 

•  T»  ( 

5 

.90 

1.14 

1 .22 

•  96 

•  2b 

.92 

.  U  M 

b 

1.28 

.54 

1  •  b3 

1.03 

.95 

.69 

•  7.i 

7 

1  .2b 

•  bl 

.39 

1.02 

1 .40 

.  77 

•  9;» 

8 

.90 

•  bb 

.bl 

.96 

1.29 

.53 

•  6b 

9 

.93 

•  bb 

1.03 

1.09 

.09 

-  •  09 

.35 

10 

.84 

1.12 

1.54 

1.03 

•  b8 

.42 

.  (  c' 

11 

1.17 

1.32 

•  bb 

1.30 

l.n 

.  71 

.9*4 

12 

1 .4^ 

1.42 

.77 

.61 

.29 

.51 

1  .22 

13 

1  .47 

1.34 

1.24 

•  bb 

-1.05 

•  b4 

1.52 

14 

1.50 

1.66 

1.10 

.35 

.21 

.66 

.  vb 

15 

1.79 

1  •  b5 

.59 

1.00 

.26 

1 .03 

•  Hr 

16 

1.63 

1.7a 

.12 

1.47 

.  73 

.86 

.89 

17 

.68 

1.5b 

.74 

1.16 

•  bl 

•  7b 

•  n  J 

18 

•  4b 

1.11 

•  bb 

1  •  b  7 

.64 

•  bj 

•  4c 

19 

•  44 

1.21 

.46 

i .  r  o 

.  70 

•  64 

.33 

20 

.93 

1.35 

•  29 

.38 

.92 

•  bb 

.  HH 

21 

.15 

1.24 

•  3b 

1*06 

.79 

.87 

1.16 

22 

•  6  7 

1.50 

•  bb 

1.26 

.93 

1.40 

i  .63 

23 

•  44 

1  .  7  4 

.92 

1.45 

.  78 

.47 

1.40 

24 

.67 

1.10 

.89 

2.00 

.  74 

.69 

1  .  64 

25 

.96 

1.23 

.72 

•  60 

.47 

.99 

1.63 

26 

1.10 

.88 

.47 

.10 

.59 

1 .12 

1  .“2 

27 

2.01 

.93 

•  4b 

.40 

•  69 

.15 

1 . 34 

26 

.65 

1.15 

•  bb 

.62 

1.04 

-  .09 

1.1“ 

29 

.91 

1.2b 

•  04 

.63 

-.32 

1.02 

3U 

.91 

.31 

.53 

.50 

.14 

• 

31 

1.06 

.26 

.82 

.36 

MEAN 

1.02 

1.13 

.  70 

.69 

•  69 

.  bb 

•  9b 

MAX 

2.01 

1.74 

1.63 

2.00 

1.40 

1.40 

1  •  r  9 

M  1  N 

.15 

.31 

.11 

.10 

-1.05 

-.32 

.33 

CAL  YR 

1954  MEAN 

1.23 

MAX  2.35 

MlN  - 

.17 

aIji~ 
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PEACE,  WITHLACOOCHEE,  HILLSBOROUGH  RIVERS  AND  WESTERN  COASTAL  AREA 


CHARLOTTE  HARBOR  AND  COASTAL  AREA 
02293250  Sanibel  River  at  Sanibel,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°26'34",  long  82°02’25",  in  SE  quarter  sec. 19,  T.46  S.,  R. 23  E.,  Lee  County,  Hydrologic  Unit  03100103,  at  left 
bank  20  ft  (6.1  m)  upstream  from  culvert  on  Beach  Road  at  Sanibel. 

DRAINAGE  AREA. — 3  sq  mi  (8  sq  km),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. — November  1970  to  current  year  (gage  heights  only). 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  gage  height,  2.58  ft  (0.783  m)  Sept.  26,  27;  minimum,  0.47  ft  (0.143  m)  May  9,  10. 

Period  of  record:  Maximum  gage  height,  3.77  ft  (1.149  m)  June  25,  1974;  minimum,  -0.02  ft  (-0.006  m)  May  9-11,  1971. 

REMARKS. — Gage  records  water  levels  above  control  structure.  Water  levels  are  often  affected  by  tidal  fluctuations. 


GAGF  HEIGHT,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEP 

MAP 

APP 

may 

JUN 

JIM 

AU« 

CPP 

1 

2.22 

1.32 

1.16 

1.15 

.87 

.79 

.67 

.53 

1  .00 

.78 

1.75 

1.80 

2 

2.17 

1.29 

1 .19 

1.12 

.87 

.76 

.66 

.53 

.99 

.78 

1.75 

1.86 

3 

2.12 

1.28 

1 .20 

1.11 

.86 

.74 

.65 

.53 

1.00 

.78 

1.71 

1.88 

4 

2.04 

1.26 

1.20 

1.10 

.86 

.70 

.6? 

.52 

1.00 

.85 

1.67 

1.88 

5 

2.01 

1.25 

1.19 

1.10 

.86 

.76 

.56 

.51 

.96 

.92 

1.66 

1.88 

6 

1.97 

1.21 

1.17 

1 .08 

.86 

.79 

.54 

.49 

.94 

.94 

1.63 

1 .87 

7 

1.97 

1.20 

1.18 

1 .07 

.86 

.77 

.50 

.89 

.96 

1.58 

1.85 

8 

1.96 

1.19 

1.18 

1 .06 

.85 

.75 

.57 

.51 

.87 

.96 

1.60 

1.86 

9 

1.95 

1.18 

1.17 

1.03 

.84 

.74 

.57 

.50 

.86 

.94 

1.78 

1.86 

10 

1.91 

1.18 

1.15 

1 .02 

.83 

.73 

.56 

.54 

.82 

.95 

1.79 

1.91 

11 

1.85 

1.17 

1.10 

1.02 

.83 

.72 

.60 

.61 

.79 

1.12 

1.80 

1.96 

12 

1.83 

1 .15 

1.12 

1.02 

.84 

.72 

.65 

.75 

1 .69 

1.88 

l.°8 

13 

1.79 

1.14 

1.12 

1 .04 

.84 

.73 

.65 

.67 

.73 

1.79 

1 .89 

?.00 

14 

1.76 

1.09 

1.14 

1 .05 

.83 

.74 

.65 

.68 

.70 

1.83 

1.85 

?.00 

15 

1.74 

1.11 

1.15 

1.03 

.82 

.80 

.65 

.69 

.69 

1.62 

1.84 

?  .  0  3 

16 

1.71 

1.11 

1.15 

1.03 

.81 

.77 

.68 

.70 

.67 

1 .76 

1.85 

?  .  0  8 

17 

1.71 

1 .09 

1.22 

1.01 

.80 

.77 

.63 

.72 

.65 

1 .72 

1.85 

2.0? 

18 

1.71 

1.11 

1.23 

1.00 

.79 

.75 

.6? 

.74 

.6? 

1.70 

1.8a 

2.0R 

19 

1  .66 

1.11 

1.18 

.99 

.80 

.75 

.62 

.72 

.63 

1 .84 

1.81 

2.06 

20 

1  .65 

1.11 

1.17 

.99 

.78 

.76 

.61 

.71 

•  64 

1.79 

1.80 

2.0° 

21 

1  .59 

1.09 

1.15 

.97 

.77 

.75 

.59 

.68 

.71 

1.71 

1.81 

2.18 

22 

1  .52 

1.07 

1.19 

.92 

.77 

.73 

.57 

.69 

.74 

1.68 

1  .PI 

?.  16 

23 

1.49 

1  .00 

1.20 

.88 

.81 

.69 

.56 

.73 

.76 

1  .69 

1.81 

?.  1  6 

24 

1  .47 

.99 

1.18 

.91 

.88 

.69 

.93 

.75 

.77 

1.86 

1.79 

?.?? 

25 

1  .45 

.98 

1.17 

.92 

.85 

.71 

.90 

.77 

1.81 

1.75 

? .  5 1 

26 

1  .43 

.97 

1.17 

.92 

.83 

.73 

.54 

.97 

.77 

1 . 76 

1.7? 

2.58 

27 

1.39 

.96 

1.17 

.92 

.81 

.71 

•  ^3 

1.02 

.77 

1.77 

1.76 

2.58 

28 

1.39 

.96 

1.17 

.92 

.81 

.69 

.55 

1.03 

.76 

1.77 

1.74 

2.54 

29 

1.38 

.96 

1.17 

.92 

— 

— 

.69 

.54 

1.03 

.74 

1 .76 

1.74 

2.5? 

30 

1.36 

1.03 

1.17 

.90 

.69 

.52 

1.03 

.74 

1.73 

1.78 

2.51 

31 

1  •  3  j 

1  •  1  ( 

MEAN 

1.73 

1.12 

1 .17 

1.00 

.83 

.74 

.59 

.71 

.79 

1.46 

1.77 

?  .  0  9 

MAX 

2.22 

1.32 

1.23 

1.15 

.88 

.80 

.67 

1.03 

1.00 

1 .66 

1.89 

2.58 

MIN 

1.35 

.96 

1.10 

.88 

.77 

.67 

.5? 

.49 

.62 

’  .78 

1.58 

1.80 

CAL  YR 

1974  MEAN 

1.33 

MAX  3.28 

MIN  . 

31 

WTR  YR 

1975  MEAN 

1.17 

MAX  2.58 

MIN  . 

49 

DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 
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As  the  number  of  streams  on  which  streamflow  information  is  likely  to  be  desired  far  exceeds  the  number  of  stream-gaging  stations 
feasible  to  operate  at  one  time,  the  Geological  Survey  collects  limited  streamflow  data  at  sites  other  than  stream-gaging  stations. 

When  limited  streamflow  data  are  collected  on  a  systematic  basis  over  a  period  of  years  for  use  in  hydrologic  analyses,  the  site  at 
which  the  data  are  collected  is  called  a  partial-record  station.  Data  collected  at  these  partial-record  stations  are  usable  in 
low-flow  or  flood  flow  analyses,  depending  on  the  type  of  data  collected.  In  addition,  discharge  measurements  are  made  at  other 
sites  not  included  in  the  partial-record  program.  These  measurements  are  generally  made  in  times  of  drought  or  flood  to  give  better 
areal  coverage  to  those  events.  Those  measurements  and  others  collected  for  some  special  reason  are  called  measurements  at  mis¬ 
cellaneous  sites . 

Records  collected  at  crest-stage  partial-record  stations  are  presented  in  a  table  of  annual  maximum  stage  and  discharge.  Discharge 
measurements  made  at  miscellaneous  sites  for  both  low  flow  and  high  flow  are  given  in  a  second  table. 

Crest-stage  partial-record  stations 

The  following  table  contains  annual  maximum  discharges  for  crest-stage  stations.  A  crest-stage  gage  is  a  device  which  will 
register  the  peak  stage  occurring  between  inspections  of  the  gage.  A  stage-discharge  relation  for  each  gage  is  developed  from 
discharge  measurements  made  by  indirect  measurements  of  peak  flow  or  by  current  meter.  The  date  of  the  maximum  discharge  is  not 
always  certain  but  is  usually  determined  by  comparison  with  nearby  continuous-record  stations,  weather  records,  or  local  inquiry. 

Only  the  maximum  discharge  for  each  water  year  is  given.  Information  on  some  lower  floods  may  have  been  obtained  but  is  not 
published  herein.  The  years  given  in  the  period  of  record  represent  water  years  for  which  the  annual  maximum  has  been  determined. 


Annual  maximum  discharge  at  crest-stage  partial-record  stations  during  water  year  1975 


Annual 

Maximum 

Station  No. 

Station  Name 

Drainage 

Location  area 

(sq  mi) 

Period 

of 

record 

Gage 

Date  height 

(feet) 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

St.  Johns  River  basin  above  Okalawaha  River 

02232450 

Jim  Creek  near 

Lat  28°26'07",  long  80°57'58",  in  NE  quarter. 

22.7 

1960-75 

8-20-75 

5.33 

648 

Christmas,  Fla. 

sec.l,  T.24  S.,  R.33  E.,  Orange  County, 
Hydrologic  Unit  03080101,  at  bridge  on 

State  Highway  520,  6.7  mi  (10.8  km)  upstream 
from  mouth  and  7.7  mi  (12.4  km)  southeast 
of  Christmas.  Datum  of  gage  is  21.45  ft 
(6.538  m)  above  mean  sea  level. 

02233102 

Econlockhatchee 

Lat  28°33'55",  long  81°11'19",  in  NW  quarter, 

1.83 

1969-75 

8-13-75 

2.86 

25 

River  tributary 

sec. 23,  T.22  S.,  R.31  E. ,  Orange  County, 

near  Bithlo,  Fla. 

Hydrologic  Unit  03080101,  at  culvert  on 

State  Highway  50,  2.5  mi  (4.0  km)  above 
mouth  and  5.1  mi  (8.2  km)  west  of  Bithlo. 

Datum  of  gage  is  51.35  ft  (15.651  m)  above 
mean  sea  level. 

Kissimmee  River  basin 

02269720 

Morgan  Hole  Creek 
near  Avon  Park,  Fla. 

Lat  27°37 * 52" , 
sec. 11,  T.33 

long  81°17,47",  in  NW  quarter, 
S.,  R.30  E. ,  Highlands  County, 

al5.5 

1971-75 

8-15-75 

5.61 

503 

Hydrologic  Unit  03090101,  at  bridge  on  peri¬ 
meter  road  on  Avon  Park  bombing  range,  5.4 
mi  (8.7  km)  upstream  from  mouth  and  12.5  mi 
(20.1  km)  east  of  Avon  Park.  Datum  of  gage 
is  53.15  ft  (16.200  m)  above  mean  sea  level. 


Everglades  and  Southeastern  coastal  area 


02279517  Lateral  Ditch  Lat  26°29'01",  long  80°03'49",  in  NE  quarter,  -  1971-75  6-3-75  6.84  15 

No.  1  at  Delray  sec. 9,  T.46  S.,  R.43  E. ,  Palm  Beach  County, 

Beach,  Fla.  Hydrologic  Unit  03090202,  at  storm  sewer 

outfall,  650  ft  (198  m)  east  of  U.S.  Highway  1, 

800  ft  (244  m)  above  mouth,  and  1.5  mi  (2.4  km) 
northeast  of  Delray  Beach  City  Hall. 


Big  Cypress  Swamp  and  Southwestern  coastal  area 


02291600  Estero  River  near  Lat  26°26'04",  long  81°48'18",  in  NE  quarter,  -  *1942-46  -  + 

Estero,  Fla.  sec. 33,  T.44  S.,  R.25  E.,  Lee  County,  Hydrologic  1966-75 

Unit  03090204,  at  bridge  on  county  road,  0.1  mi 
(0.2  km)  upstream  from  Seaboard  Coastline  Rail¬ 
road  at  Estero.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea 
level. 


*  Operated  as  a  continous  recrod  gaging  station 
+  Peak  stage  did  not  reach  bottom  of  gage 
a  Approximately 
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DISCHARGE  AT  PARTIAL-RECORD  STATIONS  AND  MISCELLANEOUS  SITES 


Annual  maximum  discharge  at  crest-stage  partial-record  stations  during  water  year  1975 


Annual 

Maximum 

Station  No. 

Station  Name 

Location 

Drainage 

area 
(sq  mi) 

Period 

of 

record 

Gage 

Date  height 

(feet) 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

Caloosahatchee  River 

02293050 

Orange  River  at 
Buckingham,  near 
Fort  Myers,  Fla. 

Lat  26°40'12",  long  81°43'56",  in  NE  quarter,  a70 

sec. 8,  T.44  S.,  R.26  E.,  Lee  County,  Hydrologic 

Unit  03090205,  at  bridge  on  Buckingham  Road, 

0.3  mi  (0.5  km)  south  of  Buckingham,  2.5  mi 
(4.0  km)  upstream  from  mouth,  and  9  mi  (14.4  km) 
east  of  Fort  Myers.  Datum  of  gage  is  2.78  ft 
(0.847  m)  below  mean  sea  level. 

1960-75 

9-29-75  6.43 

561 

a  Approximately 
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Measurements  at  miscellaneous  sites 

Measurements  of  streamflow  at  points  other  than  gaging  stations  or  partial-record  stations  are  given  in  the  following  table. 

Discharge  measurements  made  at  miscellaneous  sites  during  water  year  1975 


Measured 

Measurements 

Stream 

Tributary  to 

Location 

Drainage 
area 
(sq  mi) 

previously 

(water 

years) 

Date 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

Everglades  and  Southeastern  Coastal  Area 

Holloway 

Lateral 

Middle  River 

Lat  26°10'43",  long  81°17'53",  in  SE  quarter  sec. 13, 
T.49  S.,  R.40  E.,  Broward  County,  Hydrologic  Unit 
03090202,  4  mi  (6  km)  west  of  Tamarac  and  5  mi 
(8  km)  northwest  of  Plantation. 

Indeter¬ 

minate 

- 

10-29-74 

6-25-75 

12 

141 

Big  Cypress  Swamp  and  Southwestern  Coastal  Area 

Gordon  River 

Naples  Bay 

Lat  26°10'26",  long  81°47'06",  in  SE  quarter  sec. 27,  Indeter- 

*1971 

a 

8-18-71 

14 

02291280 

T.49  S.,  R.25  E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  minate 

a 

9-15-71 

376 

03090204  near  left  bank  40  ft  (12  m)  upstream 

*1972 

a 

10-19-71 

3.4 

from  dam  at  State  Highway  951  in  Naples,  2.7  mi 

*1973 

a 

10-04-72 

.8 

(4.3  km)  upstream  from  Naples  Bay. 

a 

8-28-73 

11 

a 

9-25-73 

9.3 

*1974 

a 

6-26-74 

12 

*1975 

10-02-74 

5.3 

8-21-75 

50 

a  Not  previously  reported 

*  Operated  as  a  continous  record  gaging  station 
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Annual  maximum  discharge  at  crest-stage  partial-record  stations  during  water  year  1975 


Station  No. 

Station  Name 

Location 

Drainage 
area 
(sq  mi) 

Period 

of 

record 

Annual 

Gage 

Date  height 

(feet) 

Maximum 

Dis¬ 

charge 

(cfs) 

Caloosahatchee  River 

02293050 

Orange  River  at 
Buckingham,  near 
Fort  Myers,  Fla. 

Lat  26°40'12",  long  81°43'56",  in  NE  quarter,  a70 

sec. 8,  T.44  S.,  R.26  E.,  Lee  County,  Hydrologic 

Unit  03090205,  at  bridge  on  Buckingham  Road, 

0.3  mi  (0.5  km)  south  of  Buckingham,  2.5  mi 
(4.0  km)  upstream  from  mouth,  and  9  mi  (14.4  km) 
east  of  Fort  Myers.  Datum  of  gage  is  2.78  ft 
(0.847  m)  below  mean  sea  level. 

1960-75 

9-29-75  6.43 

561 

a  Approximately 
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ANNUAL  MAXIMUM  FLOOD-PROFILE  DATA 


The  following  table  contains  the  annual  maximum  stream  elevation  at  selected  gaging  stations  in  the  St.  Johns  River  basin  during 
the  calendar  year  1975. 

These  stations  are  equipped  with  a  creststage  gage  which  records  the  peak  stage  occurring  between  inspections  of  the  gage. 

Miles  above  mouth  was  measured  along  low-water  channel  on  topographic  maps. 

The  years  given  in  the  period  of  record  represent  calendar  years. 


Annual  maximum  flood-profile  data  during  calendar  year  1975 


Period  of 

Annual  Maximum 

Miles 

Drainage 

record 

Eleva- 

Station  Name 

Location 

above 

area 

(calendar 

Date  tion 

mouth 

(sq  mi) 

years) 

(feet) 

St.  Johns  River  basin  above  Okalawaha  River 


02231460 


02231470 


02231800 


02232160 


02232240 


02232260 


02232430 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.l  near  Micco, 
Fla. 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.  2  near 
Malabar,  Fla. 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.  3  near 
Melbourne,  Fla. 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.  5  near  Deer 
Park,  Fla. 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.  6-A  at  Lake 
Winder ,  near 
Cocoa,  Fla. 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.  7  near 
Cocoa,  Fla. 


St.  Johns  River 
crest-stage  gage 
No.  8  near 
Cocoa,  Fla. 


Lat  27°54'42",  long  80°46'13",  in  SW  276 

quarter,  sec. 31,  T.29  S.,  R.36  E., 

Brevard  County,  Hydrologic  Unit 
03080101,  on  right  bank  at  cabbage 
palm  tree,  10  ft  (3  m)  west  of  center- 
line  of  dike,  at  Sotille  Ranch,  400  ft 
(120  m)  north  of  90°  turn  in  dike,  and 
16.6  mi  (26.7  km)  west  of  Micco. 

Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

Lat  28°00'47",  long  80°46'13",  in  NE  269 

quarter,  sec. 36, s.,  T.28  S.,  R.35  E., 

Brevard  County,  Hydrologic  Unit 
03080101,  on  right  bank  at  palm  tree 
250  ft  (76  m)  west  of  dike  near  re¬ 
sidence  of  A.  T.  Anderson,  12.5  mi 
(20.1  km)  west  of  Malabar.  Datum  of 
gage  is  at  mean  sea  level. 

Lat  28°03’27",  long  80°46'51",  in  SW  265 

quarter,  sec. 12,  T.28  S.,  R.35  E. , 

Brevard  County,  Hyrologic  Unit 
03080101,  on  right  bank  at  small 
live  oak  tree  west  of  Melbourne- 
Tillman  Drainage  District  dike,  75  ft 
(23  m)  south  of  old  road  fill,  10.9  mi 
(17.5  km)  southwest  of  Melbourne. 

Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

Lat  28°12'35",  long  80°51'25",  in  NE  248 

quarter,  sec. 19,  T.26  S.,  R.35  E., 

Brevard  County,  Hydrologic  Unit 
03080101,  on  left  bank,  on  east  side 
of  dike  at  Deseret  Farms  of  Florida, 

Inc.,  8.6  mi  (13.8  km)  north  of  Deer 
Park,  Osceola  County.  Datum  of  gage 
is  at  mean  sea  level. 

Lat  28°16'02",  long  80°51'28",  in  NE  d246 

quarter,  sec. 31,  T.25  S.,  R.35  E.,  244 

Brevard  County,  Hydrologic  Unit  e243 

03080101,  at  palm  tree,  on  north  side 
of  drainage  ditch  near  northwest  shore 
of  Lake  Winder,  9.8  mi  (15.8  km)  south¬ 
west  of  Cocoa.  Datum  of  gage  is  at 
mean  sea  level. 

Lat  28°17' 20",  long  80°49'12",  in  SW  241 

quarter,  sec. 22,  T.25  S.,  R.35  E. , 

Brevard  County,  Hydrologic  Unit 
03080101,  on  left  bank  at  dock  be¬ 
tween  Lake  Winder  and  Lake  Poinsett, 

7.2  mi  (11.6  km)  southwest  of  Cocoa. 

Datum  of  gage  is  unknown. 

Lat.  28°29'21",  long  80°52'55",  in  NW  217 

quarter,  sec. 13,  T.23  S.,  R.34  E., 

Orange  County,  Hydrologic  Unit 
03080101,  on  left  bank  at  cabbage 
palm  tree,  south  of  power  line,  at 
Tootoosahatchee  Game  Preserve  8.8  mi 
(14.2  km)  southeast  of  Christmas. 

Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 


616 


674 


953 


1100 


1180 


1209 


1385 


1954-75  1974  <  21.49r 

1975  <  21.49 


1953-75  1975  <  17.98 


1953-75  1974  <  19.46r 

1975  <  19.46 


1953-75  1975  <  14.22 


1961-75  1974  <  19.59r 

1975  <  15.59 


1953-75  1975 


1953-75  1974  <  11.36r 

1975  <  11.36 


<  Less  than 
+  Destroyed  by  vandals 
d  Inlet  of  lake 
e  Outlet  of  Lake 
r  Revised 
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Annual  maximum  flood-profile  data  during  calendar  year  1975 


Period  of 

Annual  Maximum 

Miles 

Drainage 

record 

Eleva- 

Station  No. 

Station  Name 

Location 

above 

area 

(calendar 

Date  tion 

mouth 

(sq  mi) 

years) 

(feet) 

St.  Johns  River  basin  above  Okalawaha  River — Continued 


02232700 

St.  Johns  River 

Lat  28°36 ' 36",  long  80°57'54",  in  NE 

201 

1635 

1953-75 

1974 

<  8.41r 

crest-stage  gage 

quarter,  sec.l,  T.22  S.,  R.33  E. , 

1975 

<  8.41 

No .  9  near 

Brevard  County,  Hydrologic  Unit 

Christmas,  Fla. 

03080101,  on  right  bank  on  west  side 

of  cabbage  palm  tree,  15  ft  (5  m) 
west  of  centerline  of  sand  road  on 
Kyzer  Ranch,  6.0  mi  (9.7  km)  northeast 
of  Christmas.  Datum  of  gage  is  at  mean 
sea  level. 


<  Less  than 


LAKE  ELEVATIONS 


334 


WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  1975 
Volume  2:  Southern  Florida 


82° 81° 


Figure  11.  Location  of  lake  gaging  stations  in  the  south  portion  of  the  St.  Johns  River  basin  above  the  Oklawaha  River 


ST.  JOHNS  RIVER 


335 


ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232100  Lake  Washington  near  Eau  Gallie,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°09'00",  long  80°44'21",  in  NW1-*  sec. 9,  T.27  S.,  R.25  E. ,  Brevard  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  on  east  shore  of 
lake,  at  Melbourne  Waterworks  intake  crib,  6.5  mi  (10.5  km)  west  of  Eau  Gallie.  Prior  to  May  30,  1975,  at  site  1,100  ft  (340  m) 
southeast. 

SURFACE  AREA. --4,298  acres,  6.72  mi2  (17.39  km2). 

DRAINAGE  AREA. --1,025  mi2  (2,655  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --July  1942  to  current  year.  Published  since  October  1960. 


GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  May  30,  1975,  at  several  sites  within  1,100  ft  (340  m) 
southeast  at  following  datums:  July  24,  1942,  to  May  13,  1956,  12.39  ft  higher,  and  May  14,  1956,  to  May  29,  1975,  10.39  ft 
higher.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  16.40  ft  (4.999  m)  Oct.  8,  occurred  on  crest  on  general  recession;  minimum 
daily,  9.88  ft  (3.011  m)  May  28. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  20.39  ft  (6.215  m)  Oct.  1,  1960;  minimum  daily,  9.88  ft  (3.011  m)  May  28,  1975. 

REMARKS. --During  November  1961,  a  semi -permanent  dam  was  built  across  the  low-water  channel  of  the  St.  Johns  River  about  0.5  mi 
(0.8  km)  downstream  from  the  lake  outlet.  The  crest  of  the  dam  was  observed  to  be  about  12.0  ft  (3.66  m)  in  1961,  about  13.4 
ft  (4.08  m)  in  1968,  and  about  9.5  ft  (2.90  m)  in  1975.  Washouts  occurred  at  times  and  repairs  to  the  dam  were  made  by  the 
addition  of  concrete  bags. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1964:  Surface  area.  WRD  Fla.  1966:  Drainage  area. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DAY 

OCT 

NO  V 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

16.39 

14.85 

13.20 

12.82 

12.34 

11 

2 

16.36 

14.79 

13.13 

12.76 

12.32 

11 

3 

16.30 

14.73 

13.10 

12.76 

12.29 

11 

4 

16.30 

14.66 

13.05 

12.78 

12.27 

11 

5 

16.25 

14.55 

13.05 

12.73 

12.27 

1  1 

6 

16.30 

14.50 

13.00 

12.74 

12.27 

11 

7 

16.35 

14.45 

12.95 

12.72 

12.23 

11 

8 

16.40 

14.35 

12.95 

12.71 

12.20 

11 

9 

16.35 

14.30 

12.92 

12.70 

12.18 

11 

10 

16.30 

14.25 

12.90 

12.69 

12.17 

11 

11 

16.25 

14.17 

12.85 

12.70 

12.17 

11 

12 

16.25 

14.15 

12.85 

12.67 

12.18 

11 

13 

16.20 

14.10 

12.83 

12.65 

12.  16 

11 

14 

16.15 

14.05 

12.78 

12.58 

12.11 

11 

15 

16.10 

14.00 

12.80 

12.56 

12.10 

11 

16 

16.05 

13.95 

12.83 

12.55 

12.11 

11 

17 

16.00 

13.90 

12.90 

12.54 

12.09 

11 

18 

15.90 

13.85 

12.88 

12.53 

12.07 

1  1 

19 

15.85 

13.80 

12.89 

12.54 

12.06 

11 

20 

15.80 

13.75 

12.91 

12.56 

12.01 

11 

21 

15.70 

13.70 

12.93 

12.50 

11.97 

11 

22 

15.60 

13.65 

12.92 

12.49 

11.99 

11 

23 

15.50 

13.60 

12.92 

12.48 

11.99 

11 

24 

15.43 

13.50 

12.92 

12.48 

12.01 

11 

25 

15.36 

13.42 

12.92 

12.51 

12.00 

11 

26 

15.29 

13.40 

12.90 

12.46 

11.99 

11 

27 

15.22 

13.35 

12.88 

12.42 

11.99 

1  1 

28 

15.14 

13.30 

12.88 

12.41 

12.00 

11 

29 

15.06 

13.25 

12.86 

12.39 

11 

30 

14.99 

13.20 

12.84 

12.37 

11 

31 

14.92 

12.82 

12.36 

11 

MEAN 

15.87 

13.98 

12.92 

12.59 

12.13 

1 1 

MAX 

16.40 

14.85 

13.20 

12.82 

12.34 

11 

MIN 

14.92 

13.20 

12.78 

12.36 

11.97 

11 

CAL  YR 

1974  MEAN 

13.67 

MAX  16 

.80  MIN 

10.55 

WTR  YR 

1975  MEAN 

12.72 

MAX  16 

.40  MIN 

9.88 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

.98 

11.45 

10.46 

10.05 

11.61 

13.77 

14.40 

.99 

11.43 

10.42 

10.10 

11.66 

13.80 

14.40 

.93 

11.40 

10.39 

10.21 

11.73 

13.83 

14.41 

.91 

11.37 

10.38 

10.29 

11.80 

13.84 

14.41 

.93 

11.30 

10.34 

10.38 

11.88 

13.85 

14.41 

.95 

11.25 

10.25 

10.47 

11.98 

13.85 

14.41 

.96 

11.21 

10.24 

10.56 

12.01 

13.85 

14.39 

.95 

11.20 

10.21 

10.62 

12.05 

13.86 

14.3’’ 

.90 

11.16 

10.17 

10.67 

12.12 

13.87 

14.36 

.90 

11.14 

10.16 

10.72 

12.23 

13.86 

14.36 

.88 

11.13 

10.14 

10.76 

12.31 

13.85 

14.36 

.87 

11.10 

10.12 

10.78 

12.40 

13.87 

14.37 

.86 

11.05 

10.10 

10.80 

12.52 

13.91 

14.38 

.86 

11.01 

10.08 

10.82 

12.64 

13.97 

14.40 

.83 

11.01 

10.07 

10.85 

12.71 

14.00 

14.40 

.81 

11.03 

10.09 

10.87 

12.79 

14.02 

14.42 

.82 

10.97 

10.10 

10.91 

12.88 

14.04 

14.49 

.79 

10.92 

10.10 

10.95 

12.99 

14.05 

14.51 

.83 

10.91 

10.08 

11.00 

13.11 

14.09 

14.48 

.83 

10.89 

10.05 

11.05 

13.21 

14.23 

14.47 

.81 

10.85 

10.06 

11.11 

13.29 

14.31 

14.46 

.82 

10.79 

10.02 

11.17 

13.35 

14.33 

14.46 

.80 

10.76 

9.98 

11.19 

13.41 

14.35 

14.49 

.80 

.0.73 

9.95 

11.29 

13.44 

14.39 

14.48 

.81 

10.69 

9.95 

11.33 

13.47 

14.41 

14.50 

.77 

10.65 

9.90 

11.37 

13.50 

14.43 

14.54 

.70 

10.59 

9.90 

11.42 

13.52 

14.44 

14.61 

.65 

10.57 

9.88 

11.49 

13.58 

14.46 

14.65 

.60 

10.54 

9.90 

11.54 

13.61 

14.46 

14.  75 

.55 

.49 

10.50 

9.95 

10.05 

11.57 

13.65 

13.71 

14.44 

14.42 

14.89 

.83 

10.99 

10.11 

10.88 

12.75 

14.09 

14.47 

.99 

11.45 

10.46 

11.57 

13.71 

14.46 

14.89 

.49 

10.50 

9.88 

10.05 

11.61 

13.77 

14.36 
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ST.  JOHNS  RIVER 


ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02C32300  Lake  Poinsett  near  Cocoa,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°22'10",  long  80°52'22",  in  SE**  sec. 25,  T.24  S. ,  R.34  E. ,  Brevard  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  near  right 
bank  of  St.  Johns  River  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  520,  0.7  mi  (1.1  km)  downstream  from  outlet  of  Lake 
Poinsett  and  8.8  mi  (14.2  km)  west  of  Cocoa. 

SURFACE  AREA. --4, 293  acres,  6.71  mi2  (17.37  km2). 

DRAINAGE  AREA. --1,272  mi2  (3,294  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1941  to  current  year.  Published  since  October  1960.  Since  October  1963,  records  for  St.  Johns  River 
near  Cocoa  (sta  02232400). 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  23,  1943,  nonrecording  gage  on  northeast  side  of 
lake  at  Poinsett  Lodge  at  datum  9.34  ft  (2.847  m)  higher  and  Feb.  23,  1943,  to  Sept.  30,  1963,  at  datum  5.06  ft  (1.542  m) 
higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  14.56  ft  (4.438  m)  Oct.  1,  occurred  on  recession  following  crest  of  Sept.  28, 
1974;  minimum  daily,  8.52  ft  (2.597  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  17.55  ft  (5.349  m)  Oct.  11,  1953;  minimum  daily,  7.99  ft  (2.435  m)  June  18, 
1945. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  St.  Johns  River  headwaters  chain  of  lakes. 


ELEVATION,  IN  FEET.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

14,56 

13.  14 

11.21 

10.47 

9.97 

9.62 

9.19 

8.74 

8.92 

10.05 

12.07 

12.57 

2 

19.51 

13.07 

11.15 

10.42 

9.91 

9.53 

9.21 

8.70 

9.03 

10.04 

12.05 

12.58 

3 

14.44 

13.02 

11.10 

10.46 

9.93 

9.50 

9.03 

8.71 

9.16 

10.04 

12.03 

12.59 

4 

14.37 

12.97 

11.09 

10.42 

9.90 

9.53 

9.0? 

8.56 

9.26 

10.08 

12.02 

12.60 

5 

1 4  •  30 

12.91 

11.05 

10.34 

9.66 

9.51 

9.05 

8.58 

9.31 

10.10 

12.00 

12.63 

6 

14.24 

12.84 

11.01 

10.32 

9.80 

9.59 

9.03 

8.60 

9.29 

10.16 

11.98 

12.69 

7 

14.32 

12.75 

10.96 

10.30 

9.82 

9.62 

9.07 

8.62 

9.27 

10.18 

11.96 

12.74 

6 

14.36 

12.68 

10.68 

10.34 

9.82 

9.53 

9.11 

8.56 

9.27 

10.22 

11.96 

12.78 

9 

14.34 

12.62 

10.77 

10.33 

9.83 

9.49 

9.06 

8.52 

9.42 

10.30 

11.97 

12.79 

10 

14.30 

12.59 

10.76 

10.37 

9.83 

9.59 

9.04 

8.53 

9.62 

10.40 

11.95 

12.77 

11 

14.25 

12.53 

10.76 

10.31 

9.81 

9.61 

9.00 

8.55 

9.66 

10.55 

11.91 

12.76 

12 

14.19 

12.46 

10.73 

10.32 

9.62 

9.62 

9.00 

8.62 

9.66 

10.66 

11.89 

12.75 

13 

14.13 

12.38 

10.68 

10.18 

9.78 

9.62 

9.03 

3.56 

9.66 

10.80 

11.92 

12.72 

14 

14.07 

12.34 

10.62 

10.14 

9.79 

9.54 

9.16 

8.61 

9.67 

11.00 

11.97 

12.69 

15 

14.02 

12.28 

10.66 

10.15 

9.82 

9.45 

9.04 

8.70 

9.71 

11.13 

11.99 

12.81 

16 

13.97 

12.23 

10.64 

10.17 

9.83 

9.47 

8.95 

8.79 

9.72 

11.18 

12.00 

12.84 

17 

13.90 

12.18 

10.68 

10.15 

9.79 

9.44 

9.03 

8.78 

9.75 

11.16 

12.07 

12.85 

18 

13.85 

12.11 

10.71 

10.17 

9.76 

9.51 

9.10 

8.71 

9.75 

11.20 

12. 10 

12.87 

19 

13.79 

12.06 

10.74 

10.18 

9.73 

9.32 

9.06 

8.  75 

9.75 

11.26 

12.13 

12.91 

20 

13.75 

11.98 

10.76 

10.15 

9.69 

9.38 

6.92 

8.73 

9.  72 

11.33 

12.23 

12.92 

21 

13.69 

11.86 

10.72 

10.07 

9.67 

9.44 

8.67 

8.  70 

9.74 

11.37 

12.36 

12.91 

22 

13.63 

11.80 

10.70 

10.10 

9.74 

9.39 

8.99 

8.74 

9.74 

11.42 

12.42 

12.92 

23 

13.57 

11.77 

10.71 

10.12 

9.77 

9.41 

9.04 

8.74 

9.77 

11.47 

12.48 

12.93 

24 

13.52 

11.71 

10.69 

10.11 

9.65 

9.41 

8.92 

8.76 

9.75 

11.50 

12.51 

12.90 

25 

13.48 

1  1  .65 

10.65 

10.09 

9.64 

9.33 

8.87 

8.77 

9.79 

11.49 

12.54 

12.91 

26 

13.43 

1  1.53 

10.61 

10.07 

9.66 

9.27 

8.83 

8.79 

9.86 

11.49 

12.57 

12.91 

27 

13.38 

1  1  .49 

10.62 

10.07 

9.65 

9.34 

8.83 

8.79 

9.91 

11.58 

12.57 

12.93 

28 

13.33 

1  1.42 

10.57 

10.06 

9.62 

9.40 

8.80 

8.81 

9.99 

11.78 

12.58 

12.95 

29 

13.28 

11.39 

10.55 

10.05 

9.34 

8.80 

8.81 

10.02 

11.92 

12.60 

13.01 

30 

13.26 

11.36 

10.52 

10.02 

9.23 

8.77 

8.80 

10.03 

11.99 

12.59 

13.09 

31 

pc\ 

10  51 

Q  QQ 

1  r  • 

1  C  •  J  1 

MEAN 

13.92 

12.24 

10.77 

10.21 

9.78 

9.46 

8.99 

8.69 

9.61 

10.96 

12.19 

12.81 

MAX 

1 4 . 56 

13.  14 

11.21 

10.47 

9.97 

9.62 

9.21 

R.87 

10.03 

12.05 

12.60 

13.09 

MIN 

13.20 

11.36 

10.51 

9.99 

9.62 

9.20 

8.77 

8.5? 

8.92 

10.04 

11.89 

12.57 

CAL  YR 

1974  MEAN 

11.79 

MAX  15. 

15  M  I  N 

9.09 

1 

WTR  YR 

1975  MEAN 

10.81 

MAX  14. 

56  MIN 

8.52 
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Figure  12.  Location  of  lake  gaging  stations  in  the  Kissimmee  River  basin;  the  Taylor  Creek  basin  and  inflow  to  Lake  Okeechobee  from 
the  north;  and  Fisheating  Creek  basin  and  inflow  to  Lake  Okeechobee  from  the  northwest 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISS INWEE  RIVER  BASIN 
02260800  Alligator  Lake  near  Ashton,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°13,55",  long  81°11'17",  in  SW  !«  sec.  11,  T.26  S. ,  R.31  E. ,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at 

northeast  end  of  lake,  on  private  pier  in  boat  basin  at  end  of  stub  canal  about  1,300  ft  (400  m)  southeast  of  canal  connecting 

Alligator  Lake  and  Lake  Lizzie  and  3.5  mi  (5.6  km)  east  of  Ashton. 

SURFACE  AREA. --3,401  acres,  5.31  mi2  (13.76  km2). 

DRAINAGE  AREA. --26. 6  mi2  (68.9  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1941  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE .- -Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  May  31, 

1967,  at  several  sites  within  about  700  ft  (200  m)  of  present  site  at  datum  60.74  ft  (18.514  m)  higher  and  May  31,  1967 

to  Feb.  19,  1975  at  same  site  at  datum  60.74  ft  (18.514  m)  higher.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations 

above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  63.42  ft  (19.330  m)  Sept.  30;  minimum  daily,  61.98  ft  (18.892  m)  May  12,  28. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  66.81  ft  (20.364  m)  Sept.  25,  1960;  minimum  daily,  59.52  ft  (18.142  m)  June  10, 

11,  1962. 

Maximum  elevation  known,  67.7  ft  (20.63  m)  in  June  1934,  from  information  by  local  resident. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Kissimmee  River  headwaters  chain  of  lakes.  Subsequent  to  1962,  the  improvement  of  canals  and  natural 

drains  between  these  lakes  and  the  construction  of  dams  with  gated  controls  has  resulted  in  the  partial  regulation  of  lake  stages. 


elevation,  in  ffet  arove  mean  sea  level,  watfr  yfar  October  1974  to  septempe»  1975 

ME  AN  VALUES 


DAY 

OCT 

MOV 

OF  C 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

cpp 

1 

63.15 

63.31 

63.13 

63.18 

63.08 

62.96 

6?. 58 

62.1? 

62.08 

62.16 

62.48 

62.80 

2 

63.17 

63.31 

63.11 

63.16 

63.06 

62.95 

62.56 

62.10 

62.10 

62.16 

62. 4R 

62.80 

3 

63.19 

63.30 

63.10 

63.14 

63.06 

62.90 

6?. 54 

62.08 

62.13 

62.16 

62.50 

62.8? 

4 

63.20 

63.30 

63.08 

63.14 

63.04 

62.88 

62.50 

62.08 

62.14 

62.20 

62.52 

62.86 

5 

63.20 

63.30 

63.08 

63.14 

63.04 

62.86 

62.50 

62.06 

62.12 

62.20 

62.54 

6  2.90 

6 

63.22 

63.30 

63. OS 

63.14 

63.04 

6?.«4 

6?. 48 

62.04 

62.10 

62.20 

62.56 

62.90 

7 

63.28 

63.30 

63.04 

63.14 

63.03 

62.8? 

62.46 

62.04 

62.10 

62.20 

62.58 

62.9? 

R 

63.30 

63. 28 

63.04 

63.14 

63.02 

62.88 

6?. 44 

62.02 

62.10 

62.16 

62.60 

62.9? 

9 

63.31 

63.29 

63.04 

63.14 

63.0? 

62.86 

6?. 44 

62.00 

62.10 

62.16 

62.6? 

62.92 

10 

63.31 

63.28 

63.02 

63.14 

63.02 

62.84 

6?. 40 

62.02 

62.1? 

62.16 

62.60 

62.92 

11 

63.34 

63.26 

63.02 

63.14 

63.01 

62.84 

62.40 

62.00 

62.1? 

62.20 

62.60 

62.96 

12 

63.34 

63.24 

63.0? 

63.14 

63.00 

62.84 

62.40 

61.98 

62.12 

62.30 

62.60 

68.96 

13 

63.34 

63.21 

63.02 

63.14 

63.00 

62.82 

62.38 

62.08 

62.12 

62.30 

62.63 

62.96 

14 

63.34 

63.22 

63.01 

63.15 

62.99 

62.8? 

62.38 

62. 12 

62.1? 

62. 3C 

62.63 

63.00 

15 

63.34 

63.22 

63.02 

63.14 

62.99 

62.6? 

62.40 

62.30 

62.12 

62.30 

62 .64 

63.10 

16 

63.34 

63.21 

63 . 06 

63.14 

6?. 98 

62.80 

62.40 

42.50 

62.12 

62.33 

62.80 

63.06 

17 

63.34 

63.21 

63.14 

63.10 

62.98 

62.79 

62.40 

62.50 

62.14 

62.35 

62.82 

63.04 

18 

63.36 

63.20 

63.14 

63.11 

62.96 

62.80 

62.38 

62.42 

62.14 

62.36 

62.84 

63.00 

19 

63.36 

63.20 

63.14 

63.1? 

62.96 

62.80 

62.35 

62.35 

62.12 

62.36 

62.96 

62.94 

20 

63.34 

63.19 

63.16 

63.12 

62.96 

62.76 

62.34 

62.26 

62.12 

62.38 

63.10 

63.00 

21 

63.34 

63.19 

63.16 

63.10 

62.98 

62.74 

62.35 

62.18 

62.12 

62.40 

63.05 

63.00 

22 

63.34 

63.18 

63.18 

63.10 

63.00 

62.7? 

62.32 

62.12 

62.15 

62.40 

63.00 

63.00 

23 

63.34 

63.18 

63.16 

63.10 

63.00 

62.71 

62.30 

62.05 

62.15 

62.40 

62.96 

63.05 

24 

63.34 

63.18 

63.18 

63.10 

63.00 

62.70 

62.26 

62.02 

62.14 

62.40 

62.88 

63.10 

25 

63.31 

63.16 

63.20 

63.10 

62.98 

62.68 

62.22 

62.0? 

62.14 

62.40 

62.84 

63.15 

26 

63.30 

63.16 

63.20 

63.1? 

62.98 

6?. 66 

62.20 

62.02 

62.14 

62.40 

62.82 

63.16 

27 

63.31 

63.14 

63.20 

63.1? 

62.98 

62.64 

62.20 

62.02 

62.14 

62.40 

62.6? 

63.18 

28 

63.31 

63.13 

63.20 

63.12 

62.96 

62.6? 

62.18 

61.98 

62.16 

62.42 

62.82 

63.23 

29 

63.31 

63.13 

63.20 

63.10 

— 

62.62 

62.16 

62.00 

62.16 

62.45 

62.82 

63.35 

30 

63.32 

63.13 

63.20 

63.10 

— 

62.6? 

62.15 

62.00 

62.14 

62.45 

62.82 

63.42 

31 

63.32 

— 

63.20 

63.10 

— 

6?. 60 

— 

62.04 

— 

62.48 

62.80 

— 

MEAN 

63.30 

63.22 

63.11 

63.13 

63.00 

62.78 

62.37 

62.11 

62.13 

62.31 

62.73 

63.01 

MAX 

63.36 

63.31 

63.20 

63.18 

63.08 

62.96 

62.58 

62.50 

62.16 

62.48 

63.10 

63.42 

MIN 

63.15 

63.13 

63.01 

63.10 

62.96 

62.60 

62.15 

61.98 

62.08 

62.16 

62.48 

6?.«0 

WTR  YR  1975  MEAN  62.77  MAX  63.42  MIN  61. 9« 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

0226fl.900  Lake  Mary  Jane  near  Narcoossee,  Fla. 

LOCATION.-- Lat  28°22'46",  long  81°11'15",  in  SW  sec.  23,  T.24  S.,  R.31  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  west  shore 
of  lake,  at  public  park  about  1,000  ft  (300  m)  south  of  Mary  Jane-Hart  Canal  (corrected),  6.5  mi  (10.5  km)  northeast  of  Narcoossee 
and  11  mi  (18  km)  northeast  of  St.  Cloud. 

SURFACE  AREA. --1,161  acres,  1.81  mi2  (4.70  km2). 

DRAINAGE  AREA.- -124  mi2  (321  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --November  1949  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Nov.  26,  1973,  water- 
stage-  recorder  at  datum  56.66  ft  (17.270  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  60.77  ft  (18.523  m)  Nov.  7-12;  minimum  daily,  59.02  ft  (17.989  m)  May  9,  12,  13. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  64.81  ft  (19.754  m)  Mar.  20,  1960;  minimum  daily,  57.64  ft  (17.569  m)  June  23, 
26-28,  1971. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Kissimmee  River  headwaters  chain  of  lakes.  Subsequent  to  1962,  the  improvement  of  canals  and  natural 
drains  between  these  lakes  and  the  construction  of  dams  with  gated  controls  has  resulted  in  the  partial  regulation  of  lake  stages. 


• FlFVATIOM.  in  FFFT  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL*  wATFP  YEAR  OCTOBER  1074  TO  SEPTEMBER  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEP 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

60.30 

60.74 

60 . 63 

60.61 

60.71 

60.25 

59.65 

59.18 

59.14 

59.38 

59.66 

59.52 

2 

60.31 

60.78 

60.61 

60.89 

60.71 

60.21 

69.64 

69.15 

59.15 

59.37 

59.70 

59.51 

3 

60.32 

6  0.78 

6  0.59 

6  0.57 

60.71 

60.  lc 

59.63 

59.13 

59.18 

59.35 

59.79 

59.52 

4 

60.35 

60.73 

60.57 

60.57 

60.71 

60.10 

59.57 

59.11 

69.17 

59.34 

59.83 

59.53 

5 

6  0.3° 

60. 7R 

60.55 

6  0.56 

60.7? 

60.10 

59.64 

69.  CB 

89.16 

59.33 

59.91 

59.57 

6 

60.65 

60.76 

6  0.54 

60.55 

60.73 

60.09 

59.51 

69.07 

69.16 

59.30 

59.86 

59.61 

7 

60.58 

60.77 

60.53 

60.55 

60.7? 

6  0.07 

89.49 

69.05 

59.14 

69.30 

59.80 

69.62 

8 

6Q.58 

60 . 77 

60.53 

60.57 

60.71 

60.08 

59.47 

69.03 

50.1? 

59.32 

59.74 

59.63 

O 

60.57 

60.77 

60.5? 

6  0.59 

60.71 

60.01 

69.46 

69.0? 

69.10 

59.35 

59.73 

59.63 

10 

60.56 

60.77 

6  0.50 

60.68 

60.71 

59.98 

59.46 

69.0  3 

59.11 

59.37 

59.70 

59.64 

11 

60.54 

60.77 

60.50 

60.64 

60.73 

59.96 

69.45 

59.03 

59.10 

59.37 

59.68 

59.64 

1? 

60.53 

60.77 

60.4° 

60.66 

60.73 

59.94 

59.44 

69.02 

59.09 

59.36 

59.66 

59.63 

13 

60.51 

60.78 

60.49 

60.70 

60.7? 

59.9? 

59.4? 

59.02 

59.07 

59.35 

59.66 

59.63 

14 

60.50 

60.73 

60.49 

60.71 

60.71 

59.9? 

59.41 

59.03 

59.05 

5R.33 

59.68 

59.65 

15 

60.55 

60.73 

60.49 

60.69 

6  0.70 

59.90 

59.47 

69.16 

59.03 

59.38 

59.71 

59.70 

16 

60.60 

60.72 

6  0.5? 

60.68 

60.69 

59.89 

89.47 

69.23 

59.04 

59.45 

69.76 

59.69 

17 

60.66 

60.71 

60.61 

60.68 

60.69 

59.8fi 

59.45 

69.27 

59.15 

89.46 

59.80 

59.66 

18 

60.69 

60.71 

60.61 

60.67 

60.68 

59.87 

59.45 

69.30 

59.23 

69.49 

59.85 

59.63 

19 

60. 6B 

60.70 

60.61 

60 .68 

60.64 

59. P8 

59.43 

69.31 

59.25 

59.55 

59.92 

59.63 

20 

60.67 

60.70 

60.61 

60.68 

60.60 

59.65 

59.41 

89.29 

59.27 

59.66 

59.98 

59.65 

21 

60.66 

60. 6« 

60.62 

60  *  67 

60.86 

59. °3 

59.40 

59.27 

59.30 

59.73 

59.91 

59.65 

2? 

60.69 

60 . 66 

60.6? 

60.66 

60.83 

59.8? 

59.37 

69.26 

59.35 

59.7? 

69.83 

59.69 

23 

60.71 

60.64 

60.6? 

60  •  66 

60 .49 

59.80 

69.34 

69.24 

59.35 

59.68 

59.74 

59.80 

2* 

60.71 

60.62 

60.62 

60 .66 

60.8-5 

59.79 

60.3? 

59.22 

59.35 

59.62 

59.64 

59.89 

25 

60.73 

60.61 

60.6? 

60.67 

60.41 

59.77 

69.30 

69.21 

89.34 

59.57 

59.56 

60.0? 

26 

60.74 

60.59 

6  0.63 

60.68 

60.36 

59.74 

59. ?8 

69.19 

59.34 

59.54 

59.55 

60.08 

27 

60.78 

60.61 

60.63 

60.68 

60.32 

59.71 

69. ?6 

59.17 

59.33 

59.64 

59.54 

60.13 

28 

60.76 

60.62 

60.63 

60.68 

60.28 

59.69 

5°.?5 

59.15 

59.34 

50.51 

59.54 

60.17 

29 

60.75 

60.61 

60.63 

60.69 

— 

59.67 

69. ?3 

69.16 

59.36 

59.51 

59.54 

60.24 

30 

60.75 

60.61 

60.6? 

60.70 

— 

59.67 

69. ?1 

69.15 

59.37 

59.84 

59.54 

60.32 

31 

60.74 

— 

60.61 

60.70 

— 

59.66 

— 

69.14 

— 

59.69 

59.53 

* — 

MFAN 

60.59 

60.70 

60.58 

6  0.65 

60.6? 

59.91 

60.43 

59.15 

59.20 

59.46 

59.72 

59.74 

MAX 

60.76 

60.77 

60.63 

60.71 

60.78 

60.25 

69  •  65 

69.31 

69.37 

69.73 

59.98 

60.32 

MIN 

60.30 

60.59 

60 . 49 

60.85 

60.28 

59 . 66 

69.21 

69.0? 

59.03 

59.30 

59.53 

59.51 

»'TR  YP  1975  “LAN  09.  98  MAX  Ml.  77  mjm  59.0? 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02262800  Lake  Conway  at  Pine  Castle,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  28°27'55",  long  81°21'21",  in  SW  sec.  19,  T.23  S. ,  R.30  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  near 
west-central  part  of  lake  on  north  side  of  peninsula,  at  Pine  Castle. 

SURFACE  AREA. --1,079  acres,  1.69  mi2  (4.37  km2). 

DRAINAGE  AREA.--12.7  mi2  (32.9  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --March  1952  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  25,  1952,  at  Nela  Isle  Bridge,  0.2  mi  (0.3  km)  south¬ 
west  at  datum  69.00  ft  (21.031  m)  higher.  Aug.  25,  1952,  to  Sept.  20,  1973,  nonrecording  gage  at  site  150  ft  (45  m)  east  at 
datum  69.00  ft  (21.031  m)  higher.  Sept.  21,  1973,  to  Sept.  6,  1974,  nonrecording  gage  at  site  150  ft  (45  m)  east  at  present 
datum. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  86.65  ft  (26.411  m)  Oct.  1,  occurred  on  recession  following  crest  of 
Sept.  26-30,  1974;  minimum  daily,  84.30  ft  (25.695  m)  May  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  89.10  ft  (27.158  m)  Mar.  25,  29,  31,  1960;  minimum  daily,  82.94  ft  (25.280  m) 
Mar.  21,  1957. 

REMARKS. --Lake  elevation  is  controlled  by  several  drainage  wells  and  a  concrete  and  timber  control  at  outlet.  Outflow  is  to  Lake 
Warren,  thence  through  canal  to  Boggy  Creek. 


elfv 

CATION* 

IN  FFET 

AHOVt  MEAN 

SFA  LEVEL 

♦  WATER 

YEAR  OCTOPFR  1974 

TO  SEPT 

E’ire»  1975 

MFA 

N  VALUES 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

96.65 

86.14 

85.74 

85.70 

85.64 

85.34 

64.94 

84.48 

84.96 

85.56 

86.24 

86.45 

2 

86.60 

86.12 

86.72 

65.68 

85.5? 

85. ?9 

84.94 

94.48 

84.96 

86.56 

-86.  ?6 

R6.45 

3 

86.55 

86.12 

85.70 

65.66 

65.51 

85. ?4 

84.94 

84.46 

84.98 

85.56 

86.  ?4 

86.4? 

4 

86.52 

86.10 

86.68 

65.66 

65.50 

86. ?4 

84.9? 

84.43 

85.00 

85.57 

86.23 

86.4? 

5 

86.50 

86.10 

85 .66 

65  •  65 

85.50 

85.  ?6 

64.90 

84.40 

85.06 

86.56 

86.21 

36.40 

6 

86.52 

86.08 

86.66 

85.64 

85.50 

85.26 

64.84 

84.38 

85.06 

85.56 

86.19 

86.39 

7 

86.54 

86.06 

65  •  66 

85.64 

85.60 

65. ?6 

84.8? 

84.38 

85.0? 

35.58 

86.18 

86.37 

8 

86.52 

86.04 

85.66 

85 .64 

85.50 

65.25 

84.80 

84.36 

85.00 

85.58 

86.17 

86.35 

9 

86.51 

86.00 

86.64 

85.6? 

65.48 

85.25 

64.78 

84.32 

84.98 

85.56 

86.16 

86.33 

10 

86.49 

86.00 

85.62 

85.6? 

86.47 

85.24 

64.76 

84.30 

85.06 

85.55 

86.2? 

86.31 

11 

86.47 

86.00 

85.60 

85.6? 

65.46 

95.24 

84.76 

84.40 

86.10 

35.56 

86.22 

86.3? 

12 

86.46 

85.98 

95.60 

85.6^ 

65.46 

85.2? 

84.76 

°4.42 

85.10 

86.60 

”6.21 

86.31 

13 

86.46 

86.96 

65.60 

65.61 

85.44 

85.?? 

84.76 

84.52 

85.10 

85.70 

86.20 

86.31 

14 

86.44 

85.94 

65.60 

85.60 

65 .44 

65.  ?2 

8  4.74 

84.54 

85.10 

85.75 

86.?6 

86.46 

15 

86.44 

85.9? 

85.6? 

85.60 

85.44 

95. ?1 

64.74 

84.7? 

85.08 

85.76 

86.28 

86 .45 

16 

86.42 

85.92 

65.66 

85.68 

86.4? 

85. ?0 

84.74 

84.90 

85.06 

85.76 

86.  ?7 

86.45 

17 

86.40 

85.90 

86.68 

85.57 

85.4? 

85.18 

84.74 

94.96 

85.06 

85.78 

86.29 

86.43 

18 

86.38 

85.90 

86.70 

85.56 

66.4? 

85.16 

64.74 

84.96 

86.10 

85.79 

86.34 

86.47 

19 

86.38 

85.90 

85.7? 

85.56 

85.40 

85.16 

u  4 . 7  0 

84.96 

85.10 

85.80 

86.36 

86.50 

20 

86.32 

85.90 

86.74 

85.55 

86.40 

65.14 

94.70 

84.96 

85.08 

86.84 

86.52 

86.53 

21 

86.31 

85.88 

85.74 

65.54 

85.4  0 

65.1? 

84.68 

84.94 

85.22 

85.88 

86.59 

86.6? 

22 

86.30 

85.86 

65.74 

85.54 

-85.40 

85.1? 

84.66 

84.94 

86.40 

85.86 

86.59 

86.51 

23 

86.30 

86.86 

85.74 

85.54 

85.40 

85.10 

84.66 

84.90 

85.50 

86.88 

86.58 

86.50 

24 

86.28 

85.84 

85.7? 

85.54 

85.39 

«5.10 

94.66 

84.88 

85.52 

86.04 

86.68 

86.50 

25 

86.26 

85.82 

85.7? 

95.54 

85.36 

85.10 

84.60 

84.86 

86.54 

8m. 04 

86.57 

86.55 

26 

86.23 

85.80 

85.72 

95.54 

85.36 

85.07 

84.60 

84.36 

86.54 

86.04 

86 .56 

86.63 

27 

86.20 

85.78 

85.7? 

85.54 

85.34 

85.04 

84.58 

94.84 

85.54 

36.04 

86.54 

86.51 

28 

86.20 

85.78 

85.70 

65.54 

85.34 

86.00 

94.56 

84.8? 

85.56 

36.1? 

8  6.5? 

86.49 

29 

86.18 

85.76 

85.70 

85.54 

— 

84.98 

94.56 

84.89 

85.56 

36.14 

86.50 

86.43 

30 

86.18 

85.76 

85.70 

85.54 

— 

84.96 

84.60 

84.96 

35.56 

36.18 

86 . 49 

86.52 

31 

86.16 

— 

85.70 

85.54 

— 

84.96 

— 

84.96 

— 

66.?? 

86.46 

— 

MEAN 

86.39 

85.94 

85.68 

85.59 

85.44 

85.17 

94.74 

94.63 

85.20 

85.70 

86.36 

8  6.44 

MAX 

86.65 

86.14 

85.74 

85.70 

85.54 

85.34 

84.94 

94.96 

85.56 

36.?? 

86.59 

86.55 

MIN 

86.16 

85.76 

85.60 

85.54 

65.34 

84.96 

84.60 

84.30 

84.96 

85.56 

86.16 

86.31 

WTR  YR 

1975  MEAN 

i  85.62 

MAX  86 

.65  min 

04.30 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02263776  Lake  Bryan  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  28°21'46",  long  81°29'57",  in  SE  h  sec.  27,  T.24  S. ,  R. 28  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

west  shore  of  lake,  1.1  mi  (1.8  km)  south  of  intersection  of  Interstate  Highway  4  and  State  Road  535  and  2.2  mi  (3.5  km)  south 
of  Vineland. 

SURFACE  AREA. - -210  acres,  0.33  mi2  (0.85  km2). 

DRAINAGE  AREA. --2. 70  mi2  (6.99  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --September  1969  to  current  year  (fragmentary). 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Orange  County  bench  mark). 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  99.10  ft  (30.206  m)  Oct.  15;  minimum  daily,  97.10  ft  (29.596  m)  May  9. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  99.99  ft  (30.477  m)  Sept.  29,  1969;  minimum  daily,  96.32  ft  (29.358  m)  May  30, 
1974. 

REMARKS .- -Outflow  from  lake  is  to  Shingle  Creek. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1972:  Drainage  area. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct. 

15 . 

. 99.10 

May  9 . 

. 97.10 

Dec. 

11 . 

. 98.32 

June  4 . 

. 97.48 

Feb. 

7 . 

. 98.24 

Jul . 30 . 

. 97.70 

Apr. 

8 . 

. 97.52 

Sep. 22 . 

. 97.70 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02263850  Bay  Lake  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°24'48",  long  81°33'28",  in  NW  h  sec.  7,  T.24  S.,  R.28  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  right  bank 
at  upstream  wingwall  of  control  structure  105A  in  lateral  105,  200  ft  (60  m)  south  of  natural  lake  shore  line  and  3,5  mi  (5.6  km) 
northwest  of  Vineland. 

SURFACE  AREA. --436  acres,  0.68  mi2  (1.76  km2). 

DRAINAGE  AREA.--14.8  mi2  (38.3  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1967  to  September  1969,  October  1970  to  current  year. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Walt  Disney  World  bench  mark).  Prior  to  Feb.  7,  1969,  on  north  shore 
of  lake  at  datum  90.00  ft  (27.432  m)  higher. 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  94.67  ft  (28.855  m)  July  23;  minimum  daily,  93.77  ft  (28.581  m)  Dec.  3-5. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  95.07  ft  (28.977  m)  Aug.  18,  1967;  minimum,  92.55  ft  (28.209  m)  May  24,  1968, 
except  when  lake  was  drained  in  1970. 

REMARKS. --Outflow  from  lake  is  through  L-105  to  Bonnet  Creek  since  fall  of  1968.  In  the  fall  of  1968,  structure  105A  was  completed 
and  became  the  control  outlet  of  the  lake.  Draining  of  Bay  Lake  through  S-105A  began  on  Dec.  20,  1968.  The  headwater  elevation 
at  S-105A  represented  the  lake  level  until  Aug.  25,  1969,  when  a  dike  was  constructed  200  ft  (60  m)  upstream  from  the  control 
structure.  The  lake  elevation  was  then  independent  of  the  headwater  elevation  at  S-105A.  The  dike  was  removed  in  August  1970 
as  the  lake  refilled.  Since  August  1970,  lake  elevation  regulated  by  pumpage  from  ground  water. 


FLFVATIOM,  IN  FFFT  flHDVF  MF,4N  6F  A  LfcVFL,  WATFP  YFaR  OCTP8FP  1974  TO  SFPTFMHFP  1976 

“FAN  VAI.UFS 


day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFR 

to  h  a 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AU6 

6FP 

1 

94.39 

93.98 

93.8  0 

94.11 

94.?? 

94.24 

94.1? 

93.97 

94.28 

94.5^ 

04.63 

94.61 

? 

94.36 

93.97 

93.78 

94.09 

94.22 

94.23 

94.11 

93.96 

94.3? 

94.55 

94.54 

94.47 

3 

94.33 

93.97 

93.77 

94.10 

94.21 

94.21 

94.10 

93.94 

94.40 

94.53 

94.63 

84.48 

4 

94.28 

93.96 

93.77 

94.1? 

94.20 

94.20 

94.(17 

93.93 

94.41 

94.51 

°  4 . 6? 

94.47 

s 

94.26 

93.95 

93.77 

94.1? 

94.21 

94.24 

94.04 

93.9? 

94.41 

94.6  0 

94.56 

94.46 

6 

94.25 

93.96 

93.79 

94.13 

94.22 

94.24 

94.0? 

93.91 

94.40 

94.49 

94.6? 

94.44 

7 

94.26 

93.93 

93.79 

94.1? 

94.23 

94.24 

94.00 

93.89 

94.39 

94.48 

94.51 

94.43 

8 

94.25 

93.91 

93.80 

94.1? 

94.20 

94.24 

93.99 

93.67 

94.37 

94.47 

94.5? 

94.43 

9 

94.25 

93.90 

99.80 

94.13 

94.19 

94.2? 

93.99 

03.35 

94.36 

94.48 

94.65 

94.4? 

10 

94.23 

93.89 

93.80 

94.13 

94.18 

94.21 

93.99 

93.87 

94.36 

94.48 

94.53 

94.40 

11 

94.21 

93.88 

93.82 

94.16 

94.16 

94.21 

Q3 . 99 

93.89 

94.40 

94.61 

94.5? 

94.40 

1? 

94.21 

93.88 

93.83 

94.?? 

94.19 

94.2? 

93.99 

93.67 

94.5? 

94.58 

94.50 

94.38 

13 

94.19 

9  3.85 

03.85 

94. ?4 

94.19 

94.2? 

93.98 

93 .88 

94.51 

94.6  3 

94.49 

94.37 

14 

94.18 

93.84 

93.8  7 

94.23 

94.19 

94.23 

83.97 

93.90 

94.49 

94.6? 

94.49 

94.38 

15 

94.18 

93.83 

93.88 

94.21 

94.18 

94.23 

94.11 

94.02 

94.48 

94.61 

94.47 

94.36 

16 

94.17 

93.34 

93.9? 

94.20 

94.18 

84.23 

°4 . 1  4 

94.0  5 

94.50 

94.89 

94.45 

94.36 

17 

94.17 

93.87 

94.04 

94.20 

94.19 

94.23 

9  4.12 

94.0  7 

94.58 

94.68 

94.46 

94.34 

18 

94.15 

93.87 

94.03 

94.20 

94.19 

94.23 

94.11 

94.0  9 

94.56 

94. 5P 

94.50 

94.35 

19 

94.13 

93.87 

94.03 

94.20 

94.19 

94.23 

94.10 

94.08 

84 . 55 
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94.55 
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24 
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26 
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27 
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93 . 96 
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28 
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94.00 
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30 
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— 
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93.87 
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94.18 

94.21 

94.20 

94.03 

93.99 

94.48 

94.67 

94.48 

94.46 

MAX 

94.39 

93.98 

94.09 

94.24 

94.27 

94.24 

04.14 

94.24 

94.68 

94.67 

94.56 

94.68 

MIN 

93.99 

93.78 

93.77 

94.09 

94.18 

94.11 

83.95 

93.85 

94.28 

94.47 

94.38 

94.34 

WTP  YR 

1975  mean 

1  94.21 

MAX  94 

.67  M I N 

93.77 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02363868  South  Lake  near  Vineland,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°24'4S",  long  81°32’17",  in  SW  H  sec.  8,  T.24  S. ,  R.28  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

right  bank  at  upstream  wingwall  of  control  structure  15  in  Canal  No.  1,  300  ft  (90  m)  south  of  natural  lake  shoreline,  1600  ft 

(490  m)  west  of  State  Road  535,  and  2.4  mi  (3.9  km)  northwest  of  Vineland. 

SURFACE  AREA. --128  acres,  0.20  mi2  (0.52  km2). 

DRAINAGE  AREA.- -4.0  mi2  (10.4  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --April  1969  to  current  year.  Records  for  South  Lake  Outlet  at  S-15,  near  Vineland  (sta  02263869). 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Walt  Disney  World  bench  mark). 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  94.18  ft  (28.706  m)  Oct.  1;  minimum  daily,  92.34  ft  (28.145  m)  May  12. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  94.31  ft  (28.746  m)  Oct.  8,  9,  1969;  minimum  daily,  92.05  ft  (28.057  m)  June  1, 

1974. 

REMARKS. --Since  January  1969,  lake  controlled  by  structure  15.  Outflow  is  to  Bonnet  Creek  through  Canal  No.  1. 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02263900  Lake  Butler  at  Windermere,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°29'26",  long  81°32'04",  in  NW  h  sec.  17,  T.23  S. ,  R.28  E. ,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 
east  shore  of  lake,  in  private  boat  basin,  at  Windermere. 

SURFACE  AREA. --1,665  acres,  2.60  mi2  (6.74  km2). 

DRAINAGE  AREA.--14.5  mi2  (37.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --January  1933  to  October  1941  (weekly),  incomplete,  November  1941  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE .- -Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  96.40  ft  (29.383  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Nov.  27,  1941,  nonrecording  gage  at 
site  500  ft  (150  m)  south  of  present  site  at  elevation  100.17  ft  (30.532  m) .  Nov;  27,  1941,  to  Mar.  9,  1942,  nonrecording  gage  at 
site  of  old  hotel  dock  about  0.4  mi  (0.6  km)  northwest  at  present  datum.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean 
sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  99.48  ft  (30.322  m)  Oct.  1,  occurred  on  recession  following  crest  of 
Sept.  29,  20,  1974;  minimum  daily,  97.56  ft  (29.736  m)  May  12,  13. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  101.78  ft  (31.023  m)  Sept.  13,  1960;  minimum  daily,  96.58  ft  (29.437  m)  Aug.  9, 
1956. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Cypress  Creek  headwaters  chain  of  lakes. 


ELEVATION*  IN  FEET  ABOVE  mean  =FA  LFVFL,  *ATEP  YEAR  OCTRpFR  1974  TO  SEPTEM8EP  I  575 

MEAN  VALUEc 


0  AY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAO 

APR 

MAY 

JUN 

Jill 

AUG 

6FP 

1 

99.48 

99.06 

99.70 

96.63 

98.70 

98.56 

98. ?4 

97.76 

97.76 

97.76 

96.34 

98.46 

? 

99.46 

99.04 

96.68 

98.66 

98.70 

93.54 

98. ?? 

97.74 

97.76 

97.79 

98.37 

98.44 

3 

99.4? 

99 . 04 

98.66 

98.66 

94.70 

98.4? 

96.?? 

97.7? 

97.80 

97.76 

96.34 

98.4? 

4 

99.38 

99.0? 

98.64 

98.66 

96.68 

98.50 

98.16 

Q7  •  7  0 

97.80 

97.76 

9  8.3? 

98.40 

5 

99.36 

99.00 

96.6? 

96.64 

98.68 

94.44 

98.1? 

97.68 

97.60 

97.76 

96.34 

98.38 

5 

99.34 

99.00 

96.6? 

94.64 

98.69 

98.4? 

98.10 

97.86 

97.78 

97.7? 

98.36 

98.3“ 

7 

99.36 

98.98 

98.62 

96.6? 

98.71 

96.40 

98.06 

°7 .64 

97.80 

97.70 

98 . 36 

96 . 33 

8 

99.36 

98.96 

96.62 

98.6? 

96.71 

98.40 

90.04 

97.6? 

97.60 

97.70 

98.36 

98.36 

9 

99.34 

98.94 

90.60 

9  4.6? 

9  6.66 

96.46 

98.04 

97.60 

97.76 

97.70 

93.48 

93.34 

10 

99.34 

90.94 

96.68 

9  r*  .  6  0 

98 .64 

96.44 

98.04 

97.58 

97.78 

97.70 

98.40 

98.34 

11 

99.32 

99.90 

96 .56 

98.60 

98.64 

96.44 

96.0? 

97.58 

97.76 

97.70 

98.43 

98.94 

1? 

99.30 

98.90 

96.58 

96.70 

96.66 

94.44 

56.00 

97.56 

97.64 

97.78 

90.38 

93.3? 

13 

99.30 

98.88 

96 .56 

96.74 

93.6  4 

98.44 

83.no 

97.56 

97.62 

97.9? 

98.43 

98.3? 

14 

99.30 

99 . 86 

96.68 

96 . 76 

98.66 

96.44 

57.94 

97.58 

97.30 

97.9? 

98.50 

98. 3A 

IS 

99.28 

98.86 

96.66 

98.74 

94.66 

98.44 

40 . 04 

97.66 

97.78 

97.9? 

93.49 

98.34 

16 

99.28 

98 . 88 

96.66 

93.70 

98.66 

96.44 

96.04 

Q7  •  7  6 

07.79 

97.9? 

98.50 

9«.  3? 

17 

99.26 

9«.86 

98.70 

96.70 

98.64 

98.44 

96.0? 

97.70 

97.78 

97.9? 

96.50 

98.30 

IB 

99.24 

98.84 

96.70 

93.70 

96.64 

93.44 

96.00 

97.76 

07.76 

97.94 

98.9? 

93.30 

19 

99.22 

09 . 84 

08.70 

96.70 

98.64 

98.41 

8  6.00 

°7.78 

97.74 

97.96 

98.50 

98.58 

20 

99.20 

98.84 

96.70 

93.70 

98.64 

98.40 

97.98 

97.76 

97.7? 

97.98 

93.60 

98.70 

21 

99.20 

98.8? 

98.70 

93.70 

98.66 

98.38 

97.94 

° 7  •  76 

97.74 

98.00 

98.60 

93.70 

22 

99.16 

98.80 

99.70 

93.68 

98 .66 

98.38 

97.92 

97.7? 

07. b4 

98.18 

48.48 

93.74 

23 

99.14 

98.80 

98.68 

96 . 68 

06 . 66 

98 . 36 

87.90 

97.70 

07.6? 

98.?? 

58.60 

98.74 

24 

99.14 

94.30 

98.66 

98.68 

98.66 

98 . 36 

97.68 

07.86 

87.60 

98. ?2 

98,68 

98.76 

25 

99.12 

98.78 

99.68 

93.68 

98 . 66 

9  8.86 

97.36 

97.66 

97.60 

93.?? 

58 .46 

93.96 

26 

99.10 

08.76 

98.68 

98.7? 

98.64 

98.36 

97.04 

97.64 

97.80 

93.?? 

5  6.64 

98.96 

27 

99.10 

99.74 

96.69 

98.79 

96.6? 

98.34 

07. Q? 

97.42 

97.80 

93. ?0 

98.4? 

93.96 

28 

99.08 

98.74 

98.66 

9  4.70 

93.60 

58  . 

97.80 

97.60 

97.60 

93.80 

48.  AO 

98.96 

29 

99.08 

98.7? 

96.68 

96.7? 

— 

98.26 

97.60 

97.46 

97.60 

96.3? 

48.40 

98.96 

30 

99.08 

98.70 

98.66 

96.70 

- - 

96.  -->6 

97.78 

97.70 

97.79 

94 . 4? 

9  8.4? 

99.04 

31 

99.06 

— 

96.68 

98.70 

— 

96.  ?4 

— 

97.74 

— 

9  3.3? 

98.46 

— — “ 

ME  AN 

99.25 

90.88 

99.66 

98.63 

98.66 

9«.4? 

98.00 

97.66 

4  7.79 

97.96 

98.44 

93.55 

MAX 

99.48 

99.06 

9».70 

98.76 

98.71 

96.56 

96. ?4 

97.70 

97.64 

98.3? 

40.5? 

99.04 

MIN 

99.06 

98.70 

08.66 

96.60 

98.60 

94.24 

97.73 

97.46 

97.7? 

97.70 

98.3? 

98.30 

WTP  YP  1975  Mt  A  N  98.41  MAX  99.43  M 1 N  97. SB 


SOUTHERN  FLORIDA 


345 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02264900  Lake  Tohopekaliga  at  Kissimmee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°17'20",  long  81°24'20",  in  NW  h  sec.  27,  T.25  S.,  R.29  E. ,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at  north 
end  of  lake,  on  end  of  public  pier  at  Kissimmee. 

SURFACE  AREA. --18,790  acres,  29.4  mi2  (76.0  km2). 

DRAINAGE  AREA.--620  mi2  (1.610  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --January  1942  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  June  15,  1950,  at  site  9  mi  (14  km)  south  on  west  shore 
of  lake  at  datum  50.36  ft  (15.350  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  54.48  ft  (16.606  m)  Feb.  23;  minimum  daily,  52.17  ft  (15.901  m)  June  2. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  59.40  ft  (18.105  m)  Sept.  25,  1960;  minimum  daily,  48.62  ft  (14.819  m)  June  21,  1971. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Kissimmee  River  headwaters  chain  of  lakes.  Since  1963,  the  improvement  of  canals  and  natural  drains  be¬ 
tween  these  lakes  and  the  construction  of  dams  with  gated  controls  has  resulted  in  the  partial  regulation  of  lake  stages. 
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63.07 

62.17 

52.74 

63 . 54 

63.68 

3 

54.18 

54.26 

54.11 

54.34 

64.36 

54.29 

64.11 

83.05 

62.24 

52.78 

83.65 

53.60 

4 

54.20 

54.27 

54.13 

54.36 

64.37 

54.29 

64.01 

63.04 

62.26 

62.8  1 

63.69 

53.69 

5 

54.23 

54.28 

54.13 

64. 2« 

64.39 

54.29 

64.02 

53.00 

62.26 

62.81 

83.72 

53.61 

6 

54.16 

54. 

54.14 

54.31 

54.40 

54.34 

*-4.01 

6  3.02 

52.25 

52.88 

63.70 

63.63 

7 

54.25 

54.22 

54.16 

64.30 

64.32 

54 . 36 

64.01 

6  3.00 

62.24 

52.60 

6  3.66 

53.63 

e 

54.31 

54.21 

54.16 

64.34 

64.33 

54.32 

54.02 

62.98 

62.25 

62.82 

63.65 

53.69 

9 

54.31 

54. 1« 

54.10 

64.33 

64.34 

54.28 

64.00 

6?. 95 

52.24 

52.86 

63.63 

53.69 

10 

54.31 

54.19 

54.11 

54.39 

64.36 

54.34 

64.00 

52.96 

62.26 

52 .68 

8  3.63 

53.71 

li 

54.30 

54.21 

54.14 

54.35 

64 . 37 

54.33 

64.02 

62.95 

62.25 

62. 98 

63.69 

63.73 

12 

54.31 

54.19 

54.14 

64.39 

64.39 

54.36 

02.97 

52.97 

52.23 

63.01 

83.56 

63.78 

13 

54.32 

54.16 

54.14 

54.31 

54.36 

64  ,?8 

c  3 . 9  7 

63.04 

82.22 

53.04 

63.6? 

53.76 

14 

54.33 

54.18 

54.12 

54.27 

84.36 

54.36 

64.03 

63.05 

62.23 

53.06 

63.62 

53.86 

15 

54.34 

54.19 

54.20 

64.27 

64.37 

64. 2B 

64.00 

63.21 

62.24 

63.10 

6?.51 

53.96 

16 

54.38 

54.19 

54.16 

64.29 

54.39 

64.31 

63.92 

63.25 

62.26 

53.12 

63.49 

53.93 

17 

54.35 

54.22 

54.25 

54.28 

54.38 

54.28 

6  3.88 

63.19 

62.39 

63.14 

8  3.46 

63.93 

1  A 

54.33 

54.21 

54.26 

54.31 

64.38 

54.31 

53.86 

63,07 

62.42 

63.19 

63.46 

53.95 

19 

54.31 

54.22 

64.28 

54.32 

64.39 

54.28 

53.77 

68.96 

62.45 

53.21 

63.49 

53.46 

20 

54.30 

54.23 

64.31 

64.36 

64.37 

54.25 

53.65 

62.87 

82.44 

53.84 

63.56 

54.08 

21 

54.26 

54.16 

54.28 

64.30 

54.37 

64.27 

53.54 

52.76 

52.47 

53.27 

63.56 

54.19 

2? 

54.26 

54.17 

54.29 

54.31 

54.44 

54.26 

63.49 

52.69 

62.49 

53.27 

53.65 

54.  ?] 

23 

54.26 

54.18 

54.31 

54.33 

54.48 

54.26 

53.46 

6  2.6] 

62.48 

63.27 

63.54 

54.24 

24 

54.27 

54.18 

64.32 

54.35 

54.46 

54.30 

83.38 

82.53 

52. 4P 

53. ?6 

63.61 

64.09 

25 

54.27 

54.18 

54.32 

64.41 

54.42 

54.23 

83.31 

62.45 

52.51 

63.26 

63.40 

54.10 

26 

54.27 

54.10 

54.31 

64.37 

54.41 

54.18 

53 . 25 

62. 37 

62.66 

53.26 

53.46 

54.00 

27 

54.28 

54.16 

64.32 

64.37 

54.40 

64.18 

63.20 

62.31 

62.61 

63.31 

63.41 

54.07 

28 

54.27 

54.13 

54.33 

34.37 

54.37 

54.18 

53.15 

52.26 

62.67 

53.35 

63.38 

54.0  3 

29 

54.27 

54.16 

54.33 

54.38 

—  - 

64.20 

83.14 

52.23 

62.68 

63.37 

63.40 

64.01 

30 

54.26 

54.21 

54.33 

64.38 

—  - 

64.21 

■^3.11 

62.25 

62.71 

53.38 

63.48 

64.04 

31 

54.27 

— 

54.33 

54.39 

54.14 

— 

62.22 

— 

53.44 

6  3.64 

— 

MEAN 

54.28 

54.20 

64.22 

64.33 

84.38 

54. 28 

53.75 

62.82 

-2.37 

53.08 

63.54 

53.88 

MAX 

54.38 

54.28 

64.3  3 

54.41 

64.46 

54.38 

64.15 

53.25 

52.71 

53.44 

63.72 

64.24 

MIN 

54.16 

54.10 

64.10 

64.27 

64.32 

54.14 

83.11 

62.22 

62.17 

52.72 

53.33 

53.66 

WTR  YR  1975  ^tAN  53.76  MAX  64.48  MTM  5?. 17 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02266239  Trout  Lake  near  Clermont,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°27'04'',  long  81°43'00",  in  SW1-*  sec. 28,  T.23  S. ,  R.26  E.,  Lake  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  northwest 
shore  of  lake,  on  north  side  of  private  dock,  7.8  mi  (12.6  km)  southeast  of  Clermont. 

SURFACE  AREA.--160  acres,  0.25  mi2  (0.65  km2),  approximately. 

DRAINAGE  AREA. --2  mi2  (5  km2),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. --March  1970  to  current  year  (weekly). 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  92.58  ft  (28.218  m)  Oct.  2,  occurred  on  crest  following  higher  crest  of  Sept. 
11,  1974;  minimum  daily,  90.26  ft  (27.511  m)  May  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  96.90  ft  (29.535  m)  Apr.  1,  8,  1970;  minimum  daily,  90.26  ft  (27.511  m)  May  7, 
1975. 

REMARKS. --Lake  is  landlocked  except  at  extremely  high  stages. 


ELEVATION 

«  IN  E  EFT 

*  WATER 

YEAP  OCTOBFP  1974 

TO  SEPTEM8FR  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

? 

3 

4 

5 

92.58 

91.30 

91.17 

91.16 

90.50 

90.88 

90.76 

92.12 

6 

7 

8 

9 

10 

92.44 

91.88 

91.30 

91.26 

90. 36 

90.26 

90.86 

91.18 

92.20 

1  1 

1  2 

13 

14 

15 

91 .76 

91.10 

90.44 

90.9? 

91.30 

16 

17 

Id 

19 

20 

92.  38 

91.40 

91.30 

91.0? 

90.46 

90. B0 

90.86 

91.50 

92.22 

?1 

2d 

23 

24 

25 

92.27 

92.20 

91 . 18 

90.76 

90.40 

90.70 

90.68 

90.98 

92.50 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

91.36 

41.20 

91. 1 4 

90.68 

91.17 

91.54 

92.0? 

90.30 

90.76 

91.10 

MEAN 

max 

MIN 


SOUTHERN  FLORIDA 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02266600  Cypress  Lake  near  St.  Cloud,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°03'40",  long  81°19'58",  in  SW  h  sec.  8,  T.28  S.,  R.30  E.(  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  south 
shore  of  lake,  about  1,600  ft  (490  m)  east  of  the  head  of  Hatchineha  Canal  and  about  13  mi  (21  km)  south  of  St.  Cloud. 

SURFACE  AREA. --4, 085  acres,  6.38  mi2  (16.53  km2). 

DRAINAGE  AREA. --1,162  mi2  (3,010  km2),  combined  drainage  area  of  Cypress  Lake  and  Lake  Hatchineha. 

PERIOD  OF  RECORD. --January  1942  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Dec.  13,  1973,  at  datum 
48.78  ft  (14.868  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  52.07  ft  (15.871  m)  Sept.  26,  27;  minimum  daily,  49.65  ft  (15.133  m)  June  11. 
Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  57.18  ft  (17.428  m)  Sept.  26,  1960;  minimum  daily,  47.60  ft  (14.508  m) 

June  4,  1971. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Kissimmee  River  headwaters  chain  of  lakes.  Flow  into  Short  Canal  begins  at  about  elevation  53.2  ft 
(16.22  m) .  Overflow  over  the  south  shore  begins  at  a  slightly  higher  stage. 


ElFVATION.  IN  ffFT  ABOVE  mf  4N  6£A  L  EVFI  .  ,-JATFw  VMR  0CT:)3fr  1974  TO  SFPTE’IRFu  1  97s 

•'•FAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF  ft 

IV’fl  P 

A°9 

MAY 

JUN 

JIIL 

A!  IB 

86  0 

1 

S2.01 

51.73 

51.54 

51  .49 

51.37 

51.39 

si  .06 

50.13 

49.97 

49.00 

6  0.68 

61 . 30 

2 

FI  .93 

51.70 

51.48 

51.41 

61.38 

51.30 

51.04 

50.08 

49.97 

60.01 

6  0.69 

51.36 

3 

SI  .78 

si  .71 

61.44 

61.48 

sl.34 

61.29 

61.04 

60.06 

49.93 

60.06 

60.73 

61 . 33 

4 

61.71 

51.73 

51.45 

51.6? 

6  1.34 

51.32 

6  0.0.6 

6  0.0? 

49.86 

50.0° 

S  0 . 7  6 

6  1.36 

S 

SI. 74 

51.74 

51.46 

61.43 

51.38 

61.32 

50.88 

49.96 

49.79 

50.09 

SO. 80 

51.33 

6 

SI  .73 

51.73 

51  .46 

61.46 

61.3ft 

61.37 

SO  .86 

50.00 

49.76 

60.13 

60.37 

51.30 

7 

SI  .79 

51.68 

51.48 

61.49 

51.30 

5  1.40 

6  0.87 

6  0.03 

49. 72 

50.18 

SO. 87 

61.30 

ft 

SI  .88 

51.70 

51.48 

51.48 

61 .29 

61.36 

SO  .  87 

49.97 

49.70 

50.16 

50.90 

61.24 

9 

SI  .89 

51.66 

61  .41 

61.46 

61.30 

51  ,ft6 

s  0 . 06 

49.96 

49  .  foft 

50.19 

60.99 

61.21 

10 

SI  .BA 

51.66 

51.35 

61.49 

51.30 

51 .34 

SO  .86 

s  0 . 0  0 

49.07 

50.21 

61.03 

61.32 

11 

SI  .87 

51.6ft 

si  .3? 

61.49 

51.32 

si  .32 

50.07 

60.02 

49 .66 

5  0.33 

51.06 

61.35 

1? 

51.89 

51.60 

51.34 

61.49 

51.36 

61.34 

50.77 

s  0 . 0  2 

49  .  b9 

50.  ?3 

61.08 

51. 27 

13 

SI  .90 

51.59 

51.32 

61.47 

6  1  .  3  8 

61.37 

50.77 

60.09 

49.07 

5  0.26 

si  .16 

61.39 

1* 

si. 93 

51  .6S 

51  .30 

61.33 

si  .29 

61.87 

60.81 

SO.  10 

49.67 

50.37 

61.14 

61.45 

IS 

51.94 

51  .65 

51.37 

51 .36 

51.3ft 

51.24 

5  0.89 

60.37 

49.68 

SO  .  34 

61.14 

51.63 

16 

52.00 

51 .65 

61.38 

si  .37 

61.36 

61.20 

5  0.84 

50.51 

49.72 

50.37 

51.11 

61.49 

17 

SI  .95 

51.6ft 

51.45 

61.33 

51.33 

Sl.?6 

60.86 

60.87 

49.70 

50.37 

61.05 

51.58 

IB 

SI. 94 

si  .67 

51.43 

61.87 

51.3ft 

s  1 .27 

50 . 39 

6  0.6ft 

49.69 

60.39 

61.03 

51.56 

19 

SI  .93 

51.68 

51.46 

61.39 

61.34 

51.13 

60.87 

60.64 

49.69 

6  0.41 

Si  .  1  3 

6  1.54 

20 

SI  .89 

51.70 

51.49 

51.46 

61 .31 

61.2? 

50.78 

6  ('.49 

49.69 

6  0.42 

6  1.31 

5]  .8  4 

21 

51.85 

51.61 

51.46 

61.33 

61.31 

61.33 

SO  .  66 

60.42 

49.7  0 

50.4ft 

sl.34 

51.6° 

22 

SI  .82 

51.61 

51.45 

si  .  34 

61.44 

51.2? 

5  0.59 

SO  .  28 

49.73 

6  0 .46 

61.37 

51.76 

23 

si  .79 

S]  .60 

51.48 

51.36 

51.40 

s  1 . 2  1 

60.57 

60.15 

49.62 

50.47 

s  1 ,36 

51.93 

24 

51.80 

51.61 

51.49 

51.37 

51 .6  . 

51.26 

60.50 

6  0.07 

49.63 

50 .48 

61.33 

61.94 

?S 

51.81 

51.62 

51.49 

61.46 

61.42 

51.1  = 

50.42 

60.05 

49.64 

50.4ft 

61 .39 

5  3.04 

26 

51.82 

51. 40 

51.47 

61.30 

51.40 

51.10 

60.34 

6  0.02 

49.H7 

SO  .47 

6]  .24 

52.07 

27 

51.83 

51.51 

51.48 

51.36 

61.43 

61.10 

60  .  ?Q 

49.99 

49.91 

50.4ft 

51.19 

5  2.07 

2ft 

51.84 

51.49 

51.49 

61.37 

61.39 

6]  .09 

60 . 25 

49.9ft 

49.96 

50.56 

51.13 

52.03 

29 

51.83 

51 .51 

SI  .46 

51.36 

— 

6  1.1  1 

60.20 

60.02 

49.96 

60.64 

61.09 

62.0? 

30 

51.75 

51.56 

61.48 

61.37 

— 

61.14 

60.16 

5  0.02 

49.94 

50.  Sc 

61.26 

62.0  3 

31 

51.74 

— 

51.49 

61.37 

— 

61.05 

— 

4  9.9ft 

— 

50.60 

61.39 

— 

MEAN 

51.85 

51.64 

61.44 

51.41 

51 .38 

s  1  .?6 

s  0 .72 

50.14 

49.78 

50.32 

6  1.08 

51.6ft 

"AX 

52.01 

SI  .74 

61  .54 

51.52 

61.50 

51.40 

61.06 

60.68 

49.97 

50.60 

61.37 

52.07 

MIN 

51.71 

51.49 

61.30 

61.33 

61.29 

51  .os 

50.16 

49.96 

49.65 

49.9ft 

S  0 .88 

51.21 

WTR  YR  1975  MtAN  SI. OS  "AX  5?. 07  XT"  49.66 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSINWEE  RIVER  BASIN 

02266650  Lake  Marion  near  Haines  City,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°05'56",  long  81°31'51",  in  SE  h  sec.  29,  T.27  S. ,  R.28  E. ,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 
northeast  shore  of  lake,  4.5  mi  (7.2  km)  east  of  Haines  City. 

SURFACE  AREA. --2,968  acres,  4.64  mi2  (12.08  km2). 

DRAINAGE  AREA. --35.7  mi2  (92.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1958  to  August  1958  (weekly),  incomplete,  September  1958  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District  bench  mark). 

July  21,  1959,  to  Sept.  8,  1963,  at  site  500  ft  (150  m)  north  at  datum  63.22  ft  (19.269  m)  higher.  Sept.  9,  1963,  to  Jan.  29, 
1974,  at  present  site  at  datum  63.22  ft  (19.269  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  66.86  ft  (20.379  m)  Sept.  29,  30;  minimum  daily,  65.34  ft  (19.916  m)  May  4. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  67.52  ft  (20.580  m)  Sept.  12,  15,  1960;  minimum  daily,  64.86  ft  (19.769  m)  June  1, 
1967. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  headwaters  of  Kissimmee  River.  Outflow  from  lake  is  through  Marion  Creek  to  Lake  Hatchineha. 


Fi_FVATI(V-.  IM  8FFT  aPOOF  3FA  l.FV>-L*  (STEP  VFflU  nCTO->F?  1974  TO  SFPTF‘,at  H  1  m75 

mFam  VALUES 


DAY 

ott 

>  ov 

OFT 

JAM 

Ff-  .4 

Wfc  D' 

ADO 

MAY 

JUN 

JUL 

4UG 

ppo 

1 

44,72 

66.  ]  4 

9  P 

46.94 

66.64 

65  .  H4 

ft  ft  ,  ft  4 

64. 39 

64.76 

64.96 

64.93 

66.3? 

? 

44,70 

44.1  P. 

ft-.  9? 

H  S  »  9  ? 

66.44 

65.42 

ftC. ft? 

64.30 

65.90 

65.98 

66 . 0? 

66.34 

7 

44.44 

64.  IP 

ft  ft  .  9  <  > 

ftft.  9  ? 

6  c  .  p.  4 

64.34 

ftft  .ft? 

65.36 

65.94 

65.98 

66 . 04 

66.36 

4 

44.44 

66.17 

ftft.9p 

ftft  .  9? 

65.6? 

64.6? 

ft  ft .  ft  0 

65 . 34 

64.9? 

65.96 

66.03 

66.36 

5 

44.44 

66.1  0 

ftc  .  A.x 

ftft  .9? 

ftft.H(A 

65  .  *? 

ft  ft  .  F  A 

65.4? 

65.9? 

65.94 

66.14 

66 .34 

4 

44.40 

66.10 

ft-  .  ft  a 

ftft. 9? 

6  ft  .  A  ? 

6  5.40 

ft  ft  .  5  ft 

64.4? 

65.90 

65.94 

66.10 

66.30 

7 

44.44 

6  4. 0  6 

h  c  .  ft  ft 

ftft. 99 

ftft  .  ^0 

65. J0 

ft  ft  .  ft  ft 

44.40 

65.90 

65.9? 

66.03 

66. 3« 

n 

44 . 44 

6  6.06 

ft  ft  .  ft  ft 

ftft  .  90 

ftft.  HO 

66.70 

ftft. ^4 

65.33 

65.90 

65.9? 

66 . 06 

66.33 

o 

44.54 

6  4.  .  0  6 

p  ft 

ftft.  9  0 

ftft  .PO 

64.7° 

ft  ft  .  S4 

64 . 36 

64.9  0 

65. 9n 

66.06 

66.36 

in 

44.40 

6.4. 0  4 

ft  *"*  #  ft  4 

ftft.  9  0 

ftft.P4 

64.7  6 

ftft. ft? 

65 .44 

45.9? 

65 . 8P 

66.04 

66.34 

11 

64.44 

64.0? 

ft  ft  ,  ft  4 

ftft. PP 

ft  ft  .  A  4 

6  4.76 

ftft. ftft 

65.4? 

66.06 

65. pc 

66.04 

66.3? 

IP 

4  4.46 

6  4.02 

ft  ft  •  ft  ft 

ftft  .  A  A 

Aft  .  P  3 

65.74 

ftc  .  ftft 

65.54 

66.06 

65 .9? 

66.06 

66.36 

13 

66 .44 

64.00 

ftft  .  Aft 

ftft  .  PA 

ftft  .P? 

64.74 

ft  ft  .  ft  4 

c  5  .  o  o 
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65.94 

66.10 

66.33 

14 

66.  A  A 

6  4.00 

ft  ft  .  8  4 

ftft. ftft 

ftft  .  PD 

64.7? 

ft  ft  .  ft  H 

65.63 

66.04 

64.94 

66.03 

66.36 

1  b 

66.40 

*4  .  qt 

6-.9n 

ftn  *  Pft 

ftft  .  p  ? 

64.7  0 

ftft.ftO 

64.76 

66.04 

65.94 

66. ?0 

66.34 

1  6 

4  6 . 3 8 

6  -,9P 

ftft.  9ft 

ft  ft  .  ft  ft 

ft  5  •  ft  ? 

64.70 

^ft.ftft 

64  .  op 

66. 0» 

64.9? 

66.13 

66.34 

17 

66.34 

66  .  q  < 

,9ft 

ftft  .  A4 

ft  ft  .  H  'A 

64 .7? 

ft^.ftft 

65.83 

66 .08 

65.94 

66.13 

66.34 

1* 

66.34 

ft  ft.  9^ 

ft  ft  .  A  4 

ft  ft  .  H  0 

64.7? 

ftP.ft  4 

6  4  .  .P  6 

66. 0« 

65.94 

66.  ?2 

66.36 

1° 

65.34 

ftft  . 

^ft.ft4 

ftft  .  A  O 

64.7  4 

ft  ft  .  ft  ^ 

6  4.04 

66*  .  u  6 

64.96 

66. ?6 

66.33 

?n 

64.32 

ftft  ,  Oft 

ft  -  .  a  ft 

ftft  .  A* 

ft  ft  .  P  -> 

64.74 

ft  ft  .  ft  ? 

64  .  r*4 

6  6.04 

65.96 

66.30 

66.33 

?l 

66.30 

ftft. 3ft 

n  ft  .  9  ft 

ft  ft  .  *  4 

ftft.  90 

64,74 

ft  ft.  ft  o 

64.3? 

66.04 

65.98 

66.38 

66.38 

?? 

46.?4 

ft-  .  H4 

ftc  .9ft 

nft  .  A  9 

ftft  .9') 

64.7? 

ft  ft  .  4  A 

64.30 

66.10 

65.96 

66.33 

66.40 

?  3 

64.26 

ft-  .  34 

ft  ft  ,  9  ft 

ft  ft  ,  H  A 

64.70 

ft  ft  .  4  A 

6  4.30 

66.08 

69.96 

66.36 

66.36 

?4 

66.24 

ft  ft  .  3 

ft—  .  9ft 

—  ft  .  Q  ? 

ftft  ,9n 

o4.70 

ft  ft  .  4-  H 

64.76 

66.10 

65.94 

66.34 

66.3  4 

Pb 

46.22 

ft  ft  •  9  4 

.-ft  .90 

ftft  .  9  n 

64.60 

ftft  .  4ft 

64.74 

66.  in 

65.94 

66.3? 

66.66 

26 

6  6.20 

ft  ft  •  9  ? 

ftc  .  94 

ft  ft.  9  0 

ft  ft  .  P  P 

64,40 

ft  ft  .  4  4 

64.7? 

66.0  3 

65.93 

66.30 

66 .66 

27 

66.20 

ftft  ,9(, 

ft  ^  .  9  ft 

ftft. PA 

ft  ft  .  ft  ft 

65.60 

ftft. *■? 

65.7? 

66.06 

65.96 

66.23 

66.64 

?c 

66.14 

ft^.9* 

ftft  .94 

ftft.PP 

ftft  .ft  4 

64.66 

ft  ft  .  4  0 

44.73 

66.04 

65.94 

66.26 

66 .64 

?  9 

6  6.16 

ft  ft  ,  9  0 

ft  ft  .  9  ft 

—  .  A  A 

— 

6  4 . 4  6 

ftft  .  AH 

44.76 

66.00 

64.94 

66.24 

66.36 

30 

46.16 

ftft  •  9i> 

ftc  .94 

ft  ft  .  A  P 

— 

64 . 66 

ft  ft  •  3  ft 

65.76 

66.00 

66.9? 

66.24 

66.86 

31 

66.14 

— 

ftft  ,  9ft 

n  ft  .  P  ft 

— 

05.64 

— 

64. 7P 

— 

65. 9P 

66.24 

- — 

66.4  0 

ft  ft  .  0  0 

ftft.  9? 

ftft  .  Ah 

ft  ft  ,  A  4 

64.74 

ft  ft  ,  ft  A 

6.5.63 

66.01 

64.94 

66.13 

66.43 

.v*  A  X 

66.72 

ftft  ,  QP 

ftft.  94 

ftft.  9  0 

64 .44 

ftft.ft* 

64.33 

66.10 

64.98 

66.38 

66.36 

M  J  M 

64.14 

ft  ft  #  9  ft 

ft  ft  .  A  4 

ftft  .  A? 

ftft  .80 

64.64 

ftft  .  ift 

46. 34 

64.76 

65.38 
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66.30 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02266900  Lake  Pierce  near  Waverly,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°58'37",  long  81°32'33",  in  NW  h  sec.  8,  T.29  S. ,  R.28  E. ,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  west 

shore  of  lake,  at  public  boat  landing,  4.5  mi  (7.2  km)  east  of  Waverly  and  5.5  mi  (8.8  km)  northeast  of  town  of  Lake  Wales. 

SURFACE  AREA. --3, 736  acres,  5.84  mi2  (15.12  km2). 

DRAINAGE  AREA. --58. 9  mi2  (152.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --December  1947  to  September  1971,  October  1971  to  current  year  (fragmentary).  Published  since  October  1960.  Prior  to 
August  1959,  records  for  Catfish  Creek  near  Lake  Wales  (sta  02267000). 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  72.13  ft  (21.985  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Aug.  20, 

1959,  water-stage  recorder  on  left  bank  of  Catfish  Creek  0.2  mi  (0.3  km)  downstream  from  lake.  Aug.  21,  1959,  to  Sept.  30,  1971, 

water-stage  recorder  at  present  site  and  datum.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  77.47  ft  (23.613  m)  Oct.  1;  minimum  daily,  75.78  ft  (23.098  m)  May  1. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  78.91  ft  (24.052  m)  Sept.  17,  18,  1960;  minimum  daily,  75.31  ft  (22.954  m)  June  1, 
1967. 

REMARKS. - -Outflow  from  lake  is  through  Catfish  Creek  to  Lake  Hatchineha,  one  of  Kissimmee  River  headwater  lakes. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct. 

1 . 

. 77. 

,47 

Apr. 

1 . 

. 76. 

.01 

Nov. 

19 . 

. 76, 

.56 

Nfay 

1 . 

. 75. 

,78 

Jan. 

16 . 

. 76. 

,43 

July 

1 . 

. 76. 

.93 

Mar. 

6 . 

. 76. 

.31 

14 . 

. 76. 

.93 

11 . 

. 76. 

.28 

Sept. 

2 . 

. 77. 

.29 
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KISSI1WEE  RIVER  BASIN 
02268200  Lake  Wales  at  Lake  Wales,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°54’13",  long  81°34'44",  in  NW  h  sec.l,  T.30  S.,  R.27  E.,  Polk  County,  Hydrologic  unit  03090101,  on 
northwest  shore  of  lake  at  town  of  Lake  Wales. 

9JRFACE  AREA.--330  acres,  0.52  mi2  (1.35  km2). 

DRAINAGE  AREA. --2.42  mi2  (6.27  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --September  1965  to  September  1971,  October  1971  to  current  year  (weekly),  incomplete. 

GAGE. --Non- recording  gage.  Datum  of  gage  is  100.00  ft  (30.480  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Oct.  1,  1971,  water-stage  recorder  at 
same  site  and  datum.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  102.15  ft  (31.135  m)  Oct.  2;  minimum  daily,  99.54  ft  (30.340  m)  May  27. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  108.35  ft  (33.025  m)  Oct.  9-11,  1966;  minimum  daily,  99.04  ft  (30.187  m)  May  31, 

1974.  7  ’ 

REMARKS. --Lake  is  landlocked. 


elevation* 

IN  FFET 

ABOVE  MEAN 

SEA  LEVEL 
MFA 

*  WATER 

N  VALUES 

DCTOPFP  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUfi 

P 

1 

— 

101.83 

— 

— 

— 

— 

— 

99.87 

— 

100.00 

— 

— 

2 

■a 

102.15 

— 

— 

101.45 

— — 

— 

— 

— 

99.80 

- — — 

— 

■J 

4 

5 

in?. 07 

— 

::: 

— 

101 .09 

::: 

— 

_  _  _ 

_  _  _ 

100.10 

— 

6 

7 

— 

— 

101.43 

— 

101.19 

101.13 

ion. 47 

99.79 

— 

— 

— 

8 

— 

101.75 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100.00 

— 

— 

9 

10 

— 

— 

101.43 

101.39 

— 

— 

100.39 

— 

99. B0 

— 

— 

— 

11 

102.03 

— 

— 

— 

—  _ 

101.05 

— 

— 

99.76 

— 

- - 

12 

— 

— 

— 

— 

101.19 

--- 

— 

— 

— - 

— 

100.20 

— 

13 

14 

15 

_ 

101.67 

101.41 

101.39 

101.19 

100.91 

— 

99.79 

— 

100.10 

- — 

— 

16 

17 

18 

19 

101.99 

— 

— 

101.35 

101.34 

— 

— 

— 

— 

99.00 

100.00 

99.96 

— - 

— 

101.65 

— 

— 

— 

— 

— 

99.79 

— 

— 

100.30 

— 

20 

— 

101.51 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

22 

— 

101.61 

101.59 

— 

— 

101.17 

100.85 

— 

9  9.69 

— 

— 

— 

— 

23 

24 

25 

101.93 

101.91 

101.51 

— 

101.31 

— 

— 

— 

— 

09.90 

— 

— 

101.02 

26 

27 

28 

29 

30 

— 

— 

101.49 

— 

101.19 

101.17 

100.69 

99. 9S 

99. «9 

99.54 

99.70 

1  1  1  1  o 

1  1  1  I  O' 

i  i  1  i  • 

O' 

O' 

100.00 

100.52 

— 

31 

— 

— 

— 

101.29 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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KISS  INWEE  RIVER  BASIN 

02268400  Lake  Weohyakapka  at  Indian  Lake  Estates,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°48'S0",  long  81°23'16",  in  NE  ’-j  sec.  2,  T.31  S.,  R.29  E. ,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  east 
shore  of  lake,  on  end  of  public  pier  at  Indian  Lake  Estates,  8.5  mi  (13.7  km)  east  of  Babson  Park. 

SURFACE  AREA. --7,555  acres,  11.8  mi2  (30.6  km2). 

DRAINAGE  AREA. --93. 5  mi2  (242.2  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1958  to  September  1960  (weekly  to  monthly),  October  1960  to  September  1961  (fragmentary),  October  1961  to 
current  year  (weekly).  Published  since  October  1960. 

GAGE .- -Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Marion  Engineer  Associates,  Inc.  bench  mark). 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  62.22  ft  (18.965  m)  Sept.  27;  minimum  daily,  59.92  ft  (18.264  m)  May  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  63.43  ft  (19.333  m)  on  or  about  Sept.  30,  1960,  from  floodmark;  minimum  daily, 
59.22  ft  (18.050  m)  June  1,  1967. 

REMARKS. --Lake  is  at  the  headwater  of  Weohyakapka  Creek. 


FlFVATION*  in  Cff-f  4  8  0  V  E  MFflN  SF  4  L  F  V  F  L  »  W4Ttw  YMR  OCTOBER  1074  TO  SEPTEMBER  1075 

“FAN  V4LUF-S 


n*Y 
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•\*ov 

DEC 

JAN 

FFR 

MAR 

APR 
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JUN 

JUL 
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SEP 

] 

61  .96 

— 

— 

— 

60.8? 

60.86 

— 

60.00 

— 

60.10 

— - 

— 

2 

— 

*1  •  36 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60.76 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

69.98 

— 

— 

— 

61.90 

51.92 


50.04 


B0. 30 


60.1? 


6  1.23 


50.06 


10 

— 

— 

— 

— 

11 

— —  — 

_ 

_ 

6  0.90 

1? 

13 

14 

15 

61.78 

— 

— 

— 

— 

— 

60.90 

16 

17 

18 

— 

61.1ft 

— 

— 

- _ 

_  _  _ 

_ 

60.84 

19 

20 

61.62 

61.16 

_____ 

—  — 

21 

22 

23 

— 

— 

61.04 

— 

— 

61.14 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

25 

— 

— 

— 

6  0.88 

26 

61.48 

— 

— 

27 

— 

— 

— 

— 

28 

29 

30 

— 

— 
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— 

— 
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— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

50.78  60. S? 
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60.7?  60.72 


60.90  60.64 


60.26 


60.  IB 
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59.9? 


60.12 


60.00 


60.04 


60.04 


60.14 


60.26 


60.20 


60.10 


60.26 
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61.68 
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61.82 


61.98 

62.18 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02268^00  Lake  Rosalie  near  Lake  Wales,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°56’26",  long  81°2S,12,')  in  SE  k  sec.  21,  T.29  S. ,  R.29  E. ,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

northwest  side  of  lake,  in  boat  basin  at  Monroe ' s  Trailer  Park,  11  mi  (18  km)  northeast  of  town  of  Lake  Wales.  Prior  to 
Sept.  19,  1974,  at  site  0.3  mi  (0.5  km)  northwest. 

SURFACE  AREA. --4,592  acres,  7.18  mi2  (18.58  km2). 

DRAINAGE  AREA. --133  mi2  (344  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --December  1941  to  February  1942  (weekly),  March  to  July  1942,  August  1942  to  August  1943  (fragmentary),  March  1958 
to  April  1967  (weekly),  incomplete,  May  1967  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Mar.  5,  1942,  nonrecording 
gage  at  site  1.3  mi  (2.1  km)  northeast  at  datum  53.19  ft  (16.212  m)  higher.  Mar.  5,  1942,  to  July  27,  1942,  and  Mar.  20,  1958, 
to  Sept.  19,  1974,  recording  and  nonrecording  gages  at  several  sites  within  1.5  mi  (2.4  km)  at  datum  49.41  ft  (15.060  km)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  54.86  ft  (16.721  m)  Sept.  26;  minimum  daily,  51.80  ft  (15.789  m)  May  9,  10. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  55.93  ft  (17.047  m)  Oct.  3,  1960;  minimum  daily,  50.30  ft  (15.331  m)  June  2-4, 
1967. 

REMARKS. --Outflow  from  lake  is  through  diversion  canal  to  Lake  Kissimmee,  the  most  downstream  of  the  Kissimmee  River  headwaters 
chain  of  lakes  and  also  through  Rosalie  Creek  to  Tiger  Lake,  thence  through  Tiger  Creek  to  Lake  Kissimmee. 


Fl_F  V4TIOM.  T  N  FFFT  AFOVF  mfaM  5FA  LEVF|_»  3ATF9  YFaR  0CT09FR  197A  TO  SFPTF  *BFR  197^ 
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1 

5  4.46 

53.0? 

53.44 

5  3.70 

=  3.60 

53.0? 

63.50 

61.98 

52.44 

52.46 

63.64 

53.96 

3 

54.40 

59.00 

=  3.44 

83.73 

53.63 

52.40 

63.50 

61.96 

52.44 

52.4? 

52.70 

53.98 

3 

6<t  .39 

59.00 

53.44 

8  3.85 

5  3.60 

63.30 

63.46 

81.96 

62.42 

52.4? 

52.90 

54.12 

4 

54.?? 

5? .  94 

=  3.44 

5  3.64 

8?. 60 

63.30 

53.4? 

51.98 

52.40 

52.40 

52.90 

54.16 

c 

54.15 

5  8.94 

53.4? 

8  3.70 

53.6? 

52.76 

63.4? 

51.88 

52.48 

52.40 

63.94 

54.20 

ft 

5  4.08 

59.90 

53.4? 

53.7  0 

=  ?. 63 

52.76 

63.36 

=  1.88 

52.52 

52.6? 

52.94 

54.30 

7 

54.03 

5?.  34 

6?. 43 

53.68 

5  3.60 

53.76 

5?. 3? 

51.84 

5?. 50 

52.48 

63.00 

54.20 

M 

53.99 

63.94 

53.4? 

53.68 

53.6  0 

62.76 

62.3? 

61.94 

52.50 

53.46 

53.10 

54.19 

0 

53.94 

53.34 

53.40 

5?. 6  = 

=  ?.  6  0 

63.76 

6  ?  .  ?  8 

51.80 

52.46 

52.46 

53.16 

54.18 

10 

53.90 

53.78 

53.40 

83.66 

=  ?. 60 

53.74 

63.29 

61.80 

52.46 

69.46 

53.40 

54.14 

1 1 

59.84 

53.74 

5?. 40 

5?  •  66 

53.60 

52.74 

53.36 

51.96 

52.50 

62.48 

53.36 

54.10 

1? 

53.78 

53.74 

53.40 

5  3.66 

82.60 

53.74 

52.34 

61.84 

62.70 

52. 4P 

53.40 

54.12 

1? 

53.70 

5  3.70 

53.4  0 

89.66 

5?. 60 

53.74 

52.34 

51.96 

52.70 

53.50 

53.48 

54.04 

14 

53.68 

59.63 

53.40 

53.66 

5?.  6  0 

63.74 

62.34 

51.86 

5?. 70 

52.60 

63 .60 

54.1? 

15 

53.60 
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=  3. 40 

5?  .  64 

53.53 

59.70 
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=  1.96 
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52.52 

83.63 

54.20 

15 

83.56 

53.6? 

53.44 
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=  ?.  6.9 
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52.34 

52.20 

53.66 

52.60 

53.60 

54.24 

17 

53.59 

53.6? 

53.46 

6?.  6? 

53.66 

63.68 

63.24 

62.29 

52.64 

52.46 

53.66 

54.2? 

1  J 

53.50 

53.60 

53.5  0 

89.6? 

=  2.56 

53.66 

82.34 

52.38 

62.64 

52.48 

53.70 

54.30 

1<» 
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59.55 

53.54 

53.6? 

63.64. 
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52. 28 

52.6? 

82.46 

63  •  7f, 

54.30 

?o 

53.4? 

59.58 

=  3.60 

83.60 

53.64 

53.66 

82. ?0 

62.38 

52.60 

53.46 

53.90 

54.36 

?1 

53.4? 
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53.60 

53.60 

63.66 

52.64 

62.14 

62.29 

5?. 60 

52.46 

53.94 

54.54 

?? 

53.35 

59.53 

53.6? 

83.60 

53.79 

53.64 

62.10 

53. ?8 

52.60 

63.60 

63.94 

54.64 

33 

53.38 

53.50 

=  3.64 

53.60 

=  ?.«() 

53.60 

=  ?. 10 

62.18 

53.56 

52.60 

53.98 

54.64 

3  4 

53.3? 

5?. 49 

53.64 

53.63 

63.50 

52.60 

52.08 

52.20 

62.56 

82.60 

63.98 

54.70 

25 

53. ?6 

53.45 

53.64 

5?.  6? 

53.64 

52.88 

52.08 

63.30 

52.54 

52.58 

54.00 

54.80 

36 

53. 26 

5?.46 

83.66 

53.63 

52 .64 

63.58 

63.04 

52.18 

5?. 52 

52.86 

54.00 

54.86 

?7 

53.20; 

53.46 

5?  *  6 6 

5  3.60 

53.84 

63.56 

83.04 

53.14 

52.52 

52.56 

53.98 

54.74 

?a 

53.14 

5?.46 

8?  *  66 

83.60 

6?.B? 

63.64 

63.00 

53.13 

52.50 

52.56 

53.94 

54.7? 

?o 

53.10 

53.46 

5?  .  66 

83.60 

— 

52.6? 

63.00 

52.36 

52.50 

52.56 

53.93 

54.72 

30 

53.06 

5  3.46 

53.64 

5?. 60 

- — 

52.6? 

51.94 

52.40 

62.50 

52.56 

64.00 

54.74 

31 

53.04 

— 

53.65 

53.60 

— 

53.50 

— 

62.4? 

— 

52.64 

54.00 

— 

MF  AM 

53.65 

53.68 

53.51 

53.64 

52 . 65 

53.68 

5  3.23 

62.08 

52.55 

52.50 

63.53 

54.35 

"'AX 

54 .46 

=  3.0? 

5?  .66 

53.73 

=  3. «4 

53.8? 

52.50 

=  2.42 

52.70 

52.64 

64.00 

54.86 

M  TM 

53.04 

5?.46 

5?. 40 

83.60 

63.64 

82.60 

51.94 

51.80 

83.40 

52.40 

62.64 

53.96 

WTR  Y9  1075  »L«f;  52.94  ’nX  64.86  wliti  51.80 
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KISSINMEE  RIVER  RASIN 

02268800  Lake  Marian  near  Kenansville,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°52'09",  long  81°02'36",  in  SW  h  sec.  17,  T.30  S. ,  R.33  E. ,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  north 
shore  near  east  end  of  lake  in  stub  canal,  4  mi  C6  km)  west  of  Kenansville. 

SURFACE  AREA. --5, 727  acres,  8. 95  mi2  (23.18  km2). 

DRAINAGE  AREA. --49. 6  mi2  (128.5  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --February  1958  to  current  year  (weekly),  incomplete.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Central  and  Southern  Flprida  Flood  Control  District  bench 
mark).  Prior  to  Nov.  16,  1972,  at  present  site  and  other  nearby  sites  at  datum  57.02  ft  (17.380  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  59.20  ft  (18.044  m)  Sept.  27;  minimum  daily,  57.60  ft  (17.556  m)  May  3. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  61.63  ft  (18.785  m)  Sept.  27,  1960;  minimum  daily,  57.42  ft  (17.502  m)  June  16, 

1974. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  headwaters  of  Kissimmee  River.  Outflow  is  through  a  canal  to  Lake  Jackson,  thence  through  Jackson  canal  to 
Lake  Kissintnee.  During  high  water  there  is  flow  through  Fodderstack  Slough  to  Jackson  Canal. 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
T 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


ELEVATION.  IN  FFET  ABOVE  MFAN  FFA  LEVEL.  RATER  year  OCTOBER  1074  TO  SEPTEMBER  !°75 

MEAN  values 


OCT 


NOV 


OEC 
SB. 36 


59.12 


5R.36 
SB. 2? 


SB. 38 


JAN 


58.16 


5«.  16 


FFB  MAR 
58.10  58.11 
CR.  1  2  - 


SB. 11  SB. in 


A  pa 


57.00 


S7.B0 


NAY 


57.60 


57.70 


JUN 


57.67 


57.65 


57.80 


JUL 


57.80 


57.00 


AIJG 

58.52 


58.52 


58.8  0 


58.08  58.10 


58.62 


s.q  .86 

58. 84 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


58.76 


58.38 


58.3« 


58.34 


58.30 


SB. IB 


58.20 


58.15 


58.19  SB. 00 


5R.?0 


57.00 

57.0? 


57.70 


57.70 


57.80 


57.75 


57.66 


57.70 


57.76 


57.75 


57.85 


58.20 


58.7? 


58.79 


SR.  1  ' 


50.20 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02268900  Lake  Kissimmee  near  Lake  Wales,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°48'14",  long  81°11’53",  in  NW  h  sec.  11,  T.31  S.,  R.31  E.,  Osceola  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  the 

right  bank  at  upstream  side  of  lock  and  control  structure  65,  0.1  mi  (0.2  km)  downstream  from  bridge  on  State  Highway  60  and  25  mi 
(40  km)  southeast  of  town  of  Lake  Wales. 

SURFACE  AREA. --34, 710  acres,  54.2  mi2  (140.5  km2). 

DRAINAGE  AREA. --1,607  mi2  (4,162  km2)  at  State  Highway  60,  includes  areas  drained  by  Lake  Weohyakapka  and  Lake  Marian. 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1929  to  current  year.  Published  since  October  1960.  Prior. to  March  1942,  records  for  Kissimmee  River  at 
outlet  of  Lake  Kissimmee.  Since  June  11,  1965,  records  for  Kissimmee  River  at  S-6S,  near  Lake  Wales  (sta  02268903). 

GAGE. --Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District). 

Prior  to  Mar.  16,  1942,  nonrecording  gage  at  bridge  on  State  Highway  60  at  datum  1.25  ft  (0.381  m)  lower.  Mar.  16,  1942,  to 
May  11,  1950,  water-stage  recorder  on  southwest  shore  of  lake  at  datum  46.94  ft  (15.307  m)  higher.  May  11,  1950,  to  June  10, 

1965,  water-stage  recorder  near  northwest  end  of  lake,  at  datum  46.94  (14.307  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  52.00  ft  (15.850  m)  Sept.  26;  minimum  daily,  49.53  ft  (15.097  m)  June  9. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  56.64  ft  (16.264  m)  Oct.  12,  13,  1953;  minimum  daily,  44.22  ft  (13.478  m)  May  27,  29, 
June  2,  9,  1962. 

REMARKS. --Lake  is  located  between  the  upper  and  lower  reaches  of  the  Kissimmee  River. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1970:  Drainage  area. 

COOPERATION. --Records  furnished  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District. 


elevation,  in  efet  abovf  mean  sfa  level,  *ater  yfar  October  1974  to  septearfr  1975 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

PER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

CFP 

1 

si  ,eo 

51.58 

61.48 

61.44 

51.29 

51.35 

60.91 

49.95 

49.72 

49.93 

50.48 

51.24 

? 

51.79 

51  .5« 

51.41 

61.46 

51 .2« 

51.40 

50.89 

49.94 

49.77 

49.94 

60.50 

51.25 

3 

61.81 

51.67 

61.43 

61.35 

61.26 

61.38 

50.96 

49.93 

49.78 

49.98 

50.52 

51.25 

4 

51.73 

51.53 

5].34 

6  1.33 

61.24 

51.30 

51.00 

49.92 

*9.74 

49.97 

80.54 

51.25 

5 

51.66 

51.53 

61.32 

51.43 

61.21 

61.40 

68.92 

49.89 

49 .66 

49.98 

50.65 

51.24 

6 

61. e4 

51.53 

51  .28 

51.39 

61.20 

51.33 

60.86 

49.87 

49. b7 

50.00 

50.66 

51.16 

7 

61.82 

51.61 

51.24 

61.39 

61.35 

51.27 

6  0.78 

49.85 

49.65 

50*06 

50.56 

51.18 

0 

51.73 

51.58 

51  .28 

61.32 

51.23 

51.32 

60.72 

49.36 

49.61 

50.08 

60.56 

51.15 

9 

51.76 

51.63 

51.38 

51.34 

61.26 

51.34 

SO  .  74 

49.88 

49.63 

50.10 

60.58 

51.13 

10 

61.77 

51.56 

61.32 

51.22 

51.23 

61.20 

60.70 

49.94 

49.64 

50.10 

50.6? 

51.1? 

11 

51.78 

51.50 

51.23 

51.30 

61.23 

61.18 

60.70 

49.96 

49.59 

50.10 

60.65 

51.14 

12 

51.75 

51.57 

61.21 

61.22 

61 .22 

61.15 

60.77 

49.92 

69.63 

50.10 

50.70 

61.18 

13 

51.75 

51.57 

51.27 

51.47 

61.27 

51.09 

50.69 

50.00 

49.66 

50.14 

60.74 

61.20 

14 

81.73 

51.46 

61.31 

51.49 

61.26 

61.12 

60.60 

49.95 

49.63 

60.20 

50.80 

51.30 

15 

51.73 

51.46 

61.23 

51.39 

51.18 

51  .20 

50.72 

60.0? 

49.59 

50.22 

50.80 

61.40 

16 

51.71 

51.45 

51.32 

51.32 

51.15 

51.14 

50.77 

50.0? 

49.59 

50.25 

60. 8S 

51.50 

17 

51.80 

51  .43 

51.46 

51.34 

51.13 

51.16 

50.65 

60.06 

49. bO 

50.30 

60.90 

51.45 

IE 

61.81 

51.45 

51.45 

51.30 

51.18 

61.14 

50.50 

60.16 

49.59 

50.30 

61.00 

51  .40 

19 

61.80 

51  .43 

51.38 

61.27 

51.15 

51.24 

60.44 

6  0.11 

49.59 

60.30 

61.05 

51.45 

20 

61.79 

51  .47 

51  .33 

61.28 

61.18 

61.21 

50.50 

50.02 

49.58 

50.3? 

51.10 

51.60 

21 

51.74 

51.58 

51.42 

51.34 

51.23 

61.13 

50.47 

49.96 

49.59 

60.36 

51.15 

51.68 

22 

51.68 

51  .45 

51  .41 

61.29 

61.31 

61.11 

60.38 

49.37 

49.64 

60.38 

51  .IP 

51.55 

23 

51.70 

51.41 

51.36 

51.26 

51.25 

61.08 

60.  ?1 

49.79 

49.75 

50.38 

61.15 

61  .t-0 

24 

51.68 

51.41 

61.35 

61.25 

61.32 

51.00 

50.17 

49.80 

49.78 

50.39 

61.15 

61.75 

25 

61.65 

51.40 

51.38 

51.20 

61.37 

61.07 

60.16 

49.77 

49.78 

60.40 

51.14 

51.80 

26 

51.65 

51.46 

81.41 

61.31 

61.36 

61.08 

60.1? 

49.74 

49.80 

60.40 

61.10 

52.00 

27 

51.63 

51.39 

91.39 

51.28 

51.34 

6  0.98 

50.06 

49.66 

49.61 

60.40 

61.00 

51  .96 

28 

51  .63 

51.43 

61.39 

61.27 

61 .35 

50.96 

50.02 

49.70 

49.64 

60.4? 

61.00 

61.90 

29 

51.60 

51.34 

51.40 

51.28 

— 

50.91 

60.00 

49.72 

49.68 

50.4? 

61.00 

61.36 

30 

61.58 

51.27 

61.40 

61.28 

— 

60 . 90 

69.96 

49.74 

49.9? 

60.43 

61.1? 

51 .8" 

31 

51.58 

— 

61.40 

61.30 

— 

50.94 

— 

49.68 

— 

50.44 

51.20 

— 

MF  AN 

51.73 

51.49 

51  .35 

51.32 

51.26 

51.16 

50.54 

49.89 

49.68 

60.2? 

60. 64 

51.45 

MAX 

61.84 

51.63 

61.48 

61.49 

51.37 

51.40 

51.00 

50.15 

49.92 

50.44 

51.20 

62.00 

MIN 

51.58 

51.27 

51.21 

61.20 

51,. 16 

60.90 

49.96 

49.66 

49.63 

49.93 

50.48 

51.1? 

WTR  YR 

1975  4ic.AN 

1  50.91 

MAX  62. 

0  0  M  1 M 

49.53 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02269180  Lake  Livingston  near  Frostproof,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  27°40'45",  long  81°32'22",  in  SE  h  sec.  20,  T.32  S.,  R.28  E.,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

southwest  shore  of  lake,  in  boat  canal,  about  0.6  mi  (1.0  km)  east  of  Alternate  U.S.  Highway  27,  4.6  mi  (7.4  km)  south  of  Frostproof. 

SURFACE  AREA. --1,192  acres,  1.86  mi2  (4.82  km2). 

DRAINAGE  AREA.--28.9  mi2  (74.9  km2). 

PERIOD  OF  RECORD .- -July  1972  to  current  year  (fragmentary). 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  81.56  ft  (24.860  m)  above  mean  sea  level  (Florida  Department  of  Transportation  bench 
mark).  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  88.44  ft  (26.957  m)  Sept.  3;  minimum  daily,  84.59  ft  (25.783  m)  May  1. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  88.74  ft  (27.048  m)  Aug.  5,  1974;  minimum  daily,  84.59  ft  (25.783  m)  May  1,  1975. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Arbuckle  Creek  headwater  lakes. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct. 

1 . 

. 87. 

.60 

Mar. 

11 . 

. 85. 

,82 

Nov. 

21 . 

. 86. 

.42 

May 

1 . 

. 84. 

.59 

Jan. 

14 . 

. 86. 

.13 

July 

1 . 

. 85. 

.28 

Sept. 

3 . 

. 88. 

,44 

3o6 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02269200  Crooked  Lake  near  Babson  Park,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°49'39",  long  81°33'12",  in  SE  h  sec.  31,  T.30  S. ,  R.28  E.,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  a 
peninsula  point  on  the  east  shore  near  north  end  of  lake,  approximately  1.5  mi  (2.4  km)  west  of  Babson  Park. 

SURFACE  AREA. --5, 533  acres,  8.65  mi2  (22.39  km2). 

DRAINAGE  AREA.--31.3  mi2  (81.1  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --April  1945  to  current  year  (weekly).  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  115.71  ft  (35.268  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Feb.  6,  1968,  at  site  0.2  mi  (0.3  km) 
west  at  same  datum.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. - -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  117.73  ft  (35.884  m)  Oct.  5,  occurred  on  recession  following  crest  of  Aug.  17,  1974; 
minimum  daily,  114.36  ft  (34.857  m)  July  19. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  124.1  ft  (37.83  m)  about  Sept.  11,  1960,  from  floodmark;  minimum  daily,  114.36  ft 
(34.857  m)  July  19,  1975. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Arbuckle  Creek  headwaters  chain  of  lakes .  Lake  level  controlled  by  concrete  control  with  removable  boards 
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7 
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9 
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ELEVATION.  in  FFET  ABOVE  mfan  SPA  LEVEL ,  WATER  YFaR  OCTOBER  1974  TO  SFPTEMFIER  1975 

vfan  VALIO-'S 


OCT 


117.73 


117.63 


117. Sa- 


UT. 37 
117.37 


1 1 7.R7 


117.17 


1 1 7. on 


117.03 


116.97 


DEC 


1  14.99 


JAN 


116.71 


1 lo.67 


116.57 

116.57 


116.53 
1 16.53 


1H.77  116.51 


FFF  MAP 

1)6.49  116.21 


116.47 


-  116.07 

116.33  116.05 


116.34  115.95 

116.34  115.95 


APR 


116.59 


116.61 


im.37 


MAY 


115.06 

115.05 


114.87 


115.01 


—  114.  nn 

116.26  114. 88 

116.26  - 


JUN 


114.79 


114.72 


1 14.59 


JUL 

114.57 

114.45 


114. 7P 


114.36 


114.37 

114.37 


AUG 


114.44 


114.70 


114.66 


114.99 

114.99 


115.80  116.17  114.79  114.62  114.39  114.96 

-  -  -  114.53  -  - 

-  -  114.86  -  -  - 


SEP 


115.50 


115.58 


116.71 


116.07 


116.07 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02269300  Lake  Clinch  at  Frostproof,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°45'15",  long  81°32'25",  in  SW  h  sec.  29,  T.31  S. ,  R.28  E. ,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  north  shore  of 
lake,  at  private  pier,  0.9  mi  (1.4  km)  northwest  of  Frostproof. 

SURFACE  AREA. --1,194  acres,  1.87  mi2  (4.83  km2). 

DRAINAGE  AREA. --42. 0  mi2  (108.8  km2). 

PERIOD  OF  RECORD .- -January  1947  to  current  year  (weekly),  incomplete.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  100.00  ft  (30.480  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Sept.  13,  1953,  at  site  0.8  mi  (1.3  km) 
southeast  on  east  shore  of  lake  at  same  datum.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES .- -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  106.25  ft  (32.385  m)  Oct.  1,  occurred  on  recession  following  crest  of  Aug.  14,  1974; 
minimum  daily,  103.20  ft  (31.455  m)  June  7. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  110.2  ft  (33.59  m)  on  or  about  Oct.  10,  1948,  from  floodmark;  minimum  daily, 

102.10  ft  (31.120  m)  June  13,  1956. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Arbuckle  Creek  headwater  lakes.  Outflow  is  to  Reedy  Lake. 
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FlFVaTIOM,  Itv  FFfT  annul-;  wFAU  SFA  LFuFL.  satFw  YFa°  OCT05F9  1974  TO  SE^TE^BER  1975 

MEAN'  V Al  UrS 


OCT 
106. PS 


iOV  OF  C  JA' 


FF9  MAS  APS  MAY  JUN  JUL  4U(3  SFO 

-  -  -  I'M. 96  -  103.55  -  - 


106.00  105.45  105.13  105.15  104.90  104.75  104.35  101.90  103.20  103.50  103.40  105.15 


104.66 


105.30  106.36  105.10  105.05  104.90  104.70  104.30  103.35 


103.40  104.30  105.20 


105. 7P  106.34  -  105.00  104.35  104.66  104.23  -  -  -  -  105.40 

-  -  106.20  -  -  -  -  10  3.60  -  103.40  104.70  - 


105.60 


-  106.20  -  104.81  104.60  104.13  -  -  - 

106.30  -  -  -  -  -  103.40  -  - 

-  -  -  -  -  10  4.15  -  103.50  - 

-  -  104.90  -  104.45  -  103.36  -  103.45 


104.35 


105.75 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 


02269400  Reedy  Lake  near  Frostproof,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°43'39",  long  81°28'21",  in  NE  h  sec.  1,  T.32  S.,  R.28  E.,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

southeast  side  of  lake,  on  private  pier,  0.6  mi  (1.0  km)  northeast  of  Reedy  Creek  and  3.5  mi  (5.6  km)  southeast  of  Frostproof. 

SURFACE  AREA. --3,454  acres,  5.40  mi2  (13.98  km2). 

DRAINAGE  AREA.--60.9  mi2  (157.7  km2). 


PERIOD  OF  RECORD. --April  1945  to  July  1946  (weekly),  January  1947  to  September  1971,  October  1971  to  current  year  (fragmentary). 
Published  since  October  1960.  January  1947  to  January  1967,  records  for  Reedy  Creek  near  Frostproof  (sta  02269500). 


GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  76.05  ft  (23.180  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  2,  1947,  at  site  2.5  mi  (4.0  km) 
northwest  on  southwest  shore  of  lake  at  datum  9.93  ft  (3.027  km)  lower.  Jan.  2,  1947  to  Jan.  17,  1967,  water-stage  recorder 


at  site  0.6  mi  (1.0  km)  southwest  on  Reedy  Creek  at  present  datum, 
sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  79.48  ft  (24.226  m) 
Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  80.66  ft  (24.585  m) 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  Arbuckle  Creek  headwaters  chain  of  lakes, 
movable  boards  near  head  of  Reedy  Creek. 


Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean 

Oct.  1;  minimum  daily,  77.41  ft  (23.595  m)  May  1. 

Oct.  1,  1960;  minimum  daily,  76.89  ft  (23.436  m)  June  1,  2,  1967. 

Lake  level  controlled  by  sandbar  or  concrete  control  with  re- 


REVISIONS. --WRD  Fla.  1966:  Drainage  area. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct. 

1 . 

.48 

Mar. 

11 . 

.89 

Nov. 

21 . 

. 78. 

.30 

May 

1 . 

.41 

Jan. 

14 . 

.15 

July 

1 . 

. 77. 

.71 

Sept. 

3 . 

.45 
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KISSIMMEE  RIVER  EASIN 

02269600  Lake  Arbuckle  near  Avon  Park,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  27°39'50",  long  81°22'41",  in  SW  h  sec.  25,  T.32  S.,  R.29  E. ,  Polk  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  south 

shore  of  lake  near  right  bank  of  Arbuckle  Creek,  on  upstream  side  of  bridge  on  State  Highway  64  and  9.5  mi  (15.3  km)  northeast 
of  Avon  Park. 

SURFACE  AREA. --3, 787  acres,  5.92  mi2  (15.33  km2). 

DRAINAGE  AREA.- -170  mi2  (440  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --December  1941  to  current  year.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  51.53  ft  (15.706  m)  above  mean  sea  level.  June  27,  1945,  to  Nov.  15,  1950,  May  9,  1956, 
to  June  15,  1962,  and  since  May  11,  1967,  auxiliary  nonrecording  gage  on  south  shore  of  lake  near  head  of  Arbuckle  Creek.  Gage 
readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  55.93  ft  (17.047  m)  Sept.  29;  minimum  daily,  51.67  ft  (15.749  m)  May  26,  27. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  58.3  ft  (17.77  m)  Sept.  24,  1948,  from  floodmark;  minimum  daily,  51.31  ft  (15.639  m) 
June  3,  1967. 

Maximum  elevation  known,  58.7  ft  (17.89  m)  in  1926  and  1928,  from  information  by  local  residents. 

REMARKS. --Lake  is  the  most  downstream  of  the  Arbuckle  Creek  headwater  lakes. 


elevation*  in  feet  above  mean  sea  level*  water  ypap  October  1074  to  September  197s 

MEAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FOR 

MAO 

ADO 

MAY 

JUN 

J'JL 

AUG 

SEP 

1 

55.09 

53.93 

53.33 

53.22 

52.93 

52  •  73 

52.41 

51.89 

51  .89 

52.13 

52.7? 

54.71 

2 

55.04 

53. R] 

53.3? 

53.24 

52.91 

52.73 

52.39 

C1 .85 

51.91 

52.14 

62.73 

54.76 

3 

54.97 

53.87 

53.30 

53.24 

52.90 

52.73 

52.37 

51  .83 

51.93 

52.14 

52.78 

55.00 

4 

54.94 

53.85 

53.29 

53.23 

52.90 

52.71 

52.35 

51.81 

51.95 

52.15 

52.63 

64.88 

5 

54.90 

53.83 

53.28 

53.19 

52.91 

52.79 

52.33 

51.79 

61.95 

52.15 

62.86 

54.96 

6 

54.87 

53.79 

53.26 

53.21 

52.93 

52.75 

52.32 

51.78 

51.91 

62.16 

52.«8 

54.98 

7 

54.86 

53.77 

53.25 

53.19 

52.93 

52.71 

52.31 

51.75 

51  .67 

52.18 

52.95 

65.00 

8 

54.82 

53.75 

53.24 

53.17 

52.91 

52.67 

5?. 29 

51.74 

51.93 

52.21 

63.08 

65.0  3 

9 

54.76 

53.73 

53.23 

■53.15 

53.01 

52.66 

52.27 

51.73 

c  1  •  9  1 

52.19 

63.15 

55.0? 

10 

54.71 

53.69 

53.21 

53.15 

52.99 

52.65 

52.28 

51.73 

51.85 

52.17 

63.27 

56.  OS 

11 

54.66 

53.66 

53.20 

53.16 

52.96 

52 .64 

52.28 

51.73 

51.87 

52.15 

53.33 

64.90 

12 

54.63 

53.63 

53.20 

53.16 

52.93 

52.63 

52.29 

51.73 

61.90 

52.21 

53.43 

55.11 

13 

54.60 

53.60 

53.19 

53.19 

52.92 

52.62 

52.30 

51.74 

c  1 . 9 1 

52.23 

63.53 

66.17 

14 

54.55 

53.58 

53.19 

53.13 

52.91 

52.61 

52.26 

51.75 

51.89 

52.26 

63.60 

65.21 

15 

54.49 

53.55 

53.25 

53.13 

52.89 

52.60 

52.23 

51.73 

51.90 

52.28 

63.68 

65.2? 

16 

54.45 

53.52 

53.33 

53.11 

52.87 

52.50 

52.22 

51.73 

51.91 

52.29 

63.73 

66.21 

17 

54.43 

53.50 

53.35 

53.09 

52.86 

52.59 

52.21 

51.75 

51.92 

52.31 

63.90 

56.19 

18 

54.39 

53.48 

53.35 

53.01 

52.85 

52. SB 

52.19 

81.81 

51.91 

52.35 

54.03 

56.21 

19 

54.35 

53.45 

53.33 

53.03 

52.84 

52.57 

52.17 

51.80 

51.90 

52.41 

64.12 

66.21 

20 

54.33 

53.44 

53.29 

53.05 

52.83 

52.63 

52.17 

81.73 

51.89 

52.43 

64.20 

56.21 

21 

54.29 

53.4? 

53.27 

53.0  3 

52.82 

52.7] 

52.16 

61.72 

51.91 

52.47 

64.28 

55.25 

22 

54.25 

53.40 

53.27 

53.01 

52.80 

52.68 

52.14 

51.71 

51.95 

52.51 

54.45 

56.40 

23 

54.23 

53.39 

53.27 

52.99 

52.79 

52.63 

52.08 

51.71 

51.96 

52.66 

54.63 

56.62 

24 

54.19 

53.38 

53.25 

52.99 

52.78 

52.59 

52.05 

51.71 

51.95 

52.58 

54.68 

55.56 

25 

54.13 

53.36 

53.25 

52.97 

52.76 

52.58 

52.03 

51.70 

51.94 

62.61 

64.73 

55.6? 

26 

54.11 

53.36 

53.24 

52.96 

52.75 

52.57 

52.01 

51.67 

61.93 

52.63 

64.74 

56.74 

27 

54.07 

53.38 

93.25 

52.95 

52.73 

52.50 

51.99 

51  .67 

61.92 

52.66 

54.75 

55.85 

28 

54.05 

53.37 

53.28 

52.95 

52.73 

52.43 

51.97 

51.69 

51.93 

52.69 

64.7? 

65.9] 

29 

54.03 

53.35 

53.29 

52.99 

— 

52.43 

C1 .94 

51.73 

61.97 

52.69 

64.68 

55.93 

30 

53.99 

53.34 

53.28 

52.98 

— 

52.43 

51.92 

51.93 

51  .97 

52.70 

64.65 

55.8? 

31 

53.97 

— 

53.23 

52.97 

— 

52.43 

— 

51.83 

——— 

52.71 

54.68 

— 

MEAN 

54.49 

53.58 

53.27 

53.09 

52.87 

52.62 

52.20 

51.76 

51.92 

52.37 

63.80 

56.26 

MAX 

55.09 

53.93 

53.35 

53.24 

53.01 

52.7Q 

52.41 

51.93 

61.97 

52.7] 

54.75 

55.93 

MIN 

53.97 

53.34 

53.19 

52.95 

52.73 

52.43 

51.92 

61.67 

51.85 

52.13 

62.7? 

54.71 

WTR  YR  1975  MILAN  53.10  MAX  55.93  MJm  SI. 67 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02269790  Lake  Lotela  near  Avon  Park,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°35'05",  long  81°28'S5",  in  NW  \  sec. 25,  T.33  S. ,  R.28  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 
north  shore  of  lake  on  private  pier,  1.6  mi  (2.6  km)  southeast  of  Avon  Park. 

SURFACE  AREA. --795  acres,  1.24  mi2  (3.21  km2). 

DRAINAGE  AREA.--12.2  mi2  (31.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --September  1950  to  September  1975,  (weekly),  incomplete,  discontinued.  Published  since  October  1960. 

GAGE .- -Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  99.93  ft  (30.459  m)  above  mean  sea  level.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations 
above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  105.67  ft  (32.208  m)  Oct.  1;  minimum  daily,  101.41  ft  (30.910  m)  Aug.  11. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  109.38  ft  (33.339  m)  July  25,  1954;  minimum  daily,  100.23  ft  (30.550  m) 

June  30,  1973. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  a  chain  of  lakes  in  the  headwaters  of  Carter  Creek,  a  tributary  of  Arbuckle  Creek.  Lake  has  two  outlets 
which  join  before  entering  Lake  Letta;  one  outlet  has  a  concrete  dam  with  removable  boards,  the  other  outlet  flows  only  at 
high  lake  elevations.  Florida  Power  Corporation  circulates  86.4  mgd  (327,000  m3/day)  for  cooling  purposes.  Since  August  26, 
1973  pumpage  from  deep  well  into  Florida  Power  intake  canal  to  maintain  lake  at  level  necessary  for  power  plant  operation. 


DAY 

1 

8 

a 

4 

s 

4 

7 

H 

9 

in 

11 

1? 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
?0 

?1 

88 

?3 

24 

25 

86 

87 

?a 

pa 

30 

31 


FLFVATIOm,  IN  FFFT  above  MFAM  SEA  LFVFL.  v»ATFR  Y^AR  OCTORr q  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

«F*N  VALUES 


OCT 

NOV 

OF  C 

JAM 

FFB 

MAR 

A  °R 

MAY 

JUN 

JIlL 

AU8 

SED 

ins. 67 

— 

104.43 

_ - 

103.87 

103.57 

— 

102.88 

102.03 

101.70 

— 

101.43 

— 

1 04.9S 

— 

— 

— 

— 

— 

1  o  ?  .  1  1 

— 

— 

101.45 

— 

ins. 45 

— 

— 

104.19 

“  “  “ 

— 

108.85 

— 

— 

101.63 

— * — — 

101.49 

— 

— 

104.33 

— 

1 03.75 

103.43 

— 

— 

101.91 

— 

— 

— 

104.81 

— 

— 

— 

— 

— 

101.99 

— 

— 

101.41 

— 

105.37 

— 

— 

104.09 

— 

103.30 

1(8.73 

— 

— 

101.5? 

— 

101.57 

— 

— 

104.27 

— 

103.69 

103.33 

— 

— 

101.79 

— 

101.43 

— 

— 

] 04.67 

— 

103.99 

— 

— 

— 

101.95 

— 

— 

— 

— 

104.65 

— 

— 

— 

— 

108.57 

— 

— 

101.63 

— 

101.60 

— 

104.55 

104.33 

— 

1 03.71 

1 O3.?o 

— 

— 

101.68 

— 

101.43 

ins.  05 

_ _ 

1 04. ?5 

103.93 

— 

103.1? 

108.35 

101.75 

1  1  1  1  IT  1 

1  1  1  1  sO  1 

1  1  1  1  *1 

101.51 

l 

101.88 
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KISS INWEE  RIVER  BASIN 
02269800  Lake  Letta  near  Avon  Park,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°33'31",  long  81°27'17",  in  NE  h  sec.  6,  T.34  S. ,  R.29  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  east 
shore  of  lake  on  private  pier,  4.0  mi  (6.4  km)  southeast  of  Avon  Park. 

SURFACE  AREA. - -471  acres,  0.74  mi2  (1.91  km2). 

DRAINAGE  AREA.- -IS. 6  mi2  (40.4  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --June  1951  to  September  1975  (weekly),  incomplete,  discontinued.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  90.00  ft  (27.432  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Aug.  20,  1972,  at  several  sites  within 
0.8  mi  (1.3  km)  of  present  site  at  datum  6.31  ft  (1.923  m)  higher.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea 

level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  96.59  ft  (29.441  m)  Oct.  1,  11;  minimum  daily,  93.70  ft  (28.560  m)  May  25,  June  1. 
Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  101.38  ft  (30.901  m)  Oct.  7,  1953;  minimum  daily,  93.58  ft  (28.523  m)  June  2,  9, 
1974. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  the  lakes  in  the  headwaters  of  Carter  Creek,  a  tributary  of  Arbuckle  Creek.  Lake  is  controlled  by  a  concrete 
dam  with  removable  boards. 


FlFVATION, 

IN  FFET 

4BOVF  MF4N 

SEA  LFVFL.  9ATFP 

MF  AN  VALIJ58 

TEAR 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTE''RE°  1' 

(AY 

OCT 

NOV 

OF  C 

J4N 

FF8 

K.A  9 

A  D9 

may 

JUN 

JUL 

1 

2 

3 

96.59 

— 

96.02 

— 

95.60 

— 

94.76 

94.16 

94.08 

Q3 . 7  0 

9  3.91 

A 

5 

“  “  “ 

”  “  “ 

“  —  ” 

96.0? 

~  — 

95.24 

— 

— 

— 

”  _  ” 

6 

— 

— 

— 

- _ 

— 

_ 

__  _ 

— 

_ 

93.66 

7 

8 

9 

10 

96.06 

95.95 

— 

95.50 

— 

94.60 

9  4 . 0  0 

93.74 

— 

11 

12 

13 

14 

15 

— 

95.92 

95.90 

95.94 

98.87 

— 

95.18 

95.08 

94.46 

— 

03.80 

93.90 

16 

17 

— 

— 

— 

— 

95.40 

95.06 

— 

— 

— 

— 

18 

19 

20 

_ 

95.87 

— 

95.74 

_ _ 

— 

94.40 

9  3.88 

93.89 

21 

22 

23 

24 

25 

— 

95.90 

95.80 

— 

— 

— 

— 

— 

93.9  0 

— 

— 

95.84 

— 

— 

95.30 

94.90 

— 

03.70 

— 

— 

26 

27 

28 

— 

— 

— 

95.74 

— 

94.90 

— 

— 

— 

— 

_ 

_  _  _ 

_ 

_ _ 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

30 

31 

— 

95.76 

9-  .76 

— 

— 

94.8  0 

94.2  0 

— 

93.88 

93.86 

4Uf 


■.po 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02270550  Lake  Jackson  at  Sebring,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°30'35",  long  81°28'18",  in  NE  Is  sec.  24,  T.34  S.,  R.28  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on  east 
shore  of  northwest  bay  of  lake,  on  end  of  private  pier  in  Sebring. 

SURFACE  AREA. --3, 244  acres,  5.07  mi2  (13.13  km2). 

DRAINAGE  AREA.- -14.0  mi2  (36.3  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --April  1945  to  August  1958  (weekly),  incomplete,  September  1958  to  April  1968,  May  to  August  1968  (weekly),  September 
1968  to  September  1975,  discontinued.  Published  since  October  1960.  Prior  to  October  1957,  listed  as  Rex  Beach  Lake  at  Sebring. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  96.31  ft  (29.355  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Sept.  16,  1958,  at  several  sites 
about  2  mi  (3  km)  southeast  of  present  site  on  east  shore  of  lake  at  same  datum.  'Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations 
above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Cui rent  year:  Maximum  daily  elevation,  101.79  ft  (31.026  m)  Oct.  1,  occurred  on  recession  following  crest  of  Sept.  28, 

1974.  minimum  daily,  99.48  ft  (30.322  m)  May  28. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  103.76  ft  (31.626  m)  Sept.  19,  1947;  minimum  daily,  98.58  ft  (30.047  m)  Dec.  21, 
1972. 

Maximum  elevation  known,  104.7  ft  (31.91  m)  in  1953  on  south  side  of  lake  (elevation  on  north  side  was  about  0.7  ft  (0.21  m) 
lower)  due  to  hurricane,  observed  by  Location  Engineer,  Florida  Department  of  Transportation. 

REMARKS. - -Lake  is  in  the  Highlands  Ridge  section  of  Highlands  County  and  is  one  of  the  Josephine  Creek  headwater  lakes  which  drain 
southward  through  Josephine  Creek  and  its  tributaries  into  Lake  Istokpoga.  Since  Feb.  1946,  outflow  from  lake  controlled  by 
concrete  dam  at  head  of  Jackson  Creek;  present  control  completed  in  August  1971  with  crest  at  elevation  102.7  ft  (31.30  m) . 


ELEVATION,  IN  EFET  ABOVE  MEAN  sea  LEVEL.  WATER  YFAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MFAN  VALUES 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JIJL 

AIJR 

SFP 

1 

101.79 

101.35 

100.9ft 

101.00 

100.86 

100.63 

100.26 

99.81 

99.77 

99.69 

09.95 

100.10 

2 

101.77 

101.34 

100.97 

100.99 

100.85 

100.61 

100.25 

99.79 

99.81 

99.85 

99.97 

100.15 

3 

101.71 

101.32 

100.97 

100.99 

100.83 

100.59 

100.23 

Q9.77 

99.80 

99.87 

99.97 

100.21 

4 

101.69 

101.31 

100.95 

100.99 

100.81 

100.57 

100.1Q 

99.73 

99.79 

99.66 

99.95 

100.21 

5 

101.66 

101.29 

100.95 

100.9ft 

100. «1 

100.55 

100.15 

99.71 

9Q.79 

99.84 

99.93 

100.21 

6 

101.64 

101.29 

100.93 

100.98 

100.81 

100.55 

100.12 

99.69 

99.79 

99.8? 

99.93 

100.20 

7 

101.62 

101.28 

100.91 

100.97 

100.80 

100.54 

100.09 

99.67 

99.79 

99.81 

99.91 

100.18 

ft 

101.61 

101.27 

100.90 

100.97 

100.79 

100.53 

100.09 

99.64 

99.80 

99.81 

90.94 

100.17 

9 

101.61 

101.25 

100.89 

100.97 

100.78 

100.51 

100.08 

99.61 

99.80 

99.79 

99.97 

100.21 

10 

101.61 

101.23 

100.90 

100.96 

100.77 

100.49 

100.09 

99.62 

99.79 

99.61 

99.97 

100.20 

11 

101.61 

101.20 

100.89 

100.95 

100.79 

100.49 

100.09 

°9 . 66 

99.77 

99.79 

99.95 

100.21 

12 

101.59 

101.17 

100.88 

100.94 

100.79 

100.48 

100.08 

99.67 

99.75 

99.85 

99.93 

100.20 

13 

101.5ft 

101.15 

100.87 

100.93 

100.79 

100.4ft 

100.07 

99.65 

99.71 

99.66 

99.9? 

100.25 

14 

101.57 

101.15 

100.89 

100.95 

100.77 

100.41 

100.05 

99.65 

99.69 

99. P6 

100.00 

109.30 

15 

101.56 

101.15 

100.9? 

100.89 

100.77 

100.41 

100.05 

99.67 

99.71 

99.81 

100.06 

100.35 

16 

101.55 

101.15 

100.95 

100.8ft 

100.76 

100.41 

100.01 

99.67 

99.75 

99.79 

100.06 

100.33 

17 

101.55 

101.15 

100.99 

100.88 

100.75 

100.41 

90.99 

99.65 

99.77 

99.81 

100.06 

100.35 

lfi 

101.55 

101.15 

101.03 

100.88 

100.73 

100.43 

99.99 

99.63 

99.75 

99.63 

100.05 

100.35 

19 

101.53 

101.14 

101.03 

100.87 

100.73 

100.41 

99.95 

99.61 

99.73 

99.85 

100.10 

100.31 

20 

101.50 

101.11 

101.01 

100.87 

100.71 

100.40 

99.92 

99.61 

99.71 

99.86 

100.16 

100.3? 

21 

101.45 

101.11 

101.01 

100.87 

100.73 

100.40 

99.91 

99.60 

99.70 

99.87 

100.15 

100.3? 

22 

101.41 

101.09 

101.02 

100.87 

100.74 

100.39 

99.91 

99.69 

99.70 

99.91 

100.1? 

100.33 

23 

101.41 

101 .08 

101.03 

100.86 

100.73 

100.39 

99.87 

99.55 

99.71 

99.89 

100.09 

100.33 

24 

101.40 

101.06 

101.03 

100.85 

100.71 

100.39 

99.85 

99.52 

99.81 

99.91 

100.06 

100.33 

25 

101.41 

101.05 

101.02 

100.ft9 

100.69 

100.31 

99.83 

99.60 

99.63 

99.89 

100.03 

100.51 

26 

101.41 

101.03 

101.01 

100.89 

100.68 

100.33 

99.80 

99.49 

99.61 

99.90 

100.01 

100.51 

27 

101.41 

101.03 

101.01 

100.89 

100.67 

100.31 

99.75 

99.49 

99.61 

99.9? 

100.01 

109.54 

2ft 

101.41 

101.03 

101.01 

100.87 

100.65 

100.30 

99.73 

99.48 

99.e3 

99.93 

99.99 

100.56 

29 

101.39 

101.02 

101.01 

100.87 

— 

100.29 

99.85 

99.51 

99.85 

99.95 

9Q.97 

100.59 

30 

101.37 

101.00 

101.01 

100.87 

— 

100.28 

99.83 

99.60 

99.67 

99.91 

100.00 

100.58 

31 

101.36 

— 

101.01 

100.87 

— 

100.27 

— 

Q9.70 

— 

99.95 

100.05 

— 

MEAN 

101.54 

101.17 

100.97 

100.9? 

100.76 

100.44 

100.00 

09.63 

99.77 

99.86 

100.01 

100.31 

MAX 

101.79 

101.35 

101.03 

101.00 

100.86 

100.63 

100. ?6 

99.81 

99.87 

99.95 

100.16 

100.59 

MIN 

101.36 

101.00 

100.87 

100.85 

100.65 

100.27 

99.73 

99.48 

99.69 

99.79 

99.91 

100.10 

WTR  YR  1975  MEAN  100.45  MAX  101.79  MIN  99.4ft 
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KISSIMEE  RIVER  BASIN 

022706S0  Lake  Josephine  near  De  Soto  City,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°24'00",  long  81°2S'10",  in  SE  h  sec.  28,  T.3S  S. ,  R.29  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 
east  shore  of  lake  at  pump  house,  approximately  3  mi  (5  km)  southwest  of  De  Soto  City  and  6.5  mi  (10.5  km)  southeast  of 

Sebring . 

SURFACE  AREA. --1,240  acres,  1.94  mi2  (5.02  km2). 

DRAINAGE  AREA. --46. 3  mi2  (120  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --December  1946  to  July  1955  (weekly),  incomplete,  August  1955  to  September  1975,  discontinued.  Published  since 

October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Florida  Department  of  Transportation  bench  mark).  Prior  to 
Aug.  19,  1955,  at  site  on  east  shore  of  lake  0.5  mi  (0.8  km)  south  of  present  site  at  datum  65.73  ft  (20.034  m)  higher. 

Aug.  20,  1955  to  May  21,  1975,  at  present  site  at  datum  65.73  ft  (20.034  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  71.64  ft  (21.836  m)  Sept.  5;  minimum  daily,  70.10  ft  (21.366  m) 

May  27,  28,  29. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  76.8  ft  (23.41  m)  Sept.  26,  1948,  from  floodmark;  minimum  daily,  69.09  ft 
(21.059  m)  May  29,  1962. 

REMARKS. --Lake  is  one  of  Josephine  Creek  headwaters  chain  of  lakes  at  head  of  Josephine  Creek  which  drain  eastward  to  Lake  Istokpoga. 
Outflow  from  lake  controlled  by  concrete  dam  near  head  of  Josephine  Creek  since  April  1965. 


FLF  VATION»  IN  FFFT  ABOVE  MEAN  5FA  LFVELt  WATFR  YFAP  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1075 

MVAM  VALUES 


DAY 

OCT 

Nnv 

DEC 

JAN 

FFB 

MAP 

A  9R 

MAY 

JUN 

JIJL 

AIJG 

5FO 

1 

71.15 

70.97 

71.01 

71.01 

70.93 

70.91 

70.81 

70.61 

70.49 

71.08 

71.04 

71 .09 

2 

71.15 

70.97 

71.03 

70.97 

70.92 

70.91 

70.79 

7  0.39 

70.54 

71.08 

71.02 

71.10 

3 

71.11 

70.Q7 

71.03 

70.97 

70.93 

70.91 

70.77 

70.37 

70.56 

71.08 

71.0? 

71  .a0 

4 

71.07 

70.99 

71.03 

70.97 

70.93 

70.91 

70.75 

70 . 34 

70.58 

71 .08 

71.02 

71  .6? 

5 

71.01 

70.99 

71  .03 

70.97 

70.93 

70.91 

70.71 

70.31 

70.58 

71.07 

71.00 

71.44 

6 

71.02 

70.99 

71.03 

70.97 

70.93 

70.91 

70.71 

70.33 

70.62 

71.04 

70.98 

71.40 

7 

71.03 

70.97 

71.03 

70.95 

70.93 

7  0.9? 

70.71 

70.33 

70.63 

71.04 

70.96 

71.54 

e 

71.01 

70.99 

71.02 

70.95 

70.03 

70.91 

7  0.69 

70.33 

70.64 

71.00 

70.94 

71.3? 

9 

71.02 

70.97 

71.01 

70.95 

70.94 

70.90 

70.67 

70.31 

70 .64 

70.96 

70.94 

71.24 

10 

71.01 

70.99 

71 .03 

70.94 

70.93 

70.90 

7  0.67 

70.27 

70.63 

70.96 

70.94 

71.20 

11 

71.02 

70.99 

71.01 

70.94 

70.°5 

70.8° 

70.67 

70.?9 

70.62 

70.99 

70.94 

7 1  .  ?  0 

12 

71.02 

70.98 

71.01 

70.94 

70.94 

70.89 

70.67 

70.31 

70.60 

71.0? 

70.9? 

71.16 

13 

71.02 

70.97 

71.01 

70.94 

70.94 

70.89 

70.63 

70.33 

70.60 

71.10 

71.04 

71.18 

16 

71.03 

70.97 

71.01 

70.93 

70.93 

70.88 

7  0.63 

70.33 

70.58 

71.1? 

71.04 

71.20 

15 

71.02 

70.97 

71.03 

7  0.93 

70.93 

70.87 

70.63 

70.33 

70.57 

71.08 

71.04 

71 .24 

16 

71.02 

70.97 

71.07 

70.93 

70.91 

70.«7 

70.63 

70.31 

70.60 

71.04 

71.0? 

71.30 

17 

71.03 

70.95 

71.12 

70.93 

70.91 

70.87 

70.63 

70.33 

70.64 

71.0? 

71.0« 

71.34 

18 

71.03 

70.95 

71.17 

70.94 

70.9? 

70.89 

70.61 

70.30 

70.62 

71.0? 

71.08 

71.22 

19 

71.03 

71.03 

71.17 

70.93 

70.9? 

70.90 

70.61 

70.27 

70.60 

71.0  = 

71.08 

71.20 

20 

70.99 

71 .03 

71.17 

70.93 

70.91 

7  0.90 

70.61 

70.27 

70.66 

71.08 

71.10 

71.18 

21 

70.97 

71.03 

71.15 

70.93 

70.91 

70.68 

70.57 

70.22 

70.66 

71.08 

71.1? 

71.14 

22 

70.99 

71.03 

71.13 

70.96 

70.91 

70.67 

70.53 

70.22 

70.70 

71.10 

71.14 

71.14 

23 

70.99 

71.01 

71.13 

70.97 

70.93 

70.87 

70.50 

70.20 

70.70 

71.1? 

71.14 

71.16 

24 

70.99 

71.00 

71.13 

70.99 

70.93 

70.86 

70.47 

70.18 

70.7? 

71.1? 

71.10 

71.14 

25 

70.99 

71.01 

71.13 

70.99 

70.93 

70.85 

70.45 

7  0.14 

70.74 

71.10 

71.08 

71.18 

26 

70.99 

70.97 

71.11 

70.90 

70.91 

70.85 

70.43 

70.14 

70.76 

71.10 

71.04 

71.16 

27 

70.97 

71.01 

71.11 

70.99 

70.93 

70.83 

70.41 

70.10 

70 .82 

71.10 

71.0? 

71.14 

28 

70.99 

71.03 

71.09 

70.97 

70.9? 

70.6] 

70.41 

7  0.10 

70.69 

71.10 

70.98 

71.14 

29 

70.99 

71.05 

71.07 

70.95 

— 

70.61 

70.43 

70.10 

70.96 

71. ('6 

71.00 

71.14 

30 

70.99 

71.03 

71.05 

70.94 

— 

70.81 

70.43 

70.22 

70.99 

71.06 

71.00 

71.14 

31 

70.99 

— 

71.03 

70.93 

— 

70.81 

— 

70.40 

-  — 

71.05 

71.04 

_  — 

MEAN 

71.02 

70.99 

71.07 

70.95 

70.93 

70.68 

7  0.61 

70.27 

70.66 

71.06 

71.03 

71.?5 

max 

71.15 

71.05 

71.17 

71.01 

70.95 

70.9? 

70.81 

70.  M 

70.99 

71.1? 

71.14 

71.64 

MIN 

70.97 

70.95 

71.01 

70.93 

70.91 

70.81 

70.41 

70.10 

70.49 

70.98 

70.9? 

71.09 

WTB  YR  1975  AN  70. R9  VAX  71.64  MIN  70.10 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02270700  Lake  Annie  near  Lake  Placid,  Fla. 

LOCATION. - -Lat  27°12'35",  long  81°20'57",  in  SW  %  sec.  32,  T. 37  S. ,  R.30  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 
north  shore  of  lake,  33  ft  (10  m)  west  of  outlet  and  6  mi  (10  km)  south  of  town  of  Lake  Placid. 

SURFACE  AREA. --84. 8  acres,  0.13  mi2  (0.34  km2). 

DRAINAGE  AREA. --5. 72  mi2  (14.81  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1951  to  September  1975  (fragmentary),  discontinued.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  100.08  ft  (30.504  m)  above  mean  sea  level.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations 
above  mean  sea  level. 

EXTREMES.- -Current  year:  Maximum  daily  elevation,  110.83  ft  (33.781  m)  Sept.  3;  minimum  daily,  110.01  ft  (33.531  m)  Mar.  11. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  115.1  ft  (35.08  m)  Oct.  2,  1951,  from  floodmark;  minimum  daily,  109.67  ft  (33.427  m) 
Apr.  10,  1974. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  Highlands  Ridge  section  of  Highlands  County  and  is  the  most  upstream  of  the  Lake  Placid  west  chain  of  lakes 
which  drain  northward  into  Josephine  Creek. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

Oct.  2 . 110.54  Apr.  29 . 110.03 

Nov.  20 . 110.23  July  2 . 110.38 

Jan.  15 . 110.19  Sept.  3 . 110.83 

Mar.  11 . 110.01 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

022707S0  Lake  Placid  near  Lake  Placid,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  27°1S'44",  long  81°22'08",  in  NE  h  sec.  13,  T.37  S. ,  R.29  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

northwest  shore  of  lake,  at  Presbyterian  Conference  Center,  0.5  mi  (0.8  km)  northeast  of  head  of  Placid-June  Canal  and  2.6  mi 
(4.2  km)  south  of  town  of  Lake  Placid. 

SURFACE  AREA. --3, 381  acres,  5.28  mi2  (13.68  km2). 

DRAINAGE  AREA.--20.2  mi2  (52.3  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --April  1945  to  December  1952  (weekly),  incomplete,  January  1953  to  September  1975,  discontinued.  Published  since 
October  1960. 

GAGE. --Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level.  Prior  to  Jan.  14,  1953,  nonrecording  gage  at  same  site  at  datum 
79.66  ft  (24.280  m)  higher.  Jan  14,  1953  to  Nov.  28,  1974,  water-stage  recorder  at  same  site  at  datum  79.66  ft  (24.280  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  92.68  ft  (28.249  m)  Oct.  1,  occurred  on  recession  following  crest  of  Sept.  10, 

1974;  minimum  daily,  90.55  ft  (27.600  m)  May  12. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  96.0  ft  (29.26  m) ,  estimated,  Sept.  11,  12,  1960;  minimum  daily,  89.88  ft  (27.395  m) 

June  9,  1974. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  Highlands  Ridge  section  of  Highlands  County,  and  is  one  of  the  Lake  Placid  west  chain  of  lakes  which  drain 
northward  into  Josephine  Creek.  Outflow  from  lake  is  to  Lake  June -in -Winter  (west  chain)  to  Lake  Huntley  (east  chain),  and  to 
Mirror  Lake  (no  surface  outlet) . 


elevation,  in  eeet  abovf  mean  sea  lfvfl.  water  year  octorer  1974  to  sfptemrep  1975 

MEAN  VALUFS 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF9 

MAO 

Ad« 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SR  O 

1 

92.68 

92.14 

91.81 

91.76 

91.51 

91.29 

90.98 

90.72 

91.02 

91.60 

°2  •  0  3 

92.28 

2 

92.65 

92.13 

91.78 

91.75 

91.51 

91.27 

90.97 

90.70 

91.01 

91.64 

92.04 

92. 34 

3 

92.60 

92.12 

91.76 

91.74 

91  .50 

91.23 

90.96 

90.68 

91.02 

91.71 

92.07 

03.4) 

4 

92.54 

92.11 

91.74 

91.73 

91.48 

91.19 

90.91 

90.66 

91.02 

91.71 

92.11 

92.43 

5 

92.50 

92.11 

91.73 

91.73 

91.47 

91.20 

90.88 

9  0.64 

91.03 

91.71 

93.21 

92.42 

6 

92.47 

92.10 

91.72 

91.72 

91.46 

91.20 

90.85 

90.62 

91.03 

91.69 

92.21 

92.42 

7 

92.47 

92.09 

91.71 

91.71 

91.46 

91.19 

90.83 

00.61 

91.02 

91.70 

93.20 

92.4? 

8 

92.47 

92.07 

91  .70 

91.70 

91.44 

91.18 

90.82 

90.60 

91.03 

91.69 

92.19 

92.40 

9 

92.46 

92.04 

91.69 

91.69 

91.42 

91.15 

W0. 80 

90.59 

91.06 

91.r>7 

92.19 

92.41 

10 

92.45 

92.03 

91.67 

91.68 

“1.42 

91.14 

90.80 

90.58 

91.10 

91.67 

92.18 

92.40 

11 

92.42 

92.01 

91  .65 

91.67 

91.42 

91.13 

90.79 

90.57 

91.11 

91.67 

92.17 

92.40 

1? 

92.41 

92.00 

91.65 

91.66 

91.42 

91.13 

90.77 

90.55 

91.12 

91.70 

92.17 

92.40 

13 

92.39 

91  .97 

91.66 

91.65 

91.41 

91.12 

90 . 76 

90.56 

91.11 

91.79 

92.18 

02.46 

14 

92.38 

91.95 

91.67 

91.63 

91.40 

01.12 

90.77 

90.70 

91.09 

91.83 

92.17 

93.49 

15 

92.38 

91.94 

91.69 

91.61 

91.40 

91.11 

90.85 

90.85 

91.08 

91 .84 

92.17 

92.48 

16 

92.38 

91.93 

91.75 

91.59 

91.40 

91.10 

90.84 

91.09 

91.13 

91.83 

92.20 

92.47 

17 

92.38 

91.93 

91.82 

91.58 

91.40 

91.10 

90.82 

9  1.07 

91.12 

91.82 

92.19 

92.46 

1« 

92.36 

91.93 

91  .80 

91.58 

91.40 

91.14 

90.80 

91.06 

91.10 

91.86 

92.18 

92.66 

19 

92.35 

91.94 

91.79 

91.58 

91.39 

91.14 

90.79 

91.05 

91.11 

91.9? 

92.17 

92.65 

20 

91.93 

91.93 

91.79 

91.58 

91.34 

91.12 

90.78 

91.04 

91.16 

91.92 

93.20 

92.44 

21 

92.29 

91.91 

91.79 

91.56 

91.34 

91.10 

90.76 

91.03 

91.21 

91.92 

92.22 

93.43 

22 

92.26 

91.88 

91.79 

91.56 

91.37 

91.09 

90.74 

91.01 

91.32 

91.93 

92. 3« 

92.43 

23 

92.23 

91.86 

91.79 

91.56 

91.36 

91.08 

90.72 

91.00 

91.42 

91.99 

92.27 

92.41 

24 

92.21 

91.86 

91.78 

91.56 

91.35 

91.07 

90.69 

90.99 

91.47 

92.00 

82.27 

92.41 

25 

92.20 

91.85 

91  .78 

91.56 

91.34 

91.06 

90.68 

90.97 

91.53 

93.01 

92.26 

92.40 

26 

92.20 

91.83 

91.78 

91.55 

91.33 

91.03 

90.66 

90.96 

91.57 

92.00 

82.25 

92.41 

27 

92.19 

91.84 

91.78 

91.54 

91.31 

91.01 

90.65 

90.95 

91.57 

92.01 

92.24 

92.41 

2R 

92.18 

91.83 

91.78 

91.53 

91.29 

9  0.99 

90.67 

90.94 

91  .56 

92. ul 

92.21 

92.43 

29 

92.17 

91.81 

91.77 

91.53 

— 

90.98 

90.74 

90.93 

91.56 

93.01 

93.20 

92.45 

30 

92.16 

91.81 

91.77 

91.52 

— 

90.99 

90.73 

91.04 

91.55 

92.03 

92.20 

92.46 

31 

92.15 

— 

91.77 

91.52 

— 

90.98 

— 

91.03 

— — 

93. 03 

92.27 

—  —  - 

MEAN 

92.35 

91.97 

91.75 

91.62 

91.41 

91.12 

90 . 79 

90.83 

91.21 

91.84 

92.19 

92.42 

MAX 

92.68 

92.14 

91.82 

91.76 

91  .51 

91.29 

90.98 

91.09 

91.57 

92.03 

92.28 

92.49 

MIN 

91.93 

91.81 

91.65 

91.52 

91.99 

90.98 

90.65 

90.55 

91.01 

91.60 

92.03 

92.28 

WTR  YR  1975  Mt AN  91.63  MAX  92.68  MIM  90.55 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 
02270900  Lake  Sirena  at  Lake  Placid,  Fla. 

LOCATION. — Lat  27°17,10",  long  81°22’00",  in  SW  k  sec.  6,  T.37  S.,  R.30  E.(  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 

northeast  shore  of  lake,  near  supporting  structure  of  the  lake  Placid  water  supply  intake  pipe,  0.7  mi  (1.1  km)  south  of  town 
of  Lake  Placid. 

SURFACE  AREA. --149  acres,  0.23  mi2  (0.60  km2). 

DRAINAGE  AREA. --1. 37  mi2  (3.5S  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1951  to  September  1975  (fragmentary),  discontinued.  Published  since  October  I960. 

GAGE .- -Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  74.63  ft  (22.747  m)  above  mean  sea  level.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations 
above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  82.60  ft  (25.176  m)  Oct.  2;  minimum  daily,  80.26  ft  (24.463  m)  May  2. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  88.04  ft  (26.835  m)  Oct.  7,  1953;  minimum  daily,  79.79  ft  (24.320  m)  May  21,  1968. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  Highlands  Ridge  section  of  Highlands  County  and  is  landlocked  except  at  high  elevations  when  it  overflows  into 
Lake  June- in-Winter.  Since  July  1962,  lake  connected  by  canal  to  Lake  Pearl.  Town  of  Lake  Placid  diverts  1.0  mgd  (3,780 
cu  m/day)  for  municipal  water  supply. 


ELEVATION,  IN  FEET,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


Oct. 

2 . 

. 82. 

.60 

May  2 . 

. 80. 

.26 

Nov. 

20 . 

.65 

22 . 

.39 

Jan. 

14 . 

. 81. 

.62 

July  2 . 

. 81. 

.73 

Mar. 

12 . 

,11 

Sept .  3 . 

,28 
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KISSIWEE  RIVER  BASIN 

02270950  Lake  June -in -Winter  near  Lake  Placid,  Fla. 

i  ’ 

LOCATION. --Lat  27°19'19”,  long  81°25'08",  in  NE  k  sec.  28,  T.36  S. ,  R.29  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  near 

northwest  bay  of  lake,  at  boat  pier,  150  ft  (45  m)  east  of  Steams  Creek  and  3.6  mi  (5.8  km)  northwest  of  town  of  Lake  Placid. 

SURFACE  AREA. --3,662  acres,  5.72  mi2  (14.82  km2). 

DRAINAGE  AREA. --44. 0  mi2  (114.0  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --April  1945  to  December  1952  (weekly),  January  1953  to  January  1968,  February  1968  to  current  year  (weekly). 

Published  since  October  1960.  May  1955  to  January  1968,  records  for  Steams  Creek  near  Lake  Placid  (sta  02271000). 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  65.38  ft  (19.927  m)  above  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Jan.  20, 
1953,  nonrecording  gage  and  Jan.  20,  1953,  to  May  23,  1955,  water-stage  recorder,  at  site  on  southeast  shore  of  lake  on  private  pier 
at  same  datum.  May  24,  1955,  to  Jan.  24,  1968,  water-stage  recorder  on  Steams  Creek  250  ft  (75  m)  downstream  from  Lake  June-in- 
Winter  at  same  datum.  Gage  readings  have  been  reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  74.00  ft  (22.555  m)  Sept.  3;  minimum  daily,  72.00  ft  (21.946  m)  May  14. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  77.58  ft  (23.646  m)  Oct.  6,  1948;  minimum  daily,  72.00  ft  (21.946  m)  May  14,  1975. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  Highlands  Ridge  section  of  Highlands  County  and  is  one  of  the  Lake  Placid  west  chain  of  lakes  which  drain 
northward  into  Josephine  Creek.  Mar.  23,  1955  to  Feb.  26,  1968,  lake  level  controlled  by  a  10-bay  sheet -pile  stoplog  control 
in  Steams  Creek.  Subsequent  to  Feb.  26,  1968,  lake  level  controlled  by  a  1-culvert  stoplog  structure  0.6  mi  (1.0  km)  downstream 
on  Steams  Creek  and  a  3-culvert  stoplog  structure  1.6  mi  (2.6  km)  downstream  on  Steams  Creek  Canal. 


naY 


F|_FVATI0N«  In  FFFT  above  «F4N  SFa  L  F  V  F  |_ »  WATER  YFA9  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

MFAN  VALUFS 


OCT 


NO V  OEC 


JAN 


FFO 


MAP 


APR 


MAY 


JUN 


JUL  «UG 


SFd 


1 

■? 

3 

4 

5 

6 
7 
4 
9 

10 

11 

1? 

13 

14 

15 


73.20 
73. IP 


79.  Ofl 


7P.0P 


79.40 


7?. 7? 


7P.6F 


72.96 


72.91 

72.9? 


79.04 


7?.P4 


7P.7? 


79.64 

7P.P6 


7?. 50  7P.07  -  73.07 

-  -  7? .34  - 


79.3? 


7P.10 


7P.04  7P.36 


72.0  0 


73.3? 


73.35 


73.90 


74.00 


73. 7@ 


14 

17 

1« 

19 

?n 

PI 
PP 
?3 
P  4 
?5 

?4 

?7 

?« 

?Q 

30 

31 


73. C4 


72.96 


7P.9P 


79.6? 


79.73 


79.9? 


79.9* 


79.04 


72.99 


79.09 


79.60 


7?  .79 


7P.66 


79.54 


79.49 


79.30 


7?.  14 


7?.  li 
79.14 


79.2? 


72.14 


72.32  73.7? 


7P.76 


73.7? 


73.44 


73.94 


73.90 


73.66 


73.74 


73.40 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02271200  Lake  Francis  near  Lake  Placid,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°20'00",  long  81°24'10",  in  NE  ^sec.22,  T.36  S. ,  R.29  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  on 
southeast  shore  of  lake,  at  State  4-H  Club  Camp,  3.S  mi  (5.6  km)  northwest  of  town  of  Lake  Placid. 

SURFACE  AREA. --530  acres,  0.83  mi2  (2.14  km2). 

DRAINAGE  AREA. --49. 1  mi2  (127.2  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1954  to  September  1975,  discontinued.  Published  since  October  1960. 

GAGE. --Nonrecording  gage.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (Corps  of  Engineers  bench  mark).  Prior  to  Sept.  25,  1973,  nonrecording 
gage  at  same  site  at  datum  65.33  ft  (19.913  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  69.90  ft  (21.306  m)  Sept.  13,  14;  minimum  daily,  66.56  ft  (20.287  m)  May  12,  13, 
25,  26,  27. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  71.58  ft  (21.818  m)  Oct.  1-4,  6,  1954;  minimum  daily,  66.56  ft  (20.287  m) 

May  13,  14,  25,  26,  27,  1975. 

REMARKS. --Lake  is  in  the  Highlands  Ridge  section  of  Highlands  County  and  is  one  of  the  Lake  Placid  west  chain  of  lakes  which  drain 
northward  into  Josephine  Creek. 


FlFVATION.  IN  Fff  F  T  ARO'/F  MFAN  SEA  L  FVF|_ .  itjATFR  YFAF  OCTOPEF1  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

'■•FAN  VALUE’S 


PAY 

OCT 

nOV 

nFC 

JAN 

ffr 

MAR 

ARP 

MAY 

JUN 

JUL 

4U8 

SEP 

1 

68.62 

66.30 

68.0  3 

68.26 

68.16 

67.76 

67.26 

66.70 

66.90 

67.82 

68.98 

69.42 

? 

65. «0 

68.30 

68.0? 

68.26 

68.14 

67.74 

67.24 

6  6.68 

66.94 

67.86 

68.98 

69.46 

3 

6P.78 

6°-.30 

68.0? 

68.26 

65.12 

67.74 

67.2? 

66.68 

66.96 

67.92 

68.98 

69.54 

4 

66.76 

6  8.29 

66.02 

66.?8 

68.10 

67.7? 

67.20 

66.66 

66.98 

68.00 

69.0? 

69.56 

6 

6  8.74 

66.29 

6-  .  0  2 

68.24 

68 .08 

67.7? 

67.16 

66.64 

66.98 

63.1? 

69.02 

69.64 

6 

68.72 

68.27 

68.0? 

68  .  ?4 

68 .08 

67.70 

67.14 

66.62 

66.98 

68.22 

69.04 

69.64 

7 

68.70 

6^.26 

66.0? 

68.24 

68.06 

67.69 

67.1? 

66.60 

66.98 

68.28 

69.00 

69.70 

6 

68.70 

66.24 

68.0? 

68.2? 

68.04 

67.68 

67.08 

66.60 

66. 9R 

68.30 

69.00 

69.76 

9 

68.70 

68.2? 

66.01 

68. 2? 

66.0? 

67.66 

67.08 

66.60 

67.00 

68.3? 

68.98 

69.80 

10 

68.68 

66.21 

68.00 

68.22 

68.00 

67 . 64 

67.0  6 

66.58 

67.04 

68.34 

68.98 

69.82 

11 

68.68 

68.20 

67.98 

68.29 

66.00 

67.62 

67.04 

66.58 

67.08 

68.36 

68.96 

69.80 

IP 

66.66 

66.19 

67.98 

68.18 

67.96 

6  7.60 

67.0? 

66.56 

67.08 

68.38 

68.96 

69.80 

13 

68.66 

68.17 

68 .04 

66.18 

67.97 

67.58 

67.00 

66.56 

67.08 

68.46 

69.02 

69.90 

14 

68.64 

6°.15 

68 .06 

68.18 

67.96 

67.56 

66.98 

66.58 

67.08 

68. 5« 

69.0? 

69.90 

IP 

66.62 

66.14 

66.08 

66.16 

67.96 

67.55 

67.00 

66.66 

67.10 

68.68 

69.04 

69.88 

16 

66.59 

66.14 

60.12 

68.15 

67.94 

67.54 

66.98 

66.7? 

67.1? 

68.74 

69.04 

69.82 

17 

68.56 

68.14 

66.14 

6«.14 

67.92 

67.54 

66.96 

66.7? 

67.1? 

68.78 

69.0? 

69.76 

16 

68.54 

63.14 

66. 1.8 

68.14 

67.9(1 

67.54 

66.94 

66.70 

67.12 

68.60 

69.02 

69.50 

IP 

66.52 

68.16 

68.2? 

66.14 

67. F8 

67 .54 

66.90 

66.68 

67.18 

68.8? 

69.02 

69.32 

?n 

6  8.50 

68.14 

6  8.24 

63.14 

67.87 

67.54 

66.88 

66.66 

67.48 

68.84 

69.10 

69.14 

?l 

66.48 

66.1? 

66.24 

68.14 

67.86 

67.50 

66.86 

66.62 

67.52 

68.86 

69.18 

69.06 

?? 

68.47 

66.10 

68.24 

68.14 

6  7.84 

67.48 

66.86 

66.60 

67.54 

68.9? 

69.26 

69.00 

23 

68.44 

6  6.05 

68. ?4 

68.18 

6  7.84 

67.46 

66.84 

66.58 

67.56 

68.92 

69.26 

68.94 

24 

68.42 

66.06 

6  6.24 

63. 1  Q 

67.82 

67.4? 

66.84 

66.58 

67.60 

63.9? 

69.24 

68.94 

26 

66.39 

65.05 

68 . 24 

68.18 

67.8? 

67.30 

66.8? 

66.56 

67.64 

68.9? 

69.24 

68.94 

26 

68.37 

66.05 

56  .  ?4 

66.18 

67.8  0 

67.35 

66.80 

66 .56 

67.70 

68.98 

69.24 

68.98 

27 

6.8. 35 

66.04 

66 . 24 

68.18 

67.80 

67.3? 

66.78 

66.56 

67.7? 

68.98 

69.28 

68.96 

26 

68.34 

66.04 

68.26 

68.17 

67.78 

67.30 

66.74 

66.58 

67.74 

69.00 

69.28 

69.00 

29 

68.3? 

68.03 

68.28 

63.17 

— 

67.28 

66.7? 

66.60 

67.76 

69.0? 

69.28 

69.04 

30 

68.32 

6  6.03 

66 . 26 

68.16 

— 

67.28 

66.70 

66.70 

67.78 

69.0? 

69.30 

69.04 

31 

68.31 

— 

68.26 

68.16 

— 

67.28 

— 

66.82 

69.00 

69.40 

- — 

MFAN 

68.57 

68.16 

66.13 

68.19 

67.96 

67.54 

66.97 

66.63 

67.26 

68.59 

69.10 

69.44 

MAX 

66.62 

68.3  0 

66 .26 

68.26 

68.16 

67.76 

67.26 

66.82 

67.78 

69.0? 

69.40 

69.90 

MIN 

66.31 

68.03 

67.98 

6  3.14 

6  7.78 

67. ?8 

66.70 

66.56 

66.90 

67.8? 

68.96 

68.94 

WTR  YP  1975  YlAn  65.05  MAX  69.90  MJN  66.66 
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KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

022717Q0  Lake  Istokpoga  near  De  Soto  City,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°19'55";  long  81°1S'05”,  in  sec. 19  or  20,  T.36  S.,  R.31  E. ,  Highlands  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  33  ft  (10  m) 
from  right  bank,  350  ft  (107  m)  upstream  from  control  structure  68  at  Lake  Istokpoga,  7.5  mi  (12.1  km)  northeast  of  town  of 
Lake  Placid,  and  12.2  mi  (19.6  km)  southeast  of  De  Soto  City. 

SURFACE  AREA. --27,500  acres,  43.0  mi2  (111.3  km2). 

DRAINAGE  AREA.--607  mi2  (1,572  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --August  1936  to  current  year.  Published  since  October  1960.  Since  July  7,  1965,  records  for  Canal  41A  at  S-68 
at  Lake  Istokpoga,  near  Lake  Placid  (sta  02273200) . 

GAGE .- -Water- stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level  (levels  by  Central  and  Southern  Florida  Flood  Control  District). 
Prior  to  May  19,  1937,  nonrecording  gage  at  datum  40.54  ft  (12.357  m)  higher  and  May  19,  1937,  to  Aug.  17,  1942,  at  datum  38.54 
ft  (11.747  m)  higher  at  site  on  northwest  shore  of  lake  4  mi  (6  km)  southwest  of  mouth  of  Arbuckle  Creek.  Aug.  20,  1942,  to 
to  July  6,  1965,  water-stage  recorder  near  mouth  of  Arbuckle  Creek  at  datum  34.07  ft  (10.385  m)  higher.  July  7,  1965,  to 
Nov.  27,  1973,  water-stage  recorder  at  present  site  at  datum  30.00  ft  (9.114  m)  higher. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  39.47  ft  (12.030  m)  Oct.  17-20;  minimum  daily,  36.99  ft  (11.275  m)  May  27. 

Period  of  record:  Maximum  daily  elevation,  42.9  ft  (13.08  m) ,  estimated,  Sept.  17,  1945;  minimum  daily,  35.40  ft  (10.790  m) 
May  30,  1962. 

REMARKS .- -June  1949  to  July  1962,  lake  controlled  by  dam  with  removable  stoplogs  in  Istokpoga  Canal.  Since  July  31,  1962,  controlled 
by  control  structure  68  on  Canal  41A  on  southeast  shore  of  lake. 


FlFVATION»  in  FFFT  ABOVE  MF  AN  SF  A  LFVFL »  wATFP  YFAP  nCTQPFP  1974  TO  SFPTEr-’8EP  1975 

“'FAN  VAU.IFS 


DAY 

OCT 

MOV 

OF  C 

JAM 

FF  8 

1 

39. 35 

39.49 

39.14 

39.24 

78.96 

? 

39.35 

39.42 

1Q.08 

39.28 

78 .94 

3 

39.39 

39.39 

.16.0  7 

79.20 

38.94 

A 

39.33 

39.37 

35.03 

39.19 

38.9] 

5 

39.3? 

3M.  35 

36.0  2 

39.22 

38.90 

6 

39. 4? 

39.34 

39.01 

39.21 

38.80 

7 

99.38 

39.36 

38.99 

39.20 

36 .56 

B 

39.3  7 

39.34 

39.02 

39.15 

38.90 

9 

99.39 

99.34 

36.0  8 

39.15 

36.87 

10 

39.42 

39.29 

39.02 

99.10 

38.66 

11 

39.4? 

39.27 

36.96 

39.11 

38.86 

1? 

39.42 

39.30 

33.97 

79. 09 

38 .66 

13 

99.41 

39.26 

36.98 

39.21 

36.88 

14 

39.41 

39.2  0 

35.00 

39.18 

78.67 

1* 

39.4? 

39.21 

38.96 

39.13 

38.82 

16 

39.41 

39.20 

39.06 

39.07 

36.70 

17 

99.47 

39.18 

39.19 

19.07 

38.81 

1« 

39.47 

39.19 

39.1° 

39. 0  8. 

36.80 

19 

99.47 

39.19 

36.14 

79.04 

78.79 

20 

39.47 

39.21 

,35.14 

79.06 

38.78 

21 

99.45 

39.24 

9°.  1  7 

39.06 

36.76 

2? 

39.43 

35.14 

39.19 

39.07 

38.72 

2  3 

39.45 

39.12 

36.16 

39.02 

.36.7  0 

24 

39.44 

39.11 

9°.  17 

39.01 

36.71 

2S 

39.42 

39.09 

36.19 

78.97 

38.72 

26 

39.42 

39.1  2 

36.21 

39.01 

38.70 

27 

39.42 

39.09 

36.20 

39.0  0 

36.68 

28 

99.41 

39.12 

39.21 

36.97 

38.67 

29 

39.41 

39. 06 

39.22 

3(1.98 

— 
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SOUTHERN  FLORIDA 


LAKE  OKEECHOBEE 

02276400  Lake  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Center  of  lake,  lat  26°S7',  long  80°50J ,  in  southern  Florida,  Hydrologic  Unit  03090201. 

SURFACE  AREA. --436,000  acres,  681  mi2  (1,764  km2)  at  elevation  14  ft  (4.3  m)  above  mean  sea  level,  from  data  furnished  by  Corps  of 
Engineers. 

DRAINAGE. --About  5,650  mi2  (14,634  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --October  1931  to  current  year  in  reports  of  Geological  Survey.  From  1912  to  1914  in  reports  or  files  of  Corps  of 
Engineers  and  1915  to  1931  in  reports  or  files  of  Everglades  Drainage  District. 

GAGE. --Three  water-stage  recorders  at  Hurricane  Gate  No.  2,  Hurricane  Gate  No.  6  and  Port  Mayaca.  Datum  of  gage  is  at 

mean  sea  level  (levels  by  Corps  of  Engineers).  Prior  to  Oct.  1,  1941,  nonrecording  gage  at  St.  Lucie  Canal.  Oct.  1,  1941  to 
Dec.  31,  1950,  seven  nonrecording  gages  at  various  locations  on  rim  of  lake.  Prior  to  Oct.  1,  1933,  at  datum  1.01  ft  (0.308  m) 
lower.  Oct.  1,  1933,  to  Sept.  30,  1946,  at  datum  1.44  ft  (0.439  m)  lower. 

EXTREMES. --Current  year:  Maximum  daily  elevation,  15.60  ft  (4.755  m)  Oct.  1,  minimum  daily,  11.71  ft  (3.569  m)  May  14. 

Period  of  record:  Maximum  elevation,  24.0  ft  (7.32  m)  Aug.  26,  1949,  at  Hurricane  Gate  No.  4  (wind  effect);  maximum  daily 
elevation,  18.77  ft  (5.721  m)  Nov.  2,  1947;  minimum  daily,  10.14  ft  (3.091  m)  Aug.  17,  1956. 

REMARKS. --Reservoir  is  formed  by  diked  natural  lake.  Lake  level  regulated  by  gates  at  several  lake  outlets.  Total  usable  capacity 
of  lake,  1,960,000  acre-ft  (2,420  hm3)  between  elevations  10.5  ft  (3.20  m)  and  15.5  ft  (4.72  m) .  Lake  is  used  for  navigation 
and  to  store  water  for  flood  control  and  irrigation. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1969:  Surface  area,  capacity  table;  WRD  Fla.  1972,  capacity  table. 

COOPERATION. - -Records  furnished  by  Corps  of  Engineers . 


Capacity  table,  water  year  1974-75  (elevation,  in  feet,  and  capacity,  in  acre-feet) 

10.0  2,040,000 
11.0  2,370,000 
12.0  2,720,000 
13.0  3,000,000 
14.0  3,530,000 
15.0  3,950,000 
16.0  4,380,000 
17.0  4,830,000 
18.0  5,293,000 
19.0  5,757,000 
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Figure  13.  Location  of  lake  gaging  stations  in  the  portion  of  the  Everglades  and  the  southeastern  coastal  area  north  of  latitude 
26  degrees 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281582  Lake  Osborne  near  Lantana,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°35'14",  long  80°04'42",  in  SW  quarter  sec. 32,  T.44  S. ,  R.43  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  near 
center  of  lake  on  south  side  of  bridge,  on  State  Highway  812,  1.6  mi  (2.6  km)  west  of  Lantana. 


DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — February  1970  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 

EXTREMES. — Current  year:  Maximum  elevation,  10.52  ft  (3.206  m)  Oct.  6;  minimum,  6.53  ft  (1.990  m)  Oct.  9. 

Period  of  record:  Maximum  elevation,  10.52  ft  (3.206  m)  Oct.  6,  1974;  minimum,  6.53  ft  (1.990  m)  Oct.  9,  1974. 

REMARKS. — Lake  is  one  of  a  series  of  lakes  in  southeastern  Palm  Beach  County.  The  lakes  are  connected  by  Equalizing  Canal  No.  4,  a 
part  of  the  Lake  Worth  Drainage  District's  system  of  canals  and  controls.  Lake  water  levels  are  affected  by  control  operations 
within  the  Drainage  District  and  operations  of  Control  Structure  41  on  Canal  16  to  the  south. 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02281600  Lake  Ida  near  Delray  Beach,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26<,28'32",  long  80°05,11",  in  SW  quarter  sec. 8,  T.46  S.  ,  R.43  E.,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on 

southwest  shore  of  lake,  on  east  side  of  bridge  in  Delray  Beach  City  Park,  1.1  mi  (1.8  km)  west  of  U.S.  Highway  1  in  Delray  Beach. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 


PERIOD  OF  RECORD. — February  1970  to  current  year. 

GAGE. — Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  at  mean  sea  level. 


EXTREMES. — Current  year:  Maximum  elevation,  11.30  ft  (3.444  m)  Oct.  7;  minimum,  7.17  ft  (2.185  m)  Jan.  18,  19. 

Period  of  record:  Maximum  elevation,  11.30  ft  (3.444  m)  Oct.  7,  1974;  minimum,  7.17  ft  (2.185  m)  Jan.  18,  19,  1975. 

REMARKS. — Lake  is  one  of  a  series  of  lakes  in  eastern  Palm  Beach  County.  The  lakes  are  connected  by  Equalizing  Canal  No.  4,  a  part 
of  the  Lake  Worth  Drainage  District's  system  of  canals  and  controls.  Lake  water  levels  are  affected  by  control  operations  within 
the  Drainage  District  and  operations  of  Control  Structures  41  on  Canal  16  to  the  north  and  40  on  Canal  15  to  the  south. 


ELEVATION* 

IN  FEET 

.  WATER 

YEAR  OCTOBER 

1974 

TO  SEPTEMBER 

1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

S 

FP 

1 

8.92 

9.22 

8.32 

8 .05 

7.91 

8.03 

7.59 

7.73 

8.39 

8  •  c  1 

8.30 

7. 

2 

9.12 

9.23 

8.10 

8.00 

7.83 

7.94 

7.66 

7.67 

8.4? 

8.50 

R  •  b  2 

7  • 

9? 

3 

9.23 

9.25 

7.90 

7.98 

7.77 

8.01 

7.73 

7.56 

8.19 

8.47 

8.4? 

8  • 

PI 

4 

9.02 

9.22 

8.00 

7.98 

7.88 

8.03 

7.73 

7.50 

8.44 

8.64 

8.06 

8  • 

3? 

5 

9.16 

8.03 

8.10 

8.03 

8.05 

8.07 

7.80 

7.53 

8.48 

8.65 

8.0tt 

8  • 

1  1 

6 

10.27 

8.01 

8.22 

8.11 

8.09 

8.41 

7.85 

7.60 

8.35 

8.51 

8.17 

8. 

02 

7 

10.27 

7.81 

8.27 

8.11 

8.09 

8.45 

7.78 

7.63 

8.11 

8.68 

8.?9 

R  • 

00 

8 

9.20 

7.64 

8.32 

7.93 

8.09 

8.28 

7.76 

7.71 

8.12 

8.34 

8.38 

8  • 

07 

9 

8.35 

7.74 

8.30 

7.85 

8.08 

8.30 

7.76 

7.86 

8.21 

8.  n? 

8.3? 

7  • 

10 

8.44 

7.91 

7.98 

7.79 

8.20 

8.29 

7.83 

8.32 

8.3? 

8.19 

8  •  ?7 

7  • 

R7 

LI 

8.45 

7.90 

7.78 

7.74 

8.51 

8.15 

7.71 

8.57 

8.54 

8.45 

8.?? 

7. 

OR 

12 

8.52 

7.74 

7.93 

7.77 

8.46 

8.0  4 

7.72 

8.53 

8.63 

8.48 

8.17 

7  . 

RR 

1  3 

8.20 

7.76 

8.06 

7.64 

8.31 

7.89 

7.89 

8.62 

8.65 

8.55 

8. in 

7  . 

7  ] 

14 

8.37 

7.58 

8.20 

7.46 

8.35 

7.89 

8.07 

8.36 

8.51 

8.43 

8.13 

7  • 

R  1 

15 

8.62 

7.64 

9.46 

7.39 

8.22 

7.85 

8.09 

8.42 

8.33 

8.5? 

8  .  ?  1 

7. 

94 

1 6 

8.45 

7.95 

8.79 

7.26 

8.14 

7.77 

8.29 

8.60 

8.18 

8.52 

8  .  ?7 

8. 

1  0 

1  7 

8.61 

8.32 

8.56 

7.21 

8.18 

7.71 

8.18 

8.63 

7.96 

8.60 

8.31 

8  • 

1  4 

1  8 

9.10 

9.29 

8.12 

7.19 

8.16 

7.67 

8.13 

8.50 

7.66 

8.66 

B.?5 

R  • 

36 

1 9 

8.43 

8.70 

7.90 

7.27 

8.07 

7.63 

8.04 

8.29 

7.71 

8.66 

8.25 

R  • 

^  s 

20 

8.46 

8.43 

8.07 

7.41 

8.09 

7.65 

8.04 

8.43 

8.13 

8.64 

8.41 

R  • 

Pf> 

2 1 

8.48 

8.54 

8.20 

7.57 

8.03 

7.65 

7.99 

8.49 

8.51 

8.68 

8.33 

8. 

SR 

?? 

8.12 

8.26 

8.28 

7.85 

7.98 

7.60 

8. On 

8.49 

8.61 

8.47 

8  •  0  3 

R  • 

pQ 

23 

8.10 

9 .02 

9.10 

7.79 

7.99 

7.58 

7.97 

8.37 

8.50 

8.?9 

8  •  ?3 

8. 

07 

24 

8.03 

7.82 

9.26 

7.88 

8.07 

7.54 

7.93 

8.25 

8.39 

8.13 

8.23 

R  • 

25 

8.03 

7.68 

9.36 

7.84 

8.31 

7.55 

7.94 

8.18 

8.22 

7.97 

8.04 

R  • 

57 

8.67 

8.03 

9.03 

7.76 

8.26 

7.52 

8.01 

8.19 

8.47 

7.87 

7.88 

8. 

4? 

27 

8.91 

8.73 

9.27 

7.88 

8.17 

7.48 

7.97 

8.25 

8.47 

7.83 

7.80 

8  • 

^7 

28 

29 

30 

9.06 

9.12 

9.15 

8.38 
8.26 

8.39 

9.36 

9.00 

9.10 

8.01 

8.01 

8.01 

8.07 

7.47 

7.46 

7.49 

7.92 

7.87 

7.80 

8.33 

8.49 

8.58 

8.40 

8.21 

8.05 

7.80 

7.70 

7.68 

7.86 

f  .  1  6 
7.74 
7.73 

7.6  H 

8  . 
8. 
8. 

81 

?? 

31 

9.20 

9.29 

7.90 

MEAN 

MAX 

MIN 

8.78 

10.27 

8.03 

8.25 

9.29 

7.58 

8.50 

9.46 

7.78 

7.76 

8.11 

7.19 

8.12 

8.51 

7.77 

7.84 

8.45 

7.46 

7.90 

8.29 

7.59 

8.20 

8.63 

7.50 

8.31 

8.65 

7.66 

8.32 

8.68 

7.68' 

8.15 

8.6? 

7.66 

8. 
8. 
7  . 

16 

,66 

,6’ 

CAL  YR 

1974  MEAN 

8.22 

MAX  11.08 

MIN  7. 

27 

WTR  YR  1975  MEAN  8.19  MAX  10.27  MIN  7.19 
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Figure  14.  Location  of  the  lake  gaging  station  in  the  Big  Cypress  Swamp  and  southeastern  coastal  area;  and  the  Caloosahatchee  River 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02291200  Lake  Trafford  near  Immokalee,  Fla. 


LOCATION.— Lat  26<’26'08",  long  81°29'25",  in  N W  quarter  sec. 35,  T.46  S.,  R.28  E.,  Collier  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  on  north 
side  of  lake,  on  east  bank  of  stub  canal  at  Pepper's  Camp,  4.5  mi  (7.2  km)  west  of  Immokalee. 

SURFACE  AREA. — 1,479  acres  (5.99  sq  km)  2.31  sq  mi  (5.98  sq  km). 

DRAINAGE  AREA. — 30  sq  mi  (77.7  sq  km),  approximately. 

PERIOD  OF  RECORD. — March  1941  to  current  year.  Published  since  October  1960. 


GAGE.  Water-stage  recorder.  Datum  of  gage  is  16.43  ft  (5.008  m)  above  mean  sea  level.  Prior  to  Oct.  6,  1960,  at  several  sites  in 

the  immediate  vicinity  at  same  datum.  May  15,  1962,  to  Sept.  30,  1962,  auxiliary  nonrecording  gage  in  canal  at  county  boat  landing, 
0.3  mi  (0.5  km)  southeast.  Oct.  1,  1962,  to  Nov.  25,  1968,  nonrecording  gage  at  same  site  and  datum.  Gage  readings  have  been 
reduced  to  elevations  above  mean  sea  level. 


EXTREMES.— Current  year:  Maximum  elevation,  20.39  ft  (6.215  m)  Sept.  30;  minimum,  17.47  ft  (5.325  m)  June  8,  9  (estimated). 

Period  of  record:  Maximum  elevation,  22.79  ft  (6.946  m)  Sept.  23,  1947;  minimum,  15.9  ft  (4.85  m)  estimated  June  6-10,  1962. 

REMARKS. — Lake  is  landlocked  except  above  an  elevation  of  about  21  ft  (6.4  m)  ,  when  there  is  overflow  to  the  south  into  Corkscrew 
Swamp. 


ELEVATION. 

IN  FEET. 

WATER 

YFAR  OCTOBER  1°74 

TD  SEPTEMBFP  1975 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEP 

MAR 

APP 

may 

JUN 

JUL 

AU<3 

SEP 

1 

20.37 

19.64 

19.36 

19.20 

18.90 

18.53 

18.11 

17.77 

17.56 

18.67 

19.15 

19.33 

2 

20.35 

19.62 

19.35 

19.18 

18.89 

18.51 

18.09 

17.76 

17.56 

18.75 

19.16 

19.34 

3 

20.30 

19.60 

19.35 

19.18 

18.88 

18.48 

18.07 

17.74 

17.55 

18.78 

19.19 

19.35 

4 

20.26 

19.59 

19.34 

19.17 

18.86 

18.46 

18.01 

17.72 

17.54 

18.80 

19.19 

19.35 

5 

20.22 

19.58 

19.33 

19.16 

18.86 

18.49 

17.98 

17.69 

17.52 

18.85 

19.18 

19.36 

6 

20.19 

19.56 

19.33 

19.16 

18.85 

18.50 

17.96 

17.66 

17.50 

18.95 

19.23 

19.35 

7 

20.19 

19.55 

19.33 

19.14 

18.83 

18.49 

17.94 

17.64 

17.49 

19.00 

19.22 

19.34 

8 

20.18 

19.53 

19.33 

19.14 

18.81 

18.48 

17.93 

17.62 

17.47 

19.04 

19.21 

19.33 

9 

20.16 

19.51 

19.31 

19.13 

18.80 

18.44 

17.  a? 

17.60 

17.47 

19.08 

19.20 

19.32 

10 

20.13 

19.49 

19.29 

19.13 

18.79 

18.44 

17.91 

17.60 

17.50 

19.12 

19.18 

19.31 

11 

20.10 

19.47 

19.29 

19.12 

18.80 

18.43 

17.91 

17.61 

17.56 

19.14 

19.17 

19.32 

12 

20.07 

19.46 

19.30 

19.11 

18.80 

18.42 

17.90 

17.59 

17.60 

19.15 

19.14 

19.32 

13 

20.05 

19.43 

19.29 

19.08 

18.79 

18.41 

17.90 

17.56 

17.64 

19.15 

19.13 

19.31 

14 

20.03 

19.42 

19.28 

19.05 

18.76 

18.40 

17.89 

17.59 

17.65 

19.16 

19.11 

19.39 

15 

20.01 

19.42 

19.30 

19.04 

18.75 

18.36 

17.89 

17.75 

17.66 

19.18 

19.10 

19.68 

16 

19.99 

19.41 

19.29 

19.03 

18.74 

18.42 

17.85 

17.72 

17.67 

19.17 

19.09 

19.75 

17 

19.97 

19.40 

19.28 

19.03 

18.73 

18.41 

17.83 

17.71 

17.70 

19.16 

19.07 

19.82 

18 

19.94 

19.39 

19.27 

19.03 

18.73 

18.39 

17.82 

17.69 

17.75 

19.15 

19.06 

19.90 

19 

19.92 

19.39 

19.26 

19.03 

18.71 

18.38 

17.79 

17.66 

17.85 

19.16 

19.07 

19.97 

20 

19.89 

19.38 

19.26 

19.03 

18.70 

18.33 

17.77 

17.64 

17.92 

19.16 

19.25 

20.00 

21 

19.84 

19.25 

19.26 

19.00 

18.68 

18.32 

17.74 

17.61 

17.96 

19.15 

19.25 

20.01 

22 

19.82 

19.23 

19.25 

19.00 

18.67 

18.30 

17.71 

17.58 

18.00 

19.15 

19.27 

20.02 

23 

19.80 

19.22 

19.25 

18.99 

18.66 

18.28 

17.69 

17.56 

18.02 

19.13 

19.29 

20.06 

24 

19.78 

19.21 

19.25 

16.99 

18.63 

16.28 

17.67 

17.54 

18.15 

19.11 

19.29 

20.06 

25 

19.77 

19.20 

19.24 

1  R  .  99 

18.59 

18.25 

17.65 

17.52 

18.27 

19.11 

19.28 

20.11 

26 

19.76 

19.19 

19.24 

18.97 

18.57 

18.21 

17.63 

17.59 

18.33 

19.10 

19.30 

20.20 

27 

19.75 

19.31 

19.23 

16.96 

18.55 

18.18 

1  7  •  6^ 

17.57 

18.40 

19.09 

19.35 

20.23 

28 

19.73 

19.31 

19.23 

16.95 

18.54 

18.17 

17.83 

17.56 

18.47 

19.14 

19.35 

20.25 

29 

19.71 

19.31 

19.22 

18.94 

18.15 

17.82 

17.57 

18.55 

19.17 

19.35 

20.30 

30 

19.68 

19.33 

19.21 

18.92 

16.15 

17.79 

17.58 

18.60 

19.16 

19.34 

20.38 

31 

18.91 

1  7  #  O  J 

MFAN 

19.99 

19.41 

19.28 

19.06 

18.75 

16.36 

17.86 

17.63 

17.83 

10.07 

19.21 

19.72 

MAX 

20.37 

19.64 

19.36 

19.20 

18.90 

18.53 

18.11 

17.77 

18.60 

19.18 

19.35 

20.38 

MIN 

19.65 

19.19 

19.20 

16.91 

18.54 

18.12 

17.69 

17.52 

17.47 

18.67 

19.06 

19.31 

CAL  YP 

1974  MFAN 

19.22 

MAX  20 

.61 

M  I  N 

17 

.44 

A 

WTR  YP 

1975  MFAN 

18.85 

MAX  20 

.38 

M  I  M 

17 

.47 
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DAILY  MEASUREMENTS 


ST.  JOHNS  RIVER  y  9 

ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 

LOCATION. --Lat  28°22'10",  long  80°52'22",  in  SE  h  sec.  25,  T.24  S.,  R.34  E.,  Brevard  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  at  gaging 

station  near  right  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  520,  0.7  mi  (1.1  km)  downstream  from  outlet  of  Lake  Poinsett, 
8.8  mi  (14.2  km)  west  of  Cocoa,  and  232  mi  (373  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --1,331  mi2  (3,447  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1953  to  October  1973,  April  1974  to  current  year. 

Water  temperatures:  October  1953  to  September  1960,  July  1964  to  October  1973,  April  1974  to  September  1975,  discontinued. 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  observed,  2,190  micromhos  May  8,  9;  minimum  observed,  154  micromhos  June  4. 
Water  temperatures :  Maximum,  31.0°C  June  13;  minimum  12.0°C  Dec.  3. 

Period  of  record:  Specific  conductance  (1953-1975):  Maximum  daily,  3,500  micromhos  June  27,  30,  July  2,  1962;  minimum  daily, 
40  micromhos  Aug.  27,  1964.  see  REMARKS. 

Water  temperatures:  Maximum,  3S.0°C  Aug.  9,  1956;  minimum,  8.0°C  Jan.  9,  12,  1956  and  Feb.  5,  1966.  See  REMARKS. 

REMARKS. --Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 

REVISIONS. --WSP  1905:  Drainage  area. 


TEMPERATURE  ( DEG •  C)  OF  WATER  .  WATER  YFAR  OCTOBER  1974  TO  SFPTEMRER  1975 

(ONCF-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SPP 

1 

27.0 

24.0 

— 

24.0 

24.0 

20.0 

24.0 

28.0 

29.5 

28.0 

29.5 

30.0 

2 

26.0 

24.5 

15.0 

21.0 

24.0 

— 

27.0 

28.0 

27.0 

28.0 

29.5 

— 

3 

24.0 

— 

12.0 

20.0 

23.0 

16.0 

— 

28.0 

27.0 

28.0 

30.0 

29.0 

4 

24.0 

24.5 

14.0 

20.0 

23.0 

16.0 

20.0 

28.0 

27.0 

29.0 

29.0 

29.0 

5 

22.0 

24.5 

16.0 

19.0 

24.0 

16.5 

28.0 

26.0 

29.0 

— 

30.0 

30.0 

6 

— 

25.0 

16.5 

20.0 

22.5 

19.5 

_ - 

29.0 

29.0 

28.5 

30. 0 

29.0 

7 

23.0 

24.0 

18.0 

19.0 

19.0 

21.0 

19.5 

27.0 

28.0 

29.0 

— 

29.0 

B 

24.0 

22.0 

18.0 

19.5 

18.0 

21.0 

24.0 

27.0 

28.0 

29.0 

— 

30.0 

9 

24.5 

21.0 

15.5 

21.0 

19.0 

18.0 

— 

28.5 

29.0 

29.0 

— 

29.0 

10 

29.0 

21.0 

14.0 

22.0 

1°.0 

21.0 

26.0 

27.0 

29.5 

28.0 

— 

29.0 

11 

24.0 

22.0 

15.5 

22.0 

20.0 

22.0 

2  4.0 

26.5 

30.0 

28.5 

_ 

_ 

1? 

24.0 

21.0 

19.0 

— 

22.0 

24.0 

23.0 

28.0 

30.0 

27.0 

— 

3 o .  o 

13 

24.0 

18.0 

18.0 

19.0 

22.5 

24.5 

23.0 

27.5 

31.0 

— 

— 

3  0.0 

14 

29.0 

19.0 

18.0 

14.5 

21.0 

24.0 

24.0 

28.0 

30.0 

28.0 

— 

29.0 

15 

26.0 

20.0 

18.0 

13.5 

20.5 

21.5 

25.0 

— 

30.0 

29.0 

— 

30.0 

16 

26.5 

21.0 

_ 

15.0 

24.0 

24.5 

24.0 

27.0 

___ 

29.0 

_ 

30.0 

17 

24.5 

22.0 

17.0 

16.0 

24.0 

22.5 

24.0 

28.0 

29.5 

29.0 

— 

29.0 

IB 

24.0 

23.0 

15.0 

19.0 

— 

22.0 

25.5 

— 

29.5 

28.0 

— 

29.0 

19 

24.0 

24.0 

15.0 

24.5 

22.0 

25.0 

28.0 

30.0 

28.0 

— 

29.0 

20 

26.0 

— 

19.0 

21.0 

23.0 

21.0 

25.0 

28.5 

29.5 

27.0 

— 

28.0 

21 

22.0 

19.5 

18.0 

18.0 

22.0 

20.5 

25.0 

28.0 

29.0 

29.0 

_ — 

29.0 

22 

21.0 

19.0 

17.5 

19.0 

24.0 

22.5 

24.0 

— 

30.0 

29.0 

— 

29.0 

23 

21.0 

19.0 

— 

20.0 

24.0 

28.0 

23.0 

28.0 

28.5 

29.5 

29.5 

28.0 

24 

21.0 

21.0 

19.5 

20.5 

21.0 

26.0 

25.0 

28.0 

29.0 

30.0 

29.0 

2«.0 

25 

22.0 

21.0 

21.0 

22.0 

19.5 

24.0 

26.0 

29.0 

— 

30.0 

30.0 

26.0 

26 

22.5 

19.0 

20.0 

20.0 

19.0 

22.0 

26.0 

29.0 

28.0 

29.0 

29.5 

26.5 

27 

23.0 

19.0 

21.0 

21.0 

19.0 

22.0 

— 

— 

29.0 

29. c 

29.0 

27.0 

28 

24.0 

18.0 

21.0 

22.0 

20.0 

23.0 

23.0 

28.0 

29.5 

29.0 

28.0 

27.0 

29 

24.0 

18.5 

21.0 

23.5 

— 

24.0 

28.0 

28.0 

30.0 

29.5 

29.5 

27.0 

30 

24.5 

18.5 

22.0 

23.0 

— 

26.0 

28.0 

28.0 

28.5 

29.0 

29.0 

27.0 

31 

23.0 

— 

23.0 

24.0 

— 

25.0 

— 

27.5 

— 

29.0 

30. 0 

— 

MONTH 

24.0 

21.0 

18.0 

O 

• 

O 

rvj 

21.5 

22.0 

24.5 

28.0 

29.0 

28.5 

— 

28.5 

YEAR 

MAX 

31.0 

MIN 

12.0 

MEAN 

24.5 

DAILY  MEASUREMENTS 
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ST.  JOHNS  RIVER 

ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  /ST  ?S  DEG.  C)  .  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

27B 

272 

— 

700 

1650 

1300 

1600 

2040 

262 

1470 

1350 

690 

2 

274 

299 

398 

702 

1600 

— 

1610 

2050 

269 

520 

1290 

— 

3 

266 

— 

399 

725 

1600 

1310 

— 

2050 

221 

555 

1300 

680 

4 

263 

3  0? 

404 

725 

1750 

1310 

1650 

2100 

154 

1250 

1260 

670 

5 

264 

321 

414 

720 

1100 

1300 

1670 

2100 

362 

— 

1250 

540 

6 

322 

445 

719 

1100 

1300 

_ 

2150 

375 

995 

1250 

440 

7 

283 

3  1 R 

434 

740 

1110 

1310 

1  7  «  0 

2100 

429 

1060 

— 

390 

fl 

280 

331 

446 

750 

1130 

1310 

1720 

2190 

635 

898 

— 

395 

9 

283 

355 

454 

745 

1150 

1320 

— 

2190 

995 

900 

— 

340 

10 

267 

324 

475 

749 

1190 

1310 

1730 

2110 

1000 

570 

— 

520 

11 

284 

361 

485 

760 

1200 

1360 

1760 

2000 

1100 

580 

_ 

— — - 

12 

280 

348 

545 

— 

1210 

1380 

1710 

2020 

1040 

1300 

— 

625 

13 

270 

350 

505 

780 

1200 

1390 

1700 

2060 

1100 

— 

— 

640 

14 

263 

378 

586 

800 

1240 

1390 

1600 

2020 

1120 

645 

— 

640 

15 

284 

361 

555 

860 

1240 

1390 

1300 

— 

1200 

670 

— 

655 

15 

318 

350 

_ 

900 

1240 

1400 

1590 

1890 

_ 

960 

_ 

650 

17 

295 

353 

530 

920 

1250 

1400 

1680 

1900 

1180 

1500 

— 

640 

IB 

316 

351 

500 

875 

— 

1400 

1650 

— 

1210 

1280 

— 

625 

19 

345 

361 

500 

— 

1250 

1410 

1700 

1890 

1260 

1500 

— 

620 

20 

307 

— 

550 

870 

1260 

1420 

1700 

2020 

905 

1060 

— 

590 

21 

278 

36R 

550 

898 

1270 

1450 

1800 

2000 

950 

lion 

_ 

558 

22 

275 

360 

550 

895 

1270 

1460 

1800 

— 

1340 

1300 

— 

520 

23 

275 

369 

616 

898 

1290 

1470 

1890 

2000 

1280 

1400 

522 

570 

24 

300 

384 

— 

915 

1300 

1500 

1900 

1090 

1390 

1380 

620 

530 

25 

305 

390 

581 

925 

1290 

1500 

1900 

910 

— 

1330 

520 

540 

26 

310 

402 

606 

910 

1320 

1500 

1890 

770 

1100 

1290 

407 

550 

27 

314 

392 

596 

925 

1350 

1420 

— 

— 

1160 

1240 

369 

460 

28 

310 

384 

646 

925 

1330 

1510 

1930 

670 

1260 

1260 

372 

395 

29 

285 

387 

650 

948 

— 

1580 

1980 

425 

1640 

1460 

469 

370 

30 

280 

390 

666 

950 

— 

1560 

2000 

283 

1680 

1490 

542 

425 

31 

306 

— 

700 

955 

— 

1600 

— 

215 

— 

1480 

625 

— 

MONTH 

289 

353 

528 

834 

1290 

1410 

1740 

1680 

951 

1120 

— 

545 

YEAR 

MAX 

2190 

MIN 

154 

MEAN 

958 

ST.  JOHNS  RIVER 
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ST.  JOINS  RIVER  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 


02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DATE 

TIME 

STAGE 

(FT 

ABOVE 

DATUM) 

(00065) 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

(CFS) 

(00061) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 
(00010) 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

(MG/L) 

(00300) 

PER¬ 

CENT 

SATUR¬ 

ATION 

(00301) 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(00095) 

PH 

(UNITS) 

(00400) 

BICAR¬ 

BONATE 

(HC03) 

(MG/L) 

(00440) 

TRANS¬ 

PAR¬ 

ENCY 

(SECCHI 

DISK) 

(  IN) 
(00077) 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 

OCT. 

24... 

0820 

13.52 

2000 

18.5 

7.6 

80 

290 

7.6 

48 

20 

1.0 

24... 

0823 

— 

— 

18.5 

7.6 

80 

— 

— 

— 

— 

6.0 

24.  .  . 

0826 

— 

— 

18.5 

7.6 

80 

— 

-- 

-- 

— 

12 

DEC. 

17... 

0830 

10.69 

345 

16.0 

9.7 

97 

520 

7.3 

53 

29 

1.0 

17... 

0831 

— 

— 

16.0 

9.6 

96 

-- 

— 

-- 

— 

2.0 

17... 

0832 

— 

— 

16.0 

9.6 

96 

— 

— 

— 

— 

4.0 

17... 

0833 

-- 

— 

16.0 

9.6 

96 

— 

-- 

— 

— 

6.0 

17... 

0834 

— 

— 

16.0 

9.7 

97 

— 

-- 

-- 

— 

8.0 

FEB. 

13... 

0930 

9.81 

130 

20.0 

8.3 

90 

1100 

7.2 

80 

30 

1.0 

13... 

0931 

— 

— 

20.0 

8.3 

90 

— 

— 

— 

— 

4.0 

13... 

0932 

— 

— 

20.0 

8.3 

90 

— 

— 

— 

— 

8.0 

APR. 

09... 

1005 

9.03 

50 

22.0 

7.4 

83 

1400 

7.5 

118 

34 

1.0 

09... 

1006 

— 

— 

21.0 

7.0 

77 

— 

— 

— 

6.0 

09... 

1007 

— 

— 

21.0 

7.0 

77 

— 

-- 

— 

6.0 

09... 

1008 

-- 

-- 

19.5 

6.2 

66 

— 

-- 

-- 

-- 

8.0 

09... 

1009 

— 

— 

19.0 

6.1 

65 

— 

— 

— 

— 

10 

09... 

1010 

— 

~ 

18.5 

5.8 

61 

— 

-- 

-- 

-- 

12 

JUNE 

06.  .  . 

1200 

9.28 

80 

28.0 

4.9 

62 

1300 

7.3 

44 

27 

— 

JULY 

23... 

0900 

— 

— 

27.8 

6.6 

-- 

1220 

7.4 

-- 

-- 

7.5 

AUG. 

0  8  •  •  • 

0650 

11.95 

510 

27.0 

6.4 

79 

1280 

7.7 

93 

30 

1.0 

08.  .  . 

0651 

— 

27.0 

6.5 

80 

-- 

— 

-- 

-- 

2.0 

08.  .. 

0652 

— 

— 

27.0 

6.5 

80 

— 

— 

— 

— 

4.0 

0  6  •  .  • 

0653 

— 

— 

27.0 

6.4 

79 

— 

— 

— 

-- 

6.0 

0  8  .  •  • 

0654 

— 

— 

27.0 

6.4 

79 

— 

— 

— 

— 

8.0 

0  8  •  •  . 

0655 

— 

— 

27.0 

6.3 

78 

— 

— 

— 

— 

10 

25... 

1530 

— 

— 

28.5 

5.7 

— 

410 

7.0 

— 

— 

— 

INSTAN¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

DATE 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

OCT. 

24  •  •  • 

2000 

290 

6.8 

210 

17 

4.7 

DEC. 

17... 

345 

520 

5.4 

~ 

-- 

— 

FEB. 

13... 

130 

1100 

1.1 

~ 

— 

— 

APR. 

09... 

50 

1400 

.4 

— 

— 

JUNE 

06.  •  • 

80 

1300 

2.2 

200 

37 

17 

JULY 

23... 

— 

1220 

-- 

— 

— 

— 

AUG. 

0  8  •  •  . 

510 

1280 

2.7 

— 

— 

— 

25... 

— 

410 

— 

— 

— 

— 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

(SR) 

(UG/L) 

(01080) 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

(NA) 

(MG/L) 

(00930) 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

(K) 

(MG/L) 

(00935) 

BICAR¬ 
BONATE 
( HC03) 
(MG/L) 
(00440) 

CAR¬ 
BONATE 
( C03 ) 
(MG/L) 
(00445) 

PH 

(UNITS) 

(00400) 

540 

27 

1.5 

48 

0 

7.6 

— 

— 

— 

53 

0 

7.3 

— 

— 

— 

80 

0 

7.2 

— 

— 

— 

118 

0 

7.5 

1600 

130 

4,5 

44 

0 

7.3 

7.4 

7.7 

7.0 


93 


0 
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ST.  JOHNS  RIVER 


ST.  JOINS  RIVER  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 


02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 


WATER  QUALITY 

DATA, 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO- 

HARO- 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OE 

(PLAT¬ 

suleate 

RIDE 

PIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

( S04 ) 

(CL) 

(E) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

OCT. 

24... 

14 

54 

.3 

62 

23 

39 

220 

150 

240 

18.5 

1.0 

DEC. 

17... 

— 

— 

-- 

-- 

— 

43 

— 

— 

16 

16.0 

1.0 

EEB. 

13... 

— 

— 

— 

— 

— 

66 

— 

— 

100 

20.0 

1.0 

APR. 

09.  .  . 

— 

— 

-- 

— 

— 

97 

— 

— 

70 

22.0 

1.0 

JUNE 

06.  .  . 

60 

230 

.3 

160 

130 

36 

627 

504 

180 

28.0 

— 

JULY 

23... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

70 

27.8 

7.5 

AUG. 

08.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

76 

— 

— 

90 

27.0 

1.0 

25... 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

28.5 

— 

AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
( S 102) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

OCT. 

24.  .  . 

.09 

.01 

.06 

1.2 

.03 

.05 

6.8 

23 

.6 

3 

1.0 

DEC. 

17.  .. 

.08 

.01 

.21 

1.3 

.02 

.03 

5.4 

26 

1.1 

3 

1.0 

FEB. 

13... 

.07 

.01 

.07 

.12 

.03 

.04 

1.1 

20 

.6 

5 

1.0 

APR. 

09... 

.06 

.01 

.02 

1.2 

.02 

.02 

.4 

23 

2.1 

6 

1.0 

JUNE 

0  6  •  •  • 

.10 

.02 

.05 

.97 

.05 

.06 

2.2 

15 

.5 

4 

-- 

AUG. 

08.  .  . 

.02 

.01 

.00 

1.3 

.01 

.01 

2.7 

19 

.7 

5 

1.0 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

ZINC 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI) 

<ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01090) 

OCT. 

24... 

12 

0 

15 

.  1 

0 

10 

JUNE 

06.  .  . 

17 

10 

20 

— 

3 

0 

DATE 


OCT. 

24.  .  . 
JUNE 
06.  .  . 


TOTAL 
ALUM¬ 
INUM 
<  AL ) 
(UG/L) 
(01105) 


70 


TOTAL 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

(01002) 


1 

1 


TOTAL 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

(01027) 


DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

(01040) 


0 

0 


DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

(EE) 

(UG/L) 

(01046) 


210 

200 


TOTAL 

IRON 

(EE) 

(UG/L) 

(01045) 


290 


DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

(PB) 

(UG/L) 

(01049) 


0 


310 
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ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


TOTAL 

TOTAL 

CHLOR- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DI- 

TOTAL 

TOTAL 

HEPTA- 

ALDRIN 

DANE 

DDD 

DDE 

DDT 

ELDRIN 

ENDRIN 

CHLOR 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39330) 

(39350) 

(39360) 

(39365) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

(39410) 

OCT. 

24... 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

o 

© 

• 

.00 

JUNE 

06  •  •  • 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

JULY 

23... 

—  — 

—  — 

—  — 

—  — 

—  — 

—  — 

— - 

AUG. 

25... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

TOTAL 

HEPTA- 

CHLOR 

TOTAL 

TOTAL 

TOX- 

EPOXIDE 

LINDANE 

APHENE 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39420) 

(39340) 

(39400) 

OCT. 

24... 

.00 

.00 

0 

JUNE 

06.  .  • 

• 

© 

o 

© 

o 

• 

0 

JULY 

23... 

— 

— 

— 

AUG. 

25... 

— 

— 

— 

HEPT4- 

CHLOR 

LINDANE 

TOX- 

APHENE 

EPOXIDE 

IN 

IN 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39423) 

(39343) 

(39403) 

OCT. 

24... 

.0 

.0 

0 

JUNE 

0  6  •  •  • 

.0 

.0 

0 

TOTAL 

PCB 

(UG/L) 

(39516) 

TOTAL 

2.4-D 

(UG/L) 

(39730) 

TOTAL 

2.4.5-T 

(UG/L) 

(39740) 

TOTAL 

SILVEX 

(UG/L) 

(39760) 

.0 

.05 

.00 

.03 

.0 

.04 

.00 

.10 

.00 

.00 

.24 

•— 

.18 

.00 

.07 

PCB 

2.4-D 

2,4,5-T 

SILVEX 

IN 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

ROTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

(39731) 

(39741) 

(39761) 

0 

— 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

ALDRIN 

CHLOR- 

DANE 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351) 

OCT. 

24... 

.0 

0 

JUNE 

06.  .  . 

.0 

0 

ODD 

DDE 

DDT 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

DI- 

HEPT4- 

ELORIN 

ENDRIN 

CHLOR 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39383) 

(39393) 

(39413) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232400  St.  Johns  River  near  Cocoa,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


SUS¬ 

PENDED 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

DATE 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231) 

OCT. 

24... 

4 

250 

— 

— 

DEC. 

17... 

— 

1500 

— 

— 

FEB. 

13... 

— 

3000 

— 

— 

APR. 

09... 

— 

2600 

— 

— 

JUNE 

06.  •  • 

9 

79 

— 

— 

AUG. 

0  8  •  •  • 

— 

52000 

2.2 

.1 

DAILY  MEASUREMENTS 


ST.  JOHNS  RIVER  385 

ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232500  St.  Johns  River  near  Christmas,  Fla. 

LOCATION.- -Lat  28°32'34",  long  80°56'40",  in  SW  h  sec. 29,  T.22  S.,  R.34  E.,  Orange  County,  Hydrologic  Unit  03080101,  at  gaging  station 
on  left  bank  about  150  ft  (46  m)  downstream  from  bridge  on  State  Highway  50,  0.3  mi  (0.5  km)  upstream  from  Tootoosahatchee  Creek, 

2  mi  (3  km)  upstream  from  Lake  Cone,  4.5  mi  (7.2  km)  east  of  Christmas,  and  209  mi  (336  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --1,539  mi2  (3,986  km2),  includes  that  of  Tootoosahatchee  Creek. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1954  to  September  1958,  June  1962  to  March  1963,  October  1964  to  current  year. 

Water  temperatures:  June  1965  to  current  year. 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  2,700  micromhos  Apr.  10;  minimum  daily,  254  micromhos  Oct.  15. 

See  REMARKS. 

Water  temperatures :  Maximum,  33.0°C  June  30;  minimum  22.0°C  Apr.  7.  See  REMARKS. 

Period  of  record:  Specific  conductance  (1965-1975):  Maximum  daily,  5,100  micromhos  June  1,  9,  10,  15,  1974;  minimum  daily,  112 
micromhos  July  1,  1966.  See  REMARKS. 

Water  temperatures:  Maximum,  39.0°C  July  8,  Aug.  30  and  Sep.  15,  1969;  minimum,  3.0°C  Jan.  30,  1967.  See  REMARKS. 

REMARKS. --Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 

REVISIONS. --WRD  Fla.  1970:  Drainage  area. 


TEMPFRATURF  (DEG.  C)  OF  WATER  .  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

30.0 

26.0 

30.0 

30.0 

— 

— 

29.0 

30.0 

29.0 

? 

30.0 

28.0 

30.0 

30.0 

— 

— 

29.0 

30.0 

29.0 

3 

30.0 

28.0 

30.0 

2R.0 

— 

— 

29.0 

30.0 

30.0 

4 

30.0 

27.0 

30.0 

29.0 

— 

— 

29.0 

30.0 

28.0 

5 

30.0 

26.0 

29.0 

30.0 

— 

— 

29.0 

30.0 

28.0 

6 

30.0 

28.0 

30.0 

30.0 

... 

— 

29.0 

30.0 

29.0 

7 

30.0 

28.0 

30.0 

30.0 

?2.0 

— 

29.0 

?R .  0 

30.0 

8 

30.0 

28.0 

30.0 

30.0 

?5  •  0 

30.0 

30.0 

30.0 

29.0 

9 

29.0 

28.0 

30.0 

30.0 

?4.0 

28.0 

30.0 

29.0 

30.0 

10 

29.0 

28.0 

- — 

30.0 

?4.0 

30.0 

— — 

29.0 

29.0 

11 

29.0 

29.0 

31.0 

30.0 

?5.0 

32.0 

29.0 

30.0 

29.0 

12 

29.0 

29.0 

31.0 

30.0 

25.0 

33.0 

29.0 

30.0 

29.0 

13 

29.0 

29.0 

28.0 

30.0 

24.0 

— 

29.0 

28. 0 

30.0 

14 

29.0 

29.0 

28.0 

29.0 

24.0 

32.0 

29.0 

29.0 

30.0 

15 

29.0 

29.0 

28.0 

29.0 

24.0 

— 

30.0 

28.0 

30.0 

16 

29.0 

30.0 

29.0 

30.0 

24.0 

— 

29.0 

29.0 

29.0 

17 

... 

29.0 

29.0 

29.0 

23.0 

26.0 

29.0 

29.0 

30.0 

18 

... 

30.0 

29.0 

30.0 

25.0 

30.0 

27.0 

30.0 

28.0 

19 

... 

30.0 

29.0 

30.0 

— 

28.0 

26.0 

29.0 

27.0 

20 

— 

30.0 

29.0 

30.0 

— 

27.0 

28.0 

29.0 

29.0 

21 

_  _  _ 

29.0 

30.0 

_ 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

22 

_ 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

28.0 

30.0 

30.0 

29.0 

23 

_ 

30.0 

30.0 

30.0 

-  — 

28.0 

30.5 

29.0 

— 

24 

_ 

30.0 

29.0 

30.0 

— 

28.0 

30.0 

29.0 

29 .  o 

25 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

28.0 

31.0 

29.0 

27.0 

26 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

— 

— 

29.0 

27.0 

27 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

27.0 

30.0 

29.0 

26.0 

28 

29.0 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

30.0 

29.0 

29.0 

26.0 

29 

2R.0 

30.0 

30.0 

— - 

— 

29.0 

29.0 

29.0 

— 

30 

29.0 

30.0 

30.0 

— 

— 

29.0 

29.0 

30.0 

?  7 .  n 

31 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

— 

— 

29.0 

30.0 

MONTH 

— 

29.0 

29.5 

30.0 

— 

— 

29.0 

29.5 

28.5 

YFAR 

MAX 

33.0 

MIN 

22.0 

MEAN 

29.0 
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386  ST.  JOHNS  RIVER 

ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232500  St.  Johns  River  near  Christmas,  Fla. 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C)  .  WATER  YEAR  OCTOBFR  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

277 

535 

1120 

1410 

— 

— 

540 

1360 

835 

2 

282 

535 

1120 

1620 

— 

— 

560 

1420 

810 

3 

278 

535 

1120 

1630 

— 

— 

565 

1540 

715 

4 

279 

696 

1080 

1630 

— 

— 

590 

1580 

785 

5 

275 

535 

1070 

1630 

— 

— 

51T1 

1650 

705 

6 

283 

695 

1110 

1630 

... 

_ 

625 

1600 

805 

7 

286 

535 

1120 

1630 

P  oso 

— 

620 

1330 

825 

R 

278 

530 

1120 

1600 

P100 

2200 

600 

1240 

865 

9 

275 

717 

1  120 

1600 

P100 

1890 

520 

1300 

865 

10 

286 

717 

— 

1600 

P  700 

1590 

— 

1440 

845 

1  1 

281 

800 

1120 

1770 

P100 

1590 

525 

1370 

820 

12 

280 

800 

1120 

1600 

P100 

1800 

520 

1440 

795 

1  3 

274 

770 

1110 

1710 

PI  30 

— 

520 

1380 

765 

14 

281 

775 

1210 

1710 

?  1  3  0 

1800 

475 

1190 

795 

15 

254 

770 

1310 

1710 

?  1  30 

— 

575 

875 

855 

16 

_ 

535 

1310 

1710 

P150 

410 

650 

850 

17 

— 

1030 

1320 

1710 

?  1  50 

1920 

435 

635 

810 

18 

— 

535 

1310 

1710 

P100 

1500 

440 

520 

795 

19 

— 

1380 

1310 

1600 

— 

1500 

520 

525 

800 

2  0 

— 

1390 

1360 

1760 

— 

1300 

550 

640 

845 

21 

— 

1390 

1350 

1750 

... 

1600 

945 

695 

865 

22 

— 

1390 

1350 

1760 

— 

1420 

560 

640 

865 

23 

— 

1200 

1350 

1710 

— 

1440 

555 

655 

— 

24 

— 

1190 

1350 

1760 

— 

1300 

560 

855 

820 

25 

511 

1110 

1350 

1760 

— 

1400 

565 

940 

700 

26 

512 

1110 

1360 

1880 

_ 

695 

— 

960 

610 

27 

512 

1110 

1420 

1890 

— 

750 

505 

950 

610 

2« 

511 

1120 

1410 

1880 

— 

1190 

420 

975 

650 

29 

512 

1130 

1410 

— 

— 

1420 

380 

925 

— 

30 

530 

1130 

1410 

— 

— 

1590 

400 

875 

720 

31 

625 

1  130 

1410 

— 

— 

— 

420 

800 

— 

MONTH 

— 

897 

1250 

1690 

— 

— 

531 

1060 

787 

YEAR 

MAX 

2700 

MIN 

254 

MEAN 

1070 

ST.  JOHNS  RIVER 
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ST.  JOHNS  RIVER  BASIN  ABOVE  OKLAWAHA  RIVER 
02232S00  St.  Johns  River  near  Christmas,  Fla. 

WATER  QUALITY  OAT  A »  WATER  YEAR  OCTOBER  197.4  TO  SEPTEMBER  1975 


TIME 

TEMPER¬ 

ATURE 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

PH 

DEPTH 

DATE 

(DEG  C) 
(00010) 

(MG/L) 

(00300) 

MHOS) 

(00095) 

(UNITS) 

(00400) 

(FT) 

(00003) 

JULY 

22... 

1900 

29.0 

6.1 

1450 

6.7 

9.2 

AUG. 

25... 

1445 

29.0 

2.5 

850 

6.5 

— 

SPE¬ 

CIFIC 


CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

PH 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

COBALT 

TEMPER¬ 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

MHOS) 

(00095) 

(UNITS) 

(00400) 

UNITS) 

(00080) 

(DEG  C) 
(00010) 

(FT) 

(00003) 

JULY 

22... 

1450 

6.7 

100 

29.0 

9.2 

AUG. 

25... 

850 

6.5 

— 

29.0 

— 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

2.4-D 

2.4,5-T 

SILVEX 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39730) 

(39740) 

(39760) 

JULY 

22... 

o 

o 

• 

o 

o 

• 

.06 

AUG. 

25... 

.20 

.00 

.08 

388 


WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  1975 
Volume  2:  Southern  Florida 


Figure  16.  Location  of  surface  water  sampling  sites  in  the  coastal  area  between  Ponce  de  Leon  Inlet  and  the  St.  Lucie  River 
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ST.  JOHNS  RIVER  3  8  9 

COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253000  Main  Canal  at  Vero  Beach,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°38'54",  long  80°24'10",  in  SE  h  sec. 35,  T.32  S.,  R.39  E.,  Indian  River  County,  Hydrologic  Unit  03080203,  on  right 
bank  8  ft  (2  m)  upstream  from  dam,  700  ft  (210  m)  upstream  from  U.S.  Highway  1,  and  0.6  mi  (1.0  km)  northwest  of  Vero  Beach. 

DRAINAGE  AREA. --Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analysis:  May  1954  to  current  year. 

Water  temperatures:  March  1975  to  current  year. 

Specific  conductance:  March  1975  to  current  year. 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  2,180  micromhos  May  6;  minimum  daily,  770  micromhos  Aug.  14. 

See  REMARKS. 

Water  tenperatures:  Maximum,  31.5°C  June  15;  minimum,  22.5°C  Mar.  20,  21.  See  REMARKS. 

REMARKS. --Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  records. 


TEMPERATURF  (DEG.  C)  OF  WATER  .  MARCH  1975  TO  SEPTEMBER  1975 

MF AN  VALUFS 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FF8 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

ADR 

5FP 

1 

_ 

26.5 

28.5 

29.0 

28.0 

29.5 

29.5 

2 

— 

27.0 

28.5 

— 

27.5 

29.5 

28.5 

3 

— 

27.0 

29.0 

28.0 

27.5 

3  0.0 

28.5 

4 

— 

25.0 

29.0 

27.5 

28.5 

30.0 

29.0 

5 

— 

24.0 

27.5 

28.5 

29.0 

30.0 

29.5 

6 

_ 

23.5 

28.0 

29.0 

29.0 

30.5 

29.5 

7 

— 

23.5 

28.0 

29.5 

28.5 

30.0 

30.0 

8 

— 

24.0 

28.5 

27.5 

29.5 

30.0 

30.0 

9 

— 

25.0 

29.0 

28.0 

30.0 

29.5 

29.5 

10 

— 

26.0 

28.5 

28.0 

30.0 

30.5 

28.0 

11 

___ 

26.5 

28.5 

29.0 

29.5 

30.5 

27.5 

12 

24.0 

26.0 

28.5 

29.5 

28.0 

29.5 

28.0 

13 

24.0 

25.5 

28.5 

30.0 

27.5 

28.0 

28.0 

14 

24.0 

25.5 

28.5 

31.0 

27.5 

27.0 

28.0 

15 

24.0 

25.5 

28.5 

31.5 

29.5 

28.5 

28 . 0 

16 

25.0 

25.5 

27.0 

30.5 

29.5 

29.0 

29.5 

17 

25.0 

25.0 

26.5 

30.0 

30.0 

30.0 

20. 0 

18 

25.0 

25.5 

27.5 

30.0 

29.5 

30.0 

28.0 

19 

24.5 

26.0 

27.5 

30.0 

28.0 

29.5 

27.5 

20 

22.5 

26.5 

27.5 

29.5 

27.0 

28.5 

2«.0 

21 

22.5 

26.5 

28.0 

29.5 

28.0 

29.0 

28.5 

22 

23.5 

26.0 

28.0 

29.5 

29.0 

30.5 

29.5 

23 

24.0 

25.5 

28.0 

28.5 

30.0 

30.5 

29.0 

24 

25.0 

25.5 

29.0 

27.5 

30.5 

30.5 

28.5 

25 

25.5 

26.0 

29.5 

28.0 

31.0 

30.5 

27.5 

26 

25.0 

26.0 

30.0 

27.0 

30.5 

30.5 

28.5 

27 

24.0 

27.0 

30.0 

28.5 

30.0 

30.0 

27.5 

28 

24.5 

28.5 

29.5 

29.0 

29.5 

30.0 

27 . 0 

29 

25.5 

29.0 

29.0 

29.0 

20. c 

30.0 

27.0 

30 

25.5 

28.5 

28.0 

28.5 

29.5 

29.5 

27.0 

31 

26.0 

— 

28.0 

— 

29.0 

29.5 

— 

MONTH 

— 

26.0 

28.5 

29.0 

29.0 

29.5 

28.5 

YEAR 

MAX 

31.5 

MIN 

22.5 

MEAN 

25.0 

DAILY  MEASUREMENTS 


3  y  o  ST.  JOHNS  RIVER 

COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253000  Main  Canal  at  Vero  Beach,  Fla. 


SPECIFIC 

CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C)  * 

MARCH  1975 

TO  SEPTEMBER 

1975 

MEAN  VALUES 

DAY 

OCT 

NOV  DEC 

JAN  FEP  MAP 

APR 

may 

JUN 

JIJL 

AUG 

1 

_ 

1560 

1660 

1560 

1110 

1250 

? 

— 

1560 

1710 

1540 

1190 

1250 

3 

— 

1570 

1740 

1220 

1160 

1240 

4 

— 

1540 

1670 

1250 

1230 

1220 

5 

— 

1490 

1740 

1350 

1270 

1250 

6 

_ 

1540 

2180 

1440 

1300 

1300 

7 

— 

1570 

2070 

1450 

1290 

1320 

8 

— 

1640 

1790 

1030 

1320 

1320 

9 

— 

1  760 

2010 

1080 

1340 

1310 

10 

—  - 

1790 

2100 

1170 

1330 

1290 

1  1 

_ 

1840 

2140 

1270 

1290 

1550 

1? 

1530 

1930 

2100 

1380 

1230 

1540 

13 

1530 

2010 

2040 

1360 

1130 

1200 

14 

1550 

2030 

1980 

1370 

1060 

770 

15 

1520 

2030 

1980 

1360 

1110 

876 

16 

1520 

1990 

1650 

1350 

1200 

1050 

17 

1540 

1930 

1480 

1300 

1210 

1150 

18 

1500 

1960 

1520 

1360 

1210 

1190 

19 

1700 

1960 

1590 

1380 

1180 

1210 

?0 

1710 

1960 

1640 

1380 

980 

1200 

?1 

1710 

1960 

1660 

1410 

1140 

1190 

?2 

1570 

1  890 

1660 

1420 

1160 

1240 

23 

1750 

1880 

1640 

1330 

1170 

1320 

24 

1690 

1880 

1430 

1190 

1190 

1290 

25 

1600 

1900 

1550 

1190 

1180 

1280 

26 

1580 

1910 

1540 

939 

1140 

1300 

27 

1580 

1920 

1540 

1040 

1170 

1230 

28 

1580 

1850 

1580 

1180 

1220 

1250 

29 

1580 

1710 

1580 

1210 

1260 

1310 

30 

1540 

1650 

1470 

1030 

1270 

1340 

31 

1530 

- — 

1400 

— 

1270 

1340 

MONTH 

_ 

1810 

1740 

1280 

1200 

1240 

MIN  770 


SEP 

1350 

1440 

1510 

1510 

1480 

1500 

1550 

1560 

1590 

1560 

1630 

1480 

1480 

1490 

1460 

1440 
1480 
1  ?7  0 
1190 
1  ?60 

1450 

1490 

1470 

1310 

1180 

88? 

968 

1040 

1080 

9?5 


1370 


YEAR 


MAX 


?  1  8  0 


MEAN 


1450 


ST.  JOINS  RIVER 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253000  Main  Canal  at  Vero  Beach,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


SPE¬ 
CIFIC  TRANS- 


DATE 

OCT. 

TIME 

STAGE 

(FT 

ABOVE 

DATUM) 

(00065) 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

(CFS) 

(00061) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 
(00010) 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

(MG/L) 

(00300) 

PER¬ 

CENT 

SATUR¬ 

ATION 

(00301) 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(00095) 

PH 

(UNITS) 

(00400) 

BICAR¬ 

BONATE 

(HC03) 

(MG/L) 

(00440) 

PAR- 

ENCY 

(SECCHI 

DISK) 

(IN) 

(00077) 

23... 

NOV. 

1145 

8.58 

31 

22.5 

6.4 

73 

1300 

7.5 

— 

>18 

19... 

DEC. 

1320 

9.30 

124 

23.0 

8.8 

101 

1500 

7.7 

— 

>36 

17... 

JAN. 

1415 

9.36 

135 

19.5 

6.9 

74 

1600 

7.3 

203 

18 

28... 

FEB. 

1345 

8.74 

47 

22.0 

8.7 

98 

1900 

7.6 

— 

<18 

25... 

MAR. 

1320 

9.69 

202 

20.5 

3.8 

41 

1580 

7.3 

174 

24 

26... 

APR. 

1350 

8.54 

27 

24.5 

7.4 

87 

1460 

7.7 

194 

>16 

22... 

MAY 

1315 

8.45 

18 

25.0 

8.3 

99 

1800 

7.7 

202 

>18 

21... 

JUNE 

1250 

8.18 

1.0 

27.5 

6.4 

80 

1580 

7.3 

214 

>24 

18... 

JULY 

1230 

8.65 

38 

28.5 

6.0 

76 

1330 

7.4 

213 

>24 

30... 

AUG. 

1430 

8.55 

28 

29.0 

4.7 

56 

1200 

7.6 

202 

>24 

27... 

SEP. 

0930 

8.52 

26 

28.5 

4.2 

53 

1210 

7.3 

197 

>24 

24... 

0900 

9.26 

118 

28.0 

4.8 

60 

1230 

7.2 

183 

24 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

DATE 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

OCT. 

23... 

31 

1300 

„ 

„ 

NOV. 

19... 

124 

1500 

_  _ 

__ 

DEC. 

17... 

135 

1600 

9.0 

70 

100 

36 

6500 

160 

8.5 

203 

0 

JAN. 

28... 

47 

1900 

_  _ 

_  _ 

FEB. 

25... 

202 

1580 

11 

220 

85 

38 

170 

10 

174 

_  _ 

MAR. 

26... 

27 

1460 

6.0 

91 

33 

_  _ 

160 

7.3 

194 

— 

APR. 

22... 

18 

1800 

7.1 

100 

43 

200 

15 

202 

— 

MAY 

21... 

1.0 

1580 

12 

50 

no 

34 

_  _ 

160 

7.0 

214 

-  — 

JUNE 

18... 

38 

1330 

8.7 

100 

26 

120 

5.5 

213 

JULY 

30... 

28 

1200 

12 

95 

25 

4200 

110 

6.4 

202 

0 

AUG. 

27... 

26 

1210 

12 

80 

90 

22 

no 

5.5 

197 

SEP. 

24... 

118 

1230 

12 

87 

25 

3900 

120 

8.0 

183 

0 

ST.  JOHNS  RIVER 

COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 


02253000  Main  Canal  at  Vero  Beach,  Fla. 


PH 

WATER  QUALITY 

DIS- 

DIS-  SOLVED 

SOLVED  CHLO- 

SULFATE  RIDE 

DATA, 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

WATER  YEAR 

HARD¬ 

NESS 

OCTOBER 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

1974  TO 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

SEPTEMBER 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 

1975 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

DATE 

(UNITS) 

( S04 ) 
(MG/L) 

(CL) 

(MG/L) 

(F) 

(MG/L) 

(CA,MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

CAC03 

(MG/L) 

180  C) 
(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

COBALT 

UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

OCT. 

23... 

7.5 

80 

22.5 

NOV. 

19... 

7.7 

__ 

—  _ 

23.0 

DEC. 

17... 

7.3 

100 

340 

.5 

410 

240 

167 

928 

861 

19.5 

JAN. 

28... 

7.6 

_  _ 

_  _ 

_  — 

22.0 

FEB. 

25... 

7.3 

no 

350 

.7 

370 

230 

143 

914 

861 

20.5 

MAR. 

26... 

7.7 

94 

330 

.3 

360 

200 

159 

931 

817 

24.5 

APR. 

22... 

7.7 

no 

400 

.6 

430 

260 

166 

1180 

975 

25.0 

MAY 

21... 

7.3 

99 

330 

.7 

410 

240 

176 

998 

858 

27.5 

JUNE 

18... 

7.4 

87 

240 

.6 

360 

180 

175 

812 

693 

—  — 

28.5 

JULY 

30  ... 

7.6 

79 

230 

.8 

350 

180 

166 

781 

662 

60 

29.0 

AUG. 

27... 

7.3 

74 

220 

.9 

320 

150 

162 

772 

632 

—  — 

28.5 

SEP. 

24... 

7.2 

80 

240 

.6 

320 

170 

150 

766 

667 

70 

28.0 

AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N> 

(N) 

<P> 

(P) 

(SI02) 

(C) 

ITY 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00070) 

OCT. 

23... 

.02 

.01 

.10 

.71 

.07 

.10 

.. 

„ 

6 

NOV. 

19... 

.03 

.01 

.04 

.44 

.06 

.07 

_  _ 

5 

DEC. 

17... 

.  10 

.03 

.12 

.66 

.10 

.23 

9.0 

11 

19 

JAN. 

28... 

.02 

.01 

.04 

.46 

.06 

.07 

_  _ 

4 

FEB. 

25... 

.20 

.07 

.37 

.78 

.14 

.20 

11 

9.0 

5 

MAR. 

26  .  •  . 

.02 

.01 

.02 

.57 

.08 

.10 

6.0 

_  _ 

4 

APR. 

22... 

.05 

.01 

.11 

.45 

.07 

.09 

7.1 

_  _ 

2 

MAY 

21... 

.08 

.04 

.19 

1.2 

.16 

.18 

12 

14 

1 

JUNE 

18... 

.02 

.02 

.00 

1.4 

.08 

.11 

8.7 

1 

JULY 

30... 

.05 

.01 

.21 

.95 

.10 

.12 

12 

8 

AUG. 

27... 

.08 

.01 

.28 

.94 

.09 

.11 

12 

11 

3 

SEP. 

24... 

.09 

.04 

.28 

.93 

.08 

.10 

12 

7 

ST.  JOHNS  RIVER 
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COASTAL  AREA  SEBASTIAN  INLET  TO  ST.  LUCIE  RIVER 
02253000  Main  Canal  at  Vero  Beach,  Fla. 

WATER  QUALITY  DAT  A  *  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

IRON 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

(FE) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

(01046) 

DEC. 

17... 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

4 

70 

FEB. 

25... 

1 

1 

0 

0 

<10 

0 

0 

7 

9 

220 

MAY 

21... 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

7 

50 

AUG. 

27... 

I 

1 

0 

1 

<10 

0 

0 

0 

3 

80 

TOTAL 

IRON 

(FE) 


DATE 

(UG/L) 

(01045) 

DEC. 

17... 

1300 

FEB. 

25.  .. 

750 

MAY 

21... 

540 

AUG. 

27... 

520 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

MAN¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(PB) 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(SE) 

(SE) 

(ZN) 

(ZN) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

4 

5 

10 

30 

.1 

0 

5 

1 

30 

40 

.1 

0 

0 

8 

30 

60 

.1 

0 

2 

3 

10 

30 

.1 

0 

FECAL 
COL  I- 

STREP¬ 

TOCOCCI 

SUS¬ 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

PERI¬ 

PHYTON 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

TON 

BIOMASS 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

(CELLS 

ASH 

PER 

PER 

MENT 

PER 

WEIGHT 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

ML) 

G/SQ  M 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(60050) 

(00572) 

OCT. 

23... 

31 

120 

7 

9100 

— 

NOV. 

19... 

65 

260 

6 

3600 

— 

DEC. 

17... 

1400 

3000 

31 

3200 

— 

JAN. 

28... 

10 

70 

2 

440 

FEB. 

25... 

500 

3060 

9 

1600 

.30 

MAR. 

26... 

25 

105 

2 

3100 

— 

APR. 

22... 

— 

— 

3 

310 

— 

MAY 

21... 

30 

125 

5 

4400 

— 

JUNE 

18... 

430 

120 

4 

14000 

— 

JULY 

30... 

170 

90 

6 

2800 

— 

AUG. 

27... 

210 

350 

7 

9700 

2.7 

SEP. 

24... 

15 

12 

5 

5500 

— 

9  9 

10  10 

4  30 

10  20 


WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  197S 
Volume  2:  Southern  Florida 


DAILY  MEASUREMENTS 


SOUTHERN  FLORIDA  395 

FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHEAST 
02256500  Fisheating  Creek  at  Palmdale,  Fla. 

LOCATION. --Lat  26°55'56",  long  81°18'54",  in  SW  h  sec.  3,  T.41  S.,  R.30  E.,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090103,  at  gaging  station 
near  right  bank  on  downstream  side  of  bridge  on  U.S.  Highway  27,  1.0  mi  (1.6  km)  south  of  Palmdale,,  and  16  mi  (26  km)  upstream 
from  Lake  Okeechobee. 

DRAINAGE  AREA.--311  mi2  (805  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  July  1964  to  current  year. 

Water  temperatures:  July  1964  to  September  1975  (discontinued). 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,590  micromhos  June  5;  minimum  daily,  91  micromhos  Aug.  27. 

Water  temperatures:  Maximum,  31.0°C  June  2,  4,  18,  23;  minimum  13.5°C  Dec.  5. 

Period  of  record:  Specific  conductance  (1964-1975):  Maximum  daily,  1,590  micromhos  June  5,  1975;  minimum  daily, 

38  micromhos  Mar.  21,  1970.  See  REMARKS. 

Water  temperatures:  Maximum,  33.0°C  June  21,  1973;  minimum,  8.0°C  Jan.  8,  1970.  See  REMARKS. 

REMARKS. --Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TEMPERATURE-  (DEG.  C)  OE  WATFR  ,  WATER  YEAR  OCTOBER  1B74  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

26.0 

22.5 

17.0 

22.5 

20.0 

23.0 

23.0 

27.5 

27.0 

26.0 

26.0 

26.5 

2 

27.0 

23.0 

16.5 

21.0 

20.0 

23.0 

23.0 

26.0 

31.0 

30.0 

26.0 

26.0 

3 

22.0 

23.0 

16.5 

21.0 

20.0 

30.0 

26.0 

25.5 

27.0 

26.0 

26.0 

26.0 

4 

22.0 

22.5 

16.0 

22.0 

20.0 

23.0 

23.0 

— 

31.0 

26.5 

26.0 

26.0 

S 

27.0 

22.5 

13.5 

21.0 

20.0 

23.5 

23.5 

— 

27.0 

26.5 

26.0 

26.0 

6 

24.0 

22.5 

14.0 

21.0 

20.0 

17.0 

23.5 

— 

27.0 

27.0 

26.0 

26.0 

7 

23.5 

22.5 

16.0 

21.0 

20.0 

17.0 

23.5 

— 

30.0 

26.0 

26.0 

26.0 

8 

23.5 

23.0 

16.0 

21.0 

20.0 

19.0 

23.5 

— 

27.0 

26.0 

28.5 

26.0 

9 

23.5 

23.0 

16.0 

21.0 

20.5 

18.0 

23.0 

— 

27.0 

26.0 

26.5 

26.0 

10 

23.5 

23.5 

16.5 

21.0 

20.5 

23.0 

23.0 

— 

25.5 

26.0 

28.5 

27.0 

1  1 

24.0 

23.5 

16.0 

21.0 

20.0 

23.0 

23.0 

— 

27.0 

26.5 

28.5 

25.5 

12 

24.0 

23.0 

16.5 

21.0 

23.0 

18.0 

23.0 

— 

27.0 

28.0 

26.5 

25.5 

13 

24.5 

23.5 

20.0 

21.0 

19.0 

18.0 

23.0 

— 

27.0 

26.0 

28.5 

26.0 

14 

27.0 

23.5 

21.0 

20.0 

19.0 

,18.5 

23.0 

— 

30.0 

26.0 

- — 

26.0 

15 

25.5 

23.0 

21.0 

23.0 

19.0 

19.0 

23.0 

— 

27.0 

29.0 

28. S 

28.0 

16 

25.5 

23.5 

21.0 

21.0 

1«.6 

19.0 

25.0 

— 

28.0 

26.0 

28.0 

25.5 

17 

25.5 

23.0 

21.0 

21.0 

20.0 

19.0 

23.5 

— 

26.0 

26.0 

28. 5 

25.5 

18 

25.5 

23.5 

21.0 

21.0 

20.0 

20.0 

23.0 

— 

31.0 

26.0 

26.0 

25.5 

19 

25.5 

22.5 

21.0 

21.0 

20.0 

21.0 

23.5 

— 

27.0 

28.0 

26.0 

25.0 

20 

25.5 

22.5 

20.5 

21.0 

20.0 

23.0 

24.0 

— 

27.0 

26.0 

26.0 

25.0 

21 

22.0 

19.0 

21.0 

20.0 

20.0 

23.0 

26.0 

— 

30.0 

26.0 

28.5 

25.5 

22 

22.0 

19.0 

21.0 

20.0 

20.0 

23.0 

24.0 

?7 . 0 

27.0 

28.0 

26.5 

25.0 

23 

22.0 

19.0 

22.5 

20.0 

20.0 

23.0 

24.0 

— 

31.0 

26.0 

28.5 

25.0 

24 

22.0 

19.0 

21.0 

20.0 

20.0 

23.0 

24.0 

27.0 

26.5 

26.0 

26.5 

25.0 

25 

22.0 

19.5 

— 

20.0 

20.0 

23.0 

24.5 

28.0 

27.0 

26.0 

28.5 

25.0 

26 

22.0 

22.0 

21.0 

21.0 

20.0 

23.0 

25.5 

27.0 

26.0 

26.0 

26.5 

24.5 

27 

22.0 

20.0 

21.0 

21.0 

23.0 

23.0 

25.5 

— 

26.0 

28.0 

26.0 

25.0 

28 

22.0 

21.0 

21.5 

24.0 

20.0 

23.0 

25.0 

28.0 

29.0 

26.0 

26.0 

25.0 

29 

22.0 

22.0 

21.0 

20.0 

— 

23.0 

25.5 

30.0 

26.0 

26.0 

26.0 

25.0 

30 

22.0 

22.0 

21.0 

20.0 

— 

23.0 

25.5 

27.0 

30.0 

28.0 

28.5 

25.0 

31 

22.0 

— 

21.0 

20.0 

— 

23.0 

— 

27.5 

— 

26.0 

”  “  ” 

”  "  “ 

MONTH 

24.0 

22.0 

19.0 

21.0 

20.0 

21.5 

24.0 

— 

28.0 

26.5 

27.0 

25.5 

YEAR 

MAX 

31.0 

MIN 

13.5 

MEAN 

23.5 

DAILY  MEASUREMENTS 


396  SOUTHERN  FLORIDA 

FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHEAST 
02256500  Fisheating  Creek  at  Palmdale,  Fla. 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DEG.  C)  .  WATER  YEAR  OCTORFR  1974  TO  SEPTEMRFR  1975' 

(ONCE-OAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

A  DR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

134 

222 

270 

600 

555 

645 

670 

650 

1130 

215 

17? 

112 

2 

131 

211 

281 

699 

555 

640 

690 

650 

1360 

204 

171 

11? 

3 

131 

211 

293 

685 

560 

645 

660 

650 

1280 

205 

163 

no 

4 

131 

211 

301 

680 

560 

640 

666 

— 

1500 

185 

161 

108 

5 

131 

216 

313 

655 

600 

620 

670 

— 

1590 

185 

170 

in 

6 

130 

214 

311 

655 

600 

640 

680 

— 

1250 

17? 

171 

u? 

7 

130 

214 

322 

655 

625 

64  5 

680 

— 

865 

172 

163 

115 

A 

133 

214 

370 

650 

625 

650 

680 

— 

865 

170 

163 

114 

9 

136 

217 

369 

650 

625 

650 

680 

— 

1010 

165 

1  64 

113 

10 

133 

215 

590 

650 

625 

650 

690 

— 

1010 

19? 

165 

116 

11 

136 

213 

590 

650 

605 

650 

690 

— 

755 

194 

1  48 

145 

12 

136 

215 

500 

651 

610 

655 

690 

— 

755 

180 

143 

142 

13 

148 

217 

1010 

650 

625 

655 

700 

— 

1030 

180 

142 

151 

14 

157 

218 

880 

652 

625 

660 

700 

— 

705 

174 

151 

15 

161 

220 

870 

650 

610 

660 

700 

— 

690 

170 

142 

153 

16 

159 

219 

500 

650 

610 

660 

700 

-  — 

660 

180 

120 

14? 

17 

163 

219 

1010 

650 

610 

675 

700 

— 

620 

130 

122 

136 

1  8 

165 

212 

900 

650 

610 

680 

700 

— 

575 

150 

120 

1  34 

19 

165 

220 

900 

645 

615 

690 

700 

— 

790 

170 

1  15 

126 

20 

164 

220 

850 

645 

625 

675 

700 

— 

520 

170 

IT  4 

126 

21 

164 

239 

850 

598 

620 

675 

670 

_ 

182 

164 

112 

118 

22 

165 

239 

770 

598 

625 

675 

660 

630 

182 

167 

111 

117 

23 

165 

252 

750 

610 

610 

685 

660 

— 

198 

158 

111 

1  ?6 

24 

169 

260 

730 

610 

620 

700 

670 

650 

202 

160 

113 

1  ?2 

25 

183 

262 

— 

585 

625 

699 

680 

650 

212 

157 

100 

131 

26 

185 

265 

740 

597 

620 

700 

680 

700 

200 

155 

100 

1?9 

27 

185 

270 

740 

580 

630 

699 

660 

— 

204 

153 

91 

129 

28 

197 

269 

730 

580 

630 

700 

660 

640 

209 

147 

107 

129 

29 

194 

287 

725 

510 

— 

699 

660 

775 

210 

147 

95 

128 

30 

203 

280 

710 

555 

— 

695 

660 

<no 

210 

146 

101 

1  ?  8 

31 

203 

— 

710 

549 

— 

698 

— 

1050 

— 

150 

101 

— 

MONTH 

158 

231 

629 

627 

609 

668 

6  H  0 

— 

699 

170 

13? 

126 

YEAR 

MAX 

1590 

MIN 

91 

MEAN 

438 

SOUTHERN  FLORIDA 
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FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHEAST 
022S6500  Fisheating  Creek  at  Palmdale,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


INSTAN¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

(FT 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

T IMF  ABOVE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

DATE 

DATUM) 

( CFS  > 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(00065) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

( SECCHI 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

APR. 

29... 

1215 

.28 

o 

o 

• 

27.0 

SEP. 

0  3  •  •  • 

1125 

5.76 

981 

25.5 

INSTAN¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102) 

(FE) 

(CA) 

DATE 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

NOV. 

20... 

4.0 

202 

— 

— 

— 

JAN. 

15..  . 

8.2 

700 

-- 

— 

-- 

MAR. 

11... 

2.2 

550 

— 

— 

— 

APR. 

29... 

o 

o 

• 

657 

1.2 

80 

23 

JULY 

02... 

573 

175 

— 

— 

— 

SEP. 

03... 

981 

99 

3.6 

530 

6.1 

PH 

DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

HARD¬ 

NESS 

DATE 

(UNITS) 

(S04) 

(MG/L) 

(CL) 

(MG/L) 

<  F ) 

(MG/L) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

NOV. 

20... 

6.2 

— 

— 

— 

— 

JAN. 

15... 

6.4 

— 

-- 

-- 

-- 

MAR. 

11... 

7.6 

-- 

— 

— 

“ 

APR. 

29... 

7.4 

65 

130 

.3 

150 

JULY 

02... 

7.1 

— 

-- 

-- 

— 

SEP. 

0  3  •  •  • 

5.6 

8.0 

19 

.2 

27 

7.7 

95 

657 

7.4 

64 

>24 

6.7 

81 

99 

5.6 

12 

36 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

( HC03) 

( C03) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22 

5000 

68 

4.5 

64 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.6 

490 

9.5 

1.2 

12 

0 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

— 

— 

— 

— 

— 

23.0 

— 

— 

— 

— 

— 

14.5 

— 

— 

— 

— 

— 

24.0 

100 

53 

424 

351 

50 

27.0 

— 

— 

— 

— 

— 

24.5 

17 

10 

76 

57 

200 

25.5 
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FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FRCM  NORTHEAST 
022S6500  Fisheating  Creek  at  Palmdale,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

.  (N) 

(N) 

(P) 

(P) 

(S 102) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

NO  V. 

20... 

.37 

.03 

.15 

2.1 

.43 

.44 

— 

— 

— 

9 

JAN. 

15... 

.09 

.01 

.07 

.84 

.10 

.12 

— 

— 

— 

4 

MAR. 

11... 

.06 

.01 

.00 

.61 

.07 

.08 

— 

— 

— 

4 

APR. 

24  •  •  • 

.21 

.01 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

29... 

.03 

.01 

.01 

1.1 

.18 

.22 

1.2 

15 

1.3 

5 

JULY 

02... 

.07 

.02 

.01 

1.7 

.54 

.55 

— 

— 

— 

2 

SEP. 

03... 

.04 

.01 

.01 

1.1 

.14 

.14 

3.6 

— 

1.6 

3 

TOTAL 

ALUM¬ 

INUM 

<AL> 

DATE  (UG/L) 
(01105) 


TOTAL 
TOTAL  CAD- 

ARSENIC  MIUM 

(AS)  (CD) 

(UG/L)  (UG/L) 

(01002)  (01027) 


DIS-  DIS¬ 
SOLVED  SOLVED 

COPPER  IRON 

(CU)  (EE) 

(UG/L)  (UG/L) 

(01040)  (01046) 


DIS- 

TOTAL  SOLVED 

IRON  LEAD 

(FE)  (PB) 

(UG/L)  (UG/L) 

(01045)  (01049) 


APR. 


29... 

50 

1 

0 

0 

80 

320 

SEP. 

03... 

80 

0 

0 

1 

530 

520 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

ZINC 

<P8> 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01090) 

APR. 

29... 

0 

10 

10 

.  1 

0 

0 

SEP. 

03... 

0 

0 

3 

2.0 

0 

30 

0 

5 


DATE 


APR. 

29... 

SEP. 

03... 


SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

MENT 

(MG/L) 

(80154) 


SUS¬ 

PENDED 

SOLIDS 

(MG/L) 

(70299) 


4 
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FISHEATING  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTHEAST 
02256500  Fisheating  Creek  at  Palmdale,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


ALDRIN 

CHLOR- 

DANE 

ODD 

DDE 

DDT 

DI- 

ELDRIN 

ENDPIN 

HEPTA- 

CHLOR 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

(39383) 

(39393) 

(39413) 

APR. 

29... 

.2 

0 

.6 

.4 

.0 

<•1 

.0 

.0 

SEP. 

0  3  •  •  • 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

hepta- 

CHLOR 

LINDANE 

TOX- 

APHENE 

PCB 

2.4-D 

2.4, 5-T 

SILVEX 

EPOXIDE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39423) 

(39343) 

(39403) 

(39519) 

(39731) 

(39741) 

(39761) 

APR. 

29... 

.0 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

SEP. 

0  3  •  •  • 

.0 

.0 

0 

0 

— 

— 

*  — 

DAILY  MEASUREMENTS 


400  SOUTHERN  FLORIDA 

KISSINWEE  RIVER  BASIN 

02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°13'32",  long  80°57'46",  in  NE  h  sec.  30,  T.37  S.,  R.34  E. ,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090101,  at  gaging 

station  at  upstream  side  of  lock  and  control  structure  65E,  1.8  mi  (2.9  km)  downstream  from  State  Highway  70,  about  8.5  mi  (13.7  km) 
west  of  Okeechobee,  and  8.2  mi  (13.2  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. --Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  October  1967  to  current  year. 

Water  temperatures:  October  1967  to  current  year. 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  328  micromhos  Feb.  8;  minimum  daily,  104  micromhos  Sept.  21-23. 

Water  temperatures:  Maximum,  29.0°C  several  days  in  July,  Aug.  and  Sept.;  minimum,  17.0°C  Dec.  11-13,  18,  19. 

Period  of  record:  Specific  conductance  (1967-1975):  Maximum  daily,  489  micromhos  June  14,  1971;  minimum  daily,  77  micromhos 
July  14,  1968.  See  REMARKS. 

Water  temperatures :  Maximum,  31.0°C  July  29,  30,  1968,  July  12,  13,  14,  1969,  July  19,  22,  23,  29,  31,  1973,  Aug.  28,  29,  1974; 
minimum,  S.0°C  Dec.  14,  15,  16,  1970.  See  REMARKS. 

REMARKS. --Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER  .  WATER  YEAR  OCTORER  1R74  TO  SEPTEMRER  1975 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

“AY 

JUN 

JUL 

AUG 

5FP 

1 

-  — 

22.5 

20.0 

21.0 

21.0 

21.5 

24.0 

25.0 

27.0 

28.0 

?9.0 

29.0 

2 

24.0 

22.5 

19.0 

21.0 

21 .0 

21.5 

24.0 

25.0 

27.5 

28.0 

29.0 

29.0 

3 

24.0 

22.5 

19.0 

20.5 

21.0 

20.5 

24.0 

25.5 

27.5 

— 

29.0 

29.0 

A 

22.0 

22.5 

19.0 

20.5 

21.5 

20.5 

23.0 

26.0 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

5 

24.0 

22.5 

18.5 

20.0 

21.5 

20.5 

22.5 

26.0 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

6 

24.0 

22.5 

18.5 

20.5 

21.5 

20.0 

22.5 

26.0 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

7 

24.0 

22.5 

18.5 

20.0 

21.0 

19.5 

23.0 

26.0 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

8 

23.0 

22.5 

18.5 

20.0 

21.0 

20.0 

23.0 

26.0 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

9 

25.0 

22.5 

18.0 

20.0 

21.0 

19.5 

23.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

10 

23.0 

22.5 

17.5 

20.0 

21.0 

20.0 

23.5 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

29.0 

11 

22.0 

22.5 

17.0 

20.0 

21.0 

20.0 

24.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

2«.5 

12 

22.0 

22.5 

17.0 

20.5 

21.0 

20.0 

24.0 

27.0 

28.0 

28.0 

29.0 

28.5 

13 

23.0 

22.0 

17.0 

20.5 

21.0 

20.0 

24.0 

27.0 

28.0 

28.0 

29.0 

28.5 

14 

24.0 

22.0 

17.5 

19.0 

20.5 

20.0 

24.0 

27.0 

28.0 

27.5 

29.0 

28.5 

15 

25.0 

22.0 

17.5 

18.0 

20.5 

20.5 

24.0 

27.0 

— 

27.R 

29.0 

28.5 

16 

25.0 

21.5 

18.0 

18.0 

20.5 

21.0 

24.0 

27.0 

_ 

27.5 

29.0 

28.0 

17 

24.0 

21.5 

17.5 

18.0 

21.0 

21.5 

23.5 

26.5 

28.0 

27.5 

29.0 

2«.0 

18 

22.0 

21.5 

17.0 

- — 

21.0 

23.0 

24.0 

26.0 

28.0 

28.0 

29.0 

27.5 

19 

21.0 

21.5 

17.0 

— 

21.0 

22.5 

24.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

27.5 

20 

23.0 

21.5 

17.5 

19.0 

21.0 

21.5 

24.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

27.5 

21 

23.0 

21.5 

18.0 

19.0 

21.5 

22.0 

24.5 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

27.5 

22 

23.0 

21.0 

28.0 

19.0 

22.0 

21.5 

24.5 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

27.5 

23 

23.0 

21.0 

27.5 

19.0 

22.0 

22.0 

24.5 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

27.5 

24 

23.0 

21.0 

27.5 

19.0 

22.0 

22.0 

24.5 

26.5 

28.0 

28.0 

28. S 

27.0 

25 

23.0 

21.0 

28.0 

19.0 

21.5 

22.5 

24.5 

26.5 

28.0 

28.5 

28.5 

27.5 

26 

23.0 

21.0 

28.0 

19.5 

21.5 

22.5 

24.5 

27.0 

28.0 

28.5 

28.5 

25.0 

27 

23.0 

21.0 

18.0 

20.0 

21.0 

22.5 

25.0 

27.0 

28.0 

28.5 

29.0 

27.5 

28 

23.0 

20.0 

18.0 

20.0 

21.0 

22.5 

25.0 

27.0 

28.0 

29.0 

29.0 

27.5 

29 

23.0 

21.0 

19.0 

20.5 

— 

22.5 

25.0 

27.0 

28.0 

29.0 

29.0 

27.5 

30 

23.0 

21.0 

20.0 

20.5 

— 

23.0 

25.0 

26.5 

28.0 

29.0 

29.0 

27.5 

31 

23.0 

— 

21.0 

21.0 

— 

— 

- — 

27.0 

— 

29.0 

29.0 

--- 

MONTH 

23.0 

22.0 

20.0 

20.0 

21.0 

21.0 

24.0 

26.5 

28.0 

28.0 

29.0 

28.0 

YEAR 

MAX 

29.0 

MIN 

17.0 

MEAN 

24.0 

DAILY  MEASUREMENTS 


SOUTHERN  FLORIDA  401 

KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 


SPFCIFiC  CONDUCT ANCE  ( M I CPOMHOS/CM  AT  25  DEG.  C)  .  WATER  YF AR  OCTORFR  1974  TO  SFPTFMPFR  1975 

( OMCE-D A  I L Y ) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

152 

271 

201 

233 

295 

255 

145 

137 

140 

164 

114 

2 

113 

154 

275 

209 

228 

299 

255 

140 

136 

148 

164 

115 

3 

111 

153 

254 

209 

239 

299 

266 

140 

131 

145 

164 

118 

4 

1  1  1 

155 

251 

222 

239 

298 

265 

142 

133 

157 

162 

117 

5 

1  14 

171 

247 

222 

313 

300 

260 

142 

132 

155 

161 

116 

6 

117 

183 

217 

21  1 

262 

309 

261 

142 

134 

157 

164 

117 

7 

117 

192 

240 

222 

280 

310 

268 

170 

131 

140 

166 

119 

A 

117 

161 

214 

231 

328 

298 

245 

150 

133 

140 

165 

118 

9 

121 

193 

209 

229 

312 

300 

245 

150 

136 

144 

164 

119 

10 

124 

196 

212 

260 

310 

299 

250 

155 

136 

145 

164 

118 

11 

125 

193 

212 

266 

310 

295 

254 

159 

148 

138 

163 

119 

12 

126 

179 

204 

246 

311 

290 

245 

158 

165 

147 

162 

119 

13 

127 

221 

201 

251 

300 

280 

285 

170 

150 

152 

159 

119 

14 

129 

251 

201 

320 

289 

281 

240 

162 

147 

147 

155 

115 

15 

129 

188 

198 

320 

290 

289 

240 

150 

-  — 

150 

135 

115 

16 

130 

191 

200 

295 

305 

281 

230 

141 

155 

130 

116 

17 

130 

189 

237 

298 

305 

289 

219 

139 

146 

160 

135 

113 

18 

131 

188 

237 

281 

282 

284 

210 

140 

152 

160 

123 

113 

19 

131 

172 

226 

281 

276 

274 

191 

139 

152 

160 

121 

113 

20 

131 

172 

205 

254 

276 

293 

185 

138 

148 

160 

112 

108 

21 

131 

179 

205 

283 

276 

292 

179 

138 

151 

164 

114 

104 

22 

132 

270 

205 

260 

278 

298 

161 

135 

151 

162 

111 

104 

23 

135 

— 

204 

250 

269 

298 

155 

135 

150 

160 

113 

104 

24 

135 

220 

206 

269 

281 

288 

148 

135 

145 

165 

110 

105 

25 

137 

229 

206 

269 

282 

289 

140 

135 

150 

165 

111 

1  10 

26 

139 

195 

206 

250 

280 

281 

139 

135 

141 

164 

114 

113 

27 

140 

202 

204 

240 

282 

281 

135 

134 

142 

164 

114 

116 

28 

140 

190 

204 

240 

275 

281 

136 

135 

149 

164 

115 

112 

29 

145 

224 

205 

241 

— 

288 

135 

134 

148 

162 

114 

113 

30 

145 

225 

205 

232 

— 

282 

140 

132 

145 

164 

118 

113 

31 

144 

— 

204 

232 

— 

289 

— 

132 

— 

164 

117 

— 

MONTH 

129 

193 

218 

251 

283 

291 

211 

144 

144 

155 

138 

1  1  4 

YEAR 

MAX 

328 

MIN 

1  04 

MEAN 

189 

402 


SOUTHERN  FLORIDA 


KISSINMEE  RIVER  BASIN 


02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 


WATER  QUALITY  DATA*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


SPE¬ 
CIFIC  TRANS- 


DATE 

TIME 

STAGE 

(FT 

ABOVE 

DATUM) 

(00065) 

INSTAN¬ 
TANEOUS 
DIS¬ 
CHARGE 
( CFS ) 
(00061) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 
(00010) 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

(MG/L) 

(00300) 

PER¬ 

CENT 

SATUR¬ 

ATION 

(00301) 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(00095) 

PH 

(UNITS) 

(00400) 

BICAR¬ 

BONATE 

(HC03) 

(MG/L) 

(00440) 

PAR- 

ENCY 

(SECCHI 

DISK) 

(IN) 

(00077) 

OCT. 

09.  .  . 

0850 

21.12 

682 

23.0 

5.8 

67 

125 

6.6 

— 

36 

23... 

0820 

21.16 

279 

23.5 

5.4 

62 

135 

7.3 

— 

40 

NOV. 

06.  •  . 

0900 

21.10 

.00 

23.0 

4.7 

54 

180 

6.8 

— 

30 

19... 

0930 

21.10 

43 

22.0 

6.2 

— 

180 

6.9 

— 

51 

DEC. 

04... 

0930 

21.13 

.00 

18.5 

7.8 

82 

245 

7.0 

— 

54 

17... 

1010 

21.09 

485 

19.5 

8.5 

91 

200 

7.2 

47 

48 

JAN. 

03.  .  . 

1000 

21.06 

44 

17.5 

6.7 

69 

233 

7.1 

— 

62 

15... 

0930 

21.11 

48 

18.5 

7.7 

81 

320 

7.8 

— 

42 

28.  .. 

FEB. 

1000  , 

21.13 

140 

21.0 

8.1 

90 

245 

7.5 

56 

25... 

0930 

21.14 

96 

21.5 

6.5 

73 

272 

7.0 

58 

61 

MAR. 

12... 

0905 

21.14 

146 

20.0 

7.5 

81 

254 

7.4 

— 

51 

26... 

0910 

21.15 

150 

23.0 

7.0 

80 

242 

7.6 

— 

53 

APR. 

09... 

1000 

21.15 

100 

25.5 

5.8 

70 

255 

7.2 

— 

68 

22... 

0925 

21.10 

850 

25.0 

7.0 

83 

154 

7.2 

— 

5? 

MAY 

06.  .  . 

0845 

21.14 

75 

26.5 

6.7 

82 

140 

7.1 

— 

60 

21... 

0900 

21.08 

3200 

26.0 

6.3 

76 

145 

6.7 

30 

60 

JUNE 

04... 

0950 

21.15 

1800 

27.0 

— 

— 

126 

7.0 

— 

72 

18... 

0900 

21.05 

100 

28.5 

4.1 

52 

165 

6.5 

— 

58 

JULY 

02... 

1230 

21.14 

375 

28.5 

2.7 

34 

150 

6.3 

— 

38 

17... 

1215 

21.14 

900 

28.0 

2.7 

34 

0 

7.2 

— 

36 

30  •  •  . 

1030 

21.13 

400 

30.0 

2.4 

31 

142 

6.8 

— 

30 

AUG. 

13... 

1000 

21.08 

1150 

29.0 

3.0 

38 

150 

— 

— 

22 

27... 

1130 

21.08 

2250 

29.5 

4.4 

57 

130 

6.1 

27 

30 

SEP. 

11... 

0935 

21.20 

750 

28.5 

3.7 

47 

135 

6.2 

— 

38 

24... 

1115 

21.10 

1200 

28.0 

5.2 

65 

120 

6.3 

— 

35 

INSTAN¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

DATE 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

OCT. 

09... 

682 

125 

3.7 

— 

— 

23... 

279 

135 

3.6 

— 

-- 

NOV. 

06.  .  . 

.00 

180 

4.0 

— 

— 

19... 

43 

180 

4.2 

— 

— 

DEC. 

04... 

.00 

245 

4.4 

— 

— 

17... 

485 

200 

4.4 

240 

20 

JAN. 

03... 

44 

233 

4.3 

— 

— 

15... 

48 

320 

4.4 

— 

— 

28... 

140 

245 

4.0 

— 

— 

FEB. 

25... 

96 

272 

3.8 

160 

26 

MAR. 

12... 

146 

254 

3.4 

— 

— 

26  •  •  • 

150 

242 

3.0 

— 

— 

APR. 

09... 

100 

255 

3.4 

— 

— 

22... 

850 

154 

2.0 

-- 

— 

MAY 

0  6  •  •  • 

75 

140 

1.5 

— 

— 

21... 

3200 

145 

1.5 

20 

11 

JUNE 

04... 

1800 

126 

1.7 

— 

— 

18... 

100 

165 

1.9 

— 

— 

JULY 

02... 

375 

150 

3.3 

— 

— 

17... 

900 

0 

4.5 

-- 

— 

3  0  •  •  • 

400 

142 

5.3 

— 

— 

AUG. 

13... 

1150 

150 

5.2 

— 

— 

27... 

2250 

130 

3.6 

160 

1  1 

SEP. 

11... 

750 

135 

3.8 

— 

-- 

24... 

1200 

120 

3.8 

— 

— 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

( HC03) 

( C03) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

_  _ 

— 

— 

— 

— 

— 

—  - 

— 

_ 

— 

— 

-- 

— 

" 

— 

— 

“ 

— 

4.3 

440 

13 

1.5 

47 

0 

_ 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5.7 

260 

20 

2.0 

58 

0 

— 

... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— - 

— 

— — 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_  _ 

3.5 

130 

10 

1.2 

30 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

__ 

— _ 

_  _ 

«... 

«... 

2.8 

120 

9.0 

1.1 

27 

— 

— — 

— 

— 

-- 

-- 

— 

_  «. 

_  _ 

SOUTHERN  FLORIDA 
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KISS  INWEE  RIVER  BASIN 

02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


PH 

DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

DATE 

(UNITS) 

( S04) 
(MG/L) 

(CL) 

(MG/L) 

(F) 

(MG/L) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

CAC03 

(MG/L) 

180  C) 
(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

COBALT 

UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

OCT. 

09... 

6.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

96 

— 

— 

23.0 

23... 

7.3 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

110 

— 

105 

23.5 

NOV. 

06.  .  . 

6.6 

— 

— 

2.0 

— 

— 

— 

154 

— 

— 

23.0 

19... 

6.9 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

160 

— 

— 

22.0 

DEC. 

04... 

7.0 

— 

— 

1.0 

— 

— 

— 

184 

— 

— 

16.5 

17... 

7.2 

21 

21 

.3 

68 

29 

39 

152 

109 

— 

IP. 5 

JAN. 

03.  .  . 

7.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

156 

— 

— 

17.5 

15... 

7.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

252 

— 

— 

18.5 

28... 

7.5 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

142 

-- 

-- 

21.0 

FEB. 

25... 

7.0 

32 

35 

.3 

89 

41 

48 

186 

154 

— 

21.5 

MAR. 

12... 

7.4 

— 

“ 

— 

— 

— 

— 

173 

— 

— 

20.0 

26... 

7.6 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

219 

— 

— 

23.0 

APR. 

09... 

7.2 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

204 

— 

— 

25.5 

22... 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

55 

— 

— 

25.0 

MAY 

0  6  •  •  • 

7.1 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

101 

-- 

26.5 

21... 

6.7 

1  1 

16 

.4 

42 

17 

25 

107 

70 

— 

26.0 

JUNE 

04... 

7.0 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

122 

-- 

-- 

27.0 

16... 

6.5 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

149 

-- 

55 

26.5 

JULY 

02... 

6.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

124 

— 

— 

28.5 

17... 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

130 

— 

— 

28.0 

30... 

6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

135 

— 

— 

30.0 

AUG. 

13... 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

143 

— 

— 

29.0 

27... 

6.1 

9.9 

14 

1.0 

39 

17 

22 

86 

66 

— 

29.5 

SEP. 

11... 

6.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

91 

— 

— 

28.5 

24.  .  . 

6.3 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

98 

— 

— 

28.0 

AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

BID¬ 

(N) 

(N) 

( N  > 

(N) 

(P) 

(P) 

( S 102) 

(C) 

ITY 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00070) 

OCT. 

09... 

.18 

.02 

.09 

.90 

.08 

.06 

3.7 

14 

5 

23... 

.15 

.05 

.14 

.88 

.05 

.07 

3.6 

18 

4 

NOV. 

06  •  •  # 

.03 

.01 

.33 

.85 

.06 

.07 

4.0 

18 

5 

19... 

.04 

.01 

.35 

.83 

.06 

.07 

4.2 

14 

4 

DEC. 

04 .  .  . 

.03 

.02 

.39 

.81 

.05 

.10 

4.4 

18 

3 

17... 

.03 

.01 

.40 

.86 

.06 

.07 

4.4 

16 

3 

JAN. 

03.  .  . 

.05 

.01 

.39 

.79 

.05 

.06 

4.3 

19 

2 

15... 

.06 

.01 

.35 

.74 

.05 

.06 

4.4 

17 

3 

28... 

.03 

.01 

.37 

.60 

.04 

.05 

4.0 

15 

4 

FEB. 

25... 

.01 

.01 

.35 

.87 

.04 

.06 

3.8 

16 

3 

MAR. 

12... 

.02 

.02 

.22 

.87 

.04 

.05 

3.4 

15 

2 

26... 

.02 

.01 

.19 

.77 

.04 

.04 

3.0 

12 

2 

APR. 

0  9  .  .  * 

.09 

.02 

.15 

.71 

.03 

.04 

3.4 

16 

4 

22.  .. 

.07 

.01 

.12 

.78 

.03 

•  0  3 

2.0 

16 

3 

MAY 

06... 

.01 

.01 

.00 

.91 

.01 

.03 

1.5 

16 

2 

21.  .. 

.02 

.01 

.05 

.99 

.02 

.03 

1.5 

15 

1 

JUNE 

04  *  .  . 

.01 

.01 

.00 

1.0 

.03 

.04 

1.7 

14 

4 

16... 

.03 

.02 

.00 

.95 

.03 

.04 

1.9 

14 

3 

JULY 

02... 

.15 

.01 

.01 

.99 

.22 

.22 

3.3 

15 

3 

17... 

.23 

.09 

.04 

1.1 

.23 

.25 

4.5 

19 

3 

30  ... 

.05 

.01 

.19 

1.1 

.16 

.17 

5.3 

23 

3 

AUG. 

13... 

.05 

.01 

.21 

1.0 

.11 

.11 

5.2 

17 

3 

27... 

.10 

.01 

.04 

.92 

.03 

.04 

3.6 

11 

1 

SEP. 

11... 

.18 

.02 

.05 

.68 

.02 

.03 

3.8 

21 

5 

24... 

.20 

.02 

.11 

.92 

.05 

.05 

3.8 

19 

5 
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SOUTHERN  FLORIDA 


KISSIMMEE  RIVER  BASIN 

02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

IRON 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR> 

(CO) 

(CO) 

<CU) 

(CU) 

(FE) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

(01046) 

OCT. 

09... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

— 

~ 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

NOV. 

06.  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19... 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

DEC. 

04... 

— - 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

17... 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

240 

JAN. 

0  3  •  •  • 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15... 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

28  .  .  . 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

FEB. 

25... 

0 

2 

0 

0 

<10 

0 

0 

1 

0 

160 

MAR. 

12... 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26... 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

09... 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22... 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

MAY 

06.  •  • 

— 

-- 

—  — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— 

— — 

— — 

21... 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

20 

JUNE 

04... 

— 

— 

" 

— — 

— - 

— 

— — 

— 

-- 

18... 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

~ 

— 

-- 

JULY 

02... 

— — 

— 

— 

— 

— — 

— — 

—  - 

— — 

— - 

1 7  •  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

30  •  •  • 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

AUG. 

13... 

— - 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— - 

27... 

0 

1 

1 

1 

<10 

0 

0 

2 

2 

160 

SEP. 

11... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24  •  •  • 

— — 

— — 

—  — 

—  — 

— 

— — 

— — 

— 

— — 

— — 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(Ft) 

<PB> 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(SE) 

(SE) 

(ZN> 

<ZN) 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

OCT. 

09.  .  . 

620 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

450 

— 

— 

" 

— 

— 

— 

— 

NOV. 

06.  .  • 

450 

— 

— 

— 

— 

" 

19... 

470 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

DEC. 

04  •  •  • 

510 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17... 

410 

6 

6 

0 

0 

.0 

0 

0 

10 

10 

JAN. 

03.  .  . 

420 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

15... 

410 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

28... 

240 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

FEB. 

25... 

260 

3 

3 

10 

24 

.1 

0 

0 

8 

0 

MAR. 

12... 

370 

— 

— 

— 

— 

— 

26. .  . 

210 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

09... 

190 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22... 

280 

-- 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

~ 

— 

may 

06.  .  . 

380 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21... 

220 

0 

1 

0 

0 

.  1 

0 

0 

0 

0 

JUNE 

04.  .  . 

320 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

18... 

220 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— — 

-- 

JULY 

02... 

430 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

17... 

1900 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

30... 

410 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

AUG. 

13... 

240 

— 

— 

— 

— - 

— 

— — 

— 

— 

— 

27... 

370 

3 

3 

1  0 

20 

.2 

0 

0 

?0 

20 

SEP. 

11... 

460 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

24  •  •  • 

620 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

SOUTHERN  FLORIDA 


4  05 


KISSINMEE  RIVER  BASIN 


02273000  Kissimmee  River  at  S-65E  near  Okeechobee,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


FECAL 

COLI- 

FORM 

(COL. 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS¬ 

PENDED 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLOPO- 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

ASH 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

(HIGH 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  9 

WEIGHT 

LEVEL) 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SQ  M 

(MG/L) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

OCT. 

09... 

21 

— 

— 

9 

— 

2.3 

.3 

— 

50 

23... 

0 

20 

2 

6 

1300 

1.1 

.4 

— 

46 

NOV. 

0  6  •  •  • 

6 

— 

— 

10 

— 

.0 

.0 

— 

43 

19... 

5 

— 

— 

— 

— 

7.3 

2.6 

— 

41 

DEC. 

04... 

0 

-- 

— 

1 

-- 

3.4 

3.5 

— 

40 

17... 

20 

70 

2 

1 

570 

1.1 

1.2 

2.3 

40 

JAN. 

03.  . 
15.. 


.0 


39 

47 


28... 

3 

0 

1 

2 

83 

2.3 

.  1 

— 

40 

FEB. 

25... 

8 

10 

1 

2 

240 

— 

— 

2.3 

36 

MAR. 

12... 

0 

— 

— 

2 

— 

-- 

— 

— 

52 

26... 

0 

0 

2 

5 

490 

3.2 

.  n 

— 

46 

APR. 

09... 

0 

— 

— 

5 

— 

6.0 

4.  1 

-- 

47 

22... 

10 

0 

2 

1 

350 

1.1 

.0 

— 

54 

MAY 

06.  •  . 

0 

— 

-- 

4 

— 

14 

4.1 

— 

43 

21... 

0 

4 

4 

5 

16000 

3.8 

2.0 

3.9 

35 

JUNE 

04... 

0 

— 

— 

5 

— 

.4 

.0 

— 

43 

18... 

3 

0 

7 

1 

5200 

2.3 

.7 

— 

— 

JULY 

02... 

0 

— 

-- 

7 

— 

.6 

.0 

— 

44 

17... 

4 

— 

— 

6 

— 

23 

1.8 

— 

58 

30 ... 

2 

0 

5 

3 

380 

1.3 

1.5 

— 

64 

AUG. 

13... 

2 

— 

— 

3 

-- 

.6 

.0 

-- 

55 

27... 

5 

10 

4 

6 

10000 

5.2 

2.3 

8.9 

44 

SEP. 

11... 

8 

— 

— 

4 

— 

2.5 

.5 

-- 

40 

24... 

8 

20 

5 

2 

13000 

46 

DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

SUS¬ 

SOLVED 

PENDED 

SOLVED 

SOLVED 

PENDED 

PENDED 

DIS¬ 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

SOLVED 

DIS¬ 

ALPHA 

ALPHA 

BETA 

BETA 

BETA 

BETA 

RA-226 

SOLVED 

AS 

AS 

AS 

AS  SR90 

AS 

AS  SP90 

(RADON 

URANIUM 

U-NAT. 

U-NAT. 

CS-137 

/Y90 

CS-137 

/Y90 

METHOD) 

(U) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(UG/L) 

(80030) 

(80040) 

(03515) 

(80050) 

(03516) 

(80060) 

(09511) 

(80020) 

MAY 

21. 

•  • 

<1.0 

<.4 

6.2 

4.9 

<.4 

<.4 

.07 

.07 

OIL 

AND 

GREASE 

(MG/L) 

(00550) 


2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 


p 

n 

n 

0 


C  CO  OO  —O  O  ©  C.(\lfVj 


DAILY  MEASUREMENTS 


4  0  6  SOUTHERN  FLORIDA 

TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLCW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274000  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°23'39",  long  80°53'44",  in  SE  h  sec.  26,  T.35  S.,  R.34  E. ,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090102,  at  gaging 
station  near  center  of  channel  on  downstream  side  of  bridge  on  State  Highway  68,  800  ft  (240  m)  upstream  from  control  structure 
3,  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  from  small  tributary,  8.5  mi  (13.7  km)  east  of  Basinger,  and  17  mi  (27  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA.--15.7  mi2  (40.7  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  May  1966  to  current  year. 

Water  temperature:  July  1971  to  September  1975,  discontinued. 

Specific  conductance:  July  1971  to  September  1975,  discontinued. 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  599  micromhos  July  31;  minimum  daily,  56  micromhos  Oct.  2. 

Water  temperature:  Maximum,  31.0°C  several  days  in  June,  July  and  Aug.;  minimum  15.0°C  Nov.  3,  9,  30,  Dec.  6. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  970  micromhos  Mar.  30,  1974;  minimum  daily,  47  micromhos  Sept.  9,  1974. 
Water  temperature:  Maximum,  38.0°C  June  1,  5,  12,  1973;  minimum,  10.0°C  Dec.  24,  1972. 


TEMPFRATURE  (DEG.  C)  OF  WATER  .  WATER  YEAR  OCTOBFR  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

( ONCE -DA  I L  Y ) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

20.0 

17.0 

22.0 

21.0 

25.0 

26.0 

26.0 

22.0 

— 

22.0 

29.0 

24.0 

2 

24.0 

16.0 

26.0 

23.0 

21.0 

26.0 

23.0 

23.0 

27.0 

— 

23.0 

29.0 

3 

26.0 

15.0 

21.0 

21.0 

21.0 

22.0 

22.0 

25.0 

25.0 

— 

28.0 

28.0 

4 

26.0 

22.0 

21.0 

22.0 

26.0 

— 

22.0 

25.0 

30.0 

— 

--- 

24.0 

5 

24.0 

27.0 

20.0 

23.0 

23.0 

26.0 

22.0 

22.0 

28.0 

— 

28.0 

28.0 

6 

27.0 

22.0 

15.0- 

22.0 

_ 

22.0 

22.0 

— _ 

22.0 

— 

28.0 

30.0 

7 

24.0 

23.0 

19.0 

21.0 

20.0 

23.0 

— 

— 

27.0 

— 

28.0 

29.0 

8 

27.0 

23.0 

16.0 

— 

19.0 

22.0 

22.0 

24.0 

30.0 

24.0 

28.0 

22.0 

9 

26.0 

15.0 

18.0 

21.0 

20.0 

26.0 

26.0 

22.0 

— 

22.0 

2«.0 

28.0 

10 

24.0 

22.0 

20.0 

23.0 

19.0 

— 

22.0 

24.0 

— 

26.0 

28.0 

28.0 

1  1 

28.0 

22.0 

21.0 

23.5 

24.0 

22.0 

24.0 

22.0 

— 

— 

31.0 

— 

1? 

28.0 

22.0 

23.0 

21.0 

26.0 

24.0 

27.0 

24.0 

29.0 

25  . 0 

30.0 

30.0 

13 

26.0 

19.0 

23.0 

20.0 

23.0 

25.0 

27.0 

23.0 

— 

— 

28.0 

30.0 

14 

26.0 

20.0 

22.0 

22.0 

24.0 

22.0 

22.0 

26.0 

27 . 0 

— 

— 

28.0 

15 

26.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

26.0 

26.0 

22.0 

30.0 

29.0 

29.0 

29.0 

15 

27.0 

19.0 

20.0 

20.0 

24.0 

22.0 

22.0 

26.0 

31.0 

28.0 

30.0 

22.0 

17 

26.0 

18.0 

19.0 

25.0 

25.0 

26.0 

22.0 

22.0 

22.0 

28.0 

27.0 

26.0 

18 

26.0 

22.0 

18.0 

20.0 

23.0 

23.0 

— 

30.0 

29.0 

28.0 

31 .0 

24.0 

19 

27.0 

20.0 

21.0 

21.0 

23.0 

26.0 

22.0 

22.0 

— 

- — 

30.0 

23.0 

20 

26.0 

18.0 

22.0 

22.0 

24.0 

24.0 

— 

27.0 

28.0 

30.0 

28.0 

— 

21 

28.0 

26.0 

19.0 

20.0 

25.0 

22.0 

26.0 

26.0 

— 

30.5 

27.0 

— 

22 

23.0 

19.0 

16.0 

20.0 

23.0 

23.0 

25.0 

22.0 

27.0 

31.0 

31.0 

— 

23 

26.0 

26.0 

20.0 

22.0 

25.0 

22.0 

25.0 

28.5 

22.0 

30.0 

31.0 

— 

24 

27.0 

16.0 

22.0 

20.0 

24.0 

26.0 

25.0 

28.0 

— 

30.0 

— 

— 

25 

27.0 

20.0 

27.0 

22.0 

23.0 

26.0 

— 

29.0 

22.  0 

29.0 

30.0 

— 

26 

27.0 

27.0 

20.0 

21.0 

23.0 

22.0 

25.0 

29.0 

28.0 

22.0 

30.0 

24.0 

27 

23.0 

20.0 

20.0 

22.0 

22.0 

22.0 

29.0 

27.0 

22.0 

29.0 

— 

27.0 

28 

20.0 

19.0 

20.0 

— 

23.0 

— 

23.0 

27.0 

30.0 

29.0 

28.0 

24.0 

29 

27.0 

17.0 

21.0 

— 

— 

— 

22.0 

22.0 

— 

22.0 

28.0 

26.0 

30 

26.0 

15.0 

20.0 

21.0 

— 

26.0 

27.0 

26.0 

29.0 

29.0 

27.0 

— 

31 

26.0 

— 

20.0 

21.0 

— 

22.0 

— 

29.0 

— 

26.0 

28.0 

— 

month 

25.5 

20.0 

20.5 

21.5 

23.0 

24.0 

24.0 

25.0 

— 

— 

28.5 

— 

YEAR 

MAX 

31.0 

MIN 

15.0 

MEAN 

24.0 

DAILY  MEASUREMENTS 


SOUTHERN  FLORIDA  407 

TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274000  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  AT  25  DFG.  C>  .  WATFR  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DATLY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

EER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

64 

202 

218 

203 

232 

221 

225 

234 

— 

— 

13? 

104 

2 

56 

228 

204 

191 

251 

220 

224 

234 

165 

263 

130 

137 

3 

72 

212 

200 

202 

219 

22? 

225 

223 

240 

— 

146 

155 

4 

128 

182 

192 

203 

215 

— 

225 

234 

233 

— 

— 

1  20 

5 

86 

182 

194 

203 

?21 

221 

230 

229 

104 

— 

149 

108 

6 

96 

181 

200 

210 

— 

223 

227 

— 

249 

— 

167 

143 

7 

106 

183 

197 

20? 

226 

221 

220 

— 

251 

— 

164 

146 

8 

117 

197 

188 

— 

215 

22? 

— 

230 

250 

210 

149 

155 

9 

86 

230 

194 

194 

229 

222 

220 

23? 

— 

157 

13? 

1  44 

10 

86 

192 

191 

202 

215 

— 

233 

234 

— 

178 

1  09 

154 

11 

106 

193 

195 

203 

??9 

210 

2  25 

232 

_ 

_ 

1  24 

_ 

12 

173 

192 

196 

203 

??R 

210 

222 

232 

251 

!  6 ' 

119 

— 

13 

175 

212 

200 

202 

230 

217 

225 

234 

— 

— 

1  09 

170 

14 

153 

200 

191 

202 

229 

225 

225 

227 

— 

— 

— 

14? 

15 

140 

199 

192 

20? 

241 

229 

222 

222 

250 

120 

121 

159 

16 

175 

232 

191 

202 

232 

22? 

227 

217 

250 

140 

116 

173 

17 

173 

194 

194 

204 

228 

219 

227 

230 

250 

145 

1  14 

159 

18 

125 

204 

192 

215 

250 

221 

225 

226 

251 

137 

144 

175 

19 

100 

220 

191 

192 

229 

225 

— 

225 

— 

— 

13? 

1  20 

20 

175 

191 

191 

19? 

236 

230 

169 

230 

242 

130 

114 

— 

21 

175 

201 

188 

219 

22  8 

22? 

___ 

231 

_ 

130 

126 

_ 

22 

12  2 

190 

207 

219 

223 

222 

232 

230 

242 

135 

128 

— 

23 

148 

207 

192 

200 

228 

210 

226 

23? 

220 

150 

126 

— 

24 

159 

206 

195 

15? 

227 

230 

215 

234 

— 

15? 

— 

— 

25 

175 

192 

192 

204 

223 

222 

— 

231 

115 

150 

116 

— 

26 

174 

212 

179 

196 

221 

220 

229 

239 

15? 

160 

1  16 

1  34 

27 

152 

217 

218 

205 

220 

21? 

232 

23? 

180 

370 

— 

107 

28 

165 

220 

195 

— 

222 

— 

219 

241 

130 

140 

IP? 

100 

29 

163 

239 

194 

— 

— 

— 

221 

230 

— 

134 

124 

100 

30 

91 

225 

200 

190 

— 

224 

224 

220 

180 

150 

1  24 

113 

31 

157 

— 

190 

203 

— 

220 

221 

— 

5QQ 

131 

— 

MONTH 

131 

205 

196 

201 

220 

222 

223 

230 

— 

— 

129 

— 

YEAR 

MAX 

599 

MIN 

56 

MEAN 

192 

408 


SOUTHERN  FLORIDA 


TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FRO!  NORTH 

02274000  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

SPE¬ 
CIFIC  TRANS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(ET 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HC03) 

DISK) 

DATE 

DATUM) 

(CES) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

( IN) 

(00065) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

APR. 

29... 

SEP. 

0940 

5.38 

.00 

25.0 

5.9 

70 

216 

7.2 

71 

>42 

0  3  •  •  • 

0805 

6.30 

9.3 

25.0 

5.0 

59 

187 

6.3 

30 

25 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

SPE- 

CIEIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SIG2) 

(EE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

( HC03) 

( C03) 

DATE 

(CES) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(0104b) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

DEC. 

11... 

1.4 

227 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

“ 

-- 

EEB. 

04... 

.28 

232 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

APR. 

0  3  •  •  • 

.34 

310 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

29... 

.00 

216 

.2 

120 

22 

4.1 

270 

15 

1  .  1 

71 

0 

JULY 

29... 

12 

131 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

SEP. 

03... 

9.3 

187 

6.6 

670 

13 

5.3 

900 

15 

2.8 

30 

0 

PH 

DIS¬ 

SOLVED 

SULEATE 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

HARD¬ 

NESS 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OE 
CONSTI¬ 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

DATE 

(UNITS) 

( S04 ) 
(MG/L) 

(CL) 

(MG/L) 

<E> 

(MG/L) 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NESS 

(MG/L) 

CAC03 

(MG/L) 

180  C) 
(MG/L) 

TUENTS) 

(MG/L) 

COBALT 

UNITS) 

ATURE 
(DEG  C) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

DEC. 

11... 

7.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  * 

16.5 

EEB. 

04.  .  . 

6.5 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

” 

**  “ 

22.0 

APR. 

03... 

5.8 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

” 

**“ 

26.0 

29... 

7.2 

6.3 

26 

.2 

72 

14 

58 

148 

no 

30 

25.0 

JULY 

29... 

6.2 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— — 

28. 0 

SEP. 

0  3  •  •  • 

6.3 

19 

26 

.3 

55 

31 

25 

175 

104 

200 

25.0 

SOUTHERN  FLORIDA 
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TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 


02274000  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 


WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

<N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

DEC. 

11... 

.02 

.01 

.00 

.52 

.11 

.14 

-- 

-- 

-- 

FEB. 

04... 

.03 

.01 

.00 

.65 

.14 

.19 

— 

— 

— 

APR. 

0  3  •  •  • 

.01 

.02 

.02 

.75 

.06 

.09 

— 

— 

— 

29... 

.03 

.01 

.00 

.81 

.03 

.08 

.2 

11 

1.3 

JULY 

29... 

.08 

.02 

.11 

1.7 

.36 

.41 

-- 

— 

-- 

SEP. 

03... 

.06 

.01 

.10 

1.4 

.21 

.21 

6.6 

22 

1.8 

TUR¬ 
BID¬ 
ITY 
( JTU) 
(00070) 


4 

4 


7 

6 


TOTAL 

ALUM¬ 

TOTAL 

TOTAL 

CAD¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

INUM 

ARSENIC 

MIUM 

COPPER 

IRON 

IRON 

LEAD 

(AL) 

(AS) 

(CD) 

(CU) 

(FE) 

(FE) 

(PB) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01105) 

(01002) 

(01027) 

(01040) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

APR. 

29... 

40 

0 

1 

2 

120 

380 

1 

SEP. 

03... 

230 

1 

0 

3 

670 

1000 

3 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

ZINC 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01090) 

APR. 

29... 

17 

10 

10 

.0 

0 

7 

SEP. 

0  3  •  •  . 

0 

20 

20 

.2 

0 

40 

SUS¬ 
PENDED  SUS- 

SEDI-  PENDED 

MENT  SOLIDS 

DATE  (MG/L)  (MG/L) 
(80154)  (70299) 


APR. 

29...  5 

SEP. 

03... 


3 


IT  OJ 
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SOUTHERN  FLORIDA 


TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FRCM  NORTH 


02274000  Taylor  Creek  near  Basinger,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


ALDRIN 

CHLOR- 

DANE 

ODD 

DDE 

DDT 

DI- 

ELDRIN 

ENDRIN 

HEPTA- 

CHLOR 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

(39383) 

(39393) 

(39413) 

,PR. 

29... 

.0 

0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

iEP. 

03... 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

HEPTA- 

CHLOR 

LINOANE 

TOX- 

APHENE 

PCB 

2.4-D 

2.4,5-T 

SILVEX 

EPOXIDE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39423) 

(39343) 

(39403) 

(39519) 

(39731) 

(39741) 

(39761) 

PR. 

29... 

.0 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

EP  . 

0  3  •  •  • 

.0 

.0 

0 

0 

— 

— 

— 

DAILY  MEASUREMENTS 


SOUTHERN  FLORIDA  411 

TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274500  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 

LOCATION. --Lat  27°17'03",  long  80°49'20",  in  NW  \  sec.  3,  T.37  S.,  R.35  E.,  Okeechobee  County,  Hydrologic  Unit  03090102,  at  gaging 
station  near  center  of  channel,  on  downstream  side  of  county  bridge,  0.8  mi  (1.3  km)  downstream  from  Williamson  Ditch,  2.8  mi 
(4.5  km)  north  of  Okeechobee,  and  8.7  mi  (14.0  km)  upstream  from  mouth  at  control  structure  191. 

DRAINAGE  AREA.--98.7  mi2  (255.6  km2). 

PERIOD  OF  RECORD. --Chemical  analyses:  July  1964  to  current  year. 

Water  temperatures:  July  1964  to  September  1975,  discontinued. 

EXTREMES. --Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  observed,  2540  micromhos  Apr.  17;  minimum  observed,  198  micromhos  Oct.  1. 
Water  temperature:  Maximum,  34.0°C  June  9,  10;  minimum,  17.0°C  Dec.  3,  4,  8,  9,  18. 

Period  of  record:  Specific  conductance  (1964-75):  Maximum  daily,  3,550  micromhos  Mar.  29,  1971;  minimum  daily,  83  micromhos 
Aug.  11,  1969. 

Water  temperatures  (1964-75);  Maximum,  34.0°C  July  12,  1964,  Aug.  1,  1967,  June  9,  10,  1975;  minimum,  8.0°C  Jan.  10,  1970. 

See  REMARKS. 

REMARKS. --Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER  *  WATER  YFAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

25.0 

_  _  - 

--- 

24.0 

24.0 

23.0 

2 

24.0 

24.0 

18. 0 

23.0 

25.0 

— 

3 

23.0 

25.0 

17.0 

22.0 

24.0 

— 

4 

23.0 

25.0 

17.0 

— 

25.0 

— 

5 

23.0 

26.0 

18.0 

24.0 

— 

20.0 

A 

_ _ 

27.0 

_ 

— 

22.0 

7 

23.0 

— 

1 8  .  n 

23.0 

22.0 

23.0 

n 

— 

23.0 

17.0 

— 

— 

23.0 

9 

— 

23.0 

17.0 

24.0 

22.0 

22.0 

10 

25.0 

23.0 

— 

23.0 

— 

24.0 

11 

2E.0 

23.0 

19.0 

_ 

— 

24.0 

12 

24.0 

— 

19.0 

— 

22.0 

24.0 

13 

29.0 

— 

— 

— 

23.0 

25.0 

14 

27.0 

— 

— 

19.0 

23.0 

— 

15 

26.0 

23.0 

— 

19.0 

24.0 

— 

16 

27.0 

23.0 

_ 

20.0 

23.0 

25.0 

17 

27.0 

25.0 

18.0 

21.0 

— 

25.0 

15 

— 

25.0 

17.0 

21.0 

— 

— 

19 

25.0 

25.0 

19.0 

— 

O 

• 

IT 

(\j 

24.0 

20 

25.0 

— 

18.0 

22.0 

— 

25.0 

21 

24.0 

_ 

19.0 

21.0 

27.0 

— 

22 

23.0 

— 

— 

— 

25.0 

26.0 

23 

24.0 

— 

20.0 

23.0 

— 

26.0 

24 

24.0 

— 

21.0 

21.0 

— 

26.0 

25 

25.0 

23.0 

21.0 

V - 

24.0 

— 

26 

25.0 

22.0 

21.0 

23.0 

24.0 

25 . 0 

27 

26.0 

— 

22.0 

24.0 

24.0 

26.0 

25 

25.0 

21.0 

22.0 

— 

23.0 

26.0 

29 

25.0 

— 

22.0 

24.0 

— 

26.0 

30 

25.0 

21.0 

21.0 

24.0 

— 

26.0 

31 

26.0 

— 

22.0 

24.0 

- — 

— 

MONTH 

25.0 

— 

— 

— 

— 

— 

YEAR 

MAX 

34.0 

MIN 

17.0 

MEAN 

26.0 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

28.0 

30.0 

_ _ 

30.0 

31.0 

29.0 

30.0 

30.0 

32.0 

30.0 

31.0 

— 

29.0 

30.0 

31.0 

29.0 

— 

30.0 

— 

— 

— 

— 

32.0 

27.0 

25.0 

30.0 

33.0 

-  — 

31.0 

28.0 

_ 

_ 

— 

30.0 

— 

— 

_ 

— 

- — 

30.0 

— 

28.0 

_ 

— 

31.0 

28.0 

— 

28.0 

27.0 

— 

34.0 

30.0 

— 

27.0 

29.0 

— 

34.0 

31.0 

28.0 

28.0 

_  _ _ 

_ 

31.0 

_ 

— 

27.0 

26.0 

— 

32.0 

26.0 

30.0 

— 

26.0 

-  — 

33.0 

27.0 

— 

28.0 

26.0 

-  — 

31.0 

28.0 

30.0 

— 

2  7.0 

31.0 

— 

— 

29.0 

27 . 0 

27.0 

_ 

32.0 

27.0 

— 

— 

26.0 

31.0 

32.0 

28.0 

30.0 

27.0 

27.0 

31.0 

— 

28.0 

28.0 

27.0 

32.0 

31.0 

— 

— 

— 

28.0 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

27 . 0 

27.0 

30.0 

31.0 

_ _ 

30.0 

28.0 

27.0 

31.0 

30.0 

22.0 

— 

28.0 

28.0 

31.0 

— 

30.0 

— 

— 

28.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

2B.0 

29.0 

31.0 

30.0 

30.0 

30.0 

— 

_  _  _ 

31.0 

30.0 

— 

30.0 

27.0 

— 

31.0 

29.0 

31.0 

30.0 

— 

29.0 

31.0 

— 

31.0 

30.0 

26.0 

30.0 

30.0 

29.0 

30.0 

30.0 

26.0 

B9.0 

30.0 

29.0 

— 

— 

— 

— 

31.0 

— 

— 

30.0 

— 
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412  SOUTHERN  FLORIDA 

TAYLOR  CREEK  EASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274S00  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 


SPFCIFiC  CONDUCTANCE  (MICROMHOS/CM  at  25  DFG.  C)  .  WATFR  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(ONCE-DATLY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

198 

— 

_ 

1140 

1990 

1700 

1  720 

1600 

— — - 

1000 

530 

416 

2 

221 

740 

1450 

1430 

1960 

— 

1750 

1600 

1690 

1070 

575 

— 

3 

296 

640 

1450 

1450 

1910 

— 

1820 

1900 

2060 

1080 

520 

455 

4 

313 

710 

1700 

— 

1910 

— 

— 

- — 

— 

— 

580 

685 

5 

323 

715 

1600 

1450 

— - 

1600 

2350 

1900 

2080 

— 

535 

412 

6 

___ 

— 

_ — _ 

_ 

1600 

— _ 

— 

_ 

1040 

_ 

_ 

7 

325 

695 

1410 

1620 

2??0 

1710 

— 

— 

— 

1120 

— 

755 

B 

— 

1110 

1520 

— 

— 

1700 

1800 

— 

1910 

1140 

— 

565 

9 

— 

1090 

1500 

16  0  0 

2200 

1720 

1840 

— 

1760 

1010 

— 

900 

10 

304 

975 

— 

2150 

— 

1800 

1750 

— 

1860 

1070 

600 

905 

11 

262 

970 

1500 

_ 

_ 

1800 

_  _  _ 

_ 

1670 

_ 

_ 

405 

12 

275 

— 

1500 

— 

1  '*60 

1800 

2040 

— 

1670 

1010 

— 

13 

334 

— 

— 

— 

1420 

1800 

2350 

— 

1760 

408 

— 

408 

14 

382 

— 

— 

1160 

I860 

— 

2340 

— 

1650 

389 

371 

— 

15 

331 

920 

— 

1900 

1900 

— 

2350 

1890 

— 

— - 

370 

458 

16 

560 

920 

_ 

1640 

1900 

1730 

2290 

_ 

1650 

504 

_ 

— 

17 

306 

870 

]  700 

1730 

— 

1720 

2540 

1820 

1650 

533 

— 

475 

18 

— 

910 

1930 

1720 

— 

— 

1900 

1820 

— 

402 

560 

— 

19 

456 

910 

1950 

— 

1910 

1830 

1400 

2110 

1  750 

— 

640 

— 

20 

697 

— 

1650 

1820 

— 

1820 

1440 

1780 

1740 

459 

540 

476 

21 

607 

_ 

1450 

1810 

1910 

___ 

1750 

1780 

1760 

_ 

469 

22 

550 

— 

— 

— 

2200 

1800 

1720 

1710 

2000 

384 

289 

23 

580 

— 

1620 

1720 

— 

1650 

1540 

1700 

— 

365 

— 

— 

24 

595 

— 

1620 

2050 

— 

1650 

1560 

1640 

1970 

538 

— 

284 

25 

576 

1  130 

1250 

— 

1710 

— 

1500 

1670 

1170 

442 

580 

293 

26 

606 

1340 

1380 

1990 

1800 

1800 

_ 

1670 

863 

___ 

595 

316 

27 

656 

— 

1270 

1960 

1830 

1900 

— 

1700 

862 

595 

580 

324 

28 

657 

1340 

1250 

— 

1830 

1700 

1350 

1780 

— 

557 

660 

302 

29 

657 

— 

1070 

1910 

— 

1650 

1430 

1820 

— 

432 

590 

290 

30 

832 

16RQ 

1240 

1910 

— 

1750 

1520 

1800 

780 

— 

— 

— 

31 

550 

— 

1250 

2180 

— 

— 

— 

1810 

— 

— 

520 

— 

MONTH 

461 

— 

— 

— 

— 

— 

1830 

— 

— 

— 

— 

— 

YEAR 

MAX 

2540 

MIN 

198 

MEAN 

1260 

413 


SOUTHERN  FLORIDA 


TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 
02274500  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 

WATER  QUALITY  DAT  A  »  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


TIME 

STAGE 

(FT 

ABOVE 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

TEMPER¬ 

ATURE 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(00065) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

APR. 


29... 

SEP. 

0930 

10.68 

o 

o 

• 

29.0 

10.8 

139 

1520 

8.3 

170 

47 

03... 

0845 

10.93 

o 

o 

• 

28.0 

2.6 

32 

800 

6.7 

87 

20 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 
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TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FRO!  NORTH 
02274500  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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TAYLOR  CREEK  BASIN  AND  INFLOW  TO  LAKE  OKEECHOBEE  FROM  NORTH 


02274500  Taylor  Creek  above  Okeechobee,  Fla. 


WATER  QUALITY  DATA*  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
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WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  1975 
Volume  2:  Southern  Florida 


Figure  18.  Location  of  surface  water  sampling  sites  in  the  Everglades  and  the  southeastern  coastal  area  north  of  latitude  26  degrees 
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SOUTHERN  FLORIDA  417 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277000  St.  Lucie  Canal  at  Lock,  near  Stuart,  Fla. 

LOCATION. — Lat  27°06'39",  long  80°17'06",  In  Hanson  Grant,  T.39  S.,  R.41  E.,  Martin  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  gaging  station 
at  upstream  end  of  right  lock  wall,  6.3  mi  (10.1  km)  southwest  of  Stuart. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  October  1960  to  September  1962,  July  1964  to  current  year  (discontinued). 

Water  temperatures:  July  1964  to  current  year  (discontinued). 

F.XTRElgfFS . -  Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,450  micromhos  Mar.  29;  minimum  daily,  362  micromhos  Aug.  3. 

Water  temperatures:  Maximum  29.5°C  July  9,  10;  minimum,  16.0°C  Dec.  10. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  5,040  micromhos  June  10,  1967;  minimum  daily,  180  micromhos  Mar.  27, 
1970. 

Water  temperatures:  Maximum,  36°C  Aug.  31,  1970;  minimum,  12°C  Jan.  10  and  Feb.  4,  1970. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 
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SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277000  St.  Lucie  Canal  at  Lock,  near  Stuart,  Fla. 
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APR. 

17.. . 
MAY 

13.. . 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277000  St.  Lucie  Canal  at  Lock,  near  Stuart,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

SPE¬ 

CIFIC 


PER¬ 

CON¬ 

STAGE 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

(FT 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HC03) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00003) 

APR. 

17... 

MAY 

1510 

12.41 

18 

25.5 

8.2 

99 

1110 

7.9 

226 

1.0 

13... 

0900 

" 

27.0 

7.3 

1010 

7.8 

218 

1.0 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

<CFS> 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

00060) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

18 

1110 

8.4 

10 

79 

21 

850 

120 

6.3 

226 

0 

— 

1010 

8.9 

0 

74 

15 

840 

89 

4.7 

218 

0 

DIS 

OIS 

PH 


(UNITS) 


7.9 

7.8 


DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

(S04) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

(F) 

HARD¬ 

NESS 

(CA.MG) 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

CAC03 

SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 
180  C) 

SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

COBALT 

TEMPER¬ 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

APR. 

17... 

61 

190 

.5 

280 

99 

185 

708 

599 

45 

25.5 

1.0 

MAY 

13... 

48 

140 

.4 

250 

69 

179 

565 

488 

27 

27.0 

1.0 

AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
<  S 102) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00070) 

(00003) 

APR. 

17... 

.03 

.01 

.00 

.70 

.01 

.03 

8.4 

15 

4 

1.0 

25... 

.11 

.00 

.00 

-- 

.02 

— 

" 

420 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02277000  St.  Lucie  Canal  at  Lock ,  near  Stuart,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


TOTAL 

ALUM¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

total 

man¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

INUM 

ARSENIC 

COPPER 

IRON 

IRON 

LEAD 

GANESE 

ganese 

MERCURY 

ZINC 

<AL) 

(AS) 

<CU) 

<FE) 

(FE) 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

<ZN) 

DATE 

<ug/l> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<01105) 

(01002) 

(01040) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01090) 

APR. 

17... 

10 

1 

I 

10 

70 

2 

40 

510 

.0 

0 

MAY 

13... 

_  _ 

0 

__ 

__ 

— — 

SUS¬ 
PENDED 
SOLIDS 
DATE  (MG/L) 
<70299) 


APR. 

17...  7 


DAILY  MEASUREMENTS 


SOUTHERN  FLORIDA  i  2i 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278000  West  Palm  Beach  Canal  at  HGS-5,  at  Canal  Point,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26o51'50",  long  80°37'55",  In  NE  quarter  sec. 33,  T.41  S.,  R.37  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  gaging 
station,  on  right  bank  in  hurricane  gate  structure  5  at  Lake  Okeechobee,  200  ft  (61  m)  upstream  from  bridge  on  U.S.  Highway  441  at 

Canal  Point. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  October  1953  to  September  1954,  October  1957  to  September  1958,  October  1960  to  September 
1961,  July  1964  to  current  year  (discontinued). 

Water  temperatures:  July  1964  to  current  year  (discontinued). 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  2,080  micromhos  Oct.  19;  minimum  daily,  545  micromhos  Jan.  8,  11,  24,  26- 
29,  31. 

Water  temperatures:  Maximum  31°C  May  8,  9,  July  6-8;  minimum  15°C  Jan.  14. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  2,800  micromhos  Oct.  24,  1964;  minimum  daily,  300  micromhos  Aug. 

24,  1966,  Aug.  12,  1974. 

Water  temperatures:  Maximum  33°C  July  27,  28,  1969;  minimum,  10°C  Jan.  11,  1970. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TFNPERATURF  (DFG.  C)  OF  *ATF*  .  W  A  T  E‘  R  YFAr  OCTOFFR  107*  TO  6EPTEMRFR  1075 

("MOF— DAILY) 


DAY 

OCT 

MOV 

DFC 

)AN 

F  6  8 

M  AR 

APR 

MAY 

JIJM 

Jt'L 

ADG 

RPO 

1 

29.0 

24.0 

20.0 

21.0 

23.0 

22.0 

25 . 0 

28.0 

26.0 

30.0 

29.0 

3O.0 

2 

28.0 

24.0 

1  A  .  0 

21.0 

23.0 

21.0 

26.0 

26.0 

27.0 

29.0 

26.0 

30.0 

3 

27.0 

24.0 

17.0 

21.0 

23.0 

20.0 

28.0 

26.0 

27.0 

2  6.0 

29.0 

90.0 

4 

27.0 

24.0 

17.0 

22.0 

23.0 

21.0 

24 . 0 

26.0 

27.0 

26.0 

29.0 

29 . 0 

5 

26.0 

24.0 

17.0 

21 .0 

23.0 

22.0 

24.0 

26.0 

27.0 

2  8.0 

29.0 

29 . 0 

A 

25.0 

25.0 

18.0 

21.0 

23.0 

23.0 

2  3.0 

29.0 

29.0 

31.0 

29.0 

26.0 

7- 

24.0 

25.0 

18.0 

20.0 

23.0 

23.0 

23.0 

26.0 

28.0 

31.0 

26.0 

28.0 

A 

24.0 

24.0 

19.0 

2?.  0 

23.0 

23.0 

24 . 0 

31 .0 

26.0 

31.0 

28.0 

29.0 

0 

25.0 

23.0 

18.0 

21  .0 

22.0 

2  3.0 

2  4.0 

31.0 

26.0 

30.0 

29.0 

30.0 

10 

25.0 

23.0 

17.0 

22.0 

22.0 

24.0 

2  3.0 

30.0 

28 . 0 

30.0 

28.0 

20.0 

1 1 

26.0 

23.0 

17.0 

22.0 

22.0 

25.0 

2  5.0 

29.0 

26.0 

30.0 

29.0 

2°  .  0 

IP 

26.0 

23.0 

18.0 

22.0 

22.0 

24.0 

25.0 

29.0 

2H.0 

29.0 

29.0 

29.0 

13 

26.0 

22.0 

19.0 

22.0 

22.0 

24.0 

26.0 

30.0 

26.0 

2  9.0 

30.0 

2Q.0 

14 

26.0 

21.0 

23.0 

16.0 

22.0 

2  3.0 

25.0 

28.0 

29.0 

30.0 

30.0 

20.  n 

lb 

26.0 

22.0 

23.0 

16.0 

22.0 

23.0 

26.0 

27.0 

29.0 

28.0 

29.0 

26.0 

IF 

26.0 

23.0 

19.0 

13.0 

22.0 

24 . 0 

26.0 

27.0 

29.0 

29.0 

29.0 

26.0 

17 

25.0 

23.0 

19.0 

18.0 

22.0 

26.0 

25.0 

26.0 

29.0 

28.0 

29.0 

2  6 . 0 

18 

26.0 

23.0 

18.0 

13.0 

23.0 

26.0 

26.0 

26.0 

29.0 

28.0 

29.0 

28.0 

19 

26.0 

23.0 

17.0 

20.0 

23.0 

24.0 

26. 0 

26.0 

29.0 

26.0 

29.0 

2  7.0 

20 

25.0 

21 .0 

19.0 

20. 0 

26.0 

24 . 0 

25.0 

?8.0 

27.0 

28.0 

29.0 

26.0 

?1 

26.0 

21.0 

19.0 

21 .0 

25.0 

24 . 0 

26.0 

29.0 

26.0 

28.0 

29.0 

c 

• 

a 

22 

22.0 

20.0 

19.0 

21.0 

23.0 

24 . 0 

25.0 

27 . 0 

28.0 

28.0 

29.0 

28.0 

23 

23.0 

21.0 

19.0 

21.0 

24.0 

24.0 

26.0 

26.0 

27.0 

28.0 

29.0 

26.0 

24 

23.0 

21.0 

19.0 

20.0 

24.0 

23.0 

26.0 

28.0 

27.0 

29.0 

29.0 

26.0 

25 

24.0 

21.0 

21.0 

21.0 

25.0 

24.0 

24 . 0 

26.0 

28.0 

30.0 

30.0 

2  8.0 

26 

25.0 

21.0 

20.0 

22.0 

24.0 

23.0 

26.0 

28 . 0 

26.0 

29.0 

30.0 

28.0 

27 

25.0 

20.0 

21 .0 

22.0 

23.0 

23.0 

27.0 

22.0 

28.0 

30.0 

30.0 

28.0 

26 

26.0 

20.0 

22.0 

21 .0 

•  23.0 

24 . 0 

29.0 

22.0 

28.0 

30.0 

29.0 

28.0 

29 

27.0 

20.0 

22.0 

23.0 

— 

26.0 

26.0 

23.0 

30.0 

30.0 

29.0 

27.0 

30 

23.0 

20.0 

22.0 

23.0 

— 

26.0 

26.0 

22.0 

30.0 

88.0 

29.0 

26.0 

31 

23.0 

— 

21.0 

23.0 

— 

26.0 

— 

27.0 

— 

29 . 0 

30.0 

—  — — 

MONTH 

25.5 

22.5 

19.0 

20.5 

2  3.0 

23.5 

26.0 

27.5 

0 

99.0 

29.0 

26.6 

YFAR 

MAX 

31.0 

MIN 

16.0 

MP  A  M 

26.0 

DAILY  MEASUREMENTS 


422  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278000  West  Palm  Beach  Canal  at  HGS-5,  at  Canal  Point,  Fla. 


SPECIFIC  CONDUCTANCE  < M I CPOMhOS/CM  AT  26  DM-.  C)  .  WATER  YEAP  OCTOBER  1974  TO  SEPTF  ’«ER  1P75 

(ONCE-DAILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

,JAN 

FFfl 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9FP 

1 

1480 

955 

570 

585 

610 

600 

*?0 

665 

1040 

1  140 

708 

*40 

? 

1280 

870 

565 

550 

615 

600 

6?0 

660 

1350 

950 

55B 

7*0 

3 

1540 

588 

560 

550 

610 

600 

*?0 

660 

1160 

690 

655 

*co 

4 

725 

583 

5b5 

555 

620 

600 

630 

660 

1180 

7?0 

730 

**n 

6 

730 

568 

565 

550 

625 

600 

630 

660 

1360 

660 

796 

**o 

A 

1  820 

568 

570 

550 

630 

600 

630 

650 

925 

860 

710 

*?o 

7 

1870 

578 

570 

585 

625 

600 

630 

685 

1060 

6^2 

900 

*30 

ft 

1950 

578 

875 

5»5 

625 

615 

640 

660 

1070 

6K0 

820 

*40 

q 

2080 

563 

980 

550 

625 

610 

640 

655 

1140 

7u  0 

b26 

640 

10 

1850 

575 

585 

550 

625 

605 

64  0 

650 

1100 

625 

650 

*70 

11 

1290 

595 

585 

545 

725 

600 

64  0 

650 

1060 

600 

580 

*40 

1? 

1320 

595 

575 

549 

625 

600 

64  0 

645 

1020 

559 

655 

*3^ 

13 

1350 

583 

575 

945 

645 

600 

64  0 

650 

1320 

600 

765 

*  3** 

14 

1240 

583 

575 

550 

645 

605 

64  0 

655 

1250 

602 

835 

*70 

15 

1240 

575 

595 

550 

695 

600 

6*0 

1400 

1120 

600 

740 

16 

1580 

575 

575 

565 

640 

600 

640 

12H0 

1400 

604 

755 

*?5 

17 

1380 

800 

615 

565 

625 

600 

640 

1310 

1350 

620 

656 

*30 

18 

2060 

812 

570 

570 

625 

605 

640 

1320 

950 

602 

700 

*?0 

19 

2080 

800 

590 

555 

625 

605 

640 

1330 

999 

1080 

630 

*?  4 

20 

1500 

792 

575 

555 

625 

600 

64  0 

900 

1100 

650 

770 

*?* 

21 

1140 

615 

570 

590 

620 

600 

640 

975 

1240 

1100 

bOO 

*?S 

22 

670 

570 

685 

555 

635 

600 

6*0 

1080 

1080 

1060 

586 

*?* 

23 

620 

555 

670 

555 

640 

600 

64  0 

1050 

1100 

1070 

600 

*?n 

24 

610 

555 

590 

545 

640 

610 

640 

840 

920 

740 

606 

*PR 

25 

620 

560 

815 

548 

6  15 

610 

64  0 

840 

1050 

1210 

626 

*00 

26 

630 

817 

585 

545 

625 

610 

660 

890 

1060 

1260 

676 

*00 

27 

770 

565 

590 

545 

625 

610 

660 

1750 

1080 

1060 

676 

*  1  0 

28 

820 

832 

6b  0 

545 

635 

615 

660 

1750 

1000 

1000 

666 

*?s 

29 

770 

585 

630 

545 

— 

605 

660 

1520 

1420 

84  0 

635 

*?s 

30 

900 

585 

630 

570 

— 

605 

660 

1000 

1200 

700 

620 

POO 

31 

640 

— 

620 

545 

— 

605 

— 

1O00 

— 

849 

630 

— 

MONTH 

1240 

646 

622 

568 

634 

604 

640 

949 

114  0 

80  9 

68  2 

*44 

YFAP 

MAX 

2080 

MIN 

545 

ME' AN 

766 

SOUTHERN  FLORIDA 


423 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02278000  West  Palm  Beach  Canal  at  HGS-5,  at  Canal  Point,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DATE 


SPE¬ 

CIFIC 

PER-  CON- 


STAGE 

DIS¬ 

CENT 

DUCT- 

BICAR¬ 

(FT 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DEPTH 

DATUM) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00003) 

DaTE 


DEC. 

12... 

APR. 

17... 


DEC. 

12... 

1140 

14.62 

382 

16.5 

10.1 

550 

8.3 

153 

1.0 

APR. 

17... 

1400 

12.21 

440 

23.8 

7.7 

90 

613 

8.0 

158 

1.0 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

PH 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K> 

( HC03) 

(C03) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UNITS) 

(00060) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

(00400) 

382 

550 

7.7 

150 

46 

15 

1100 

44 

4.8 

153 

— 

8.3 

440 

613 

7.5 

0 

49 

18 

1000 

51 

4.6 

158 

0 

8.0 

DIS¬ 

SOLVED 

SULFATE 

(S04) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

(F) 

HARD¬ 

NESS 

(CA.MG) 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

DATE 

(MG/L) 

(00945) 

(MG/L) 

(00940) 

(MG/L) 

(00950) 

(MG/L) 

(00900) 

(MG/L) 

(00902) 

DEC. 

12... 

52 

72 

.4 

180 

52 

APR. 

17... 

53 

79 

.5 

200 

68 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

CAC03 

(MG/L) 

(00410) 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 
180  C) 
(MG/L) 
(70300) 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 
(MG/L) 
(70301) 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

COBALT 

UNITS) 

(00080) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 
(00010) 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 

126 

354 

319 

50 

16.5 

1.0 

130 

385 

342 

45 

23.8 

1.0 

DATE 


AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

(MG/L) 

(00610) 


TOTAL 

NITRITE 

(N) 

(MG/L) 

(00615) 


TOTAL 

NITRATE 

(N) 

(MG/L) 

(00620) 


TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

(MG/L) 

(00605) 


TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

(70507) 


TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

(00665) 


DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SI02) 

(MG/L) 

(00955) 


TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

(MG/L) 

(00680) 


TUR¬ 
BID¬ 
ITY 
( JTU) 
(00070) 


DEPTH 

(FT) 

(00003) 


APR. 

17.. . 

23.. . 


.04  .02  .17  1.1 

.22  .01  .15 


.07  .11  7.5  21 

.05 


50  1.0 


424 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02278000  West  Palm  Beach  Canal  at  HGS-5,  at  Canal  Point,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


TOTAL 

ALUM¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

INUM 

ARSENIC 

COPPER 

IRON 

IRON 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

ZINC 

<AL) 

(AS) 

(CU) 

(EE) 

(FE) 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<01105) 

(01002) 

(01040) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01090) 

DEC. 

12... 

— 

— 

— 

150 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

17... 

580 

2 

1 

0 

790 

3 

10 

20 

.0 

0 

SUS¬ 
PENDED 
SOLIDS 
DATE  ( MG/L  > 

(70299) 

APR. 

17...  61 
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SOUTHERN  FLORIDA  425 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02280500 (  Hillsboro  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°42'00",  long  80°42'45",  in  SW  quarter  sec.  35,  T.43  S.,  R.36  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 
gaging  station  15  ft  C4.6  m)  from  south  bank,  200  ft  (61-0  mi  downstream  from  North  New  River  Canal  1,000  ft  (305  m)  downstream 
from  hurricane  gate  structure  4  and  pump  station  2  at  Lake  Okeechobee,  and  2.5  mi  (4.0  km]  north  of  South  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  October  1957  to  September  1958,  October  1959  to  September  1962,  and  August  1964  to  current 
year  (discontinued) . 

Water  temperatures:  August  1964  to  current  year  (discontinued). 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,960  micromhos  Oct.  8;  minimum  daily,  605  micromhos  Jan.  14. 

Water  temperatures:  Maximum,  29°C  July  18;  minimum  15°C  Dec.  11,  12,  Jan.  16,  17. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  2,310  micromhos  Jan.  27,  1969;  minimum  daily,  118  micromhos  Dec.  19, 
1965. 

Water  temperatures:  Maximum,  34°C  June  13,  1971,  Aug.  12,  1972;  minimum,  13°C  Jan.  21,  1971. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TFrPFKA  TLJPF  (OFi-,.  C)  OF  *ATFk  .  WATFR  YF  AR  OCTnhFR  1474  TO  sFPTFmhfr  1975 

( OMCF-D4 I L  Y ) 


DAY 

OCT 

NO  V 

DtC 

Jam 

FFB 

8/SR 

4CP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

srp 

1 

28 . 0 

23.0 

15.0 

21.0 

22.0 

21 .0 

24.0 

25.0 

26.0 

28.0 

27.0 

27.0 

2 

27.0 

23.0 

18.0 

21.0 

22.0 

21.0 

24.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

3 

27.0 

23.0 

18.0 

20 . 0 

22.0 

20.0 

25.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

A 

2ft.  0 

23.0 

17.0 

21.0 

22.0 

19.0 

21.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

ft 

26.0 

23.0 

17.0 

21.0 

22.0 

19.0 

22.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

ft 

28.0 

23.0 

17.0 

21 .0 

22.0 

19.0 

21.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

7 

25.0 

23.0 

17.0 

21.0 

22.0 

19.0 

21.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

8 

24.0 

23.0 

17.0 

21  .0 

21.0 

1  4 . 0 

22.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

9 

25.0 

23.0 

1ft.  0 

21.0 

21.0 

19.0 

23.0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

10 

24.0 

23.0 

1ft  .0 

21.0 

21.0 

19.0 

23.0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

1 1 

24.0 

23.0 

15.0 

21.0 

20.0 

19.0 

23.0 

27.0 

2b.  0 

27.0 

27.0 

28.0 

1? 

?4.b 

22.0 

18.0 

21 .0 

20.0 

20.0 

24.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

2R.  0 

13 

24.0 

20 . 0 

1ft. 0 

22.0 

21.0 

20.0 

24.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

1A 

24.0 

18.0 

17.0 

1  9 . 0 

21.0 

21.0 

34.0 

27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

28.0 

15 

24.0 

15.0 

17.0 

17.0 

21.0 

21.0 

24.0 

27.0 

28.0 

26.0 

26.0 

27.0 

1ft 

24.0 

20.0 

18.0 

18.0 

21.0 

22.0 

24.0 

27.0 

28.0 

27.0 

26.0 

27.0 

17 

25.0 

21.0 

1«.0 

18.0 

22.0 

22.0 

23.0 

26.0 

2H.0 

27.0 

28.0 

27.0 

18 

25.0 

21 .0 

17.0 

17.0 

22.0 

23.0 

23.0 

26.0 

28.0 

29.0 

28.0 

27.0 

19 

25.0 

21.0 

17.0 

17.0 

22.0 

22.0 

24 . 0 

26.0 

28.0 

26.0 

26.0 

27.0 

?n 

?A.O 

21 .0 

17.0 

18.0 

22.0 

22.0 

24.0 

2ft  .0 

27.0 

26.0 

28.0 

28.0 

21 

24.0 

21.0 

17.0 

l«.o 

22.0 

22.0 

28.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

28.0 

2? 

23.0 

20.0 

17.0 

19.0 

22.0 

22.0 

25.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

23 

23.0 

20.0 

17.0 

19.0 

22.0 

22.0 

25 . 0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

24 

23.0 

20.0 

18.0 

20. 0 

22.0 

21.0 

35.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

25 

22.0 

20.0 

1Q.0 

20.0 

22.0 

23.0 

25.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

24 

22.0 

2  0.0 

19.0 

20 . 0 

22.0 

23.0 

25.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27 

22.0 

2  0.0 

19.0 

20.0 

22.0 

23.0 

2u.O 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

2« 

2?.0 

2  0.0 

19.0 

20.0 

21.0 

23.0 

25.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

29 

22.0 

19.0 

19.0 

20.0 

— 

24.0 

25 . 0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

30 

22.0 

20.0 

20.0 

21.0 

— 

2“  .  0 

25.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

31 

23.0 

— 

20.0 

22.0 

— 

24.0 

— 

26.0 

— 

27.0 

27.0 

— 

“ONTM 

24.0 

21.0 

17.5 

19.5 

21.5 

21 .0 

24.0 

26.5 

c. 

• 

OJ 

27.0 

27.5 

27.5 

YFAP 

k'AX 

29.0 

w  I  N 

15.0 

mx  AN 

23.5 
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426  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02280500  Hillsboro  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 


SPFCIFIC 

COMAJCT 

<mcl 

O^H^S/C  w 

uT  ?5  p-8. 

<  )  . 

flTCu  Y  F  £  F 

OCTOBFP 

1^74  TO 

SFPTF' 8FP 

1  375 

( ''8f;F 

-HOTLY ) 

Day 

OCT 

in:0  V 

fiF  r 

J/iN 

F  F8 

M  fi  R 

fiPP 

MAY 

JIJN 

JUl 

Al'G 

5FP 

1 

1  1  80 

*  fi  .3 

1  00  0 

1  1  00 

<-,80 

880 

*^0 

700 

1300 

1660 

1250 

1190 

2 

l^lO 

**3 

1  38  0 

]  Oho 

880 

850 

t>?Q 

650 

1350 

1570 

1360 

1290 

3 

1  900 

*73 

750 

]  o?o 

885 

850 

6?c 

655 

1290 

1590 

1340 

1  240 

4 

1  3  7  0 

54  0 

7  '<  0 

8  8  5 

85  0 

**n 

655 

1120 

1 5 r-  0 

1340 

1750 

5 

1  440 

*78 

880 

*g* 

700 

7  0  0 

6CC> 

660 

1390 

1420 

1320 

1400 

4 

1180 

*  *  3 

880 

*7S 

895 

8  5  0 

*** 

670 

1290 

1420 

1440 

13*0 

7 

1280 

**  3 

710 

*7* 

895 

850 

649 

675 

1180 

1  420 

1430 

1380 

8 

1  960 

*g& 

7bO 

**S 

7  05 

AMO 

*** 

655 

1440 

1420 

1620 

1  340 

9 

1  8  V  0 

71a 

8  5  0 

^Gfl 

700 

700 

66  0 

68Q 

1250 

1610 

1720 

1400 

10 

18  00 

7)4 

88  0 

700 

700 

720 

66  0 

860 

1390 

1590 

1600 

1280 

1  1 

1  78  0 

884 

8?8 

7  1  n 

680 

6  4  * 

660 

1180 

1560 

1620 

1330 

1? 

1430 

875 

810 

*  gs 

700 

850 

*4  6 

660 

1400 

1420 

1600 

1  34  0 

1  3 

1  A  3  0 

74  0 

820 

*ss 

715 

850 

6  4  S 

660 

1460 

1760 

164  0 

1  360 

14 

1  4  A  0 

815 

850 

*0* 

715 

850 

6*0 

660 

1  120 

1  76  0 

1630 

1360 

15 

1  440 

820 

890 

*4  0 

M?5 

850 

**P 

780 

1200 

1270 

1  720 

1  140 

18 

1470 

64  fl 

HoO 

*45 

700 

820 

*55 

775 

1810 

I860 

1260 

]  760 

17 

1440 

84  n 

1240 

ono 

710 

630 

64  * 

9?0 

1810 

1660 

1240 

1280 

18 

1380 

870 

1300 

*  *  s 

7?5 

8  4  0 

64  * 

610 

1260 

1480 

1650 

1110 

IV 

1120 

848 

745 

*75 

715 

820 

6*6 

880 

1450 

1200 

1360 

1720 

20 

1  120 

885 

828 

**0 

850 

630 

6*^ 

1160 

1300 

1 3*'  0 

1240 

1700 

21 

1830 

850 

825 

*so 

745 

84  0 

t?  S 

1  170 

1470 

1750 

1  1?0 

1680 

2? 

1840 

855 

8?5 

“35 

710 

84  0 

*50 

1280 

1270 

1810 

1  150 

1690 

23 

6^? 

84  5 

720 

70S 

705 

840 

6** 

1420 

1510 

1190 

1080 

1700 

2  a 

827 

850 

878 

7?5 

865 

630 

6*  * 

1450 

1220 

1360 

1140 

1690 

28 

827 

880 

898 

710 

805 

840 

*** 

14  10 

1240 

1210 

1  l«0 

1680 

28 

887 

875 

8«  0 

715 

780 

840 

66  () 

1400 

1460 

1550 

1  140 

1700 

27 

857 

84  0 

780 

725 

870 

640 

66* 

1400 

1230 

1480 

1  700 

1690 

28 

887 

78  0 

91,8 

715 

880 

620 

**s 

1410 

1150 

1480 

1140 

1690 

?9 

883 

MAO 

720 

780 

— 

680 

7*0 

1400 

1230 

1600 

1150 

16«0 

30 

882 

1?90 

1000 

890 

— 

65  0 

64* 

1480 

1670 

1500 

1180 

1680 

31 

85? 

— 

995 

8  3  0 

— 

82  0 

— 

1450 

— 

132  0 

1190 

— 

MONTH 

1210 

8“4 

795 

7  30 

707 

849 

*c  ? 

963 

1350 

1510 

1370 

1490 

YFAP 

MAX 

1  58  0 

M  1 

8  05 

ML  £  M 

1010 

SOUTHERN  FLORIDA 


427 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02280500  Hillsboro  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 


WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


TIME 

STAGE 

(FT 

ABOVE 

DIS¬ 

CHARGE 

TEMPER¬ 

ATURE 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(00065) 

(00060) 

(00010) 

DEC. 

12... 

1100 

12.10 

151 

17.5 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102) 

(FE) 

(CA) 

DATE 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

DEC. 

12... 

151 

570 

5.3 

30 

42 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

HARD¬ 

NON- 

CAR¬ 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

(S04) 

(CL> 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

DEC. 

12... 

53 

75 

.5 

180 

37 

DIS¬ 

SOLVED 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

PH 

BICAR¬ 

BONATE 

OXYGEN 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DEPTH 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(FT) 

(00300) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00003) 

9.9 

570 

n 

• 

00 

170 

1.0 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

PH 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

( HC03) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UNITS) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00400) 

17 

1200 

48 

4.8 

170 

8.3 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

139 

380 

331 

30 

17.5 

1.0 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

<FE> 

DATE  (UG/L) 
(01046) 

DEC. 

12... 


30 


DAILY  MEASUREMENTS 


4  2  8  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283500  North  New  River  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41'50",  long  80"42'50",  in  SW  quarter  sec. 35,  T.43  S.,  R.36  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  gaging 
station  30  ft  (9  m)  from  west  bank,  800  ft  (244  m)  downstream  from  Hillsboro  Canal,  1,600  ft  (488  m)  downstream  from  hurricane  gate 
structure  4  and  pump  station  2  at  Lake  Okeechobee,  and  2.5  mi  (4.0  km)  north  of  South  Bay. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  October  1957  to  August  1962,  August  1964  to  current  year  (discontinued). 

Water  temperatures:  October  1964  to  September  1969,  October  1970  to  current  year  (discontinued) . 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,950  micromhos  Aug.  5;  minimum  daily,  610  micromhos  Mar.  17. 

Water  temperatures:  Maximum,  28°C  for  many  days  during  year;  minimum  15°C  Dec.  11,  12. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  2,100  micromhos  Aug.  1,  1970;  minimum  daily,  300  micromhos  July  5, 

1972. 

Water  temperatures:  Maximum,  36°C  on  July  26,  1971;  minimum,  13°C  Jan.  21,  1971. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TEMPERATURE  (DEG.  C)  OF  WATER  .  WATER  YEAR  0CT0HFP  1Q74  TO  SEPTE^ER  1975 

(ONCF-Da ILY) 


na  y 

OCT 

MOV 

DEC 

JAN 

FF8 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

?s.o 

23.0 

19.0 

21.0 

22.0 

21 .0 

94.0 

25.0 

26.0 

28.0 

27.0 

27.0 

? 

27.0 

23.0 

18.0 

21 .0 

22.0 

21.0 

24.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

3 

27.0 

23.0 

18.0 

20.0 

22.0 

20.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

4 

26.0 

23.0 

17.0 

21 .0 

22.0 

19.0 

21.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

5 

26.0 

23.0 

17.0 

21 .0 

22.0 

19.0 

22.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

A 

25.0 

23.0 

17.0 

21.0 

22.0 

19.0 

21.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

7 

?5.0 

23.0 

17.0 

21.0 

22.0 

19.0 

21.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

8 

?4. 0 

23.0 

17.0 

21.0 

21 .0 

19.0 

22.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

9 

?5 . 0 

23.0 

16.0 

21.0 

21 .0 

19.0 

23.0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

10 

24.0 

23.0 

16.0 

21 .0 

21 .0 

19.0 

23.0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

1  1 

24.0 

23.0 

15.0 

21.0 

20.0 

19.0 

?  3 . 0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

1? 

24 . 0 

22.0 

15.0 

21 . 0 

20.0 

20 . 0 

24.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

13 

24.0 

20.0 

16.0 

2?.0 

21.0 

20.0 

24.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

14 

24 . 0 

18.0 

17.0 

19.0 

21.0 

21 .0 

24 . 0 

27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

26.0 

IS 

24 . 0 

19.0 

17.0 

17.0 

21.0 

21 .0 

24.0 

27.0 

28.0 

26.0 

28.0 

27.0 

16 

25.0 

20.0 

18.0 

15.0 

21 .0 

22.0 

24.0 

26.0 

28.0 

27.0 

28.0 

27.0 

17 

25.0 

21.0 

16.0 

16.0 

22.0 

22.0 

23.0 

26.0 

28.0 

27.0 

28.0 

27.0 

18 

25. 0 

21 .0 

17.0 

17.0 

22.0 

22.0 

23.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

19 

25.0 

21.0 

17.0 

17.0 

22.0 

23.0 

24.0 

26.0 

28.0 

26.0 

26.0 

27.0 

?0 

25.0 

21.0 

17.0 

18.0 

22.0 

22.0 

24.0 

26.0 

27.0 

26.0 

26.0 

27.0 

?1 

24.0 

21 .0 

17.0 

1°.0 

22.0 

22.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

27.0 

22 

23.0 

20.0 

17.0 

19.0 

22.0 

22.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

?3 

23.0 

20.0 

17.0 

19.0 

22.0 

22.0 

26.0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

24 

23.0 

20.0 

16.0 

20.0 

22.0 

22.0 

26.0' 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

25 

22.0 

20.0 

19.0 

20 . 0 

22.0 

23.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

?8 

22.0 

20.0 

19.0 

f  0.0 

22.0 

23.0 

25.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

?  7 

22.0 

20.0 

18.0 

20.0 

22.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

2* 

22.0 

2  0.0 

1«.0 

20.0 

21.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

28.0 

28 

22.0 

19.0 

19.0 

20.0 

— 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

30 

22.0 

20.0 

20. 0 

21.0 

— 

26.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

31 

22.0 

— 

20 . 0 

22.0 

— 

84.0 

— 

26.0 

— 

27.0 

27.0 

— 

MONTh 

2A.0 

21.0 

17.5 

]9.5 

21.5 

21.5 

26.7 

26.5 

27 .  n 

26.5 

27.5 

27.5 

YF  AR 

RA  X 

28.0 

M  I 

15.0 

,8F  A  N 

2  <.5 

DAILY  MEASUREMENTS 


SOUTHERN  FLORIDA  429 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02283500  North  New  River  Canal  below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 


SPECIFIC 

CONDUCT  AIMCF  (MICH 

OMmOS/CM 

AT  25  nc'C. 

r )  , 

A  f  h  R  Y  f "  A  P 

OCTOBFR 

1474  TO 

SFPTF*»8FP 

1  675 

(t>NCF 

-DAILY) 

DAY 

OCT 

MOV 

DEC 

J  a  N 

f-  F  R 

MAW 

AP* 

MAY 

JIIM 

JI'L 

A  l  89 

9FW 

1 

1260 

683 

995 

975 

690 

650 

*  U  •") 

700 

1110 

1320 

1250 

1  320 

2 

1340 

663 

840 

1100 

705 

700 

M4* 

760 

1260 

1200 

1  3C  0 

1  190 

3 

1370 

668 

1100 

990 

710 

650 

715 

1030 

1  220 

1  340 

1  240 

4 

1380 

694 

765 

7  35 

700 

690 

6** 

705 

1120 

1  220 

1  720 

]660 

5 

1390 

684 

705 

715 

750 

700 

6** 

675 

1170 

1290 

I960 

1  340 

6 

1350 

765 

630 

675 

750 

650 

6  *  0 

675 

1240 

1  200 

1620 

1  320 

7 

1270 

765 

700 

68  0 

720 

655 

69* 

680 

1140 

1290 

1430 

1  320 

8 

1400 

672 

700 

7  ?  0 

710 

749 

65* 

655 

1150 

1120 

1620 

1300 

9 

1470 

672 

650 

705 

700 

746 

68* 

650 

1210 

1  280 

1380 

1  320 

10 

1470 

673 

705 

699 

710 

725 

68  0 

670 

1150 

1420 

1410 

1  360 

11 

1441) 

662 

655 

650 

740 

65  0 

660 

1130 

12-0 

1430 

1  320 

1? 

1470 

770 

700 

645 

76  0 

655 

66* 

660 

1 100 

1  300 

1  430 

1  360 

13 

1460 

740 

650 

640 

720 

655 

670 

660 

1080 

1200 

1  430 

1  900 

1* 

1400 

650 

655 

649 

725 

700 

68* 

710 

1470 

1  140 

1440 

1180 

15 

1360 

625 

695 

690 

780 

64  8 

69n 

780 

1250 

1520 

1  380 

1  160 

16 

1370 

640 

655 

64  0 

720 

625 

66  0 

900 

1200 

1220 

1240 

1640 

17 

1460 

650 

1220 

800 

725 

610 

6  4  S 

975 

1190 

1  220 

1240 

1640 

18 

1300 

690 

1  300 

660 

745 

705 

65* 

1020 

1140 

1600 

120  0 

1  280 

19 

1120 

650 

1060 

675 

750 

6  45 

655 

1060 

1  060 

1  260 

1  220 

1  660 

20 

1120 

660 

76  0 

745 

675 

7?5 

68  0 

1080 

1100 

1  2-0 

1  220 

1  640 

21 

1430 

730 

620 

745 

660 

650 

8  5  0 

1140 

1060 

1490 

1  040 

1620 

22 

1450 

700 

66  0 

735 

6  6  0 

700 

6  4  * 

1  1  90 

1140 

1240 

1030 

1610 

23 

950 

64  0 

715 

760 

710 

700 

6** 

1210 

1180 

1  260 

1110 

1600 

24 

652 

640 

780 

740 

705 

650 

6** 

1160 

1240 

1200 

1  180 

]  630 

25 

632 

66  0 

698 

725 

800 

649 

67* 

1200 

1250 

1290 

1180 

1630 

26 

662 

740 

830 

720 

849 

6  4  8 

660 

1220 

1180 

1  320 

1  100 

1  640 

27 

663 

730 

927 

74  0 

800 

680 

66* 

1250 

1220 

1  3a0 

1120 

1630 

28 

668 

750 

945 

740 

700 

64  5 

66* 

1270 

1160 

1  160 

1140 

1  620 

29 

663 

850 

723 

740 

— 

710 

660 

1240 

1220 

128.0 

1180 

1630 

30 

724 

800 

810 

710 

— 

705 

7?0 

1060 

1230 

1300 

1240 

1  620 

31 

672 

- — 

895 

675 

— 

720 

— 

1090 

— 

1270 

1240 

— 

MONTH 

1170 

697 

798 

736 

727 

676 

664 

915 

1170 

1280 

1320 

1460 

YEAR 

max 

1950 

MIN 

610 

Ml-  AN 

969 

430 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02283500  North  New  River  Canal  Below  HGS-4,  near  South  Bay,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(70507) 

,PR. 

23... 

.10 

.00 

.00 

.01 

daily  measurements 


SOUTHERN  FLORIDA  431 

feVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02285000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°05'39",  long  80o13'48",  in  SW  quarter  sec. 14,  T.50  S.,  R.41  E. ,  Broward  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  gaging 
station  on  right  bank  20  ft  (6  m)  upstream  from  lock  and  salinity-control  structure  on  State  Highway  84  and  6  mi  CIO  km)  southwest 
of  Fort  Lauderdale. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  August  1964  to  current  year  (discontinued). 

Water  temperatures:  August  1964  to  current  year  (discontinued). 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,280  micromhos  May  17;  minimum  daily,  545  micromhos  Sept.  6. 

Water  temperatures:  Maximum,  31°C  May  1,  9;  minimum  19°C  Dec.  9. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  4,500  micromhos  May  19,  1971;  minimum  daily,  330  micromhos  Jan.  3, 

1971. 

Water  temperatures:  Maximum,  34°C  Feb.  19,  1972;  minimum,  13°C  Jan.  31,  1966. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  period  of  missing  record. 


TFN-PPKATURF  (DEG.  n  OF  WATFR  ,  watfr  YFAh  0CT06FP  ]974  TO  SEPTFM«F9  1S75 

(HNCF-OA ILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

■  IAN 

FFR 

mar 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SFP 

1 

28.0 

26.0 

22.0 

22.0 

26.0 

24.0 

28 . 0 

31.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

2 

?6.0 

25.0 

23.0 

28.0 

26.0 

24.0 

27.0 

29.0 

28.0 

29.0 

29.0 

30.0 

3 

26.0 

25.0 

22.0 

23.0 

26.0 

C*  .  0 

27.0 

29.0 

30.0 

30.0 

29.0 

29.0 

4 

28.0 

25.0 

22.0 

23.0 

26.0 

21.0 

26.0 

30.0 

29.0 

30.0 

29.0 

30.0 

5 

28.0 

26.0 

20.0 

2  3.0 

26.0 

21.0 

27.0 

30.0 

29.0 

30.0 

29.0 

2°.0 

6 

28.0 

26 . 0 

21 .0 

23.0 

26 . 0 

24 . 0 

2  7.0 

30.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

7 

28.0 

26.0 

2  0.0 

23.0 

26 . 0 

23.0 

26.0 

29.0 

30.0 

29.0 

30.0 

29.0 

n 

28 . 0 

25.0 

20.0 

26.0 

26.0 

24.0 

27.0 

29.0 

30.0 

3  0.0 

29.0 

29.6 

9 

27 . 0 

26.0 

19.0 

23.0 

26.0 

24.0 

29.0 

31.0 

29.0 

30.0 

29.0 

29.0 

1  0 

26.0 

25.0 

20 . 0 

23.0 

26.0 

26.0 

26.0 

30.0 

30.0 

30.0 

29.0 

29.0 

11 

27.0 

26.0 

24 . 0 

23.0 

26 . 0 

26.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

30.0 

29.0 

1? 

29.0 

25.0 

25.0 

24 . 0 

26.0 

28.0 

27,0 

28.0 

30.0 

3  0.0 

29.0 

29.0 

13 

28.0 

28.0 

23.0 

24.0 

26.0 

26.0 

26.0 

29.0 

30.0 

30.0 

30.0 

29.0 

14 

27.0 

25.0 

23.0 

24.0 

26.0 

26.0 

26.0 

2«.0 

29.0 

30.0 

29.0 

30.0 

15 

27.0 

26.0 

23.0 

23.0 

26.0 

26.0 

26 . 0 

26. 0 

30.0 

30.0 

29.0 

30.0 

16 

28.0 

25.0 

27.0 

23.0 

t  6 .0 

27.0 

26.0 

27.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

17 

28 . 0 

25.0 

27.0 

24 . 0 

26.0 

26.0 

26.0 

29.0 

29.0 

30.0 

30.0 

99.0 

1« 

28.0 

26.0 

28.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

30.0 

29.0 

30.0 

29.0 

10 

29.0 

25.0 

28.0 

24.0 

26.0 

27.0 

28.0 

28.0 

29.0 

30.0 

29.0 

29.0 

20 

28.0 

25.0 

27.0 

26.0 

27.0 

27.0 

28.0 

28.0 

29.0 

30.0 

30.0 

2°.  0 

21 

30.0 

25.0 

26.0 

26.0 

26.0 

28.0 

27.0 

28.0 

29.0 

29.0 

29.0 

30.0 

2? 

28.0 

22.0 

26.0 

2  3.0 

26.0 

26.0 

28.0 

27.0 

30.0 

30.0 

29.0 

29.0 

23 

29.0 

22.0 

22.0 

28.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

24 

25.0 

2  3.0 

22.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

29.0 

29.0 

30.0 

29.0 

29.0 

25 

26.0 

26.0 

22.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26 . 0 

28.0 

30.0 

30.0 

30.0 

29.0 

26 

26.0 

24 . 0 

2P.0 

25.0 

24.0 

2n  •  0 

27.0 

29.0 

29.0 

30.0 

30.0 

29.0 

27 

26 . 0 

23.0 

22.0 

26.0 

2*.0 

26.0 

26.0 

23.0 

30.0 

30.0 

29.0 

29.0 

26 

2C  .  0 

22.0 

22.0 

26.0 

26.0 

26 . 0 

2«.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

28.0 

20 

28.0 

?3.0 

23.0 

26.0 

— 

24 . 0 

27.0 

27.0 

30.0 

?9.0 

30.0 

27.0 

30 

29.0 

22.0 

28.0 

28.0 

— 

26.0 

27.0 

26.0 

30.0 

89.0 

30.0 

28.0 

31 

30.0 

— 

24.0 

26.0 

— 

2  6.0 

— 

28.0 

— 

29.0 

30.0 

— 

M0NT5 

27.5 

24.6 

23.0 

24.0 

26.8 

26.0 

27.0 

28.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.0 

YFAR 

MAX 

11.0 

“IN 

19.0 

MF  AN 

27.0 

DAILY  MEASUREMENTS 


432  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


SPECIFIC 

CONOUCTflNC 

F  ( I  OO.vihOS/C  m 

AT  25  DF6. 

c: )  , 

atfp  yfar 

OCTOBFR 

1974  TO 

8FPTEI--HFR 

1  °75 

( 9MrF 

-HA ILY) 

nay 

OCT 

OF  C 

J  1  N 

F  F  8 

AFP 

MAY 

JIJN 

JHL 

AU6 

SFP 

1 

64  0 

f'SiS 

89? 

74  0 

700 

O0S 

1160 

1200 

710 

680 

580 

560 

2 

666 

b  **  0 

702 

740 

745 

US5 

lino 

1220 

650 

645 

595 

570 

3 

660 

715 

700 

745 

960 

1050 

1210 

725 

605 

60? 

61  0 

4 

660 

bbQ 

720 

7  0  0 

748 

975 

1  090 

1220 

650 

645 

5°5 

550 

s 

6  40 

700 

705 

695 

6  05 

960 

1  080 

1200 

680 

605 

602 

550 

8 

670 

682 

683 

805 

960 

1040 

1200 

640 

755 

608 

545 

7 

67S 

7  3  0 

6?5 

8  05 

975 

1  040 

1200 

780 

7a5 

599 

580 

8 

6L  0 

670 

7  1  U 

718 

750 

1000 

1  080 

1240 

645 

65  0 

595 

565 

9 

670 

680 

730 

745 

810 

1 000 

1060 

1180 

675 

750 

620 

560 

10 

670 

6  9  () 

730 

660 

6  1  0 

1000 

1070 

1250 

675 

735 

600 

580 

11 

680 

69(| 

718 

690 

615 

999 

1160 

1250 

675 

760 

600 

860 

12 

690 

690 

700 

7  0  8 

820 

1  000 

1160 

1260 

740 

765 

610 

600 

13 

69  0 

69  0 

73(, 

715 

810 

1020 

1170 

1240 

690 

765 

680 

690 

1  A 

690 

6  90 

730 

705 

820 

1020 

1160 

1260 

730 

760 

680 

640 

IS 

680 

69(| 

7  0  5 

735 

800 

999 

1180 

1250 

690 

665 

670 

605 

16 

685 

690 

700 

740 

820 

1000 

1160 

1250 

755 

7°0 

655 

585 

17 

66  0 

690 

700 

648 

810 

1000 

1150 

1 2B  0 

715 

790 

645 

590 

1H 

695 

69  0 

698 

699 

618 

1000 

1  150 

790 

710 

760 

640 

620 

19 

680 

690 

7  00 

740 

820 

999 

1  inn 

765 

790 

730 

640 

640 

?0 

66S 

690 

690 

710 

795 

999 

1  15(1 

785 

790 

71  0 

640 

675 

?1 

6HS 

6  9() 

700 

6  6  p 

845 

1  050 

1150 

800 

760 

740 

655 

685 

22 

710 

760 

700 

66  0 

840 

1020 

1150 

800 

790 

760 

695 

675 

?3 

716 

750 

668 

690 

845 

1  050 

1150 

775 

790 

745 

620 

6?0 

?A 

7  15 

780 

700 

747 

845 

1  040 

1  160 

800 

825 

720 

660 

670 

36 

690 

780 

690 

740 

845 

1050 

1200 

790 

840 

720 

6°0 

670 

26 

695 

780 

700 

748 

845 

1  100 

1200 

675 

790 

81  0 

670 

660 

27 

680 

665 

702 

74« 

840 

1  150 

1190 

775 

760 

820 

690 

670 

28 

690 

698 

705 

749 

570 

1100 

1200 

775 

755 

720 

695 

670 

2o 

720 

690 

702 

749 

— 

1060 

120  0 

770 

840 

720 

6®0 

660 

3  0 

718 

690 

702 

7  4  7 

— 

1  ino 

1  160 

775 

760 

7^5 

665 

660 

31 

717 

— 

710 

745 

— 

1100 

— 

750 

— 

720 

665 

— 

MONTH 

681 

694 

705 

712 

811 

1  020 

1130 

1020 

735 

725 

640 

617 

YFAR 

max 

1280 

“IN 

5  4*  5 

Ml-  IN 

791 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 


02285000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


WATER  QUALITY 

DATA. 

WATER  YEAR 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

STAGE 

DIS¬ 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

(FT 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

ANCE 

PH 

BONATE 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

(MICR0- 

(HC03) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00010) 

(00300) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00003) 

OCT. 

23... 

1205 

4.31 

72 

23.0 

5.4 

760 

6.0 

— 

_ 

JAN. 

21... 

MAR. 

1120 

4.41 

15 

21.0 

9.7 

915 

8.2 

252 

1.0 

24... 

1045 

3.76 

15 

25.0 

9.2 

870 

8.3 

321 

3.0 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

PH 

DATE 

CHARGE 

(CFS) 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(SI02) 

(MG/L) 

(CA) 

(MG/L) 

(MG) 

(MG/L) 

(SR) 

(UG/L) 

(NA) 

(MG/L) 

(K) 

(MG/L) 

( HC03) 
(MG/L) 

(C03) 

(MG/L) 

(UNITS) 

(00060) 

(00095) 

(00955) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

(00400) 

OCT. 

01... 

255 

640 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10... 

337 

460 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

23... 

72 

760 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

" 

8.0 

31... 

92 

680 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

-- 

NOV. 

22... 

15 

740 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

DEC. 

3 1  •  •  • 

15 

730 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

JAN. 

21... 

15 

915 

— 

~ 

— 

— 

-- 

— 

252 

0 

8.2 

27... 

15 

720 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

FEB. 

27... 

15 

860 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

24... 

15 

870 

13 

72 

25 

220 

120 

5.2 

321 

0 

8.3 

28... 

15 

1060 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

01... 

15 

1210 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

07... 

15 

1340 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

30... 

15 

740 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

30  •  •  • 

15 

710 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

JULY 

31... 

140 

780 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

AUG. 

29... 

318 

695 

-- 

— 

-  - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

30  •  •  • 

402 

700 

_  * 

__ 

__ 

— 

— 

— 

30  •  •  • 

402 

854 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

434 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
0228S000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 


WATER  DUALITY  DATA,  WATER  YEAR 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

HARD¬ 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

OCT. 

01... 

— 

80 

— 

— 

— 

10... 

— 

28 

— 

— 

— 

23... 

-- 

— 

— 

— 

— 

31... 

— 

9? 

— 

— 

— 

NOV. 

22... 

— 

no 

— 

— 

— 

DEC. 

31... 

-- 

107 

— 

— 

— 

JAN. 

21... 

-- 

-- 

— 

— 

— - 

27... 

— 

104 

— 

— 

— 

FEB. 

27... 

~ 

146 

— 

— 

— 

MAR. 

24... 

28 

170 

1*0 

280 

20 

28... 

— 

206 

— 

— 

— 

MAY 

01... 

— 

251 

— 

— 

— 

07  •  •  • 

— 

290 

— 

-- 

— 

30  •  •  • 

-- 

no 

— 

— 

— 

JUNE 

30... 

— 

101 

— 

— 

— 

JULY 

31... 

-- 

122 

-- 

-- 

-- 

AUG. 

29... 

— 

96 

— 

-- 

— 

SEP. 

30  •  •  • 

— 

98 

— 

— 

— 

30  •  •  • 

— 

144 

— 

— 

— 

AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(N> 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

OCT. 

23... 

.16 

.12 

.38 

1.5 

.01 

JAN. 

21... 

.03 

.02 

.42 

1.4 

.00 

MAR. 

24... 

.05 

.01 

.04 

1.8 

.01 

APR. 

21... 

.10 

.00 

.00 

— 

.00 

JUNE 

24.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

23... 

DATE 

TOTAL 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

(01002) 

HEXA- 

VALENT 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR6) 

(UG/L) 

(01032) 

TOTAL 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

(01042) 

MAR. 

24...  2  0  3 


OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


ALKA¬ 

LINITY 

AS 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 

DIS¬ 
SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

" 

23.0 

— 

— 

**  — 

24.5 

* — 

— 

— 

— 

— 

20.0 

— 

— 

— 

— 

— 

22.0 

— 

207 

— 

— 

— 

21.0 

1.0 

•• 

•• 

22.0 

*  *“ 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

263 

548 

593 

70 

25.0 

3.0 

— — 

— — 

— — 

•— 

— — 

— 

— 

__ 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

•- 

.  _ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

<P) 

( S 102) 

<C> 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

.02 

— 

13 

1.2 

7 

— 

.00 

— 

26 

.9 

2 

1.0 

.01 

13 

41 

.7 

2 

3.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.9 

— 

— 

— 

_ 

— _ 

.8 

_ 

_ 

TOTAL 


TOTAL 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

IRON 

LEAD 

GANESE 

ZINC 

(FE) 

(PB) 

(MN) 

(ZN) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01045) 

(01051) 

(01055) 

(01092) 

200 

31 

40 

30 

SOUTHERN  FLORIDA 
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EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
0228S000  North  New  River  Canal  near  Fort  Lauderdale,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA.  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


IMME- 


DIATE 

FECAL 

COL  I- 

COL  I- 

FORM 

FORM 

(COL. 

(COL. 

PER 

PER 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

(31501) 

(31616) 

OCT. 

23... 

90000 

— 

JAN. 

21... 

4900 

426 

MAR. 

24... 

3600 

B2970 

JUNE 

24... 

26000 

E756 

SEP. 

23... 

B1600 

822 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

PER 

100  ML) 
(31679) 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

(CELLS 

PER 

ML) 

(60050) 

CHLORO¬ 
PHYLL  A 
(UG/L) 
(32230) 

114 

830 

1.9 

B370 

620 

1.9 

350 

7700 

— 

118 

— 

— 

B30 

_ 

OIL 

METHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

CHLORO¬ 

AND 

SUB¬ 

PHYLL  B 

GREASE 

STANCE 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(32231) 

(00550) 

(38260) 

.5 

152 

— 

.0 

— 

— 

— 

— 

.  0 

— 

— 

— 

_ 

_ 

TOTAL 


DATE 

TOTAL 

ALDRIN 

(UG/L) 

(39330) 

TOTAL 

CHLOR- 

DANE 

(UG/L) 

(39350) 

TOTAL 

ODD 

(UG/L) 

(39360) 

TOTAL 

DDE 

(UG/L) 

(39365) 

TOTAL 

DDT 

(UG/L) 

(39370) 

TOTAL 

DI- 

ELDRIN 

(UG/L) 

(39380) 

TOTAL 

ENDRIN 

(UG/L) 

(39390) 

TOTAL 

HEPTA- 

CHLOR 

(UG/L) 

(39410) 

HEPTA- 

CHLOR 

EPOXIDE 

(UG/L) 

(39420) 

TOTAL 

LINDANE 

(UG/L) 

(39340) 

TOTAL 

TOX- 

APHENE 

(UG/L) 

(39400) 

APR. 

07... 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DI- 

PCB 

2 .4-0 

2.4,5-T 

SILVEX 

AZINON 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39516) 

(39730) 

(39740) 

(39760) 

(39570) 

APR. 

07... 

.0 

o 

o 

• 

• 

o 

o 

.04 

.00 

ALDRIN 

CHLOR- 

DANE 

ODD 

DDE 

DDT 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

APR. 

07... 

.0 

5 

12 

11 

.4 

PCB 

2.4-D 

2.4,5-T 

SILVEX 

DI- 

AZINON 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

(39731) 

(39741) 

(39761) 

(39571) 

APR. 

07... 

0 

0 

0 

0 

.0 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

METHYL 

METHYL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

MALA- 

PARA- 

TR  I  - 

PARA- 

TR  I  - 

ETHION 

THION 

THION 

THION 

THION 

THION 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39398) 

(39530) 

(39600) 

(39790) 

(39540) 

(39786) 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

DI- 

HEPTA- 

HEPTA- 

TOX- 

ELDRIN 

ENDRIN 

CHLOR 

CHLOR 

LINDANE 

APHENE 

IN 

IN 

IN 

EPOXIDE 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39383) 

(39393) 

(39413) 

(39423) 

(39343) 

(3R403) 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

MALA- 

METHYL 

METHYL 

PARA- 

TR  I  - 

ETHION 

THION 

PARA- 

TRI- 

THION 

THION 

IN 

IN 

THION 

THION 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

ma¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39399) 

(39531) 

(39601) 

(39791 ) 

(39541) 

(39787) 

0 


0 


0 


DAILY  MEASUREMENTS 


436  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02286400  Miami  Canal  at  HGS-3  and  S-3,  at  Lake  Harbor,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°41'55",  long  80°48'25",  in  SE  quarter  sec. 35,  T.43  S.,  R.35  E. ,  Palm  Beach  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at 
gaging  station  at  hurricane  gate  structure  3  and  pump  station  3  at  Lake  Okeechobee,  0.4  mi  (0.6  km)  upstream  from  U.  S.  Highway 
27  in  Lake  Harbor. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  October  1953  to  current  year  (discontinued). 

Water  temperatures:  January  1968  to  current  year  (discontinued). 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,480  micromhos  0ctv  2,  Sept.  4;  minimum  daily,  585  micromhos  Jan.  5. 
Water  temperatures:  Maximum  30°C  June  12,  13,  July  8,  9,  10,  11,  29,  Aug.  11;  minimum  17°C  Dec.  4,  5,  Jan.  15. 

Period  of  record:  Specific  conductance:  Maximum  daily  1,630  micromhos  Oct.  28,  1969;  minimum  daily  445  micromhos  May  13, 

1970. 

Water  temperatures:  Maximum  32°C  July  1,  Aug.  1,  1972;  minimum  7°C  Feb.  15,  1968. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 


TFMPFRSTURF  (DFG.  C)  OF  naTEc  ,  WATFR  YFAP  OCTOPFP  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

(HNCF-0A ILY) 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JaN 

FFP 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

Jt'L 

AUG 

5FP 

1 

28.0 

25.0 

19.0 

23.0 

24.0 

21.0 

2  6.0 

28.0 

27.0 

28.0 

27.0 

27.0 

? 

27.0 

24.0 

19.0 

23.0 

23.0 

20.0 

24.0 

26.0 

23.0 

28.0 

27.0 

26.0 

3 

26.0 

24.0 

18.0 

23.0 

23.0 

20.0 

26.0 

2^.0 

27.0 

28.0 

27.0 

26.0 

4 

24.0 

25.0 

17.0 

23.0 

24.0 

19.0 

24.0 

27.0 

25.0 

27.0 

28.0 

27.0 

5 

23.0 

25.0 

17.0 

21.0 

23.0 

18.0 

21.0 

28.0 

26.0 

27.0 

26.0 

26.0 

6 

23.0 

25.0 

18.0 

23.0 

24.0 

20.0 

21.0 

28.0 

28.0 

26.0 

29.0 

27.0 

7 

24.0 

25.0 

18.0 

22.0 

22.0 

20.0 

22.0 

26.0 

27.0 

28.0 

29.0 

27.0 

8 

24.0 

25.0 

18.0 

23.0 

21.0 

20.0 

23.0 

28.0 

29.0 

40.0 

29.0 

29.0 

9 

24.0 

22.0 

19.0 

22.0 

20.0 

18.0 

24.0 

27.0 

26.0 

40.0 

26.0 

27.0 

10 

24.0 

22.0 

17.0 

23.0 

21.0 

20.0 

25.0 

27.0 

29.0 

30.0 

29.0 

26.0 

11 

25.0 

22.0 

18.0 

23.0 

23.0 

21.0 

28.0 

26.0 

28.0 

30.0 

30.0 

29.0 

12 

24.0 

22.0 

18.0 

22.0 

22.0 

23.0 

24.0 

29.0 

30.0 

27.0 

29.0 

26 . 0 

13 

24.0 

20.0 

20. C 

22.0 

23.0 

23.0 

23.0 

27.0 

30.0 

27.0 

26.0 

29.0 

14 

25.0 

20.0 

19.0 

18.0 

22.0 

22.0 

24  .  0 

27.0 

28.0 

28.0 

26.0 

2«.0 

15 

26.0 

21.0 

20.0 

17.0 

22.0 

22.0 

26.0 

28.0 

29.0 

27.0 

28.0 

27.0 

16 

25.0 

22.0 

20.0 

18.0 

22.0 

23.0 

24.0 

26.0 

29.0 

29.0 

28.0 

2°  •  0 

17 

27.0 

22.0 

20.0 

18.0 

22.0 

25.0 

24.0 

25.0 

29.0 

27.0 

28.0 

28.0 

18 

25.0 

23.0 

18.0  . 

1  8.0 

23.0 

25.0 

24.0 

26.0 

28.0 

27.0 

26.0 

27.0 

19 

25.0 

24.0 

21 .0- 

19.0 

24.0 

25.0 

23.0 

27.0 

26.0 

25.0 

28.0 

26.0 

20 

24.0 

23.0 

19.0 

20.0 

28.0 

22.0 

'2^.0 

27.0 

28.0 

27.0 

29.0 

26.0 

21 

23.0 

22.0 

19.0 

18.0 

24.0 

23.0 

26.0 

26.0 

27.0 

27.0 

27.0 

26.0 

22 

22.0 

20.0 

20.0 
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Figure  19.  Location  of  surface  water  sampling  sites  in  the  Everglades  and  the  southeastern  coastal  area  south  of  latitude  26  degrees 


DAILY  MEASUREMENTS 


4  4  0  SOUTHERN  FLORIDA 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02287395  Miami  Canal  East  of  Levee  30,  near  Miami,  Fla. 

LOCATION. — Lat  25°56'28",  long  80°26'23",  in  NE  quarter  sec. 9,  T.52  S.,  R.39  E. ,  Dade  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  gaging 
station  near  center  of  span  on  upstream  side  of  bridge  on  State  Highway  27,  200  ft  (61.0  m)  downstream  of  levee  30  and  control 
structure  32,  14.1  mi  (22.7  km)  upstream  from  salinity  control  structure,  19.5  mi  (31.4  km)  northwest  of  Miami,  and  19.8  mi 
(31.9  km)  upstream  from  mouth. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  November  1958  to  April  1975  (discontinued!. 

Water  temperatures:  November  1958  to  April  1975  (discontinued). 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  840  micromhos  Apr.  4,  5;  minimum  daily,  555  micromhos  Oct.  6. 
Water  temperatures:  Maximum,  28°C  Apr.  29;  minimum  19°C  Dec.  14,  15. 

Period  of  record:  Dissolved  Solids  (1958-67):  Maximum,  469  mg/1  Jan.  21-31,  1961;  minimum,  258  mg/1  Jan.  1-10,  1965. 
Hardness  (1958-67):  Maximum,  266  mg/1  Feb.  22,  24,  27,  28,  1962;  minimum,  154  mg/1  Jan.  11-20,  1963. 

Specific  Conductance:  Maximum  daily,  890  micromhos  June  10,  1973;  minimum  daily,  218  micromhos  Mar.  26,  27,  1970. 

Water  temperatures:  Maximum,  37°C  June  24,  1963,  Aug.  6,  27,  1967;  minimum,  15°C  Mar.  16,  1970. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 
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02287395  Miami  Canal  East  of  Levee  30,  near  Miami,  Fla. 
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WATER  RESOURCES  DATA  FOR  FLORIDA,  1975 
Volume  2:  Southern  Florida 


Figure  20.  Location  of  surface  water  sampling  sites  in  the  Big  Cypress  Swamp  and  southwestern  coastal  area;  and  the  Caloosahatchee 
River 
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SOUTHERN  FLORIDA  j t 

EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02292000  Caloosahatchee  Canal  at  Moore  Haven,  Fla. 

LOCATION. — Lat  26°50'30",  long  81°05'20",  in  sec. 12,  T.42  S.,  R.32  E. ,  Glades  County,  Hydrologic  Unit  03090202,  at  gaging  station  in 
control  house  of  control  structure  77  at  Lake  Okeechobee  outlet,  15  mi  (24  km)  upstream  from  lock  2. 

DRAINAGE  AREA. — Indeterminate. 

PERIOD  OF  RECORD. — Chemical  analyses:  July  1964  to  current  year  (discontinued). 

Water  temperatures:  July  1964  to  current  year  (discontinued). 

EXTREMES. — Current  year:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  695  micromhos  Feb.  17,  20;  minimum  daily,  348  micromhos  Aug.  21. 
Water  temperatures:  Maximum,  33°C  Aug.  2;  minimum  16.5°C  Dec.  9,  12. 

Period  of  Record:  Specific  conductance:  Maximum  daily,  1,390  micromhos  Feb.  12,  1969;  minimum  daily,  139  micromhos  Oct.  19, 

1970. 

Water  temperatures:  Maximum,  33°C  Aug.  2,  1975;  minimum,  9°C  Jan.  10,  11,  1970. 

REMARKS. — Extremes  may  have  been  exceeded  during  periods  of  missing  record. 
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(P) 

(SI02) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

APR. 

24... 

.15 

.CO 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

13... 

.04 

.01 

.08 

1.6 

.01 

.03 

2.7 

17 

1.4 

5 

DATE 

MAY 

13... 


TOTAL 

ALUM¬ 

INUM 

(AL) 

(UG/L) 

(01105) 


50 


TOTAL 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

(01002) 


2 


TOTAL 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

(01027) 


DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

(01040) 


0 


DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

(FE) 

(UG/L) 

(01046) 


TOTAL 

IRON 

(FE) 

(UG/L) 

(01045) 


40 


DIS¬ 
SOLVED 
LEAD 
<  PB  > 
(UG/L) 
(01049) 


448 


SOUTHERN  FLORIDA 


EVERGLADES  AND  SOUTHEASTERN  COASTAL  AREA 
02292000  Caloosahatchee  Canal  at  Moore  Haven,  Fla. 

WATER  QUALITY  DATA,  WATER  YEAR  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


DIS- 


TOTAL 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

ZINC 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01090) 

1  AY 

13... 

3 

0 

10 

.2 

2 

4 

SUS- 
PENDED 
SOLIDS 
DATE  (MG/L) 
(70299) 

MAY 

13... 


8 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Field  Measurements 


4  50  SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO- 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

( CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  IN) 

(FT) 

(OOObb) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02231350 

-  ST. 

JOHNS  HEADWATERS  NEAR  VERO 

BEACH,  FLA. 

(LAT  27 

38  26  LONG 

080  40  43) 

OCT. . 

24... 

1974 

0715 

6.87 

20.5 

2.0 

22 

190 

6.6 

49 

.. 

DEC. 

18... 

1215 

6.16 

14.0 

4.4 

42 

345 

7.2 

75 

FEB.. 

1  4  .  .  . 

1975 

0620 

2.77 

_  — 

1  7.0 

1.7 

17 

450 

6.4 

148 

APR. 

02... 

1450 

5.02 

23.0 

8.3 

95 

725 

144 

JUNE 

03... 

0645 

5.32 

_  _ 

_  — 

25.0 

5.4 

64 

696 

7.  1 

162 

AUG. 

05... 

0745 

6.86 

_  _ 

26. b 

1.7 

20 

500 

6.6 

112 

SEP. 

29... 

1510 

6.89 

_  — 

““  l 

28.0 

5.2 

103 

620 

7.4 

144 

OCT.  * 

23... 

1974 

1600 

02231600 

4.00 

-  JANE  GREEN 

74 

CREEK  NEAR 

20.0 

DEER  PARK* 

2.9 

FLA. 

31 

(LAT  28  04 

124 

27  LONG 

6.7 

080  53  18) 

27 

DEC. 

17... 

1600 

3.39 

1 1 

16.0 

4.6 

46 

192 

6.7 

32 

-- 

FEB.* 

06 •  .  • 

1975 

1600 

3.28 

4.8 

20.5 

6.8 

74 

217 

6.6 

49 

—  — 

APR. 

08... 

0655 

2.75 

—  •  b4 

17.0 

6.9 

70 

206 

6.4 

50 

— 

— 

JUNE 

05... 

0820 

2.96 

3.0 

24.5 

.5 

6 

259 

6.7 

79 

— 

— 

AUG. 

05... 

0645 

A. 50 

163 

23.0 

2.4 

27 

132 

6.2 

36 

— 

— 

02232000  -  ST.  JOHNS  RIVER  NEAR  MELBOURNE  FLA  (LAT  28  05  04  LONG  080  45  08) 


OCT.  , 

1974 

23... 

1215 

4.49 

-- 

DEC. 

18... 

1000 

1.77 

— 

FEH.  « 

1975 

07... 

0930 

1.15 

— 

APR. 

08.  .  . 

1840 

-.01 

— 

JUNE 

O'*.  .  . 

1700 

.  14 

— 

JULY 

23... 

1230 

-- 

— 

AUG. 

06.  .  . 

1330 

2.78 

— 

25... 

1600 

— 

— 

0  2 2 3 2 1 0  0 

* 

JUNE. 

1975 

03... 

1100 

— 

— 

02232200 


OCT.*  1974 


25... 

1030 

3.60 

DEC. 

17... 

1500 

4.28 

FEB.. 

1975 

06... 

0100 

3.53 

APR. 

OH... 

1345 

2.97 

JUNE 

05... 

1600 

4.26 

AUG. 

07... 

1500 

4.00 

760 

20.0 

4.6 

52 

222 

7.3 

48 

— 

— 

125 

14.0 

8.8 

84 

400 

7.3 

85 

— 

— 

60 

20.0 

7.2 

78 

600 

7.2 

102 

— 

-- 

-19 

24.0 

8.2 

96 

975 

7.5 

158 

— 

— 

114 

28.5 

6.6 

84 

666 

7.3 

125 

— 

— 

— 

28.0 

1.6 

— 

290 

6.4 

— 

— 

5.1 

460 

29.5 

2.5 

32 

280 

6.7 

51 

_ 

_ 

29.0 

2.  1 

— — 

185 

6.2 

— — 

— — 

— — 

AKE  WASHINGTON  NEAR  EAU  GALL  IE* 

FLA. 

(LAT  28 

09 

00  LONG 

080  44  21) 

— 

— 

— 

— 

921' 

7.9 

116 

— 

— 

-  wolf  creek 

NEAR  DEER 

PARK .  FLA 

.  (LAT  28  12 

4b 

LONG  080 

54  40) 

2.0 

20.5 

5.9 

64 

175 

7.1 

65 

— 

— 

15 

15.5 

7.0 

69 

248 

7.6 

90 

— 

— 

1.7 

19.0 

6.8 

72 

270 

6.9 

119 

— 

— 

.04 

24.5 

8.7 

103 

257 

7.3 

68 

— 

— 

14 

24.5 

4.7 

55 

177 

6.0 

40 

— 

— 

8.6 

25.0 

5.5 

65 

160 

6.6 

47 

_ 

_ 

SURFACE  HATER  DUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


451 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L ) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02232400 

-  ST 

JOHNS  R 

NR  COCOA 

(LAT  28  22 

10  LONG 

080  52  22) 

OCT.. 

24... 

1974 

0820 

13.52 

2000 

18.5 

7.6 

80 

290 

7.6 

48 

20 

1.0 

24... 

0823 

— 

— 

— 

18.5 

7.6 

80 

— 

— 

— 

— 

6.0 

24... 

0826 

— 

— 

— 

18.5 

7.6 

80 

— 

— 

-- 

— 

12 

DEC. 

17... 

0830 

10.69 

— 

345 

16.0 

9.7 

97 

520 

7.3 

53 

29 

1.0 

17... 

0831 

— 

— 

-- 

16.0 

9.6 

96 

— 

— 

— 

— 

2.0 

17... 

0832 

— 

— 

— 

1  6 . 0 

9.6 

96 

— 

— 

-- 

-- 

4.0 

17... 

0833 

— 

— 

— 

16.0 

9.6 

96 

— 

— 

— 

— 

6.0 

17... 

0834 

— 

— 

— 

16.0 

9.7 

97 

— 

— 

— 

— 

8.0 

FEB.. 

13... 

1975 

0930 

9.81 

130 

20.0 

8.3 

90 

1100 

7.2 

80 

30 

1.0 

13... 

0931 

— 

— 

— 

20.0 

8.3 

90 

— 

— 

— 

-- 

4.0 

13... 

0932 

— 

— 

-- 

20.0 

8.3 

90 

-- 

-- 

-- 

— 

8.0 

APR. 

09.  .  . 

1005 

9.03 

— 

50 

22.0 

7.4 

83 

1400 

7.5 

118 

34 

1.0 

09... 

1006 

-- 

— 

— 

21.0 

7.0 

77 

— 

— 

— 

— 

6.0 

09... 

1007 

— 

— 

— 

21.0 

7.0 

77 

— 

— 

— 

— 

6.0 

09.  .  . 

1008 

— 

— 

— 

19. b 

6.2 

66 

— 

— 

— 

— 

8.0 

09.  .  . 

1009 

— 

— 

— 

19.0 

6.  1 

65 

— 

— 

— 

— 

10 

09... 

1010 

— 

— 

— 

18.5 

5.8 

61 

— 

— 

— 

— 

12 

JUNE 

06.  •  . 

1200 

9.28 

— 

80 

28.0 

4.9 

62 

1300 

7.3 

44 

27 

— 

JULY 

23... 

0900 

— 

— 

— 

27.8 

6.6 

— 

1220 

7.4 

-- 

— 

7.5 

AUG. 

08... 

0650 

11.95 

— 

510 

27.0 

6.4 

79 

1280 

7.7 

93 

30 

1  .0 

08... 

0651 

— 

— 

— 

27.0 

6.5 

80 

— 

— 

— 

— 

2.0 

08... 

0652 

— 

— 

— 

27.0 

6.5 

80 

— 

— 

-- 

-- 

4.0 

08... 

06b3 

— 

— 

— 

27.0 

6.4 

79 

— 

— 

— 

— 

6.0 

08... 

0654 

— 

— 

— 

27.0 

6.4 

79 

— 

— 

— 

— 

8.0 

08... 

0655 

— 

— 

— 

27.0 

6.3 

78 

— 

— 

-- 

— 

10 

25... 

1530 

— 

— 

— 

28.5 

5.  7 

— 

410 

7.0 

— 

-- 

— 

02232500  -  ST  JOHNS  RIVER  NR  CHRISTMAS  FLA  (LAT  28  32  34  LONG  080  56  40) 

JULY.  1975 


22... 

AUG. 

1900 

-- 

—  “ 

29.0 

6.1 

-- 

1450 

6.7 

—  • 

9.2 

25... 

14*5 

—  — 

29.0 

2.5 

850 

6.5 

•  • 

02233001  - 

econlockhatchee 

R  AT 

MAG  RA  NR 

BITHLO  FLA 

(LAT  28 

25 

27  LONG 

081  07 

10) 

FEB.. 

1975 

14.  .  . 

JULY 

1330 

59.07 

— 

17.0 

3.8 

39 

110 

4.5 

0 

•• 

09.  .  . 

1215 

59.55 

— 

—  “ 

26.5 

4.  1 

50 

1390 

4.6 

0 

•• 

02233500  - 

ECONLOCKHATCHEE 

RIVER 

NEAR  CHULUOTA.  FLA. 

(LAT  28 

40 

40  LONG 

081  06 

51) 

OCT  .  . 

1974 

25... 

DEC. 

1530 

3.  78 

— 

151 

20.0 

4.  1 

44 

315 

6.8 

47 

16... 

1315 

1.31 

— 

60 

17.0 

4.2 

43 

570 

6.6 

71 

— 

-- 

FEB.. 

1975 

07.  .  . 

1755 

1.08 

— 

51 

19.0 

5.5 

58 

540 

6.9 

73 

— 

— 

MAR. 

26... 

JUNE 

1840 

.87 

-- 

42 

22.0 

5.5 

62 

590 

7.0 

80 

— 

— 

12... 

AUG. 

1645 

2.21 

92 

30.0 

4.6 

60 

356 

7.1 

63 

13... 

1300 

3.89 

— 

160 

26.0 

3.8 

46 

260 

6.9 

47 

— 

— 

4  52  SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
FI  EL  0  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00085) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02234000  -  ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  LAKE  HARNEY,  FLA  (LAT  2B  42  50  LONG  081  02  08) 

OCT.,  1974 


25... 

1305 

5.45 

— 

3900 

20.5 

8.1 

89 

585 

7.1 

46 

26 

— 

DEC. 

16... 

1500 

1.24 

-- 

17.0 

8.6 

89 

1150 

7.5 

-- 

13 

1.0 

FEB., 

07... 

1975 

1550 

.84 

400 

19.0 

8.2 

87 

1*00 

7.3 

81 

3o 

1.0 

07... 

1552 

— 

— 

— 

19.0 

8.2 

87 

— 

— 

— 

— 

4.0 

07... 

1554 

— 

— 

— 

19.0 

8.2 

87 

— 

— 

-- 

— 

6.0 

07... 

1556 

— 

— 

— 

19.0 

8.0 

85 

-- 

— 

— 

— 

8.0 

MAR. 

28.  .  . 

1455 

.30 

— 

200 

22.0 

8.4 

95 

2400 

7.8 

103 

26 

1.0 

28... 

1456 

— 

— 

— 

22.0 

8.4 

95 

— 

— 

— 

— 

6.0 

28... 

1457 

— 

-- 

-- 

21.5 

7.7 

86 

-- 

— 

— 

-- 

7.0 

JUNE 

16... 

1900 

1.17 

— 

— 

30.0 

7.1 

93 

2040 

6.6 

38 

24 

-- 

JULY 

22... 

1800 

— 

— 

— 

29.7 

5.3 

— 

1025 

6.3 

-- 

— 

2.3 

AUG. 

13... 

1115 

2.69 

— 

1450 

26.5 

5.1 

62 

150" 

6.8 

52 

35 

1.0 

13... 

1116 

— 

— 

— 

26.5 

5.1 

62 

— 

— 

— 

— 

2.0 

13... 

1117 

— 

— 

— 

26.5 

5.  1 

62 

— 

— 

— 

— 

4.0 

13... 

1118 

— 

— 

— 

26.5 

5.0 

61 

— 

— 

— 

— 

6.0 

13... 

1119 

-- 

— 

26.5 

5.0 

61 

— 

— 

-- 

-- 

8.0 

13... 

1120 

-- 

— 

-- 

26.5 

5.0 

— 

-- 

— 

-- 

— 

10 

25... 

1345 

-- 

— 

— 

28.5 

4.  1 

— 

495 

6.4 

— 

— 

— 

SEP. 

30... 

1830 

— 

— 

— 

26.0 

8.4 

— 

460 

6.1 

-- 

— 

.9 

02251800  - 

INDIAN 

RIVER  AT 

WABASSO. 

FLA.  (LAT 

27  45  15 

LONG  080 

25  40) 

OCT., 

1974 

15... 

1420 

1.36 

— 

— 

33.5 

6.2 

86 

60000 

8.2 

144 

— 

MAY  , 

1975 

28  .  .  . 

SEP. 

1310 

.45 

•• 

27.5 

4.4 

55 

50400 

8.0 

176 

— 

03.  .  . 

1035 

19.90 

— 

— 

28.0 

3.1 

39 

190 

6.8 

9 

— 

— 

15... 

1400 

.44 

— 

— 

31.5 

6.  1 

82 

40000 

8.6 

159 

— 

— 

02252500  - 

NORTH  CANAL 

NEAR 

VERO  BEACH, 

FLA.  (LAT 

27  41 

32  LONG  080 

25  00) 

OCT., 

1974 

15... 

1630 

2.01 

10 

31.0 

8.0 

106 

760 

7.7 

177 

— 

-- 

MAY  , 

1975 

28... 

SEP. 

1350 

2.14 

12 

26.5 

6.4 

78 

1290 

7.5 

209 

~ 

—  — 

15... 

1610 

1.82 

7.4 

30.0 

6.6 

89 

1100 

8.1 

187 

— 

— 

02253000  -  MAIN  CANAL  AT  VERO  BEACH,  FLA.  (LAT  27  38  54  LONG  080  24  10) 


OCT.,  1974 


23... 

1145 

8.58 

— 

31 

22.5 

6.4 

73 

1300 

7.5 

-- 

>18 

— 

NOV. 

19... 

1320 

9.30 

124 

23.0 

8.8 

101 

1500 

7.7 

.. 

>36 

DEC. 

17... 

1415 

9.36 

135 

19.5 

6.9 

74 

1600 

7.3 

203 

18 

JAN., 

28  .  .  . 

1975 

1345 

8.74 

47 

22.0 

8.7 

98 

1900 

7.6 

<18 

FEB. 

25... 

1320 

9.69 

202 

20.5 

3.8 

41 

1580 

7.3 

174 

24 

MAR. 

26... 

1350 

8.54 

—  <— 

27 

24.5 

7.4 

87 

1460 

7.7 

194 

>16 

APR. 

22... 

1315 

8.45 

Id 

25.0 

8.3 

99 

1800 

7.7 

202 

>18 

MAY 

21... 

1250 

8.  18 

1.0 

27.5 

6.4 

80 

1580 

7.3 

214 

>24 

JUNE 

18... 

1230 

8.65 

38 

28.5 

6.0 

76 

1330 

7.4 

213 

>24 

.. 

JULY 

30.  .. 

1430 

8.55 

28 

29.0 

4.7 

56 

1200 

7.6 

202 

>24 

AUG. 

27... 

0930 

8.52 

26 

28.5 

4.2 

53 

1210 

7.3 

197 

>24 

SEP. 

24.  .  . 

0900 

9.26 

_  _ 

118 

28.0 

4.8 

60 

1230 

7.2 

183 

24 

_  _ 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 

453 

DATE 

TIME 

STAGE 

(FT 

ABOVE 

DATUM) 

(00065) 

DIS¬ 

CHARGE 

(CES) 

(00060) 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

CHARGE 

(CFS) 

(00061) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 
(00010) 

DIS¬ 

SOLVED 

OXYGEN 

(MG/L) 

(00300) 

PER¬ 

CENT 

SATUR¬ 

ATION 

(00301) 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(00095) 

PH 

(UNITS) 

(00400) 

BICAR¬ 

BONATE 

(HC03) 

(MG/L) 

(00440) 

trans¬ 

par¬ 

ency 

(SECCHI 

DISK) 

(IN) 

(00077) 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 

02253500 

-  SOUTH  CANAL 

NR  VERO 

BEACH. 

FLA.  (LAT  27  36  11 

LONG  080  23  24) 

OCT.  . 

1974 

1 6  •  •  • 

1025 

1.76 

6.6 

26.5 

4.7 

57 

540 

7.2 

177 

-- 

— 

MAY  » 

1975 

29... 

SE3 . 

0930 

1.73 

32 

26.5 

6.2 

76 

1220 

7.6 

236 

— 

16... 

0915 

1.37 

12 

26.0 

4.9 

59 

1060 

7.3 

208 

— 

02253800  - 

INTERCOASTAL 

WATERWAY 

AT  STUART  FLA 

(LAT  27  12 

19  LONG  080 

11  38) 

MAY  . 

1975 

12... 

1230 

.45 

“  • 

22.5 

7.7 

50000 

9.1 

1 49 

— 

1.0 

02256500  - 

FISHEATING  CREEK  AT 

PALMDALE 

.  FLA. 

(LAT  26  55  56  LONG  081 

18  54) 

APR.  . 

1975 

29... 

SEP. 

1215 

.28 

.00 

27.0 

7.7 

95 

657 

7.4 

44 

>24 

03... 

1125 

5.76 

981 

25.5 

6.7 

81 

99 

5.6 

12 

36 

02259200  -  INDIAN 

PRAIRIE  CANAL 

AT  S- 

72 

NR  OKEECHOBEE 

,  FLA.  (LAT 

27  05  35  LONG  081 

00  25) 

APR.  . 

1975 

29... 

SEP. 

1100 

17.59 

.00 

26.5 

7.3 

89 

200 

7.0 

37 

48 

•• 

03... 

1005 

20.28 

.00 

27.5 

3.5 

43 

230 

6.9 

20 

44 

— 

02260800  -  ALLIGATOR 

LAKE  NEAR 

ASHTON.  FLA.  (LAT  28 

13  55 

LONG  081  11 

17) 

APR  •  . 

1975 

30  .  . 

.  1145 

2.18 

29.0 

7.7  99 

97 

5.5 

6 

• — 

02261900  -  LAKE  MARY  JANE  NEAR  NARCOOSSEE.  FLA. 

(LAT 

28  22 

46 

LONG 

081 

11  15) 

APR.  . 

1975 

30  .  . 

.  1350 

3.22 

28.0 

7.3  92 

80 

5.1 

5 

02263800  -  SHINGLE  CREEK 

AT  AIRPORT 

NR  KISSIMMEE  FLA  (LAT  28 

18 

14  LONG  081  27  04) 

OCT.. 

1974 

01.. 

.  1200 

5.66  —  138 

24.0 

3.6  42 

164 

6.6 

50 

APR.  . 

1975 

30  .  . 

.  1  145 

4.07  --  8.8 

24.0 

6.7  78 

449 

7.1 

111  >73 

-- 

SEP. 

18.. 

.  1000 

5.09  —  74 

25.0 

3.4  40 

248 

6.4 

59  52 

02263851  -  BAY  LAKE  OUTLET 

AT  S-105A. 

NEAR  VINELAND. 

FLA. 

(LAT  28 

24  48 

LONG 

081  33  27) 

FEB. . 

1975 

18.. 

.  1340 

93.30 

21.5 

5.2 

132 

5.1 

-- 

— 

18. . 

•  14<+0 

91.80 

24.0 

6.5 

121 

6.5 

— 

-- 

MAR. 

18.. 

.  0945 

91.00 

19.0 

6.4  — 

119 

6.3 

-- 

— 

MAY 

13.. 

.  1010 

— 

27.5 

6.6 

150 

6.5 

-- 

— 

AUG. 

05.. 

.  0820 

92.20 

28.0 

2.8 

180 

6.3 

— 

02263864  -  LAKE  MABEL 

NEAR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA 

(LAT 

28  25 

n 

LONG 

081 

3?  58) 

SEP.. 

1975 

03.  . 

.  0800 

93.55 

25.7 

2.3 

111 

3.7 

-- 

— 

02263869  - 

SOUTH  LAKE  OUTLET  AT  S-15  NEAR  VINELAND,  FLA. 

(LAT 

28  24  45  LONG  081  32  17) 

AUG..  1975 

05...  0925 

92.48 

29.0  3.2 

153 

Ol 

• 

1 

1 

1 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECOR!S 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 


SPE¬ 
CIFIC  TRAt  S- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCMI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MlCPO- 

( HCO 1 ) 

D  I  Sr*  ) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/l) 

(In) 

(FT) 

(00085) 

(00080) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(0044(1 ) 

(000  77) 

(00003) 

FEB.  . 
18... 

1975 

1530 

02264100  - 

BONNET  CREEK  NEAR 

22.0 

VINELAND* 

4.4 

FLA.  (LAT  28  19  58 

1)6 

LOf’G  0 8 1 

5.8 

31  20) 

MAR. 

17... 

1050 

7.70 

22.0 

2.5 

130 

6.3 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

MAY 

13... 

0945 

_  _  —  _ 

24.5 

.7 

155 

6.4 

_  _ 

_  __ 

AUG. 

05... 

0910 

73.00 

28.0 

3.0 

132 

6.2 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

02264900  -  LAKE  TOHOPEKALIGA  AT  KISSIMMEE*  FLA.  (LAT  28  17  20  LONG  081  24  ?0) 


OCT.*  1974 


02..  . 

1025 

54#?5 

— 

— 

25.0 

6.9 

82 

112 

6.8 

18 

— 

.0 

02.  .  • 

1026 

— 

— 

— 

25.0 

6.9 

82 

— 

— 

— 

-- 

2.0 

02..  . 

1027 

— 

— 

— 

2o.  0 

6.8 

81 

-- 

— 

— 

— 

4.0 

02... 

1028 

— 

— 

— 

25.0 

6.7 

80 

— 

— 

— 

— 

6.0 

02... 

1029 

— 

-- 

— 

25.5 

6.7 

8) 

— 

— 

— 

-- 

8.0 

APR  .  ♦ 

30  ... 

1975 

1030 

53.12 

26.5 

9.9 

122 

1  94 

8.8 

30 

36 

30  ... 

1040 

— 

— 

— 

26.5 

9.9 

— 

160 

8.8 

— 

— 

.0 

3  0  .  .  • 

1042 

— 

— 

— 

26.0 

9.7 

— 

1  6  0 

8.8 

— 

— 

2.0 

30  ... 

1044 

— 

— 

— 

26.0 

8.7 

— 

160 

7.8 

— 

— 

4.0 

30  ... 

1046 

— 

— 

-- 

26.0 

8.  1 

-- 

160 

7.2 

— 

-- 

6.0 

30.  .. 

1048 

— 

— 

— 

26.0 

7.7 

— 

160 

7.1 

— 

— 

8.  U 

JULY 

1  6  .  .  . 

1210 

53.11 

— 

— 

28.5 

9.9 

126 

160 

9.1 

-- 

18 

.0 

16... 

1211 

— 

— 

— 

28.0 

9.2 

116 

— 

— 

— 

— 

2.0 

16... 

1212 

— 

— 

-- 

27.5 

8.3 

104 

-- 

— 

-- 

-- 

4.0 

16.  .. 

1213 

— 

— 

— 

27.0 

6.5 

80 

— 

— 

— 

— 

6.0 

SEP. 

18... 

1055 

53. 96 

— 

— 

28.0 

7.  1 

89 

1  53 

6.5 

3? 

24 

.0 

18... 

1056 

— 

-- 

— 

28.0 

7.  1 

89 

— 

— 

— 

— 

2.0 

18... 

1057 

-- 

-- 

— 

28.0 

6.7 

84 

— 

— 

— 

— 

4.0 

18... 

1058 

— 

— 

— 

27.5 

4.0 

50 

— 

— 

— 

-- 

6.0 

18... 

1059 

— 

— 

— 

27.5 

3.5 

43 

— 

-- 

-- 

— 

6.5 

02266025  -  REEDY  CR  CANAL  AT  S-46 

NR  VINELAND  FLA 

(LAT  28 

24 

14 

LONG 

081  36 

42) 

JAN.  * 

1975 

20... 

SEP. 

0910 

92.40  —  —  15.0 

8.8 

72 

6.3 

”  *“ 

02... 

0950 

92.50  —  —  27.0 

6.  1 

75 

6. 3 

02266239  -  TROUT  LAKE  NR  CLERMONT  FLA  (LAT  P8 

27  64  LONG 

081 

43  00) 

MAY  * 

1975 

12... 

1220 

90.40  —  —  29.0 

6.9  88 

1«1 

7.2 

63 

02266291  -  LATERAL  405  AT  S-405A 

NR  DR  PHILLIPS  F 

(LAT  28 

25 

37  1 

LONG 

8  I  36 

19) 

FEB.. 

1975 

18.  .  . 

MAR. 

1330 

92.00  —  —  22.0 

5.7 

140 

— 

— 

*  “ 

18... 

0843 

91.50  —  —  20.0 

4.9 

130 

5.  1 

-  “ 

— 

02266292  -  LATERAL  405  AB  S405A  NR 

DR  PHILLIPS  FLA. 

(LAT  28 

25 

»  34 

LONG 

0  61  36 

32) 

JAN.. 

1975 

20  *  *  . 

FEB. 

0645 

17.5 

4.4 

154 

6.5 

— 

18... 

1340 

24.0 

.7 

180 

7.0 

— 

— 

— 

455 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRANS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

( SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICPO- 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(OEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02266294  -  LATERAL  405  BL  S-405  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  23  39  LONG  081  35  07) 


JAN.*  1975 


21... 

FEH. 

0830 

81.00 

—  ” 

•• 

17.0 

4.5 

156 

— — 

—  — 

18... 

MAR. 

0930 

81.80 

21.0 

5.  1 

— 

168 

6.1 

17... 

APR. 

1 130 

" 

” 

21.0 

4.5 

170 

6.5 

" 

14.  .  . 

MAY 

0752 

81.20 

““ 

23.0 

5.0 

57 

182 

— 

““ 

12... 

AUG. 

0  745 

" 

27.0 

2.9 

—— 

175 

5.4 

— 

*— 

05... 

SEP. 

0850 

82.80 

""  “ 

*  ” 

27.0 

3.8 

160 

6.4 

—  — 

02... 

0850 

83.00 

— 

— 

28.0 

2.2 

— 

160 

6.5 

— 

— 

— 

02266295  -  LATERAL  410  AT  S-41o  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  56  LONG  081  35  56) 

JAN.*  1975 


21... 

FEB. 

1330 

95.50 

— 

17.0 

3.4 

* — 

91 

" 

•• 

18... 

MAR. 

1140 

95.20 

21.0 

2.3 

107 

5.9 

•• 

18... 

APR. 

1045 

94.80 

— 

21.5 

1.7 

-- 

100 

6.7 

•• 

14... 

MAY 

1018 

94.20 

" 

23.0 

3.4 

39 

90 

— — 

* — 

* — 

12... 

AUG. 

0930 

—  * 

27.0 

5.5 

198 

6.8 

— 

05... 

SEP. 

1035 

95.80 

26.0 

1.9 

“  ** 

111 

5.6 

”  — 

02... 

1035 

95.40 

— 

— 

26.0 

1.3 

— 

102 

5.3 

— 

— 

— 

3  0  .  .  . 

0800 

96.00 

— 

— 

25.0 

2.2 

— 

90 

5.6 

— 

— 

— 

JAN.  * 

1975 

21... 

1310 

MAR. 

1 8  •  •  • 

1120 

MAY 

12... 

0900 

AUG. 

05... 

1110 

SEP. 

30  •  •  • 

0825 

DEC.*  1974 


11... 

— 

JAN.  * 

1975 

21... 

0915 

FEH. 

18.  .  . 

0945 

MAR. 

17... 

0900 

APR. 

14... 

0900 

MAY 

13... 

0745 

23... 

- 

AUG. 

05... 

0750 

SEP. 

02... 

120S 

30... 

0855 

02266296  - 

lateral 

410  BL  S-410 

NR  VINELAND 

i  FLA 

(LAT  28 

21  58  LONG 

081  35  56) 

— 

— 

— 

20.0 

5.0 

— 

185 

6.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21.5 

2.4 

— 

222 

7.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24.5 

2.7 

— 

240 

6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27.0 

2.7 

— 

171 

6.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24.0 

1.6 

— 

141 

6.0 

— 

— 

— 

02266300 

-  REEDY 

CREEK  NEAR  VINELAND  FLA 

(LAT 

28  19  57 

LONG  081 

34  48) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

176 

— 

47 

— 

— 

9.50 

— 

— 

19.0 

5.7 

— 

170 

— 

— 

— 

9.40 

— 

— 

20.5 

4.5 

— 

1  76 

6.1 

— 

— 

— 

9.35 

— 

— 

22.0 

5.4 

— 

200 

6.6 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

21.5 

5.2 

58 

191 

— 

— 

— 

— 

_  _ 

_ 

22.0 

3.0 

_ 

235 

5.3 

__ 

— 

— 

— - 

— 

— — 

— — 

— — 

— 

216 

7.1 

68 

— 

— — 

10.45 

— 

— 

25.0 

4.2 

~ 

140 

6.0 

— 

— 

— 

10.70 

—  — 

— 

25.0 

3.  1 

— 

120 

7.3 

-- 

— 

— 

— 

-- 

24.0 

3.5 

— 

1  18 

5.9 

-- 

— 

— 

4  56  SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


FIELD 

MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRAmS- 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(ET 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR- 

ANCE 

Ph 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

AT  ION 

(MICRO- 

( HCO  () 

OISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

<CES) 

(CES) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/I.) 

( IN) 

(ET) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

EEB  •  » 

1 8  •  •  • 

1975 

0845 

02266480  - 

DAVENPORT 

CREEK  NEAR 

21.0 

LOUGHMAN, 

6.6 

ELA. 

(LAT  29  16  15  LONG  081 

150 

35  28) 

MAR. 

17... 

0935 

3.50 

_ 

21.0 

8.3 

140 

6.4 

_  _ 

MAY 

13... 

0920 

22.0 

7.2 

138 

6.3 

_  _ 

„ 

AUG. 
05..  . 

0820 

5.30 

24.0 

6.4 

_  _ 

155 

6.4 

EEB.  * 

18... 

1975 

1015 

1.88 

02266500  - 

REEDY  CREEK 

NEAR 

20.0 

LOUGHMAN, 

4.4 

FLA.  (LAT  28  15  48 

167 

LONG  081 

6.5 

32  12) 

MAR. 

17... 

1000 

5.58 

21.0 

5.1 

180 

6.4 

_  _ 

APR. 

14... 

0832 

_  _ 

20.5 

5.5 

60  235 

MAY 

13... 

0900 

24.5 

3.7 

205 

6.0 

_  — 

_  _ 

AUG. 

05... 

0845 

2.78 

.. 

_  — 

24.0 

.8 

130 

cc 

• 

>0 

SEP. 

02... 

1235 

2.00 

26.0 

.4 

130 

5.8 

_  _ 

30... 

0925 

— 

— 

— 

24.0 

.6 

111 

6.0 

-- 

— 

— 

02266600  - 

CYPRESS  LAKE  NEAR  ST. 

CLOUD, 

FLA.  (LAT 

28  03  40 

LONG  081 

19  S8) 

OCT.* 

1974 

03... 

1050 

51.73 

23.5 

4.5 

52 

89 

5.9 

14 

— 

-- 

MAY  , 

1975 

27... 

1015 

50.02 

30.5 

5.5 

72 

148 

8.3 

21 

— 

— 

02266650  - 

LAKE  MARION 

NEAR  HAINES 

CITY, 

ELA.  (LAT 

28  05 

56  LONG  081 

31  51) 

OCT.* 

1974 

02... 

1455 

66.70 

— 

28.0 

6.9 

87 

112 

7.6 

40 

-- 

— 

MAY  ♦ 

1975 

01... 

SEP. 

0745 

65.39 

27.0 

7.3 

90 

138 

6.4 

52 

03... 

1905 

60.34 

— 

29.5 

4.0 

51 

135 

8.7 

4? 

— 

— 

02268400  -  LAKE 

WEOHYAKAPKA  AT 

INDIAN  LK 

EST  ELA 

(LAT  27  48 

50  LONG  081 

23  16) 

OCT.  , 

1974 

01... 

1440 

61.96 

29.0 

7.4 

95 

69 

6.5 

8 

— 

-- 

MAY  * 

1975 

01... 

SEP. 

1430 

60.00 

1 

1 

u 

*• 

• 

o 

8.5 

119 

90 

8.2 

8 

03... 

1720 

61.90 

1 

>c 

• 

o 

54.0 

85 

90 

6.0 

6 

— 

— 

02268600  -  LAKE  ROSALIE  NEAR  LAKE  WALES,  ELA.  (LAT  27  56  35  LONG  081  25  28) 


OCT.,  1974 

01...  1330 

54.48 

.. 

24.0 

6.7 

78 

85 

6.2 

8 

MAY  *  1975 

01...  1320 

51.97 

_  — 

30.0 

8.8 

115 

1  o3 

6.  7 

9 

—  _ 

SEP. 

03...  1805 

54.11 

30.0 

6.9 

90 

100 

5.8 

6 

—  _ 

_  _ 

02268800 

-  LAKE  MARIAN  NR 

KENANSVILLE 

FLA  (LAT 

27  5?  09 

LONG  081 

02  36) 

OCT., 

15.. 

1974 

.  1005 

59.12 

27.0 

5.4 

67 

91 

6.5 

24 

MAY  * 
28.. 

1975 

.  1000 

57.66 

29.0 

5.8 

74 

110 

6.6 

13 

SEP. 

15.. 

.  0925 

58.84 

28.5 

5.3 

67 

ion 

6.5 

22 

_  _ 

_  _ 

457 


SURFACE  MATER  QUALITY  RECOROS 
0CT08ER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

022b8904  -  KISSIMMEE  RIVER  BL  S-65  (LAT  27  48  14  LONG  081  11  53.02) 


OCT..  1974 


09... 

1030 

46.27 

— 

.00 

23.0 

4.5 

52 

105 

6.3 

— 

42 

-- 

23... 

1015 

46.48 

— 

101 

21.0 

5.5 

61 

1 10 

7.6 

— 

40 

— 

NOV. 

06.  •  • 

1100 

46.31 

— 

.00 

25.0 

8.0 

95 

110 

6.8 

— 

34 

— 

19... 

1130 

46.39 

-- 

.00 

21.5 

6.9 

77 

1  10 

6.4 

— 

42 

-- 

DEC. 

04.  .  . 

1200 

46.41 

— 

.00 

16.5 

7.8 

79 

105 

6.4 

— 

52 

— 

17... 

JAN.  • 

1245 

1975 

46.52 

" 

149 

17.0 

7.5 

77 

1  10 

6.5 

17 

55 

03... 

1200 

46.34 

— 

.00 

19.0 

6.3 

67 

114 

6.8 

— 

54 

— 

15... 

1145 

46.54 

— 

74 

16.5 

7.3 

74 

1  10 

7.9 

— 

54 

— 

28... 

1220 

46.29 

— 

.00 

21.5 

8.3 

93 

115 

7.3 

— 

51 

— 

FEH. 

11... 

1215 

46.54 

— 

92 

19.5 

6.6 

71 

115 

7.0 

— 

54 

25... 

1135 

46.63 

— 

.00 

22.0 

5.9 

66 

109 

7.2 

21 

51 

MAR. 

12... 

1115 

46.39 

— 

185 

21.0 

7.6 

84 

98 

6.9 

— 

5n 

— 

26... 

1150 

46.46 

— 

185 

22.5 

6.7 

76 

109 

7.7 

-- 

43 

— 

APR. 

09... 

1200 

46. 34 

— 

183 

24.0 

7.2 

84 

115 

6.7 

— 

32 

-- 

22... 

1130 

46.36 

— 

2290 

24.5 

7.8 

92 

122 

7.4 

— 

18 

— 

MAY 

06... 

1100 

46.41 

— 

71 

26.5 

6.9 

65 

130 

6.7 

— 

40 

— 

21... 

1115 

46.  1  1 

— 

3250 

28.0 

7.1 

89 

130 

6.9 

26 

36 

— 

JUNE 

04... 

1220 

46.54 

— 

1562 

28.0 

— 

— 

110 

6.8 

— 

42 

— 

18... 

1115 

46.41 

— 

.00 

30.0 

6.8 

89 

130 

6.6 

— 

51 

— 

JULY 

02.  .. 

1050 

46.45 

— 

.00 

27.5 

2.7 

33 

132 

6.3 

— 

48 

— 

17... 

1400 

46.36 

— 

.00 

30  •  0 

10.6 

138 

110 

6.9 

— 

32 

30  •  •  • 

1245 

46.51 

— 

.00 

30.0 

7.5 

98 

85 

7.0 

— 

24 

— 

AUG. 

13... 

1320 

46.56 

— 

550 

32.0 

4.7 

— 

110 

— 

— 

36 

-- 

27... 

1330 

46.36 

— 

2000 

29.0 

6.6 

85 

130 

6.6 

26 

30 

— 

SEP. 

11... 

1130 

46.49 

— 

.00 

26.5 

7.7 

98 

120 

6.5 

— 

36 

— 

24  #  *  • 

1300 

46.46 

— 

559 

27.5 

5.7 

71 

120 

6.4 

— 

45 

— 

02269600  -  ARBUCKLE  LAKE  NEAR  AVON  PARK,  FLA.  (LAT  27  39  50  LONG  081  22  41) 


OCT..  1974 


03... 

may  ' 

1150 

1975 

3.50 

" 

" 

24.0 

9.4 

110 

75 

6.1 

7 

01... 

SEP. 

1  7h0 

.39 

— 

u 

• 

o 

9.5 

133 

102 

7.9 

22 

03... 

1500 

3.47 

— 

— 

30.5 

4.1 

54 

120 

5.8 

16 

— 

~ 

02270500 

-  ARBUCKLE 

CREEK  NEAR 

DESOTO  CITY. 

FL  A  . 

(LAT  27  26 

32  LONG  081  17  51) 

OCT.  . 

1974 

02.. 

.  1700 

4.76 

700 

26.5 

9.2 

113 

69 

6.3  13 

— 

MAY  » 

1975 

02.  . 

SEP. 

.  1030 

1.94 

8.2 

29.5 

7.3 

94 

149 

6.4  18 

•• 

•• 

04.. 

.  1615 

5.26 

915 

29.0 

3.5 

45 

132 

5.6  12 

— 

— 

OCT  •  » 

02.. 

1974 

.  0835 

10.46 

02270700  -  LAKE  ANNIE  NR  LAKE 

21.5 

PLACID 

5.7 

FLA  (LAT  27 

64 

12  35 

30 

LONG  081 

5.9 

20  57) 

5 

APR.  , 

29.. 

1975 

.  1350 

9.95 

27.5 

7.3 

91 

30 

5.9 

1 

SEP. 

03.. 

.  1220 

10.75 

26.5 

7.5 

95 

40 

5.7 

4 

MAY  » 

22... 

1975 

1300 

02270900 

5.76 

-  LAKE  S1RENA  AT  LAKE 

32.0 

PLACID 

FLA  (LAT 

27  17  10 

168 

LONG  081 

7.5 

22  00) 

6 

SEP. 

03... 

1340 

6.62 

30.0 

8.4 

110 

130 

6.8 

9 

•  • 
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SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


FIELO 

MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

QON- 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT- 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCF 

PM 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HC03 ) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

( CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/I  ) 

(  IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

OCT.* 

02.. 

1974 

.  1020 

02270950  -  LAKE 

7.82 

JUNE-IN-WINTER 

25.5 

NR  L  PLACID  FLA 

6.3  76 

(LAT  27  19  19  LONG  081 

lnl  6.6 

25  08) 

12 

APR  •  ♦ 
29.. 

1975 

.  1**30 

6.76 

28.5 

10.4  132 

1  10 

6.8 

8 

_  _ 

SEP. 

03.. 

.  1340 

8.62 

30.0 

8.4 

130 

6.8 

9 

_  _ 

02271200  -  LAKE  FRANCIS  NEAR  LAKE 

PLACID, 

FLA. 

(LAT  27  20 

00  LONG  081 

24  10) 

OCT., 

1974 

02... 

1100 

68.80  —  —  27.0 

7.0 

87 

103 

6.7 

8 

-- 

— 

APR.* 

1975 

29... 

1445 

66.73  —  —  27.0 

8.6 

106 

115 

6.4 

6 

— 

-- 

SEP. 

03... 

1355 

69.54  —  —  28.5 

6.7 

85 

1  15 

7.0 

334 

— 

— 

02273000  -  KISSIMMEE  RIVER  AT  S-65  E  (LAT  27  13  32  LONG  080  57  46) 


OCT.*  1974 


09... 

0850 

21.12 

— 

682 

23.0 

5.8 

67 

125 

6.6 

— 

36 

— 

23... 

0820 

21.16 

— 

279 

23.5 

5.4 

62 

135 

7.3 

— 

40 

-- 

NOV. 

06... 

0900 

21.10 

— 

.00 

23.0 

4.7 

54 

180 

6.8 

— 

30 

— 

19... 

0930 

21.10 

— 

43 

22.0 

6.2 

— 

180 

6.9 

-- 

51 

-- 

DEC. 

04... 

0930 

21.13 

— 

.00 

18.5 

7.8 

82 

245 

7.0 

— 

54 

— 

17... 

JAN.  * 

1010 

1975 

21.09 

—  ” 

485 

19.5 

8.5 

91 

200 

7.2 

47 

48 

03... 

1000 

21.06 

— 

44 

17. S 

6.7 

69 

233 

7.1 

— 

62 

— 

15... 

0930 

21.11 

— 

48 

18.5 

7.7 

81 

320 

7.8 

— 

42 

— 

28... 

1000 

21.13 

— 

140 

21.0 

8.1 

90 

245 

7.5 

— 

56 

— 

FEB. 

25... 

0930 

21.14 

— 

96 

21.5 

6.5 

73 

272 

7.0 

58 

61 

— 

MAR. 

12... 

0905 

21.14 

— 

146 

20.0 

7.5 

81 

254 

7.4 

— 

51 

— 

26.  .  . 

0910 

21.15 

— 

150 

23.0 

7.0 

80 

242 

7.6 

— 

53 

~ 

APR. 

09... 

1000 

21.15 

— 

100 

25.5 

5.8 

70 

255 

7.2 

— 

6h 

— 

22... 

0925 

21.10 

— 

850 

25.0 

7.0 

83 

154 

7.2 

— 

52 

— 

MAY 

06... 

0845 

21.14 

— 

75 

26.5 

6.7 

82 

140 

7.1 

— 

60 

— 

21... 

0900 

21.08 

-- 

3200 

26.0 

6.3 

76 

145 

6.7 

30 

60 

-- 

JUNE 

04... 

0950 

21.15 

— 

1800 

27.0 

— 

— 

126 

7.0 

-- 

72 

— 

18... 

0900 

21.05 

— 

100 

28.5 

4.1 

52 

165 

6.5 

-- 

58 

— 

JULY 

02... 

1230 

21.14 

— 

375 

28.5 

2.7 

3* 

150 

6.3 

— 

38 

— 

17... 

1215 

21.14 

— 

900 

28.0 

2.7 

34 

0 

7.2 

— 

36 

— 

30  •  •  • 

1030 

21.13 

— 

400 

30.0 

2.4 

31 

142 

6.8 

-- 

3o 

— 

AUG. 

13... 

1000 

21.08 

— 

1150 

29.0 

3.0 

38 

150 

— 

-- 

22 

-- 

27... 

1130 

21.08 

— 

2250 

29.5 

4.4 

57 

130 

6.1 

27 

30 

— 

SEP. 

11... 

0935 

21.20 

— 

750 

28.5 

3.7 

47 

135 

6.2 

— 

38 

— 

24... 

1115 

21.10 

— 

1200 

28.0 

5.2 

65 

120 

6.3 

— 

35 

— 

02273200  -  CANAL  41A  AT  S-68  NEAR  LAKE  PLACID,  FLA.  (LAT  27  19  55  LONG  081  15  05) 


OCT.* 

1974 

02... 

1530 

39.32 

— 

410  26.5 

13.3 

163 

96 

6.5 

8 

— 

-- 

MAY  * 

1975 

01... 

SEP. 

2010 

37.31 

" 

90  31.5 

8.2 

110 

130 

6.5 

9 

— 

— 

03... 

1300 

38.96 

900  28.0 

7.6 

96 

130 

6.3 

5 

-- 

•— 

02274000  - 

Taylor  creek  near 

BASINGER* 

FLA.  (LAT 

27  23  39 

LONG  080 

53  44) 

APR.  . 

1975 

29... 

SEP. 

0940 

5.38 

— — 

•  0  0  25*  0 

5.9 

70 

216 

7.2 

71 

>42 

— 

03... 

0805 

6.30 

— 

9*3  25.0 

5.0 

59 

187 

6.3 

3o 

25 

— 
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OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


FIELO 

MEASUREMENT 

S 

SPE¬ 

CIFIC 

trans¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

par¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ency 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

time 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HC03) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

<  CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02274500  - 

TAYLOR 

CREEK  Ab 

OKEECHOBEE 

FLA  (LAT 

27  17  03  LONG  080 

49  20) 

APR.,  1975 

29...  0930 

10.68 

.00 

29.0 

10.8 

139 

1520  8.3 

170 

47 

— 

SEP. 

0  3 • • •  0  d4S 

10.93 

.00 

28.0 

2.6 

32 

800  6.7 

87 

20 

— 

02276400  -  LAKE  OKEECHOBEE  FLA  (LAT  26  57  LONG  080  50  ) 

MAY  ,  1975 

22...  1800  —  —  —  30.0  —  —  450  8.5  102 


02276412  -  10B  LAKE  OKEECHOBEE  AT  POINT  12  FLA  (LAT  26  59  05  LONG  080  37  10) 

MAY  ♦  1975 

12...  1505  —  —  —  32.0  9.5  —  780  8.6  159  —  1.0 


02276416  -  LAKE  OKEECHOBEE  AT  PAHOKEF.  FLA.  (LAT  26  49  30  LONG  080  40  05) 

APR.,  1975 


17... 

JUNE 

1335 

—  —  — 

25.5 

8.6 

104 

622 

8.1 

163 

1.0 

06... 

1215 

“  ”  —  — 

30.0 

—— 

690 

8.3 

180 

02276984  -  MONREVE  RANCH  DRAINAGE 

CANAL  NR 

STUART ♦  FLA. 

(LAT  27 

03  40  LONG  080  19 

11) 

MAY  , 

1975 

13... 

0835 

—  — 

26.0 

6.2 

—— 

715 

7.7 

206 

1.0 

02277000  - 

ST  LUCIE  CA  AT  LOCK 

NR  STUART  FLA  (LAT 

27  06  39  LONG  080 

17  06) 

APR., 

1975 

17... 

MAY 

1510 

12.41  18 

25.5 

8.2 

99 

1110 

7.9 

226 

1.0 

13... 

0900 

—  — 

2  7.0 

7.3 

1010 

7.8 

218 

1.0 

02277470  -  LATERAL  CANAL  ON  130 

AVE 

N  NR 

JUPITER  FLA 

(LAT  26 

55  38  LONG 

080  13 

S7) 

DEC., 

1974 

10.  .  . 

1630 

14.85 

17.0 

1.6 

— 

560 

7.4 

288 

— 

1.0 

MAY  ♦ 

1975 

01... 

1500 

14.14 

33.0 

8.5 

-• 

490 

240 

1.0 

02277480  -  LATERAL 

CA  ON  JUPITER  FARMS 

RD  NR  JUPITER,  FLA.  (LAT 

26  55  37  LONG  080 

11 

31) 

DEC. , 

1974 

1 0  .  .  • 

1700 

11.88 

17.5 

10.1 

— 

565 

8.0 

324 

— 

1.0 

MAY  , 

1975 

01... 

1530 

11.40 

28.0 

5.0 

— 

330 

9.0 

80 

1.0 

02277600  - 

LOXAHATCHEE  RIVER 

NEAR 

JUPITER  (LAT 

26  56  20 

LONG  080 

10  30) 

DEC., 

1974 

11... 

0850 

11.27  25 

17.0 

4.7 

— 

635 

7.8 

286 

— 

1.0 

MAY  , 

1975 

01... 

1640 

10.13  5.8 

29.5 

8.0 

680 

8.3 

248 

*  ” 

02277700  -  SW  FORK 

LOXAHATCHEE  RIVER 

!  AT 

S46 

NR  JUPITER  FLA.  (LAT 

26  56  02  LONG  080 

08 

31) 

DEC.. 

1974 

10... 

1000 

17.0 

9.2 

— 

335 

7.9 

1*0 

-- 

1.0 

MAY  , 

1975 

01... 

1  750 

-- 

27.5 

11.2 

— 

380 

8.9 

68 

— 

1.0 

460 

SURFACE  WATER  QUA L I T Y  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

FIELO 

measurements 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER- 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS-  CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED  SATUR- 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN  ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/l ) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(000&1) 

(00010) 

(00300)  (00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

0 

2277750 

-  M— 2  CA 

IN  ROYAL 

PALM  BCH  COLONY  (LAT  26  48  32  LONG  080  18  41) 

DEC.* 

1974 

12.. 

.  1515 

18.  16 

— 

— 

19.0 

8.7 

620 

7.7 

211 

— 

1.0 

MAY  * 

1975 

02.. 

.  1130 

16.59 

— — 

28.0 

8.6 

950 

8.2 

11 

— — 

1.0 

02277900  - 

CANAL  M 

NEAR  MAGNOLIA  PARK.  FLA.  (LAT  26  45 

00  LONG 

080  06  33) 

DEC.* 

1974 

11.. 

.  1215 

14.35 

44 

17.5 

8.2 

680 

7.2 

16b 

— 

1.0 

APR.. 

1975 

30  .  • 

MAY 

.  1630 

* — 

— 

— ” 

27.5 

10.4 

720 

8.8 

188 

— — 

1.0 

01.. 

.  0900 

14.40 

28 

26.5 

4.3 

700 

7.5 

184 

— — 

1.0 

02277950  - 

CANAL  17 

ABOVE  S— 44  NEAR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26 

49  nl  LONG  080  04 

55) 

DEC.* 

1974 

11.. 

.  1045 

— 

— 

— 

18.5 

2.5 

565 

7.3 

2  34 

-- 

1.0 

MAY  * 

1975 

01.. 

.  1030 

— 

— 

28.0 

5.  1 

710 

7.9 

228 

— 

1.0 

022 78000 

-  WEST 

PALM  BCH 

CA  AT  HGS 

-5  AT  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  51  50 

LONG  080  37  55) 

DEC  .  * 

1974 

12.. 

.  1140 

14.62 

382 

— 

16.5 

10.1 

550 

8.3 

153 

-- 

1.0 

APR.  . 

1975 

17.. 

.  1400 

12.21 

440 

—  ~ 

23.8 

7.7  90 

613 

8.0 

158 

•• 

1.0 

02278*50 

-  WEST 

PALM  BEACH  C  ABV  S 

-5A.NR  LOXAHATCHEE. 

FLA  (LAT 

26  41  05  LONG  080 

22  15) 

OCT.. 

1974 

16.. 

.  1110 

11.90 

.00 

— 

27.0 

2.5  31 

575 

7.5 

158 

— 

1.0 

NOV. 

13*. 

.  1115 

11.95 

23 

— 

22.0 

6.4  72 

620 

— 

— 

-- 

1.0 

JAN.  . 

1975 

27.. 

MAR. 

.  1125 

11.91 

.00 

23.0 

10.6  122 

890 

— 

—  — 

1.0 

19.. 

.  1150 

12.20 

86 

— 

23.5 

7.2  83 

680 

— 

— 

— 

1.0 

APR. 

09.  . 

MAY 

.  1025 

10.79 

.00 

.00 

23.5 

7.1 

64  7 

8.6 

161 

-- 

1.0 

28.. 

.  1030 

12.30 

-159 

28.2 

4.4  55 

1440 

— - 

— — 

1.0 

02278600 

-  WEST 

PALM  BEACH  C  BELOW 

S-5A-E  NR  LOXAHATCHEE  (t.AT 

26  41  05 

LONG  080 

21  50) 

DEC.. 

1974 

10.  . 

.  1430 

8.55 

.00 

— 

18.0 

8.5 

550 

8.  1 

220 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.. 

.  1400 

8.28 

217 

27.0 

6.7 

650 

8.4 

164 

” — 

1.0 

02278698 

-  LATERAL  CANAL  ON  SEMINOLE  RD  NR  LOXAHATCHEE 

FLA  (LAT 

26  *4  29  LONG  080 

18  29) 

DEC.. 

1974 

12.. 

.  1445 

17.09 

-- 

-- 

21.0 

4.4 

695 

7.8 

2b5 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.. 

.  1250 

17.17 

—  - 

—  — 

28.0 

7.4 

775 

8.5 

1  72 

— 

1.0 

02278760 

-  M— 1  CANAL  AT  CANAL  M  NR 

ROYAL  PALM  BEACH,  FLA.  (LAT 

26  45  55 

LONG  080 

24  52) 

DEC.. 

1974 

12.. 

.  1600 

13.86 

— 

— 

19.5 

7.7 

630 

8.1 

265 

~ 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.. 

.  1030 

13.57 

— 

— 

26.0 

5.1 

625 

7.9 

248 

— 

1.0 

SURFACE  MATER  QUALITY  RECOROS  461 

OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGF 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

time 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

NOV.  ♦ 

07.  .. 

1974 

0940 

02279000 

6  •  48 

-  WEST 

232 

PALM  BEACH 

232 

C  AT 

24.5 

WEST  PALM 

BEACH,  FLA 

(LAT  26 

620 

38  40  LONG 

7.9 

080  03 

261 

32) 

DEC. 

05... 

0900 

a. 62 

38 

38 

19.0 

— 

— 

650 

7.7 

245 

— 

— 

10.  .  . 

1000 

7.79 

241 

166 

16.5 

6.4 

— 

765 

7.6 

240 

— 

1.0 

JAN.  * 

16... 

1975 

0900 

7.79 

241 

.00 

20.0 

4.5 

670 

7.6 

272 

1.0 

FEB. 

21... 

1305 

8.36 

105 

.00 

23.5 

— 

— 

680 

7.9 

223 

— 

— 

MAR. 

19... 

0905 

8.  14 

67 

.00 

26.0 

—  _ 

740 

8.3 

235 

34 

APR. 

02... 

0915 

8.15 

10 

.00 

27.0 

8.0 

— 

720 

8.2 

212 

37 

— 

30  •  •  • 

1630 

8.20 

10 

.00 

27.5 

10.4 

— 

720 

8.8 

188 

— 

1.0 

MAY 

13..  . 

0940 

8.64 

264 

.00 

28.0 

3.4 

— 

680 

7.6 

191 

— 

-- 

JUNE 

27... 

0950 

8.25 

703 

.00 

27.5 

— 

— 

630 

7.4 

227 

— 

— 

JULY 

22... 

0945 

8.16 

746 

-- 

27.0 

3.7 

— 

590 

7.5 

202 

— 

-- 

AUG. 

19... 

0935 

8.53 

243 

— 

30.0 

4.7 

— 

900 

7.8 

284 

— 

-- 

SEP. 

17... 

1000 

8.27 

185 

— 

29.0 

5.0 

— 

73C 

7.1 

264 

45 

— 

02280500  - 

HILLSBORO  CA  BL  HGS-4 

NR  SOUTH  BAY  FLA 

(LAT  26  42 

00  LONG  080  42  45) 

DEC.*  1974 

12...  1100 

12.10  151 

17.5 

9.9 

570 

8.3  170 

1.0 

OCT., 

15... 

1974 

1300 

02281200  - 

12.56 

HILLSBORO 

CANAL  AT 

25.5 

S-6  NEAR 

2.5 

SHAWANO 

30 

(LAT  26 

1110 

28  20  LONG 

7.7 

080  26  45) 

414 

1.0 

JAN.* 

27... 

1975 

1055 

12.32 

22.0 

4.2 

47 

1500 

1.0 

MAR. 

19... 

1115 

12.10 

-- 

23.5 

3.8 

44 

1350 

-- 

--  - 

1.0 

APR. 

08.  .  . 

1250 

11.20 

.00 

25.2 

7.0 

84 

748 

8.5 

203 

1.0 

MAY 

28... 

1000 

— 

— 

26.0 

2.9 

35 

1430 

— 

— 

1.0 

OCT.* 

21... 

1974 

1100 

02281295  - 

108 

EVERGLADES 

STA  1-15 

23.0 

NR  DELRAY 

3.9 

BtACH  FL 

45 

(LAT  26 

1 64 

23  45  LONG 

7.7 

080  17  40) 

38 

1.0 

NOV. 

12... 

1215 

— 

— 

— 

22.0 

6.8 

77 

190 

— 

— 

1.0 

JAN.  * 

17... 

1975 

1130 

_  _ 

_  _ 

21.0 

5.6 

62 

185 

1.0 

MAR. 

1 0  •  •  • 

1200 

— 

— 

— 

19.0 

6.6 

70 

180 

— 

-- 

1.0 

APR. 

29... 

1245 

— 

— 

— 

31.0 

6.8 

90 

252 

0.2 

51 

1.0 

MAY 

26... 

1140 

— 

— 

— 

27.0 

1.8 

22 

335 

— 

— 

1.0 

02281297  -  LAT  CANAL 

IN  ACME  DRAIN  DIST 

NR  LOXAHATCHEE 

FLA  (LAT 

26  28  15 

LONG  080  16  11) 

DEC.* 

1974 

10.  . 

.  1200 

15.99 

16.0 

3.7 

680 

7.7 

212 

1.0 

MAY  * 

1975 

02.. 

.  1545 

15.32 

28.0 

1.8 

1450 

7.9 

380 

1.0 

if)  2  SURFACE  MATER  JUALITr  RECORDS 

OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
F  IE tO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAn-S- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Pi. 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DIS*  ) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(OQ095) 

(00800) 

(00440) 

(00077) 

(00003 

02281300  - 

HILLSBORO  CANAL  AT  S-39  NR  DEERFIELD  BCH 

(LAT  26 

21 

20  LONG 

080  17  58) 

JAN.  . 

1975 

21.. 

.  1200 

— 

17.0  5.7 

-- 

990 

7.6 

30  8 

— 

1.0 

MAR. 

24.. 

MAY 

.  1315 

— 

CO 

• 

o 

• 

J) 

<\J 

1 

1 

1 

1 

— 

590 

7.8 

320 

3.0 

29.. 

.  1100 

— — 

24.5  8.6 

” 

1160 

7.9 

268 

•“ 

02281301  - 

HILLSBORO  CANAL  BL  S39  NR  DEERE LD  BCh 

(LAT  26 

21 

20  LONG 

080  17 

50) 

OCT.. 

1974 

23.. 

.  1250 

— 

23.0  1.6 

7.2 

— — 

02281415  - 

HILLSBORO  CA  AT  RGLINE  RD  NR 

DRF LD  BCH 

(LAT  2b 

19 

30  LONG 

080  12 

10) 

OCT.  . 

1974 

23.. 

.  1310 

— 

23.0  2.0 

-- 

— 

7.7 

-- 

3.0 

JAN  •  . 

1975 

21.. 

MAR. 

.  1315 

— - 

20.0  4.8 

" 

900 

7.7 

30  8 

4.8 

24.. 

.  1325 

— — 

25.0  3.4 

" 

630 

7.6 

3.)  8 

3.0 

02281419  -  1 

EQUALIZING  CANAL  1  NEAR  GREENACRES  CITY.  FLA  (LAT  26  37  Ol  LONG  080 

12  If*) 

DEC.. 

1974 

11.. 

.  0900 

— 

17.0  1.1 

— 

590 

7.6 

234 

1.0 

APR., 

1975 

30  .  . 

MAY 

.  1420 

— 

--  --  28.0  6.7 

— 

735 

7.8 

236 

•• 

1.0 

02.. 

.  0815 

— — 

26.5  1.5 

690 

7.8 

240 

~  “■ 

1.0 

022m 142S  - 

EQUALIZING  CANAL  1  NEAR  DELRAY 

PEACH*  FLA 

(LAT  26 

27 

12  LONG 

080  12 

15) 

DEC., 

1974 

13.. 

.  1130 

15.63 

18.5  3.1 

— 

830 

7.4 

269 

— 

1.0 

MAY  , 

1975 

02.. 

.  1650 

15.53 

31.0  5.9 

•• 

1120 

8.1 

300 

•• 

1.0 

02261500  - 

HILLSBORO  CANAL  NR.  DEERFIELD 

BEACH*  FLA 

(LAT  26 

19 

39  LONG 

080  07 

52) 

OCT., 

1974 

23.. 

.  1333 

7.46  21 

23.0  2.9 

-- 

— 

7.5 

— 

— 

-- 

JAN  .  » 

1975 

21.. 

MAR. 

.  1350 

7.48  22 

22.0  6.3 

" 

830 

7.4 

292 

24.. 

.  1405 

6.39  20 

—  24.0  6.1 

— 

420 

7.9 

312 

— 

3.0 

02281513  -  EQUALIZING  CANAL  NO  3  NR.  GREENACRES  CITY.  FLA  (LAT  26  37  07  LONG  080  07  49) 

DEC..  1974 

11...  1430  12.21  --  —  20.0  3.0  —  500  7.6  238  —  1.0 


02281532  -  EQUALIZING  CANAL  3  NR  DELRAY  BEACH. FLA  (LAT  26  27  27  LONG  080  07  52) 

DEC..  1974 


12...  0830 

— 

— 

— 

18.0 

1.5 

— 

540 

7.5 

340 

— 

1.0 

APR.,  1975 

30...  1100 

_  _ 

26.0 

6.1 

_  _ 

740 

7.9 

222 

1.0 

02281544  - 

equalizing  canal 

3  NR  BOCA  RATON,  FLA 

(LAT  26  22  04  LONG  080  07  46) 

APR.,  1975 

30 • • •  0  845 

8.53 

27 

.0  4.9 

440  7.4  1  b4 

1.0 

463 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO- 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/l) 

( IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02281582  -  LAKE  OSBORNE  NEAR 

lantana. 

FLA  (LAT  26  35 

14  LONG  080 

04  42) 

DEC., 

1974 

11... 

1500 

8.50  —  —  19.0 

8.2 

460 

8.6 

177 

— 

1.0 

APR.  , 

1975 

30  •  •  • 

1350 

o 

• 

GO 

f\J 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

7.8 

720 

8.6 

204 

— 

1.0 

02281625  - 

EL  RIO  CANAL  AT 

BOCA  RATON. 

FLA  (LAT  26  22  00  LONG  080 

05  44) 

APR.,  1975 

30  •  •  •  OV1S 

1.45 

26.0 

7.0 

2400  c .  5 

204 

1.0 

OCT., 

23.. 

1974 

.  1215 

02281700  -  CYPRESS  C  CA  AT  S38 

24.0 

NR  POMPANO  B  (LAT 

7.9 

26  13  45 

LONG  080 

7.8 

17  50.01) 

JAN.  , 
21.. 

1975 

.  1125 

19.5 

790 

«.2 

300 

MAR. 

24.. 

.  1225 

24.0 

6.5 

590 

7.9 

296 

3.0 

02262000  -  POMPANO  CA  AT  POMPANO  BEACH  FLA  (LAT  26  13  51  LONG  080  07  28) 


OCT.,  1974 


23.. 

•  1405 

— 

— 

23.0 

6.6 

— 

7.4 

— 

— 

3.0 

JAN.  , 

1975 

21.. 

MAR. 

.  1421 

— — 

—  — — 

23.0 

9.2 

— — 

520 

8.1 

244 

1.0 

24.. 

.  1600 

—— 

—  — — 

26.0 

10.0 

— 

450 

8.1 

240 

— 

2.0 

02282100  - 

CYPRESS  CREEK  C 

AT  S-37A. 

NR 

POMPANO  BEACH, 

FLA  (LAT 

26 

12  20 

LONG  080 

07 

57) 

OCT., 

1974 

23.. 

.  1420 

3.85 

.00 

23.0 

7.4 

— 

7.5 

~ 

3.0 

JAN.  , 

1975 

21.. 

MAR. 

.  1440 

3.21 

12 

22.0 

7.9 

•• 

650 

8.2 

264 

•• 

.1 

24.. 

.  1630 

2.99 

.00 

25.0 

6.4 

—  • 

405 

8.2 

272 

3.0 

02282700 

-  MIDDLE  RIVER  C 

AT  S-36 

NR 

FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

10 

i  22  LONG  080  10 

47) 

OCT.. 

1974 

23.. 

.  1335 

4.57 

.00 

22.5 

7.3 

— 

600 

7.8 

— 

— 

— 

JAN.  , 

1975 

21.. 

.  1335 

4.70 

.00 

22.0 

4.6 

— 

930 

7.8 

248 

— 

1.0 

MAR. 

24.. 

.  1225 

— 

—  —  — 

25.0 

7.7 

— — 

580 

— — 

30  8 

•• 

3.0 

02283200  - 

PLANTATION  ROAD 

C  AT  S-33 

NR 

FT. 

LAUDEPDALE 

FLA  (LAT 

26 

08  05 

LONG  080 

11 

42) 

OCT.  , 

1974 

23.. 

.  1350 

1.79 

38 

23.0 

3.9 

-- 

590 

7.8 

-- 

— 

— 

JAN.  , 

1975 

21.. 

.  1440 

3.11 

.00 

22.0 

1.8 

— 

960 

7.7 

220 

— 

1.0 

MAR. 

24.. 

MAY 

.  1336 

3.21 

.00 

25.0 

2.9 

-- 

460 

8.5 

188 

-- 

2.0 

29.  . 

.  1255 

3.00 

9.9 

24.5 

” 

630 

7.8 

200 

•• 

“  ”* 

02283498  - 

N  NEW  RIVER  C  AT 

S-2  AND 

HGS 

-4  NP 

SOUTH  BAY 

FLA  (LAT 

26 

42  00 

LONG  080 

42 

55) 

APR.  , 

1975 

18.. 

.  1220 

—  1280 

25.0 

8.2 

98 

622 

8.1 

1 64 

1.0 

02284300 

N  NtW  9  CA 

AT  bkOwARD- 

PALM 

BCH  CO  LINE 

(LAT  26 

20 

00  LONG  080  32 

10) 

DEC., 

1974 

12.. 

.  0830 

— 

— 

19.0 

6.6 

-- 

680 

7.9 

354 

-- 

1.0 

MAY  , 

1975 

07.. 

.  0900 

— 

— 

28.0 

6  .  *♦ 

— 

660 

8.3 

176 

— 

1.0 

4  6  4  SURFACE  hATER  CUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 


FIEIO 

MEASUREHEN  ts 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CES) 

( CFS ) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/l ) 

(IN) 

(ET) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(.00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02284501 

N  NEW 

RIVER 

CA  BL  S-11C  NR 

ET. 

LAUDERDALE 

(LAT  26 

13 

48  LONG 

08 0  27 

35) 

OCT  .  * 

1974 

15... 

NOV. 

1100 

13.80 

.00 

27.0 

4.9 

60 

1090 

8.2 

351 

* - 

1.0 

13... 

0940 

13.20 

— 

— 

20.0 

3.2 

34 

1140 

— 

— 

— 

1.0 

JAN.  . 

1975 

27... 

MAR. 

1010 

12.95 

•  — 

23.0 

6.3 

72 

1090 

—  “ 

— — 

“  — 

1.0 

19... 

APR. 

12.  10 

—  — 

26.0 

3.9 

47 

1  140 

— 

— 

1.0 

08.  .  . 

1115 

11.60 

— 

.00 

23.3 

7.0 

81 

— 

8.2 

— 

— 

1.0 

11... 

MAY 

1115 

.00 

23.3 

7.0 

““ 

1070 

8.2 

339 

1.0 

28 .  .  . 

0900 

11.20 

• 

28.2 

2.4 

30 

880 

1.0 

02284642 

1  _ 

EVERGLADES  STA  2-17  NR 

ANDYTOWN  ELA  (LAT  26  16 

50 

LONG  080  25  10) 

OCT. . 

1974 

21... 

1130 

13.09 

— 

— 

23.0 

5.7 

66 

1200 

8.1 

331 

— 

1.0 

JAN.  * 

1975 

17... 

MAR. 

1110 

13.31 

22.0 

5.3 

60 

1360 

— — 

— 

•• 

1.0 

10... 

1110 

12.66 

— 

— 

19.0 

4.9 

52 

4400 

-- 

-- 

— 

1.0 

APR. 

29... 

MAY 

1315 

11.61 

-- 

-- 

32.0 

7.2 

97 

1890 

8.1 

402 

— 

1.0 

26 .  .  . 

1115 

11.67 

29.0 

8.9 

114 

1240 

•• 

— 

—  * 

1.0 

02284699 

- 

N  l 

NEW  R  1 

CA  AB  S34  NR  ET 

LAUDERDALE  ELA 

(LAT  26 

08 

59  LONG 

080  26 

33) 

APR.  » 

1975 

29... 

1500 

4.?6 

— 

—  — 

27.5 

6.7 

84 

1350 

—  - 

357 

*■“ 

1.0 

02284700 

-  N  NEW  R  CA  AT  20  MI  BEND  (LAT  2b 

08  43  LONG 

080  26  29) 

OCT.. 

1974 

23... 

1400 

— 

— 

— 

22.0 

5.1 

960 

7.7 

— 

— 

— 

JAN  .  » 

1975 

21... 

MAR. 

1440 

— — 

23.0 

3.9 

1020 

7.6 

40  0 

— — 

24  •  .  . 

1335 

— — 

24.5 

5.0 

1220 

7.8 

340 

— 

1 . 0 

02284800 

- 

N 

NEW  R 

CA  AB  HOL  LAT 

NR  FT 

LAUD  FLA 

(LAT  26 

06 

40  LONG 

080  17 

50) 

OCT.. 

1974 

23... 

1423 

— 

-- 

-- 

22.5 

3.8 

— 

665 

7.8 

-- 

-- 

7.0 

JAN.  . 

1975 

21... 

MAR. 

1510 

— — 

“  ” 

22.0 

4.5 

~  — 

835 

7.7 

336 

1.0 

24.  .  . 

1355 

— — 

•• 

25.5 

5.4 

-  - 

1110 

7.6 

344 

*  — 

.5 

02285000 

- 

NORTH 

RIVE* 

CANAL  NEAR  FT 

LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

05 

39  LONG 

080  13 

48) 

OCT.  . 

1974 

23... 

1205 

4.31 

72 

-- 

23.0 

5.4 

— 

760 

8.0 

— 

— 

— 

JAN.  ♦ 

1975 

21... 

MAR, 

1120 

4.41 

15 

—— 

21.0 

9.7 

— - 

915 

8.2 

252 

1.0 

24.  .  . 

1045 

3.76 

15 

— 

25.0 

9.2 

— 

870 

8.3 

321 

— 

3.0 

SURFACE  RATER  OUALlTt  RECORDS  4  65 

OCTOBER  1ST*  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAuE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/I ) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

022P5400  -  SOUTH  NEW  RIVER  CANAL  AT  S-9  NEAR  DAVIE  (LAT  26  03  40  LONG  OBO  26  30) 

OCT.,  1974 


15... 

1015 

4.21 

— 

— 

26.5 

2.3 

28 

796 

7.5 

331 

— 

1.0 

23... 

1440 

— 

— 

— 

22.5 

2.4 

— 

790 

7.6 

— 

— 

3.0 

NOV. 

13... 

0920 

— 

— 

— 

23.0 

.6 

— 

940 

-- 

— 

— 

1.0 

DEC. 

16... 

JAN.  , 

1045 

1975 

23.0 

1.4 

16 

850 

—— 

•  “ 

1.0 

16... 

1010 

— 

— 

— 

21.0 

2.1 

23 

870 

— 

— 

— 

— 

21... 

1410 

— 

— 

— 

23.0 

1.1 

— 

865 

7.5 

37? 

— 

-- 

FEH. 

24... 

1000 

3.68 

— 

— 

24.5 

1.5 

17 

900 

— 

— 

— 

1.0 

MAR. 

11... 

1030 

3.11 

— 

— 

23.0 

1.4 

18 

930 

— 

— 

— 

1.0 

24... 

1325 

— 

— 

— 

24.5 

1.2 

-- 

920 

7.1 

352 

— 

-- 

APR. 

OR.  .  . 

1000 

3.05 

— 

.00 

23.5 

.6 

6 

874 

7.7 

344 

— 

1.0 

25... 

1100 

3.05 

— 

— 

25.2 

2.6 

3 1 

878 

— 

— 

— 

1.0 

MAY  , 

07... 

1975 

1000 

02285410  - 

S  NEW  RIVER 

AT  US 

26.0 

27  NR  DAVIE 

3.0 

FL  (LAT 

36 

26  03  40 

878 

LONG  080 

26  03) 

1.0 

JUNE 

06.  •  • 

0720 

3.70 

— 

25.0 

1.9 

22 

850 

— 

— 

— 

2.0 

06... 

1000 

— 

— 

— 

26.0 

2.1 

25 

814 

7.2 

340 

— 

2.0 

06.  •  • 

1440 

.60 

— 

— 

28.0 

3.9 

49 

738 

7.4 

331 

— 

3.0 

06  •  •  • 

1800 

2.70 

— 

— 

28.0 

4.7 

59 

770 

— 

— 

— 

2.0 

20  •  •  • 

1020 

3.26 

— 

— 

25.0 

2.2 

26 

-- 

-- 

-- 

— 

2.0 

JULY 

18... 

1140 

— 

— 

— 

26.0 

2.2 

26 

— 

— 

-- 

-- 

2.0 

25... 

1030 

— 

— 

— 

27.5 

2.9 

36 

— 

-- 

-- 

— 

1.0 

AUG. 

19... 

1110 

— 

-- 

-- 

25.2 

1.4 

16 

— 

— 

— 

-- 

20 

SEP. 

19.  .  . 

1020 

— 

— 

— 

26.0 

2.6 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

JUNE, 

04... 

1975 

1040 

02285420 

-  WEST 

ROLLING 

18 

OAKS  FEEDER 

27.0 

CANAL 

3.9 

NR  DAVIE  FL 

(LAT  26 

646 

03  40  LONG 

7.4 

080  23 

318 

23) 

2.0 

0  6  •  •  • 

0740 

3.67 

— 

— 

27.0 

3.7 

46 

7  30 

— 

— 

— 

2.0 

0  6... 

1040 

— 

— 

-- 

27.0 

3.9 

— 

— 

— 

— 

— 

2.0 

06  •  •  • 

1510 

1.10 

— 

-- 

29.  1 

6.7 

86 

622 

7.5 

306 

— 

2.0 

06#  •  • 

1830 

2.46 

-- 

-- 

29.0 

8.7 

112 

625 

-- 

-- 

~ 

2.0 

2  0  •  •  • 

1110 

3.42 

— 

— 

26.0 

2.6 

31 

760 

— 

— 

— 

2.0 

JULY 

18... 

1240 

2.35 

— 

— 

26.5 

4.9 

60 

410 

— 

— 

— 

1.0 

25... 

-- 

— 

-- 

-- 

29.5 

7.4 

96 

610 

— 

— 

— 

2.0 

AUG. 

19... 

1215 

28.0 

5.7 

72 

600 

2.0 

SEP. 

19... 

1140 

2.30 

— 

— 

27.5 

4.7 

58 

445 

— 

— 

— 

— 

466 

SURFACE  WATER  DUALITY 

RECOROS 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

FIELO 

MEASUREME 

NTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

T  1  ME. 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

JMICRO- 

( HCO  3) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATU^) 

(CES) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

( IN) 

(FT) 

(0006S) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02285500  -  S  NEW 

RIV  A8V  SNAKE  CREEK  (LAT 

26  04  00 

LONG  080 

19  00) 

JUNE.  1975 

06...  0755 

3*64 

-- 

-- 

28.5 

6.0 

76 

750 

— 

— 

— 

2.0 

06...  1120 

— 

— 

— 

29.2 

6.7 

86 

747 

7.S 

3-19 

— 

2.0 

06...  15a0 

1.40 

— 

— 

30.0 

8.5 

111 

738 

7.6 

304 

— 

3.0 

06...  1850 

— 

— 

— 

30.0 

9.5 

124 

730 

— 

— 

— 

2.0 

20...  1130 

— 

— 

— 

29.0 

3.7 

47 

730 

— 

-- 

— 

2.0 

JULY 

18...  1310 

-- 

-- 

— 

27.0 

4.<» 

54 

610 

— 

— 

— 

2.0 

25...  1330 

— 

— 

— 

29.0 

6.8 

87 

630 

— 

-- 

— 

2.0 

AUG. 

19...  1300 

-- 

— 

— 

27.8 

2.7 

34 

890 

— 

— 

2.0 

SEP. 

19...  1245 

-- 

” 

— — 

29.5 

4.2 

54 

—  — 

-- 

— — 

— — 

—  — 

02285900  - 

SO  NEW 

R  CA  AB 

S-13A  NR 

DAVIE  FLA 

(LAT  26 

03 

51  l ONG  080  16 

SI) 

OCT..  1974 

23...  1442 

— 

— 

— 

22.5 

6.1 

— 

650 

7.8 

— 

— 

3.0 

JAn.*  1975 

21...  1535 

— 

— 

— 

22.0 

5.9 

— 

POO 

F.9 

360 

— 

-- 

MAR. 

24...  1405 

— 

— 

— — 

25.0 

6.2 

— — 

900 

7.7 

340 

— 

1.0 

02286100 

-  SOUTH 

NEW  RIVER  CANAL 

AT  S- 13  NR  DAVIE. 

FLA  (LAT 

2b 

03  57 

LONG  060 

12  32) 

OCT..  1974 

23...  1500 

1.70 

104 

-- 

22.5 

5.2 

— 

600 

7.P 

— 

— 

— 

JAN..  1975 

21...  1600 

1.67 

36 

— 

23.0 

10.4 

— 

645 

8.2 

36n 

— 

— 

MAR. 

24...  1420 

1.74 

.00 

—  — 

25.0 

5.9 

—  — 

715 

7.9 

296 

— - 

3.0 

02286150 

HOLLYWOOD  i 

CANAL  AT  1 

OANIA  (LAT 

26  03  13 

l  LONG  080 

09  19) 

OCT..  1974 

23...  1120 

-- 

— 

— 

23.0 

5.4 

— 

13000 

7.8 

— 

-- 

~ 

JAN..  1975 

21...  1120 

— 

— 

-- 

22.5 

5.1 

— 

17000 

7.7 

272 

— 

1.0 

MAR. 

24...  1200 

— 

— 

— 

26.5 

7.7 

— 

36660 

7.8 

164 

— 

3.0 

SURFACE  WATER  8UALITT  RECOROS  4b/ 

OCTOBER  19  74  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 


SPE¬ 
CIFIC  TRAnS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAP- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

1  I  ME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  IN) 

(FT) 

( 00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

OCT.. 

1974 

02286181 

-  SNAKE 

CREEK  CANAL 

BELOW  S- 

11... 

0  94S 

3.30 

— 

.00 

24.0 

21... 

0940 

3.00 

— 

.00 

21.0 

NOV. 

04.  .  . 

1030 

3.00 

— 

.00 

22.0 

18.  .  . 

0935 

3.00 

— 

.00 

26.5 

DEC. 

02.  .  . 

0900 

3.40 

— 

.00 

21.5 

16.  .  . 

UAN  .  . 

0900 

1975 

3.00 

.00 

2h.O 

02... 

0900 

2.80 

— 

.00 

22.0 

13... 

0925 

2.80 

— 

.00 

23.0 

30  •  •  • 

0915 

2.80 

— 

.00 

22.3 

FEB. 

11... 

0900 

2.40 

— 

.00 

22.0 

26... 

0925 

2.80 

— 

.00 

23.0 

MAR. 

11... 

OB40 

2.60 

— 

.00 

22.5 

26.  .  . 

090.0 

2.40 

— 

.00 

24.0 

APR. 

07... 

0920 

2.20 

— 

— 

22.0 

21... 

0640 

3.  10 

— 

— 

27.0 

MAY 

07... 

0845 

3.00 

— 

— 

28.0 

21... 

0900 

3.10 

— 

— 

25.0 

JUNE 

04.  .  . 

0840 

3.30 

— 

— 

25.0 

20.  .  . 

0650 

2.90 

— 

— 

25.0 

JULY 

01... 

1120 

3.60 

— 

— 

26.5 

16.  .  . 

0845 

3.10 

— 

— 

25.5 

30.  .  . 

1100 

3.20 

— 

— 

28.5 

AUG. 

12... 

1100 

2.90 

-- 

-- 

29.0 

26.  .  . 

1105 

3.00 

— 

— 

29.0 

SEP. 

09... 

1045 

3.40 

— 

— 

29.0 

02286200 

-  SNAKE  CREEK  C  AT  N.W.  67TH 

OCT.. 

1974 

23... 

1310 

2.47 

146  —  22.5 

JAN.  . 

1975 

21... 

1326 

2.34 

157  —  23.0 

MAR. 

24... 

1300 

2.04 

97  .00  25.0 

1  NR 

HIALEAH,  FLA 

(LAT  25 

57  23 

LONG  080  25 

52) 

1.8 

„ 

640 

7.9 

„ 

75 

1.0 

.9 

— 

690 

7.2 

245 

>73 

1.0 

1.0 

_ 

710 

7.3 

_ 

>73 

1.0 

2.9 

— 

670 

7.2 

— 

— 

1.0 

_ 

720 

7.4 

-  _ 

>72 

— 

.7 

— 

780 

7.5 

— 

766 

1.0 

3.2 

720 

7.4 

>66 

1.0 

.6 

— 

700 

7.6 

— 

— 

1.0 

2.0 

— 

600 

7.6 

281 

>66 

1.0 

2.4 

570 

7.7 

_  _ 

_ 

1.0 

3.2 

-- 

750 

8.0 

— 

>61 

— 

2.2 

740 

7.9 

>60 

— 

2.6 

770 

7.5 

— 

— - 

" 

1.6 

760 

7.7 

>66 

-- 

4.3 

— 

690 

7.6 

— 

51 

— 

3.9 

_ 

720 

7.4 

226 

31 

-- 

1.1 

— 

770 

7.3 

— 

52 

-- 

.6 

760 

7.4 

«.  _ 

-- 

2.2 

— 

740 

7.2 

— 

45 

— 

4.1 

•• 

720 

7.5 

_• 

— 

1.3 

— 

600 

7.5 

250 

7n 

— 

2.8 

-- 

600 

8.3 

— 

>69 

— 

1.2 

— 

630 

7.4 

— 

_ 

— 

1.2 

-- 

645 

7.4 

-- 

57 

•- 

1.0 

-- 

710 

7.2 

— 

67 

— 

(VE  1 

NR  HIALEAH,  FLA  (LAT 

25  57  ! 

50  LONG  080 

18  40) 

5.7 

— 

610 

7.9 

~ 

— 

3.0 

4.  1 

— 

720 

• 

< X > 

300 

-- 

1.0 

5.6 

_ 

730 

7.5 

284 

— 

3.0 

00 


468 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 
FlElO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 
CIFIC  TRA'iS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHT 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO 3) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

( IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301 ) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

OCT.* 

11... 

1974 

1215 

02286300 

2.10 

-  SNAKE 

638 

CREEK  C  AT 

638 

S-29  AT 

26.5 

NORTH  MIAMI 

2.1 

BEACH, 

FLA  (LAT 

610 

25  55  41 

7.7 

LONG  080 

09  22) 

50 

1.0 

21... 

1200 

2.00 

174 

174 

21.0 

3.3 

— 

620 

7.4 

265 

61 

1.0 

NOV. 

04... 

1145 

2.30 

.00 

.00 

19.0 

5.9 

— 

820 

7.7 

— 

69 

1.0 

18... 

1045 

2.30 

.00 

.00 

24.5 

6.  1 

— 

1140 

7.4 

— 

64 

1.0 

DEC. 

02... 

1045 

2.35 

455 

39 

22.0 

— 

— 

660 

7.8 

— 

68 

— 

16... 

1 100 

2.30 

159 

13 

22.0 

5.2 

— 

660 

8.1 

-- 

71 

1.0 

JAN.* 

02... 

1975 

1030 

2.06 

22 

22 

22.0 

7.8 

__ 

640 

7.9 

„ 

1.0 

13... 

1100 

2.30 

249 

249 

23.0 

5.7 

— 

650 

8.0 

— 

— 

1.0 

30.  •  • 

1035 

2.20 

101 

101 

23.5 

7.0 

— 

650 

8.3 

271 

78 

1.0 

FEB. 

11... 

1040 

2.22 

.00 

.00 

24.0 

5.4 

— 

620 

8.1 

— 

— 

1.0 

26... 

1120 

2.30 

.00 

.00 

24.5 

8.9 

— 

640 

8.6 

— 

— 

— 

MAR. 

11... 

1020 

2.10 

.00 

.00 

22.5 

9.2 

— 

6«0 

8.7 

— 

41 

— 

26... 

1045 

1.85 

.00 

.00 

27.0 

6.6 

-- 

700 

8.3 

-- 

-- 

-- 

APR. 

07... 

1110 

1.70 

.00 

— 

26.0 

8.2 

— 

860 

8.6 

— 

60 

— 

21... 

1025 

2. 16 

.00 

— 

29.0 

6.9 

— 

900 

8.3 

-- 

50 

— 

MAY 

07... 

1045 

1.96 

.00 

— 

32.0 

6.3 

— 

760 

8.2 

217 

69 

— 

21... 

1000 

2.30 

304 

-- 

28.0 

8.5 

-- 

680 

7.9 

— 

51 

-- 

JUNE 

04.  .  . 

1005 

2.10 

594 

— 

28.0 

3.9 

— 

7?0 

7.8 

— 

— 

— 

20... 

1040 

2.06 

476 

— 

29.0 

6.2 

— 

660 

7.9 

— 

68 

— 

JULY 

01... 

0945 

2.10 

1040 

-- 

27.5 

3.1 

-- 

660 

7.5 

— 

69 

— 

07... 

0945 

— 

— 

— 

27.5 

3.1 

— 

660 

7.5 

— 

— 

— 

16.  .  . 

1010 

.97 

653 

— 

28.0 

4.  1 

— 

780 

7.9 

262 

— 

— 

30.  .  . 

0845 

2.38 

153 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

40 

-- 

AUG. 

12... 

0845 

2.30 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5o 

— 

26... 

0840 

2.30 

.00 

-- 

a9.o 

3.3 

-- 

590 

7.6 

— 

66 

“ 

SEP. 

09... 

0850 

.50 

782 

— 

26.5 

3.3 

— 

1130 

7.2 

— 

24 

— 

02286400  -  MIAMI  CANAL  AT  HGS-3  S>  S/3  AT  LAKE  HARBOR  FLA  (LAT  26  41  55  LONG  080  48  25) 

DEC.*  1974 


12... 

1010 

14.58 

275 

— 

18.0 

10.1 

-- 

660 

-- 

177 

1.0 

MAY  » 

1975 

07... 

1420 

11.31 

1180 

28.0 

7.6 

— — 

5q0 

9.1 

116 

1.0 

02286700  - 

MIAMI  CA  AT 

S8  NR  LK 

HARBOR 

FLA  (LAT 

26  19 

45 

LONG  080  46  20) 

OCT.* 

1974 

17... 

1030 

-- 

.00 

— 

28.0 

4.6 

58 

914 

7.8 

359 

— 

1.0 

JAN.  * 

1975 

28  .  .  . 

1045 

— 

— 

— 

24.0 

10.0 

117 

860 

— 

— 

— 

1.0 

MAR. 

19... 

APR. 

1500 

— 

— 

-- 

26.0 

6.3 

75 

600 

— 

— 

— 

1.0 

1 0  •  •  . 

MAY 

1100 

— • 

— — 

—  ~ 

24.0 

8.2 

96 

630 

9.1 

1 64 

1.0 

28... 

1250 

— — 

— — 

— — 

30.0 

3.9 

51 

400 

— — 

— — 

1.0 

02287100 

-  MIAMI  CA 

AT  COUNTY 

LINE  DAM  (LAT  25 

58  00 

LONG  080 

28 

00) 

OCT.  * 

1974 

23... 

1400 

" 

— 

— 

24.0 

5.1 

“  - 

— — 

— — 

— — 

3.0 

02287395  -  MIAMI 

CANAL  EAST 

OF  LEVEE 

30  NEAR 

MIAMI  FLA 

(LAT 

25 

56  28 

LONG 

080  26 

23) 

JAN.* 

1975 

28... 

JULY 

1000 

3.36 

134 

22.0 

720 

7.4 

328 

~ — 

09... 

1000 

4.07 

190 

— 

— 

— 

— 

672 

7.4 

285 

— 

— 

SURFACE  HATER  8UALITY  RECOROS 
CCT08ER  157*  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


469 


SPE¬ 
CIFIC  TRANS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Ph 

BONATE 

(SECCHI 

TlMt 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

( IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00*00) 

(00**0) 

(00077) 

(00003) 

02288500 

-  MIAMI 

CANAL  AT  N 

.W.  36TH  STREET* 

MIAMI* 

FLA 

(LAT  25  *8  29 

LONG 

080  15  **) 

NOV.* 

197* 

07... 

1230 

2.05 

137 

137 

25.0 

— 

— 

630 

7.7 

287 

— 

— 

DEC. 

05... 

JAN.  * 

1975 

1230 

2.23 

138 

138 

21.0 

— 

~ 

670 

7.5 

287 

— 

— 

16.  .  . 

1300 

2.** 

59 

59 

20.0 

4.2 

-- 

680 

7.6 

286 

— 

1.0 

FEB. 

2*... 

MAR. 

1000 

2. *7 

3.7 

3.7 

22.5 

— 

— 

6*0 

8.0 

280 

— 

— 

19... 

1150 

2.28 

.00 

.00 

28.0 

— 

— 

680 

8.0 

289 

86 

— 

APR. 

02... 

1230 

2.2b 

.00 

.00 

27.0 

6.1 

— 

680 

7.9 

298 

*5 

— 

MAY 

21... 

JUNE 

1153 

2.55 

.ou 

.00 

28.0 

10.* 

— 

580 

8.0 

219 

— 

— 

25... 

1300 

2.33 

99 

.00 

30.0 

— 

— 

6*0 

7.5 

282 

— 

— 

JULY 

23... 

AUG. 

1320 

2.39 

130 

.90 

29.0 

*.8 

-- 

610 

7.7 

276 

— 

— 

20... 

SEP. 

1300 

2.3* 

2*2 

28.0 

1.2 

—  — 

590 

7.7 

273 

— — 

18... 

1307 

2.20 

221 

“  “ 

28.0 

1.7 

•• 

620 

6.7 

281 

8* 

•• 

02288800  - 

TAMI AMI 

CANAL  OUTLETS*  MONROE 

TO  OARNESTOWN,  FLA  (LAT 

25 

53 

10 

LONG  081 

15  30) 

MAY  * 

1975 

08... 

0925 

.76 

.00 

5.0 

30  •  0 

6.7 

87 

62000 

8.5 

236 

— — 

1.0 

02288900  - 

TAMI AMI 

CANAL  OUTLETS*  *0 

-MILE  BEND 

TO  MONROE. 

F  (LAT 

25 

51 

05 

LONG  080 

58  50) 

MAY  * 

1975 

OH... 

0835 

3.16 

.00 

.00 

23.0 

2.3 

2b 

730 

7.9 

293 

— — 

1.0 

022890*0  - 

TAMI AMI 

CA  OUTLETS. 

LV  67A 

TO 

*0  — M  I 

BEND  NR 

MIAMI  (LAT 

25 

*5 

42 

LONG  080 

*3  3*. 02) 

OCT.* 

30... 

NOV. 

197* 

10*0 

9.62 

1230 

— 

25.0 

5.7 

68 

287 

7.6 

133 

— 

1.0 

19... 

0910 

9.  *0 

700 

-- 

22.0 

3.9 

** 

310 

7.8 

-- 

1.0 

JAN  .  * 

20... 

MAR. 

1975 

1300 

8.  *0 

269 

— 

23.0 

*.8 

55 

375 

— 

— 

— 

1.0 

18... 

APR. 

1000 

7.78 

186 

—  — 

25.5 

6.* 

77 

580 

— 

— — 

— — 

1.0 

30  .  .  • 

MAY 

1050 

7.2* 

25 

— — 

27.0 

6.6 

82 

666 

8.5 

178 

— 

1.0 

27... 

12*0 

7.50 

25 

— — 

29.0 

*.3 

55 

610 

— — 

— 

— — 

1.0 

022890*3  - 

EVERGLADES 

3-65S 

NEAR 

MIAMI 

,  FLA. 

(LAT 

25  *8 

55 

LONG 

080 

*3  18. 

01) 

OCT.* 

21... 

NOV. 

197* 

1330 

9.99 

~ 

— 

2* .  0 

6.9 

81 

290 

7.8 

1*3 

— 

1.0 

12... 

0  9*5 

9. *5 

— 

— 

22.0 

6.3 

71 

3*0 

— 

— 

-- 

1.0 

JAN.  * 

17... 

MAR. 

1975 

1000 

8.59 

~ 

— 

22.0 

6.2 

70 

375 

— 

— 

— 

1.0 

10.  .  . 

1000 

7.9* 

— 

— 

16.5 

7.2 

73 

500 

— 

— 

-- 

1.0 

APR. 

2  9  *  .  » 

MAY 

0900 

7.03 

— 

2*.  o 

3.8 

** 

792 

8.3 

3  (t  0 

— 

1.0 

26.  •  . 

1015 

7.81 

— 

— 

29.0 

7.8 

100 

270 

— 

— 

-- 

<1.0 

470 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  197  4  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICPO- 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(Q0095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02289060  -  T  AMI  AM  I 

CANAL  OUTLETS.  LEVEE  30  TO  LEVEE  67A.  NP  (LAT 

25 

45  40 

LONG  080  37 

40) 

OCT..  1974 

30...  1230 

NOV. 

6.67  27 

25.0 

3.7  44  546 

7.5 

298 

— 

1.0 

11...  0945 

JAN..  1975 

—  — — 

22.5 

2.1  —  690 

7.7 

— — 

•• 

“  ” 

20...  1400 

6.47  19 

22.0 

3.9  44  580 

— 

— 

— 

1.0 

MAR. 

18...  1100 
APR. 

5.74  3.2 

24.5 

6.2  73  620 

— 

— 

— 

1.0 

30...  1235 

MAY 

3.98  .00 

29.0 

6.0  77  670 

8.4 

334 

1.0 

27...  1315 

5.20  .34 

28.0 

4.4  55  640 

— — 

— — 

1.0 

02289500  - 

T  AM I  AM  I  CANAL  NR.  CORAL  GABLES.  FLA  (LAT  25  45 

43 

LONG 

080  19  48) 

JAN..  1975 

28...  1200 
JULY 

2.94  68 

24.0 

540 

7.5 

276 

-- 

— 

09...  1100 

3.62  212 

502 

7.4 

249 

**• 

02290707  -  BLACK 

CREEK  CANAL  NEAR  RICHMOND  HEIGHTS.  FLA.  (I.AT 

25 

39  39 

LONG  080  28  46) 

JAN..  1975 

28...  1400 

JULY 

3.42 

— 

572 

— 

292 

— 

— 

10...  0900 

5.30 

555 

7.4 

294 

•• 

“  * 

02290710  -  BLACK  CREEK  CANAL  AT  S 

-21. NP  GOULDS. FLA.  (LAT  25 

32 

34  LONG  080  19  52) 

MAY  .  1975 

06...  0900 

.20  .00 

.00  28.0 

9.4  118  2600 

8.3 

242 

1.0 

02290720  - 

MILITARY  CANAL  NEAR 

HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25  29 

20 

LONG 

080  20  55) 

MAY  .  1975 

06...  1015 

.10 

.00  28.5 

11.2  143  3240 

8.6 

199 

1.0 

02290732  - 

8 I SCAYNE  BAY  NEAR 

HOMESTEAD.  FLA  (LAT  25  27 

45 

LONG  080  20  16) 

MAY  »  1975 

06...  1130 

.73 

28.5 

6.2  79  62800 

7.9 

161 

1.0 

02290796  - 

LITTLE  MADEIRA  BAY 

NR  KEY  LARGO  FLA  (LAT  25 

10 

30  LONG  080  38  00) 

MAY  .  1975 

23...  0930 

—  * 

26.5 

4.1 

— — 

—  “ 

02290798  - 

TAYLOR  RIVER  NR  FLORIDA  CITY  FLA  (LAT  25  13 

30 

LONG 

080  38  30) 

JAN..  1975 

15...  1115 

MAY 

— 

— 

10.0  —  2580 

8.3 

128 

— 

1.0 

23...  1030 

2b.  0 

3.3  —  21500 

7.2 

177 

•• 

02290800  - 

Taylor  slough  near 

HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24  05  LONG  080  36  25.01) 

JAN..  1975 

15...  1330 

1.43  .00 

17.5 

8.5  —  354 

8.0 

220 

— 

1.0 

02290810  -  EVERGLADES  P-37  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  17  30  LONG  080  40  30) 

JAN..  1975 


14  .  .  . 

1530 

.68 

— 

— 

15.5 

8.9 

— 

482 

8.3 

2'18 

MAY 

22... 

1350 

-.24 

27.0 

6.0 

714 

8.2 

176 

1.0 


471 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  197 A  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAnS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(004Q0) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02290815  -  EVERGLADES  P-33  NEAR  HOMESTEAD. 

FLORIDA 

(LAT  25 

36 

30  LONG 

080  41  30) 

JAN.* 

1975 

14.  .  . 

MAY 

1100 

5.84 

—  • 

•• 

14.0 

7.2 

603 

7.9 

232 

—  • 

1.0 

22... 

0930 

5.60 

— 

26.0 

5.2 

528 

7.7 

214 

— — 

— 

02290828  - 

EVERGLADES 

P36  NEAR 

HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  32 

30 

LONG  080 

47  00) 

JAN .  * 

1975 

14.  .  . 

MAY 

1000 

3.36 

" 

14.0 

8.3 

•• 

585 

7.9 

256 

22... 

1 045 

2.09 

26.0 

8.7 

819 

7.1 

212 

02290830  -  1 CB 

EVERGLADES 

P-35  NEAR 

HOMESTEAD*  FLA. 

(LAT  25 

27 

20  LONG 

080  52  30) 

JAN.  * 

1975 

14.  .  . 

MAY 

1410 

1.05 

” 

17.0 

10.4 

635 

8.0 

220 

”  — 

1.0 

22... 

1230 

1.28 

— 

30.5 

5.9 

•• 

13300 

8.4 

320 

*  — 

02290870  -  EVERGLADES  P- 

34  NEAR  HOMESTEAD 

♦  FLA.  (L 

AT  25  36 

30 

LONG  080  55  30) 

JAN.  . 

1975 

14.  .  . 

0928 

1.27 

" 

9.8 

9.9 

•• 

516 

8.1 

280 

1.0 

02291200 

-  LAKE 

TRAFFORD  NR 

IMMOKALEE  AT  LK 

SIDE  CAMP 

(LAT  26 

26 

01  LONG 

081  29  27) 

MAY  * 

1975 

08.  .  . 

1114 

17.62 

— 

— 

29.0 

6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

.5 

08... 

SEP. 

1115 

17.62 

.00 

29.0 

7.2 

92 

283 

7.9 

1 0  5 

1.5 

05... 

1155 

19.36 

— 

— 

25.5 

5.7 

68 

200 

7.5 

— 

— 

.5 

05... 

1159 

19.36 

— 

— 

25.5 

5.7 

— 

— 

-- 

-- 

— 

.5 

05... 

1200 

19.36 

— 

— 

25.0 

5.4 

— 

-- 

— 

— 

— 

2.0 

05... 

1201 

19.36 

”  ” 

24.0 

3.4 

“  — 

— — 

“  “ 

4.0 

03291280 

-  GORDON 

RIVER  AT 

NAPLES  *  FLA  (LAT  26  10  21 

LONG  081  47 

06) 

DEC.. 

1974 

11... 

1000 

1.29 

— 

— - 

1 4 . 0 

5.9 

— 

1200 

— 

276 

— 

1.0 

FEB.. 

1975 

13... 

APR. 

1600 

16.79 

” — 

22.0 

4.3 

-- 

25500 

7.5 

224 

1.0 

12... 

1525 

.79 

-- 

— 

22.0 

— 

— 

39500 

6.5 

194 

— 

3.0 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

1030 

— 

— 

-- 

25.5 

2.3 

— 

3400 

7.4 

148 

1.0 

17... 

0950 

— 

**  “ 

27.0 

— ” 

570 

7.3 

164 

“  ““ 

1.0 

02241300  - 

GOLDEN  GATE 

CANAL  AT 

NAPLES. 

FLA.  (LAT  26  10 

01 

LONG  081 

46  0?) 

DEC.  . 

1974 

11... 

1030 

3.21 

363 

— 

16.0 

6.4 

-- 

700 

-- 

334 

— 

1.0 

FEB.. 

1975 

13... 

1520 

2.2  4 

28 

— 

25.0 

7.8 

— 

750 

7.7 

320 

— 

1.0 

APR. 

24... 

1530 

1.42 

.00 

— 

23.5 

— 

— 

5790 

7.2 

295 

— 

3.0 

MAY 

08... 

JUNt 

1255 

.96 

.00 

.00 

29.5 

5.8 

75 

27600 

7.7 

820 

— 

1.0 

24... 

SEP. 

1055 

2.97 

179 

26.0 

6.0 

860 

7.6 

301 

1.0 

17.  .  . 

1015 

4.24 

629 

— 

27.5 

— 

— 

770 

7.3 

289 

— 

1.0 

02292000  -  CALOOSAHATCHEt  CA  AT  MOORE  HAVEN  FLA  (LAT  26  50  00  LONG  Onl  05  00) 

MAY  t  1975 

13...  1415  11.00  534  —  33.0  6.0  —  6*0  —  140 


OOl/UJl  <J1  U1 


4  72  SURFACE  MATER  OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


FIELD 

MEASUREMEN 

TS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR- 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

A  flON 

(MICRO¬ 

(HCO  3) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(OEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

02292480 

-  CALOOSAHATCHEE 

CANAL  AT 

ORTONA  LOCK 

NR  LA 

BELLE  (LAT 

26  47  22 

LONG  081 

18  11) 

JAN.  , 

15... 

1975 

1420 

10.79 

8.0 

23.0 

6.  1 

620 

7.8 

211 

FEB. 

19... 

1200 

11.20 

120 

23.5 

_  _ 

570 

7.7 

178 

_  _ 

MAR. 

18... 

1110 

11.01 

252 

27.0 

630 

8.2 

183 

46 

APR. 

01... 

1100 

11.36 

257 

27.0 

7.5 

600 

7.9 

174 

50 

MAY 

13... 

1325 

11.09 

250 

_  — 

30.0 

6.5 

640 

P.0 

1  60 

JUNE 

26... 

1030 

11.46 

790 

29.5 

_  — 

53r 

7.5 

185 

JULY 

22... 

1430 

32.0 

4.4 

420 

7.6 

153 

AUG. 

19... 

1350 

10.97 

11 

_  _ 

32.0 

4.6 

520 

7.9 

195 

SEP. 

17... 

1415 

11.48 

2070 

30.0 

2.9 

510 

7.1 

2  '3 

49 

02292795  -  CALOOSAHATCHEE  R  AT  ALVA  FLA  (LAT  26  42  48  LONG  081  36  38) 

DEC • *  1974 

04...  1130  —  —  —  20.5  —  —  590  7.7  217 


02292900  -  CALOOSAHATCHEE  RIVER  AT  S-79,  NR.  OLGA,  FLA  (LAT  26  43  25  LONG  081  41  55) 

NOV.,  1974 


06... 

DEC. 

1230 

15.14 

10 

.00 

26.0 

— 

600 

8.1 

216 

30... 

JAN.  , 

1400 

1975 

23.0 

8.0 

7?0 

8.0 

230 

1.0 

30... 

FEB. 

1100 

*“  “ 

22.0 

8.3 

850 

8.1 

237 

.5 

28... 

MAR. 

1445 

13.90 

10 

23.0 

9.9 

— — 

1360 

8.7 

242 

.5 

31... 

APR. 

1445 

•• 

•• 

•• 

25.3 

8.4 

—— 

1190 

8.5 

228 

.5 

30.  .  . 

MAY 

1200 

12.17 

137 

27.2 

7.0 

— — 

820 

8.3 

195 

.5 

14... 

JUNE 

0930 

3.17 

135 

28.0 

7.8 

740 

8.0 

190 

02... 

1100 

12.25 

1780 

-- 

28.0 

5.4 

-- 

680 

7.9 

174 

— 

.5 

30  .  .  . 

JULY 

1000 

•• 

” 

28.8 

630 

7.7 

190 

•  *“ 

.5 

31... 

AUG. 

1020 

— — 

28.2 

4.0 

•• 

355 

7.2 

124 

.5 

28... 

1130 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

121 

— 

— 

02293050  -  ORANGE  R  AT 

BHAM  NR  FT  MYERS 

(LAT  26  4>  12 

LONG  081 

43  56) 

MAY  ,  1975 

01...  1215 

28. 

0  4.9 

630 

8.3 

194 

.5 

252500080341500  - 

L 31 W  CA  AB 

S-175  NR 

FLORIDA  CITY 

FLA  (LAT 

25  25 

00  LONG  060 

34  15) 

OCT., 

30... 

1974 

1630 

3.  10 

25.0 

7.0 

83 

389 

8.0 

230 

1.0 

JAN.  , 

20.  .  . 

1975 

1000 

1.98 

21.5 

7.3 

81 

420 

1.0 

MAR. 

18... 

1200 

.50 

— 

25.5 

7.2 

87 

410 

— 

— 

— 

1.0 

APR. 

30  •  •  • 

1440 

-.60 

-- 

27.5 

8.9 

111 

437 

8.6 

231 

— 

1.0 

MAY 

29... 

0830 

2.40 

— 

28.0 

6.4 

81 

410 

— 

— 

— 

1.0 

IT  O' 


SURFACE  HATER  QUALITY 

RECORDS 

473 

OCTOBER  19  74 

TO  SEPTEMBER  1975 

FIELO 

MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME. 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HCO  T) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/D 

(IN) 

(FT) 

( 0006S) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

254542080493000  - 

T AM  I  AMI  CA  AB  S12A 

NR  MIAMI 

FLA  (LAT 

25  45  42 

LONG  080  49 

30) 

OCT  •  « 

1974 

30  •  •  • 

0930 

9.68 

24.5 

7.0 

83 

257 

7.7 

134 

— 

1.0 

JAN.  . 

1975 

2 0.  .  . 

MAR. 

1200 

8.68 

23.0 

6. 1 

70 

305 

•• 

— — 

1.0 

18... 

APR. 

0900 

7.80 

25.5 

4.3 

52 

380 

— 

1.0 

30  .  .  . 

MAY 

0930 

7.28 

27.0 

6.8 

84 

683 

8.5 

188 

1.0 

27... 

0930 

7.55 

.00  27.5 

4.4 

55 

620 

" 

— — 

1.0 

254620080395000  -  L-67A  0.5  MI.  N  OF  T  AMI  AM  I 

CA  NR  MIAMI,  FLA 

(LAT  25  46  20 

LONG  080 

39  50) 

OCT  .  « 

1974 

30.  •  . 

NOV. 

1130 

" 

25.0 

8.7 

104 

735 

8.1 

280 

1.0 

11... 

0920 

-- 

22.5 

6.4 

73 

760 

7.8 

— 

— 

1.0 

JAN.  » 

1975 

20... 

MAR. 

1330 

— 

23.0 

8.2 

94 

540 

" 

— — 

1.0 

18... 

APR. 

1030 

— 

25.2 

6.3 

75 

590 

" 

— — 

•• 

1.0 

30  .  .  . 

MAY 

1155 

" 

28.0 

8.3 

105 

661 

8.9 

172 

1.0 

27... 

1300 

29.0 

7.6 

97 

650 

— — 

1.0 

255323080342200  -  LEVEE  31  W  AT  SR 

27,  ENP 

(LAT  25  53  23  LONG 

080 

34  22) 

JAN.  » 

1975 

23... 

JULY 

1530 

" 

24.0 

*“  ”* 

•• 

440 

7.6 

240 

•• 

•• 

10... 

1000 

“  “ 

479 

7.7 

224 

•• 

•• 

255600080484500 

L-28  EAST  CA  NR  PINECREST 

FLA  (LAT 

25  56  00 

LONG 

080  48 

45) 

OCT  .  » 

1974 

21... 

NOV. 

1300 

25.5 

5.1 

61 

275 

7.8 

161 

1.0 

12... 

1000 

— 

24.0 

3.5 

— 

350 

— 

-- 

— 

1.0 

JAN.  * 

1975 

17... 

0910 

-- 

22.0 

3.7 

41 

425 

— 

— 

— 

1.0 

MAP. 

10... 

APR. 

1030 

— 

20.0 

7.4 

80 

360 

— 

— 

1.0 

29... 

MAY 

0930 

25.0 

8.7 

104 

378 

8.9 

190 

•• 

1.0 

26... 

1030 

—  * 

27.2 

6.9 

86 

350 

— “ 

1.0 

255741080154500 

-  SNAKECREEKCANAL  NEAR 

HIALEAH 

FLA  (LAT 

25  57  41 

LONG 

080  15 

45) 

JAN.  , 

1975 

28... 

JULY 

1100 

— 

24.0 

— — 

690 

7.8 

312 

•• 

09... 

1030 

— 

618 

7.5 

267 

•• 

260031080145300  - 

DAVIE  ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26  00 

31  LONG  080 

1 

4  53) 

OCT., 

1974 

23... 

1240 

— 

23.0 

1.8 

— 

790 

7.8 

— 

— 

2.0 

MAR.  , 

1975 

24... 

1240 

24.0 

2.7 

720 

7.7 

276 

•• 

1.0 

260333080084300  - 

DAN  I A  CUTOFF  CA  W  OF 

FECRR  BR 

AT  DANIA 

(LAT  26  03  33 

LONG  080 

08  43) 

OCT., 

1974 

23... 

1140 

— 

23.5 

5.8 

-- 

25000 

7.8 

— 

— 

JAN.  , 

1975 

21... 

MAR. 

1200 

—  “ 

24.0 

5.6 

36960 

7.9 

20  0 

“  * 

1.0 

24  .  .  . 

1140 

— 

26.0 

6.7 

— 

42000 

7.7 

168 

— 

.5 

474 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
F  IE LO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

( SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

( CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

<00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

260340080360000  -  BORROW  CA  E.  OF  US  27,  N  OF  S-9.  NR  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  40  LONG  080  26  00) 


DEC., 

16... 

1974 

1020 

21.5 

3.2 

35 

850 

_  _ 

1.5 

JAN.  , 

16... 

1975 

0950 

5.61 

_  _ 

19.0 

4.5 

48 

890 

FEB. 

24... 

1100 

5.02 

-- 

— 

24.5 

1.8 

21 

890 

— 

— 

— 

1.0 

MAP. 

11... 

1000 

4.88 

— 

— 

21.5 

2.0 

22 

950 

— 

— 

— 

1.0 

APR. 

25... 

1030 

— 

— 

— 

24.5 

2.6 

30 

892 

— 

-- 

— 

1.0 

MAY 

07... 

0940 

4.20 

— 

— 

25.5 

3.5 

42 

878 

— 

— 

— 

1.0 

JUNE 

06... 

0710 

5.50 

— 

— 

25.0 

2.7 

32 

875 

— 

— 

— 

1.0 

06... 

0930 

5.50 

— 

— 

26.0 

3.7 

45 

861 

7.1 

347 

— 

1.0 

06... 

1415 

5.48 

— 

— 

27.0 

3.7 

46 

861 

7.2 

345 

— 

1.0 

06... 

1750 

5.46 

— 

— 

28.0 

3.6 

45 

860 

— 

— 

-- 

1.0 

20... 

1000 

5.25 

— 

— 

25.5 

1.8 

21 

— 

— 

— 

— 

1.0 

JULY 

18... 

1045 

6.13 

— 

— 

26.0 

2.4 

29 

— 

-- 

— 

-- 

1.0 

25... 

1000 

6.05 

— 

-- 

26.0 

2.7 

32 

— 

— 

— 

— 

1.0 

AUG. 

19... 

1045 

6.80 

— 

— 

27.0 

2.3 

28 

— 

— 

— 

— 

1.0 

SEP. 

19... 

1000 

7.02 

— 

— 

25.0 

1.8 

21 

— 

— 

— 

— 

— 

260358080184000  -  SOUTH  NEW  RIVER  CA  E.  FLAMINGO  RD.  BP.  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  58  LONG  080  18  40) 
DEC.,  1974 


16.  .  . 

JAN.  , 

1300 

1975 

" 

23.8 

2.4 

28 

8  30 

— 

— 

2.0 

1 6  •  •  • 

1200 

— 

— 

— 

20.0 

2.5 

27 

810 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

11... 

1230 

-- 

— 

— 

23.5 

3.5 

40 

930 

— 

— 

— 

1.0 

APR. 

25... 

1350 

— 

— 

— 

25.5 

4.5 

54 

843 

— 

— 

— 

1.0 

MAY 

07... 

1040 

— 

— 

— 

27.0 

3.8 

47 

843 

— 

— 

— 

1.0 

260415080202500 

-  BORROW  PIT  AT  DAVIE  LAND-FILL  NR  DAVIE  FLA 

(LAT  26  04 

15  LONG 

080  20  25) 

OCT.  , 

09.. 

1974 

.  1140 

27.0 

600 

7.8 

316 

__ 

260514080110800 

-  N  NEW  RIV  CA  AT 

SW  31  AVE 

FT  LAUDERDALE  (LAT 

26  05 

14  LONG  080 

11  08) 

OCT., 

23... 

1974 

1600 

24.5 

5.4 

770 

7.8 

31  ? 

3.0 

JAN.  , 
21... 

1975 

1030 

_  _ 

_  _  _  _ 

23.5 

6.3 

30  30 

7.6 

272 

1.0 

MAR. 

24  .  •  . 

1015 

— 

— 

26.5 

5.7 

3150 

8.0 

272 

-- 

3.0 

JUNE 

24  •  •  • 

0600 

— 

— 

28.0 

4.1 

8^0 

— 

— 

— 

.5 

260702080085800  - 

NEW  RIVER 

AT  SW  4TH 

&  7TH  AVE 

FT  LAUDERDALE 

(LAT  26  07  02  LONG 

080  08  58) 

OCT., 

23... 

1974 

1925 

23.0 

4.5 

9500  7.5 

260 

3.0 

JAN.  , 

21... 

1975 

1545 

„ 

23.5 

6.0 

„ 

19190  7.8 

252 

.. 

1.0 

MAR. 

2 4.  .  . 

1405 

— 

— 

-- 

27.0 

7.2 

— 

21680  8.5 

268 

-- 

1.0 

JUNE 

24... 

0835 

-- 

-- 

-- 

31.0 

3.1 

— 

930U 

-- 

-- 

.5 

SEP. 

23... 

1250 

— 

— 

— 

31.0 

5.0 

— 

19500 

— 

— 

.5 

,  SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS  475 

OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


INST  AN- 


STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00301) 

(00095) 

(00*00) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

260717080094700  - 


OCT. . 

1974 

23..  . 

1910 

— 

JAN.  ♦ 

1975 

21... 

1520 

— 

MAR. 

24.  •  . 

1353 

— 

JUNE 

24... 

0825 

— 

SEP. 

23... 

1240 

— 

260743080103100 

OCT., 

1974 

23... 

1900 

— 

JAN.* 

1975 

21... 

1500 

— 

MAR. 

2  4  .  .  . 

1345 

— 

JUNE 

24  .  .  . 

0812 

— 

SEP. 

23... 

1230 

— 

N  FORK 

NEW  R  BRWD  BLVD 

AT  FT  LAUOERDAL 

(LAT  26  07 

17  LONG  080 

09  47) 

— 

24.0 

2.4 

— 

830 

7.2 

232 

— 

3.0 

— 

24.0 

3.5 

— 

7700 

7.5 

240 

— 

1.0 

— 

27.0 

3.8 

— 

9600 

7.9 

196 

— 

2.5 

— 

27.5 

1.4 

— 

880 

— 

— 

— 

.5 

— 

30.0 

4.6 

— 

3850 

— 

— 

— 

.5 

N  FORK 

NEW  RIVER  AT  FT 

LAUDERDALE 

FLA 

(LAT  26  07 

43  LONG  080 

10  31) 

— 

23.0 

4.3 

— 

575 

7.3 

248 

— 

3.0 

— 

23.0 

2.6 

— 

1320 

7.4 

264 

— 

3.0 

— 

26.0 

7.0 

-- 

6800 

8.  1 

244 

— 

3.0 

— 

27.5 

1.6 

— 

520 

— 

— 

— 

.5 

_ 

28.5 

3.5 

_ 

760 

_ 

3.0 

260807080140200  - 

PLANTATION 

CNL*NW65TH  AVE 

.plantation 

FLA 

(LAT  26  08 

07  LONG  080 

1 4  02) 

OCT., 

23... 

1974 

1730 

23.0 

6.6 

630 

7.6 

264 

3.0 

JAN.  * 

21 . . . 

1975 

1215 

_  _ 

_  — 

22.0 

1.9 

1000 

7.3 

168 

1.0 

MAR. 

24.  .  . 

1322 

— 

— 

25.0 

2.8 

— 

450 

7.9 

216 

— 

3.0 

JUNE 

24.  .  . 

0651 

— 

— 

28.0 

1.5 

— 

640 

— 

— 

— 

.5 

SEP. 

23... 

1100 

— 

— 

28.0 

2.0 

— 

620 

— 

— 

— 

.5 

260850080381000  - 

MIAMI  CA 

AT  ALLIGATOR 

ALLEY 

(LAT  26 

08  50  LONG 

080  38 

10) 

OCT.* 

17... 

1974 

1415 

29.5 

6.7 

87 

758 

8.1 

326 

1.0 

JAN.  * 

28.  .  . 

1975 

1200 

23.0 

7.8 

90 

720 

„ 

.. 

1.0 

MAR. 

19... 

1735 

— 

25.0 

7.3 

87 

600 

— 

— 

— 

1.0 

APR. 

10... 

1405 

— 

25.0 

7.5 

89 

626 

9.0 

170 

— 

1.0 

MAY 

28.  .  . 

1410 

— 

29.0 

5.6 

72 

740 

— 

— 

— 

1.0 

260919080172300  -  MIDDLE  RIVER  CANAL  NR  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  09  19  LONG  080  17  23) 


OCT.*  1974 

23.. .  1700  —  —  —  24.0 

JAN.*  1975 

21.. .  1140  —  —  —  21.0 

MAR. 

24.. .  1117  —  —  —  24.0 

JUNE 

24.. .  0631  —  —  —  27.0 

SEP. 

23.. .  IOhO  —  —  —  27.5 


6.3 

— 

720 

7.8 

320 

-- 

— 

6.5 

— 

970 

7.8 

304 

— 

1.0 

5.7 

— 

480 

7.9 

30  8 

— 

.5 

3.  1 

— 

740 

— 

— 

— 

.5 

1.2 

_ 

690 

_ 

_ 

_ 

.5 

5 


476 

STAGE 

(FT 

DIS¬ 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 

CCT08ER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 

FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

INSTAN-  PER-  CON- 

TANEOUS  DIS-  CENT  DUCT- 

l)  I S—  TEMPER-  SOLVED  SATUR-  ANCE 

PH 

TRA.'jS- 

PAR- 

BICAR-  ENCY 

BONATE  (SECCHI 

TIME  ABOVE 

DATE  DATUM) 

CHARGE 
(CFS  > 

CHARGt 

(CFS) 

ATURE 
(DEG  C) 

OXYGEN 

(MG/L) 

AT  ION 

(MICRO¬ 

MHOS) 

(UNITS) 

(HC03) 

(MG/L) 

DISK) 

(IN) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440)  (00077) 

260945000533000  - 

L- 

28  INTERCEPTOR  BL  SR84  AT  ANDYTOWN  F 

(LAT  26  09 

45 

LONG 

000  53  30) 

OCT..  1974 

17...  1325 

27.5 

9.6 

120 

513 

8.1 

24  1 

NOV. 

12...  1030 

22.0 

3.3 

500 

—  — 

JAN..  1975 

17...  1030 

_  _ 

22.0 

7.5 

85 

420 

_  — 

_  _ 

MAR. 

19...  1700 

26.5 

11.9 

146 

390 

„ 

APR. 

10...  1315 

26.2 

14.0 

171 

379 

9.4 

144 

MAY 

26...  104S 

— 

— 

27.0 

7.3 

90 

300 

— 

— 

— 

261030080131400 

middle  river  canal  at 

LAUDERHILL  FLA 

(LAT  2*  10 

30 

LONG  080  13  14) 

OCT..  1974 

23...  1755 

23.0 

6.7 

630 

8.4 

268 

JAN..  1975 

21...  1310 

_  _ 

21.5 

10.2 

1120 

8.4 

272 

MAR. 

24...  1146 

25.0 

7.5 

600 

9.2 

324 

JUNE 

24. • •  0705  — 

28.0 

6.2 

660 

„ 

„ 

SEP. 

23...  1110 

— 

— 

28.0 

3.8 

— 

650 

— 

— 

— 

261034080093500  - 

CA 

-13  FEEDER 

CA  AT  1 OTH  AVE  FT 

lauderd 

(LAT  26  10 

34 

LONG 

080  09  35) 

OCT..  1974 

23...  1450 

24.0 

9.0 

7.7 

JAN..  1975 

21...  1350 

24.0 

8.2 

475 

„ 

48 

MAR. 

24...  1230 

_  — 

25.0 

7.6 

330 

„ 

JUNE 

24...  0738 

__ 

26.5 

5.6 

„ 

285 

SEP. 

23...  1150 

— 

— 

28.0 

4.6 

— 

230 

— 

— 

— 

261057080443600  - 

CORPS  OF  ENGINEERS  GAGE  3-2  NR 

ANDYTOW 

(LAT  26  10 

57 

LONG 

080  44  26) 

OCT..  1974 

21...  1200 

23.0 

8.4 

97 

466 

8.9 

228 

NOV. 

12...  1100 

— 

— 

24.0 

3.6 

— 

620 

— 

— 

— 

261147081470400  - 

GOROON  RIVER  CANAL 

AT  NAPLES 

FLA  (LAT  26  11  47 

LONG  081 

47  04) 

DEC..  1974 

11...  0930 

16.0 

1.2 

920 

230 

FEB..  1975 

13...  1635 

—  — 

25.0 

4.5 

„ 

975 

7.6 

252 

APR. 

24...  1515 

21.5 

„ 

__ 

1040 

6.8 

211 

JUNE 

24...  1010 

25.0 

.6 

„ 

1160 

7.4 

283 

SEP. 

17...  0930 

— 

— 

28.0 

7.5 

— 

445 

7.5 

144 

— 

261240080494001  - 

L- 

20  BORROW 

CA  BL  S 1 40 

NR  ANDYTOWN  FLA 

(LAT  26  12 

40 

LONG 

080  49  40. 

01) 

OCT..  1974 

17...  1245  10.60 

2  /  .  0 

2.7 

33 

427 

7.1 

2  >9 

JAN..  1975 

28...  1140  10.55 

22.0 

7.5 

85 

300 

__ 

MAR. 

19...  1715 

25.0 

6.6 

79 

600 

APR. 

10...  1235  8.84 

„ 

25.0 

8.1 

97 

651 

8.7 

2o  7 

MAY 

28...  1340 

_  _ 

_  «. 

28.0 

4.9 

62 

630 

„ 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 


1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

3.0 

.5 

.5 

1.0 

1.0 

.5 

.5 

.5 

1.0 

1.0 

l.u 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 


1.0 


SURFACE  WATER  OUAliTY 

RECOROS 

477 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

FIELO 

MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Pm 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE  . 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

261335081352400  - 

GOLDEN 

GATE 

TRIB  CA  NR 

NAPLES 

FLA 

(LAT 

26 

13  35 

LONG  081 

35  24) 

DEC.*  1974 

11... 

FEB..  1975 

1125 

-- 

— 

— 

18.0 

6.1 

— 

640 

7.4 

324 

— 

1.0 

13... 

1400 

— 

— 

— 

27.0 

6.9 

— 

800 

7.3 

364 

— 

1.0 

APR. 

24  •  •  • 

JUNE 

1500 

— 

-- 

— 

23.5 

— 

— 

720 

6.5 

342 

— 

3.0 

24... 

SEP. 

1145 

— 

— 

28.5 

6.6 

— — 

565 

7.6 

272 

1.0 

17... 

1130 

—  — 

— 

26.5 

" 

— 

645 

7.1 

327 

1.0 

261349080121700  - 

POMPANO  CA 

AT  SR  7  AT  1 

MARGATE 

FLA 

(LAT 

26 

13  49 

LONG  080 

12  17) 

OCT.*  1974 

23... 

JAN.*  1975 

1127 

— 

-- 

— 

24.0 

7.5 

— 

— 

8.5 

— 

— 

— 

21... 

1215 

— 

— 

— 

20.0 

9.7 

— 

850 

7.9 

248 

— 

1 . 0 

MAR. 

24  •  .  . 

JUNE 

1130 

— 

— 

— 

25.0 

7.0 

— 

460 

«.l 

300 

— 

3.0 

24  .  •  • 

SEP. 

1110 

30.5 

8.6 

“  — 

680 

7.6 

264 

— 

.5 

23... 

1455 

“  — 

30.0 

600 

7.9 

2^2 

.5 

261940060101100 

-  EQUALIZING  2E  CANL  AT  HILLSBORO 

CANAL 

BOCA 

RATON 

(LAT  26 

19  40  LONG  080  10 

11) 

NOV.*  1974 

26.  •  . 

DEC. 

1000 

— 

— 

— 

22.0 

3.  1 

— 

780 

7.6 

30  8 

— 

1.0 

11... 

MAR.*  1975 

1630 

20.0 

3.1 

"*  “ 

795 

7.7 

303 

•• 

1.0 

12... 

APR. 

0945 

24.0 

8.0 

885 

7.5 

312 

30... 

0800 

— 

— 

— 

26.5 

7.4 

— 

910 

7.8 

292 

— 

1.0 

MAY 

15... 

AUG. 

0740 

-- 

— 

27.0 

4.0 

— 

760 

7.9 

249 

1.0 

27... 

0930 

" 

30.0 

4.3 

*  — 

910 

7.5 

236 

1.0 

261945080530000  - 

L-3  CANAL 

7  HT 

WEST  OF  S-8 

NR  ANOYTOWN  (LAT 

26  19  45  LONG  080 

53  00) 

OCT.*  1974 

17... 

JAN.*  1975 

1130 

— 

— 

27.0 

5.2 

64 

405 

7.7 

185 

— 

1.0 

28.  .. 

MAR. 

1107 

" 

— 

— — 

22.0 

6.5 

73 

810 

— — 

1.0 

19..  . 

APR. 

1520 

—  — 

25.5 

7.5 

90 

620 

— 

1.0 

10... 

MAY 

1130 

—  — 

26.0 

8.7 

105 

632 

9.1 

1  64 

•• 

1.0 

28... 

1310 

— 

— 

— 

28.0 

6.3 

79 

740 

— 

— 

— 

1.0 

261946080121000  -  CA  E-l  .2  MI  N  HILLSBORO  CA  AND  US441  (LAT  26  19  46  LONG  080  12  10) 


DEC.*  1974 

13...  1230 

„ 

21.0 

9.3 

710 

8.0 

27  2 

1.0 

may  *  1975 

02...  1730 

28.0 

7.1 

900 

8.0 

276 

1.0 

SURFACE  HATER  QUAUTT  RECOROS 

4  78  OCTOBER  1974  TL  SEPTEMBER  1975 

FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAhS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

262000080320500 

NORTH 

NEW  RIVER 

CANAL  AB 

S7  NR 

ANOYTOw 

(LAT  26  20 

00  LONG  080 

32  05) 

OCT..  1974 

15...  1215 

— 

— 

— 

26.0 

8.8 

107 

1220 

8.1 

468 

— 

1.0 

NOV. 

13...  1002 

JAN.»  1975 

— 

— 

— 

21.0 

5.8 

64 

940 

— 

— 

— 

1.0 

27...  1030 

MAR. 

"*  ” 

*  * 

22.5 

5.6 

64 

1310 

“  — 

1.0 

19...  1045 

APR. 

23.5 

7.0 

81 

980 

1.0 

08...  1150 

MAY 

11.00 

” 

.00 

24.8 

6.1 

72 

676 

8.5 

186 

““  “ 

1.0 

28...  0930 

—  ” 

*  ” 

27.0 

6.2 

77 

1100 

1.0 

26200708145420 1 

-  IMPERIAL 

RIVER  AT 

IMPERIAL  BONITA 

ESTATES  (LAT 

26  20 

07  LONG  081 

45  42.01) 

APR..  1975 

16...  0930 

SEP. 

— 

— 

— 

24.0 

5.3 

— 

780 

7.5 

295 

— 

.5 

16* • •  1230 

“  *■ 

“  • 

54 

"" 

262038080074600  - 

EQUALIZING 

3  CANAL 

AT 

CAMINO 

REAL  BOCA 

RATON 

(LAT  26 

20 

38  LONG  080  07  46) 

NOV..  1974 

26...  1230 

MAR.,  1975 

-- 

— 

— 

21.0 

1.7 

— 

4  30 

7.1 

168 

— 

1.0 

12...  1230 

— 

— 

— 

23.5 

3.3 

— 

680 

7.5 

2*+0 

— 

— 

MAY 

15...  1220 

AUG. 

— 

~ 

— 

26.5 

2.6 

-- 

530 

7.3 

192 

— 

1.0 

27...  1120 

— 

— 

— 

29.5 

4.2 

— — 

540 

6.3 

160 

1.0 

262126080091300  - 

LATERAL  47 

CANAL  AT 

POWERLINE 

ROAD  BOCA 

RATON 

(LAT  26 

21 

26  LONG  0«0  09  13) 

NOV.,  1974 

26...  1120 
MAR.,  1975 

— 

— 

— 

22.0 

1.2 

— 

750 

7.6 

352 

— 

1.0 

12...  1115 

— 

— 

— 

24.0 

2.2 

— 

853 

7.8 

336 

— 

— 

MAY 

15...  1200 

AUG. 

— 

— 

24.5 

.5 

— 

770 

7.5 

260 

1.0 

27 • • •  1 0  3  0 

— 

— 

— — 

27.5 

.7 

— 

900 

7.0 

288 

1.0 

262400080230000 

HILLSBORO  CA 

AB  SIO  NR 

ANDYTOWN 

FLA  (LAT 

26  24 

00 

LONG  080  23  00) 

OCT.,  1974 

15...  1410 

16.70 

— 

— 

26.0 

4.8 

58 

1210 

8.1 

357 

— 

1.0 

NOV. 

12...  1205 

JAN.,  1975 

— 

-- 

22.0 

2.5 

28 

1250 

— 

— 

-- 

— 

17...  1120 

— 

— 

— 

22.0 

4.0 

45 

1340 

— 

— 

— 

1 . 0 

MAR. 

10...  1130 

APR. 

— 

-- 

— 

20.0 

7.3 

79 

1360 

— 

— 

— 

1.0 

08...  1340 

MAY 

— 

.00 

25.0 

7.4 

88 

1380 

8.6 

3  72 

1.0 

26...  1130 

29.0 

7.7 

99 

1130 

— — 

— 

— 

1.0 

262430080101700  -  EQUALIZING  2E  CANAL 

AT 

CLINT  MOORE  ROAD 

BOCA  RAT 

(LAT  26 

24  30  LONG 

080  10  17) 

NOV.,  1974 

26...  1420 

MAR.,  1975 

— 

— 

— 

22.0 

4.  1 

— 

490 

7.4 

168 

~ 

1.0 

12...  1530 

— 

— 

— 

23.0 

3.5 

— 

357 

7.6 

228 

— 

-- 

MAY 

15...  1010 

AUG. 

-- 

— 

-- 

25.0 

3.5 

— 

630 

7.6 

108 

— 

1.0 

27...  1425 

— 

— 

— 

29.5 

3.9 

— 

610 

6.1 

1  44 

— 

1.0 

SURFACE  WATER  QUALITY 

RECORDS 

179 

OCTOBER  1S74 

TC  SEPT EM8ER  19 75 

FIELD 

MEASUREMENTS 

SPF  - 
CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Pm 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  3) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

NOV.  . 

26.. 

262433080074800 

1974 

.  1320 

-  EQUALIZING 

3  CANAL  AT 

CLINT 

21.0 

MOORE  RD  BOCA 

3.4 

RATON 

(LAT  26 

390 

24  33  LONG 

7.2 

080  07  48) 

156 

1.0 

26.. 

.  1321 

— 

— 

21.0 

3.4 

— 

300 

7.2 

156 

1.0 

MAR.  « 
12.. 

1975 

.  1435 

_ 

23.5 

3.2 

353 

7.7 

192 

MAY 

15.. 

.  1000 

— 

— 

26.5 

2.9 

— 

450 

7.4 

177 

1.0 

AUG. 

27.. 

.  1330 

— 

— 

29.0 

1.5 

— 

466 

5.7 

124 

1.0 

262518080042500  -  CANAL 

15  ABOVE 

S— 40  NEAR 

DELRAY  BEACH 

(LAT 

26  25 

18 

LONG  080 

04  25) 

DEC.  ♦ 

1974 

12... 

0840 

—  -- 

-- 

18.0 

6.3 

- 

495 

7.9 

173 

— 

1 

.0 

APR.. 

1975 

30... 

1015 

“  •  • 

26.0 

7.5 

— 

650 

8.2 

204 

1 

.0 

262604081481001  - 

ESTERO  R 

IS  SAND  HILL 

RD  (LAT  26 

26  04 

LONG 

081 

48  10.01) 

APR.. 

1975 

16... 

SEP. 

1100 

~  *■— 

23.0 

4.0 

9500 

7.4 

254 

.5 

16... 

1130 

— •  — — 

— — 

— — 

1  >3 

“  — 

•• 

262847080050600  -  LAKE  IDA 

AT  BOAT 

DOCK  NR  DELRAY  BCH  ELA 

(LAT 

26  28 

47 

LONG  080  05  06) 

DEC.. 

1974 

11... 

1545 

-- 

-- 

20.0 

8.8 

- 

470 

8.5 

170 

-- 

1 

.0 

APR., 

1975 

30  .  .  . 

1200 

28.0 

8.4 

680 

8.5 

196 

1 

.0 

262957081511401  - 

TEN  MILE 

CANAL  @  US 

41  (LAT  26 

29  57 

LONG 

081 

51  14.01) 

APR.. 

1975 

16.  .  . 

SEP. 

1200 

••  " 

22.0 

7.6 

• 

11800 

8.2 

234 

.5 

16... 

1330 

-- 

— 

-- 

— 

- 

— 

— 

1 1  6 

— 

— 

263040080402500  -  46S37E08  E-W  CA  .2mI  NE  TOwER-US  27  MR  OKEELANTA  (LAT  26  30  40  LONG  080  40  25) 

MAY  ,  1975 

07...  1045  —  —  —  28.0  3.8  —  700  7.8  146  —  1.0 


263107080405300  -  46S37E06  E-W  CA  1  Ml  Nw  TOWER-US  27  NR  OKEELANTA  (LAT  26  31  07  LONG  080  40  53) 
MAY  .  1975 


07. 

•  • 

1200 

29.0 

5.4 

”  ” 

660 

8.0 

176 

1 

.0 

263220080032800  -  BOYNTON  CA  AB  S-40  NR  BOYNTON  BCH 

FLA 

(LAT  26 

32  20 

LONG  080 

03  28) 

DEC. 

♦ 

1974 

11. 

•  • 

1520 

19.0 

7.6 

— 

4in 

8.2 

177 

-- 

1 

.0 

APR. 

t 

1975 

30. 

•  • 

1315 

28.0 

8.2 

— 

680 

8.4 

20  0 

“  — 

1 

.0 

263418080122200  - 

DR  CA  E-W  AT  US441  3.1  MI 

S  LK 

wth 

R  (LflT 

26  34 

18  LONG  080  12  22) 

DEC. 

♦ 

1974 

13. 

•  • 

1100 

19.0 

5.5 

-- 

530 

7.8 

285 

-- 

1 

.0 

MAY 

f 

1975 

02. 

•  • 

1630 

30.5 

6.5 

— 

750 

8.1 

232 

—  — 

1 

.0 

263428081533401 

-  WHISKEY  CREEK  d  WHISKEY 

CR  DP 

(LAT 

26  34 

28  LONG  081  53 

34.01) 

MAY 

t 

1975 

01. 

•  • 

1530 

28.0 

5.8 

— 

2060 

7.6 

249 

— 

— 

SEP. 

16... 


1445 


839 


480 

SURFACE  WATER  8UALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

( SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

OATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

263448080445500  -  LATCRAL  E-W  CA  AT  OKEELANTA  SUGAR  MILL  SOUTH  BAY  (LAT  26  34  48  LONG  080  44  55) 


DEC..  1974 


12.. 

.  0945 

17.5 

— 

— 

660 

7.6 

207 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

07.  . 

.  1300 

28.0 

7*1 

“““ 

890 

8.1 

300 

1.0 

263457081581801  - 

45S23E1  CRISSWELL  i 

CANAL  (LAT 

26  34  57 

LONG  081  1 

58  18.01) 

APR., 

1975 

11.. 

.  1500 

27.0 

38000 

8.0 

165 

263736081464301  - 

SIX-MILE  CYPRESS  AT 

SR-82  (LAT 

26 

37  36  l  ONG 

081 

46  43.01) 

SEP.. 

1975 

15.. 

.  0925 

•• 

*  — 

710 

7.7 

136 

•• 

263842080345500  -  HILLSBORO  CANAL  SOUTHE ASTOFBELLEGL AOE 

FLA 

(LAT 

26  38 

42  1 

LONG  080 

34  55) 

DEC  .  . 

1974 

12.. 

.  1145 

18.0 

7.3 

— 

725 

7.9 

207 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

08.. 

.  0815 

28.0 

4.5 

630 

8.3 

176 

1.0 

263901080102600  -  E-2E  CANAL 

AT  FORREST  HILL  BLVD  NR  W  P  BEACH 

FLA 

(LAT  26 

39 

01  LONG 

080  10 

26) 

DEC.. 

1974 

10.  . 

.  1140 

21.0 

5.5 

-- 

630 

7.6 

260 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

01  .  . 

.  0800 

26.5 

5.6 

— 

630 

8.1 

252 

1.0 

264030080041700  -  RELOCATED  W 

PALM  BCH  LAT  CANAL 

AT  W  PALM 

BCH 

FLA 

(LAT  26 

40 

30  LONG 

080  04 

17) 

APR.. 

1975 

16.  . 

.  1245 

o 

• 

(VI 

1 

1 

9.2 

— 

630 

8.3 

194 

* * 

•• 

264037080064400  -  W  P  BEACH  CA  AT  SR  809  NR  W 

PALM  BEACH 

FLA 

(LAT  26  40 

37 

LONG  080 

06  44) 

DEC.. 

1974 

11.. 

.  1330 

19.0 

3.8 

-- 

510 

7.7 

255 

— 

1.0 

APR.. 

1975 

15.. 

.  1400 

—  25.0 

5.1 

— — 

640 

7.8 

180 

•*  “ 

264037080064500  - 

WEST  PALM  BEACH  AT 

w  p  b  Fla 

(LAT 

26 

40  37  LONG 

080  06  45) 

DEC.. 

1974 

11.. 

.  1330 

19.0 

3.8 

— 

510 

7.7 

255 

— 

1.0 

APR.  , 

1975 

30 .  . 

.  1450 

28.5 

6.4 

— 

695 

8.0 

200 

*  — 

1.0 

264038080053300  -  AIRPORT  DRAINAGE  CA  SOUTH  SIDE 

PUMP  STATION  WPB  ( 

LAT  26 

40 

38  LONG  080  05  33) 

* 

APR  •  . 

1975 

16.  . 

.  1330 

o 

• 

rvj 

1 

1 

1.3 

— - 

470 

7.7 

191 

— — 

264039080063700  -  LATERAL  31/2  CA  AT  SOUTHERN  BLVD  W  OF  AIR 

NR 

WPB 

(LAT  26 

40 

39  LONG 

080  06 

37) 

APR.  . 

1975 

16.  • 

.  1010 

23.0 

2.2 

350 

7.2 

123 

— — 

264047080120800  -  WEST 

PALM  BCH  CA  AT  SH 

80  NR  WEST 

PALM 

(LAT  26  40 

47 

LONG  080 

12  08) 

DEC.  . 

1974 

10.  . 

.  1300 

18.0 

5.3 

-- 

590 

7.7 

268 

-- 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.. 

.  0850 

26.0 

6.5 

— 

700 

8.0 

188 

— 

1.0 

SURFACE  MATER 

OUALITY 

RECOROS 

481 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

trans¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

par¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ency 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

time 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MiCRO- 

(HCOT) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

( CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  In) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301 ) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

264051080140400  - 

M—  1  CA 

AT  ROYAL  PALM 

BCH  COLONY  US441 

(LAT  26  40 

51 

LONG  080 

14  04) 

DEC.*  1974 

10...  1320 

MAY  .  1975 

— 

— 

— 

19.0 

7.6 

590 

7.8 

268 

— 

1.0 

02...  0915 

— — 

26.0 

5.4 

6«0 

7.8 

228 

— 

1.0 

264055081523901  - 

POWELL 

CREEK  Si 

SR-78  (LAT  26  40 

55  LONG  081 

52  39.01) 

MAY  .  1975 

07...  0945 

SEP. 

— 

— 

— 

24.2 

.5 

1100 

7.5 

324 

— 

.5 

12...  1045 

—  “  •  — 

— — 

179 

— — 

26410008021 

0000  - 

W  PALM 

BEACH 

CA  E  OF 

S5AENR  LOX AHATCHE 

(LAT  26  41  00  LONG  080  21  00) 

OCT..  1974 

16...  1300 

— 

— 

-- 

28.0 

2.6  32 

630 

7.5 

172 

— 

1.0 

NOV. 

13...  1145 

JAN.*  1975 

8.30 

-- 

— 

22.0 

6.3  71 

— 

— 

— 

-- 

1.0 

27...  1140 

— 

— 

— 

22.5 

8.0  91 

945 

— 

— 

— 

1.0 

MAR. 

19...  1230 

APR. 

— 

— 

-- 

25.0 

7.2  86 

715 

— 

— 

1.0 

09...  1130 

MAY 

8.52 

— — 

24.2 

7.3  86 

654 

8.5 

165 

— 

1.0 

28...  1050 

" 

•• 

—  ■” 

28.0 

3.4  43 

1480 

— — 

— 

— 

1.0 

264101080042700  -  AIRPORT 

DRAINAGE  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  WP  BCH  (LAT  26 

41 

01  LONG 

080  04 

27) 

DEC.*  1974 

11...  1400 

APR..  1975 

— 

— 

— 

22.0 

3.8 

440 

7.4 

232 

-- 

1.0 

16...  1110 

— 

— 

— 

25.5 

7.  1 

530 

8.3 

202 

— 

— 

30.. •  1545 

•• 

28.5 

8.5 

560 

8.7 

188 

— 

1.0 

264118080162900  -  0  RD 

CANAL  . 

4  MI  N 

US  441 

AT  LOXAHATCHEE  FLA  (LAT  26 

41 

18  LONG  080  16  29) 

DEC..  1974 

10...  1340 

MAY  .  1975 

— 

— 

— 

18.0 

4.3 

680 

7.7 

268 

— 

1.0 

02...  1430 

27.0 

6.5 

690 

8.1 

168 

1.0 

264128081513201  - 

INDIAN 

CREEK  P 

SR-78  (LAT  26  41 

28  LONG  081 

51  32.01) 

MAY  .  1975 

07...  1040 

SEP. 

— 

-- 

— 

27.0 

2.3 

14400 

7.5 

225 

~ 

.5 

12...  1145 

— - 

“  * 

—  — 

— • 

— — 

293 

264146080042600  -  LATEPAL 

2  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  NR  W  PALM  BCH  (LAT  26 

41 

46  LONG 

080  04 

26) 

APR..  1975 

15...  1120 

— 

— 

— 

27.0 

1.3 

550 

7.4 

187 

— 

— 

16...  0920 

—  • 

—  — 

24.0 

1.3 

— — 

— 

— — 

264147081551201  - 

YELLOW 

FEVEP 

CREEK  •» 

LITTLETON  RD  (LAT 

26  41  47  1 

LONG  081  55 

12.01) 

MAY  .  1975 

06...  1000 

SEP. 

— 

— 

— 

2Z.1 

4.2 

1550 

7.5 

269 

— 

.5 

11...  1405 

—— 

•• 

“  “  — 

— — 

— 

97 

“  — 

264157080061800  -  LATERAL  2  CANAL  AT 

OLIVE  OR 

AT  W  PALM  BCH,  FLA  (LAT  26 

41 

57  LONG 

080  06 

18) 

APR..  1975 

15...  1630 

— 

— 

— 

29.0 

1.9 

570 

7.5 

220 

— 

— 

16...  0910 

— 

-- 

— 

21.0 

1.9 

-- 

— 

— 

— 

— 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

stage 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS- 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CH  ARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(  IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

264227080390700  -  BELLE  GLADES  QUAKER  OATS  INDUST  WASTE 

(LAT 

26  42  27 

LONG  080 

39 

07) 

OCT.  . 

1974 

18... 

NOV. 

1130 

76.0 

3100 

3.1 

0 

•• 

•• 

05..  . 

1200 

65.0 

— 

— 

3150 

3.0 

0 

— 

— 

FEB.. 

1975 

0  4  .  •  • 

APR. 

1100 

65.0 

3800 

3.3 

0 

•• 

11... 

JULY 

1100 

o 

• 

f*) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

“  *“ 

29ho 

4.0 

0 

•• 

•• 

0  8... 

1100 

2880 

3.0 

0 

•• 

264253081480 101  -  STROUD  CREEK  Iw 

SR-78  (LAT 

26 

42  53 

LONG  081 

48  01.01) 

MAY  « 

1975 

05.  .  . 

SEP. 

1345 

26.2 

1.8 

11030 

7.5 

247 

.5 

17... 

1400 

”  —  — —  —  “  “  “ 

*  “ 

*  “ 

59 

•• 

26425308148320 1  -  POPASH  CREEK  AT 

SR  78  (LAT 

26 

42  53 

LONG  081 

48  32.01) 

SEP.. 

1975 

17... 

1510 

“■  ” 

— — 

— — 

72 

264255080035000  -  CLEAR  LAKE  AT  WEST 

PALM  BLACH 

FLA 

(LAT 

26  42  55 

LONG  080 

03 

50) 

JUivE  * 

1975 

06 .  •  • 

1800 

29.5 

” 

—  — 

640 

8.5 

150 

160 

264308081410102  -  C ALOOS AHATCHEE  RIVER  IW  LEE 

COUNTY  WATER  PLANT  (LAT  ?6  43 

08  LONG 

081 

41 

01.02) 

MAY  . 

1975 

12 .  .  . 

1450 

29.2 

6.7 

— 

710 

8.7 

— 

— 

.5 

264315081311701  -  43S25E19  DAUGHTREY  CREEK  lw  SLATER  RD  SECTION  19  (LAT  26  43  15  LONG  081  31  17.01) 
SEP..  1975 


12... 

1330 

“  “  - 

•  — 

— — 

— 

351 

* — 

264332081373801 

-  CYPRESS 

CREEK  , 

AT 

SR 

78  (LAT 

26  43 

32  LONG 

081 

3  7  38.01) 

MAY  . 

1975 

0  6... 

SF  p  . 

1035 

—  *  “  “ 

23.8 

2.7 

•• 

1070 

7.7 

331 

.5 

1 5  .  •  • 

1400 

— — 

—  — 

6? 

26434S0B1420601 

-  TELEGPAPH 

CREEK 

t* 

SR- 

78  (LAT 

26  43 

49  LONG 

081 

42  06.01) 

MAY  . 

1975 

0  6... 

SEP  . 

1115 

—  “  — 

-  — 

27.0 

4.4 

8325 

7.6 

192 

— 

.5 

15... 

1500 

—  — 

— 

-- 

— 

— 

275 

— — 

264407080162200  -  N 

END  D  RD  CA  4  MI 

N 

lox 

AND  US441  (LAT  26  44 

07 

LONG  080  16 

'  22) 

DEC. . 

1974 

10... 

1500 

— 

-- 

1  7.0 

6.6 

— 

680 

7.9 

352 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.  .. 

1500 

—  — 

—  — 

28.0 

4.0 

— 

750 

7.7 

200 

— 

1.0 

264416080183900  - 

CA  M-2  3.8 

MI  N  3 

.8 

Ml 

E  OF  S- 

d A  (LAT 

26  44 

16  LONG  080  18 

39) 

DEC.. 

1974 

10.  .  . 

1530 

— 

-- 

19.0 

6.9 

— 

610 

8.1 

228 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.  . . 

1315 

— 

— 

27.5 

7.6 

— 

690 

8.2 

180 

— 

1.0 

SURFACE  HATER 

ouality 

RECORO  S 

483 

OCTOBER  197  A 

TC  SEPTEMBER  1975 

FI  EtO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

stage 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Ph 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

A80VE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(0j0095> 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

26442308 1 44 1301  -  TROUT 

CREEK  l«  SR- 

78  (LAT  26  44 

23  LONG  081 

44  13.01) 

MAY  ♦ 

1975 

06 .  .  . 

SEP.  . 

1200 

•”  “  — —  •• 

24.2 

2.8 

2350 

7.6 

333 

— 

.5 

17... 

1300 

•• 

•  — 

110 

264531080051800  -  CANAL  17  AT 

SH  702  NEAR 

MANGONIA  PARK 

(LAT  26  45 

31  LONG  080 

05  18) 

DEC.  * 

1974 

11... 

1200 

—  —  -- 

18.0 

2.0 

510 

7.5 

20  4 

— 

1.0 

MAY  « 

1975 

01... 

0920 

— 

26.5 

1.5 

430 

in 

• 

r- 

212 

— 

1.0 

264547080202200  -  CA  M  NR  TIBACK  CA  6MI  N  2  E  S-5A  (LAT  26  45  47  LONG  080  20  22) 

DEC..  1974 


10...  1610 

MAY  .  1975 

—  * 

— 

16.5 

7.4 

560 

8.0 

216 

1.0 

02...  1230 

— 

— 

— 

27.0 

4.0 

— 

740 

7.8 

200 

— 

1.0 

264550080184500  - 

CA  M-2  AT  CA  M  NR  LOX  6  MI  N  3  F  S-5A  (LAT  26  45  50 

LONG  080 

18  45) 

DEC.. 

1974 

10... 

1550 

19.0  4.1  —  650 

7.9 

280 

-- 

1.0 

MAY  * 

1975 

02... 

1200 

28.0  9.6  —  750 

8.4 

196 

— 

1.0 

2 64554080200000  - 

CA  M  6MI  N  .1  MI  W  OF 

JCT  US98-44 1  PB  (LAT  26  45 

54  LONG  080 

20  00) 

DEC.. 

1974 

13... 

0845 

18.5 

6.9  —  590 

7.9 

1  74 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

02... 

1000 

27.0 

8.0  —  750 

8.0 

208 

— 

1.0 

264608081261501  -  CAL 

RIVER  AT  LA 

BELLE 

BRIDGE  SR-29  (LAT 

26  46  08 

LONG  081  26 

15.01) 

MAR.. 

1975 

07.. 

.  1405 

“  “ 

22.3 

595 

8.  1 

181 

264701080313500  -  LATERAL  CA 

AT  *P8  CA  8 

MI  SE 

OF  CANAL  POINT  FLA 

(LAT  26 

47  01  LONG 

080  31  35) 

DEC.. 

1974 

12.. 

.  1400 

— 

17.5 

8.5 

530 

8.  1 

161 

1.0 

MAY  . 

1975 

08.. 

.  1600 

— 

33.0 

• 

1 

* 

625 

8.5 

1  88 

1.0 

264829080050900  - 

CANAL  17  AT  SH-809  NR 

LAKE  park 

FLA  (LAT  26  48 

29  LONG  080  05  09) 

DEC.. 

1974 

11... 

1130 

19.0 

.6 

595 

7.5  2h 1 

-- 

1.0 

MAY  . 

1975 

01... 

1000 

27.0 

3.0 

750 

7.7  224 

— 

1.0 

265022080100100  - 

C-18  AT  PGA  BLVD  NR  PALM 

BCH  GRDNS  FLA 

(LAT  26  50 

22  LONG 

080  10  01) 

DEC.. 

1974 

10.  . 

.  1300 

18.5 

9.7 

465 

8.  1 

240 

-- 

1.0 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  1100 

27.5 

8.3 

590 

8.0 

168 

— 

1.0 

265116080174900  - 

PRATT-MHlTNEY  DR  CA  AT  C-18  LIBBY  FARM 

(LAT  26  51 

16  LONG  080 

1  7  49) 

DEC.. 

1974 

10.  . 

.  1400 

16.5  7.0 

195 

7.0 

46 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  1230 

30.0  11.2 

400 

9.  1 

124 

— 

1.0 

surface  hater  ouality  recoros 

OCTOBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00*00) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

265138060250000  - 

N-S  CA  IN 

CORBETT 

WILDLIFE  AREA  UPS  OF  RAILROAD  (LAT  26 

51  38  LONG  080  25  00) 

MAY  t 

1975 

0  1.. 

.  1400 

• 

30.0 

8.8 

440 

8.5  104 

1.0 

265139081510601 

-  DAUGHTREY  CREEK  l* 

SLATER  ROAD  IN  SECTION  18  (LAT  26 

51 

39  LONG  081  51  06.01) 

MAY  . 

1975 

06.  . 

SEP. 

.  1245 

— 

25.2 

8.7 

2650 

7.7  239 

.5 

12.  . 

.  1220 

" 

* 

— 

—  — 

—  —  — * 

137 

* — 

* 

265218080144300 

c- 

18  XING 

SH 

710  6  MI 

NW  PALM  BCH 

GDN  (LAT  26  52 

1 

8  LONG  080  14  43) 

DEC.. 

1974 

10.  . 

.  1430 

— 

- 

- 

17.0 

9.2 

240 

7.8  70 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

01.  . 

.  1200 

" 

— 

— 

25.0 

8.4 

380 

8.1  124 

“  — 

1.0 

265254080143800 

SH 

710  OR 

CA 

AT  C-18  6 

MI  NW  PLM 

B  GO  (LAT  26  52 

54  LONG  080  14  38) 

DEC.. 

1974 

10.  . 

.  1520 

— 

- 

- 

17.0 

6.9 

535 

7.5  238 

— 

1.0 

MAY  . 

1975 

01  .  . 

.  1130 

” 

- 

— 

26.5 

7.8 

680 

7.9  304 

1.0 

265434060103300  - 

41S42E17 

PR-82 

c 

-18  CA  AT 

BEND  2  Ml 

SW  SSP  (LAT  26 

54 

34  LONG  080  10  33) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  1620 

—  — 

— 

— 

30.0 

11.8 

440 

8.9  loo 

1.0 

265443080103400  - 

41S41E  rt 

PB-8t> 

C- 

14  JCT  E- 

W  CA  2MI  SO 

SR706  (LAT  26 

54 

43  LONG  080  10  34) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  1600 

— 

— 

— 

32.0 

10.4 

800 

8.1  264 

•  — 

1.0 

265501060364900 

-  L-6  CANAL  AT  US  HWY  441  NR 

CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  55 

01  LONG  080  36  49) 

ec .  . 

1974 

12.. 

.  1310 

— 

- 

- 

17.5 

9.8 

570 

8.3  166 

1.0 

AY  . 

1975 

07.  . 

.  1515 

— 

— 

— 

30.5 

8.7 

640 

8.8  156 

1.0 

265602080064800  - 

41S42E  2 

PB-77 

JUPITER  RIV 

AT  SR  706 

NR  JUP  (LAT  26 

56 

02  LONG  080  06  48) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  1715 

— — 

— 

— 

29.5 

6.9 

43000 

7.9  176 

— — 

1.0 

265603080073200  -  41S42E  2  PB 

-79 

SIMS  CREEK  AT  SR 

706  (LAT  26  56 

03 

LONG  080  07  32) 

MAY  . 

1975 

01 . . 

.  1730 

— — 

— 

— 

30.0 

7.1 

26000 

7.6  240 

— — 

1.0 

265713080095600  - 

40S42E32 

PB-92 

NW 

FK  LOX  RIV  AT  SSP  NR 

JUPITER  (LAT  26 

57  13  LONG  080  09  56) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  1810 

” 

— 

25.5 

5.9 

740 

8.0  272 

1.0 

265818080101300  - 

MA-25  CYPRESS  CR 

AT 

FLA  TPK 

1.2  MI  N  OF 

PB  CO  (LAT  26 

58 

18  LONG  080  10  13) 

MAY  . 

1975 

13.. 

.  1800 

— 

* 

— 

29.0 

7.2 

590 

7.5  184 

—  — 

1.0 

265914080285900  - 

40S39L18 

ma-1  1 

QW 

DR  CA  IN 

GROVE  NR  I NDI ANT  OWN  (LAT  26 

59  14  LONG  080  28  59) 

MAY  . 

1975 

12.. 

.  1430 

— 

- 

- 

32.0 

9.5 

280 

7.4  259 

— 

1.0 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS  4  85 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAmS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

( SECCH 1 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  7 ) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(M6/L ) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

265919080361700  - 

MA-10  QW  L-65  CA  AT 

CONTROL  PT  MAYACA 

(LAT  26  59 

19  LONG  080  36  17) 

MAY 

12. 

,  1975 
..  1530 

29.0 

8.0 

690 

8.1  285 

1.0 

270122080260000  -  MA-12  QW  CA  AT  CONTROL  2  E  INDIANTOWN  (LAT  27  01  22  LONl,  080  26  00) 

MAY  t  1975 

12...  1645  —  —  —  29.0  6.8  —  *80  7.7  219  —  1.0 


270243080210800  -  MA-14  DRAIN  CA.  SR-76  NR  INDIANTOWN  (LAT  27  02  43  LONG  080  21  08) 

MAY  ♦  1975 

12...  1350  —  —  —  23.0  4.6  —  805  7.5  221  —  1.0 

270252080151200  -  ma-15  DRAIN  CA.  JCT  SR-70B  AND  SR-711  (LAT  27  02  52  LONG  080  15  12) 

MAY  .  1975 

12...  1730  —  —  —  25.5  .7  —  625  7.  1  259  —  1.0 


270455080072000  -  MA-16  QW-INTRAC  WW.SR  708.HOBE  SOUND  (LAT  27  04  55  LONG  080  07  20) 

MAY  .  1975 

13...  1430  —  —  —  30.0  8.1  —  48000  7.9  152  —  1.0 


270648080152200  -  MA-ld  S  FK  ST  LUCIE  P  AT  SR76  E  OF  SSP  (LAT  27  06  48  LONG  080  15  22) 

MAY  .  1975 

12.. .  1800  —  —  —  27.5  8.0  —  18000  7.4  191  —  1.0 

270759080161900  -  MA-19  Ow-MAPPS  CK.MAPPS  RD.  PALM  CITY  (LAT  27  07  59  LONG  080  16  19) 

MAY  .  1975 

13.. .  0750  —  —  —  27.0  2.7  —  11800  7.3  194  —  1.0 


270854080120500  - 

MAY  .  1975 
13...  1500 

270929080154800  - 

MAY  .  1975 
13...  0720 

270941080195300  - 

MAY  ,  1975 
13...  1025 

270942080285400  - 

MAY  »  1975 

13.. .  0935 

271021080124300  - 

MAY  .  1975 

12.. .  1330 


MA-17  MANATEE  POCKET,  PT  SALERNO,  FLA  (LAT  27  08  54  LONG  080  1?  05) 


30.0  6.8 


37500  7.5  153 


1.0 


MA-20  ALL  AMER.  &  ST  LUCIE, PALM  CITY  (LAT  27  09  29  LONG  080  15  48) 


28.0  4.4 


31400  6.9  152 


1.0 


Mfl-6  OW  BESSY  CR  AT  SR714  NR  PALM  CT  (LAT  27  09  41  LONG  080  19  53) 


29.5  2.2 


1400  6.4 


*6 


1.0 


MA-7  OW  DR  AT  JCT  SR714-609  N  STUART  (LAT  27  09  42  LONG  080  28  54) 


27.0 


1.1 


680 


7.2 


310 


1.0 


MA-21  WILLOUGHBY  CR, INDIAN  AVE, STUART  (LAT  27  lo  21  LONG  080  12  43) 


28.0 


6.8 


250 


6.9 


120 


1.0 


271148080152700  -  MA-22  QW-FRAZIER  CK.US1,  STUART  (LAT  27  11  48  LONG  080  15  27) 

MAY  ,  1975 

13...  1140  —  —  —  30.0  8.  1  —  33000  7.3  1  33  —  1.0 


SURFACE  MATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  197A  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAnS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAP- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

( CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L ) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

271156080162500  -  MA-5  Qw  END  OF  CANAL-LIGHTHOUSE  PT  (LAT  27  11  56  LONG  080  16  25) 


MAY  ,  1975 


13...  1050 

—  — — 

29.0 

6.  1 

38000 

7.2 

140 

1.0 

271303080160000  - 

M A— 4  OW 

END  OF  CA 

IN  NO  STUART  -T  RO 

(LAT  27 

13  03  LONG 

080  16  00) 

MAY  .  1975 

13...  1215 

-- 

29.5 

6.8 

32500 

7.3 

135 

1.0 

271408080141200  - 

marner  cr 

AT  SR-723 

JENSEN  BEACH,  FLA 

(LAT  27 

14  08  LONG 

080  14  12) 

MAY  »  1975 

13...  1235 

27.5 

5.7 

__ 

6.4 

31 

1.0 

271519080143400 

-  ma-23  CA  SAVANNAHS  70 

HENDERSON  PD 

(LAT  27  15  19  LONG  080  14  34) 

MAY  , 

14.. 

1975 

.  1240 

28.5 

6.9 

120  4.6  3 

1.0 

OCT.  . 

22... 

274340080453500  - 

1974 

1300  24.06 

HLUE 

CYPRESS 

LK  SITE  1 

22.5 

NR  FELLSMERE 

7.9 

fl 

90 

(LAT  27  43 

1 55 

40  LONG  080 

7.8 

45  35) 

31 

14 

1.0 

22... 

1302 

— 

— 

— 

22.5 

7.9 

90 

— 

— 

— 

— 

3.0 

22... 

1304 

— 

— 

— 

22.5 

7.9 

90 

— 

— 

— 

— 

6.0 

22... 

1306 

— 

-- 

-- 

22.5 

7.8 

89 

— 

-- 

— 

-- 

8.0 

22.  . . 

1308 

— 

— 

— 

22.5 

7.8 

89 

— 

— 

— 

— 

10 

DEC. 

18... 

1330 

23.32 

— 

— 

15.0 

8.9 

87 

22  2 

7.5 

36 

21 

1.0 

16.  .  . 

1331 

— 

— 

— 

15.0 

8.7 

85 

— 

— 

-- 

2.0 

18... 

1333 

— 

— 

— 

15.0 

8.7 

85 

— 

— 

— 

— 

4.0 

16... 

1336 

— 

-- 

— 

15.0 

8.7 

85 

-- 

— 

-- 

-- 

12 

FEB., 

14... 

1975 

0730 

22.80 

_  _ 

19.0 

9.8 

104 

230 

7.3 

37 

24 

APR. 

02... 

1615 

21.90 

— 

— 

26.0 

7.3 

89 

250 

— 

41 

26 

1.0 

02... 

1616 

— 

— 

— 

26.0 

7.4 

90 

— 

— 

— 

— 

2.0 

02... 

1617 

— 

— 

— 

26.0 

7.4 

90 

— 

— 

— 

— 

4.0 

02... 

1618 

— 

— 

— 

25.5 

7.4 

89 

— 

— 

— 

— 

6.0 

02... 

1619 

— 

-- 

-- 

24.5 

7.4 

87 

— 

— 

-- 

-- 

6.0 

JUNE 

03.  .  . 

1345 

20.87 

— 

— 

28.0 

8.0 

101 

230 

7.3 

40 

3? 

1.0 

03... 

1346 

— 

— 

— 

28.0 

7.5 

94 

— 

— 

— 

— 

2.0 

03... 

1348 

— 

-- 

-- 

27.0 

7.4 

92 

— 

— 

— 

-- 

4.0 

03... 

1350 

— 

— 

— 

26.0 

7.0 

85 

— 

— 

— 

— 

6.0 

AUG. 

05..  . 

1000 

23.90 

— 

— 

27.0 

7.5 

93 

248 

7.0 

24 

25 

1.0 

05..  . 

1102 

— 

— 

-- 

27.0 

7.4 

92 

— 

— 

-- 

— 

2.0 

05... 

1104 

— 

— 

— 

27.0 

7.3 

90 

— 

— 

— 

— 

4.0 

05.  .  . 

1106 

— 

-- 

-- 

27.0 

7.2 

89 

-- 

— 

— 

-- 

6.0 

05.  .  . 

1108 

— 

— 

-- 

2  ? .  0 

7.1 

88 

-- 

— 

— 

— 

8.0 

05.  .  • 

1110 

— 

— 

— 

27.0 

7.0 

87 

— 

— 

— 

— 

10 

SEP. 

29... 

1300 

.23 

— 

— 

— 

— 

— 

7 

8.6 

10 

•  4 

— 

29... 

1308 

— 

— 

— 

27.0 

8.0 

99 

— 

— 

— 

-- 

1.0 

29... 

1309 

— 

— 

— 

26.5 

8.  1 

99 

— 

— 

— 

— 

2.0 

29... 

1310 

— 

— 

-- 

26.0 

8.  1 

96 

— 

— 

— 

— 

4.0 

29.  .  . 

1311 

— 

— 

— 

25.5 

8.  1 

98 

— 

— 

— 

— 

6.0 

29... 

1312 

— 

— 

— 

25.0 

8.  1 

97 

-- 

— 

— 

-- 

8.0 

29... 

1313 

— 

— 

— 

25.0 

7.8 

93 

— 

— 

— 

— 

9.0 

487 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

time 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

( HCO  )> 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

( IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(000617 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

274350080462000  - 

BLUE 

CYPRESS 

LK  SfT^E  2 

NR  FELLSMERE 

FL 

(LAT  27  43  50 

LONG  080 

46  ?0> 

OCT,. 

22... 

1974 

1400 

24.06 

22.5 

7.8 

89 

150 

7.8 

DEC. 

08... 

1410 

23.32 

15.5 

9.1 

90 

215 

7.6 

FEB.. 

15... 

1975 

0830 

—  _ 

—  — 

19.0 

9.0 

220 

7.2 

APR. 

02... 

1645 

—  _ 

27.0 

7.8 

252 

7.8 

—  _ 

... 

JUNE 

03... 

1415 

—  _ 

28.0 

7.5 

—  _ 

235 

8.1 

AUG. 

05... 

1120 

28.0 

6.5 

242 

6.6 

_  _ 

«... 

SEP. 

29... 

1400 

27.0 

7.3 

_  _ 

222 

7.0 

_  — 

280333081201700  - 

CYPRESS  LK 

AT 

C-3e>  NR 

ST  CLOUD  FLA  (LAT  28 

03  33  LONG  081  20 

17) 

SEP.. 

10... 

1975 

1100 

— 

— 

27.1 

— 

142 

— 

— 

24 

— 

280432081192200  - 

CYPRESS  LAKE 

SITE  3  NEAR 

SA I NT  CLOUD  F  (LAT 

28  04  32 

IONG  081 

19  22) 

SEP.. 

10... 

1975 

1200 

— 

— 

28.0 

— 

140 

— 

17 

22 

— 

280505081204000  -  CYPRESS 

LK  . 

NR.  ST. 

CLOUD  (LAT  28  05  05 

LONG  081 

20  40) 

SEP.. 

10... 

1975 

1115 

„ 

27.5 

_ 

142 

13 

36 

281633081323800  -  REEDY  CREEK  aB  S-40  NR  LOUGHMAN  FLA  (LAT  28  16  33  LONG  081  32  38) 

JAN..  1975 


21... 

1100 

67.80 

-- 

— 

18.0 

5.5 

— 

150 

— 

-- 

-- 

— 

SEP. 

03... 

1105 

69.00 

25.0 

.9 

«.  _ 

111 

5.9 

-- 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAMS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS ) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301 ) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

282020080561500  - 

TAYLOR 

CK 

IMP  SITE  1 

NR  COCOA 

FLA  (LAT 

28  20  20 

LONG  080  56 

15) 

OCT.* 

1974 

24  •  •  • 

1600 

42.45 

— 

— 

21.0 

6.6 

73 

65 

7.0 

17 

21 

1.0 

24.  .  . 

1601 

— 

-- 

-- 

21.0 

6.4 

71 

-- 

-- 

-- 

— 

2.0 

24.  .  . 

1602 

— 

— 

— 

21.0 

6.3 

70 

— 

— 

— 

— 

6.0 

24.  .  . 

1603 

— 

— 

— 

20.5 

6.  1 

67 

— 

— 

— 

— 

8.0 

24  .  .  . 

1604 

— 

— 

— 

20.5 

6.1 

67 

— 

-- 

— 

-- 

16 

24.  .  • 

1605 

— 

— 

— 

20.5 

6.  1 

67 

— 

— 

— 

— 

32 

24... 

1640 

— 

— 

— 

20.5 

6.1 

67 

65 

6.9 

16 

— 

20 

DEC. 

17... 

1215 

42.30 

— 

— 

16.0 

8.7 

87 

73 

7.1 

16 

27 

1.0 

17... 

1221 

— 

— 

— 

15.5 

8.7 

86 

— 

— 

-- 

— 

6.0 

17... 

1223 

— 

-- 

— 

15.5 

8.6 

85 

— 

-- 

-- 

-- 

8.0 

17... 

1225 

— 

— 

— 

15.5 

8.8 

87 

— 

— 

-- 

— 

10 

17... 

1235 

— 

— 

— 

15.0 

8.8 

86 

— 

— 

-- 

— 

20 

17... 

1237 

-- 

— 

-- 

15.0 

8.7 

85 

-- 

— 

-- 

-- 

22 

17... 

1239 

— 

— 

— 

14.5 

8.7 

84 

-- 

— 

-- 

— 

24 

17... 

1241 

— 

— 

— 

14.5 

8.5 

82 

— 

— 

— 

— 

28 

17... 

1243 

— 

— 

— 

14.5 

8.4 

81 

— 

— 

— 

-- 

30 

17... 

1300 

-- 

— 

— 

15.0 

8.8 

86 

70 

7.2 

16 

— 

20 

FEri.  * 

1975 

13... 

1430 

42.20 

— 

— 

20.5 

8.4 

92 

76 

6.8 

20 

23 

1.0 

13... 

1432 

— 

— 

— 

20.0 

8.4 

91 

— 

-- 

— 

-- 

4.0 

13... 

1434 

-- 

— 

— 

20.0 

8.4 

91 

-- 

— 

— 

— 

6.0 

13... 

1436 

— 

— 

— 

20.0 

8.3 

90 

— 

— 

-- 

— 

8.0 

13... 

1438 

— 

-- 

— 

19.5 

8.1 

87 

— 

-- 

— 

— 

10 

13... 

1440 

— 

— 

— 

19.0 

7.8 

83 

— 

— 

— 

— 

12 

13... 

1442 

— 

— 

— 

18.0 

7.5 

78 

— 

— 

-- 

-- 

14 

13... 

1444 

— 

— 

— 

18.0 

7.4 

77 

— 

— 

— 

-- 

16 

13... 

1445 

— 

— 

— 

17.5 

7.0 

72 

— 

— 

— 

-- 

30 

13... 

1446 

— 

— 

— 

18.0 

7.3 

76 

— 

— 

— 

— 

18 

13... 

1448 

— 

-- 

-- 

18.0 

7.2 

75 

-- 

— 

-- 

— 

20 

13... 

1520 

— 

— 

— 

18.0 

7.2 

75 

78 

6.6 

18 

-- 

20 

APR. 

01... 

1130 

41.85 

— 

— 

23.0 

7.7 

88 

81 

7.1 

21 

24 

1.0 

01... 

1131 

— 

— 

— 

23.0 

7.9 

91 

-- 

-- 

— 

— 

4.0 

01... 

1132 

— 

— 

— 

23.0 

7.9 

91 

— 

— 

— 

— 

4.0 

01.  .. 

1133 

— 

-- 

— 

22.0 

7.7 

87 

— 

— 

-- 

12 

01... 

1134 

-- 

— 

— 

22.0 

7.7 

87 

— 

— 

-- 

-- 

12 

01... 

1135 

— 

— 

— 

21.5 

7.1 

79 

— 

— 

— 

20 

01... 

1136 

— 

— 

-- 

22.0 

7.7 

87 

— 

-- 

— 

-- 

16 

01... 

1137 

— 

— 

— 

20.5 

6.2 

68 

— 

— 

— 

-- 

30 

01... 

1138 

— 

— 

— 

21.5 

7.2 

80 

— 

— 

— 

17 

01... 

1 140 

— 

— 

— 

21.5 

7.1 

79 

-- 

— 

— 

~ 

18 

01... 

1144 

— 

— 

— 

21.5 

7.  1 

79 

— 

— 

— 

— 

20 

SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS  4  8  9 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
FIELO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 
CIFIC  TRANS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Pm 

BONATE 

(SECCHT 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICPO- 

( HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DE6  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061 ) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

APR.  * 

01... 

262020080561500 

1975 

1200 

-  09E  TAYLOR 

CK 

IMP  SITE  1 

NR  COCOA 

7.1 

FLA  (LAT 

79 

28  20  20 

82 

LONG  080 

7.0 

56  15) 

21 

20 

JUNE 

12... 

0800 

-- 

— 

-- 

27.0 

8.1 

100 

— 

— 

-- 

— 

1.0 

12... 

0806 

— 

— 

— 

27.0 

8.3 

103 

— 

— 

— 

— 

4.0 

12... 

0808 

— 

— 

— 

27.0 

8.1 

100 

— 

— 

— 

— 

6.0 

12... 

OHIO 

— 

-- 

-- 

27.0 

7.9 

98 

— 

— 

— 

— 

8.0 

12... 

0812 

— 

— 

— 

26.5 

7.5 

92 

— 

— 

— 

— 

9.0 

12... 

0816 

— 

— 

— 

26.0 

6.3 

76 

— 

— 

-- 

— 

10 

12... 

0820 

— 

— 

— 

26.0 

5.6 

68 

— 

— 

— 

— 

12 

12... 

0822 

— 

— 

— 

26.0 

4.4 

53 

— 

— 

— 

-- 

14 

12... 

0824 

— 

— 

-- 

25.5 

3.4 

41 

— 

— 

-- 

— 

16 

12... 

0830 

— 

— 

— 

26.0 

4.4 

53 

— 

— 

— 

— 

14 

12... 

0832 

— 

— 

— 

25.0 

2.5 

29 

— 

— 

— 

— 

18 

12... 

0  634 

— 

— 

— 

25.0 

1.0 

11 

— 

— 

— 

— 

20 

12... 

0836 

— 

— 

-- 

24.5 

.8 

9 

— 

— 

— 

— 

22 

12... 

0840 

— 

— 

— 

24.0 

.4 

4 

-- 

— 

— 

— 

26 

12... 

0848 

~ 

— 

— 

22.0 

.3 

3 

— 

— 

— 

— 

34 

12... 

1030 

41.02 

-- 

-- 

— 

— — 

— 

89 

6.2 

27 

24 

1.0 

12... 

1200 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

93 

6.7 

26 

— 

20 

JULY 

3 1  •  •  • 

1630 

40.00 

— 

— 

27.0 

4.4 

54 

97 

6.4 

23 

24 

1.0 

3 1  •  •  • 

1632 

— 

— 

— 

27.5 

4.4 

55 

— 

— 

-- 

— 

4.0 

31.  .. 

1634 

-- 

— 

— 

27.5 

4.  1 

51 

— 

— 

— 

— 

6.0 

3 1  •  •  . 

1636 

— 

— 

— 

27.0 

3.6 

44 

— 

— 

— 

— 

11 

3 1  •  •  • 

1638 

— 

— 

— 

27.0 

3.4 

42 

— 

— 

— 

— 

12 

31... 

1640 

— 

— 

-- 

27.0 

1.6 

19 

— 

— 

— 

-- 

16 

3 1  •  •  • 

1642 

-- 

— 

— 

27.0 

1.6 

19 

— 

— 

— 

— 

18 

31... 

1644 

-- 

— 

— 

26.5 

1.2 

14 

— 

— 

— 

— 

20 

3 1 .  •  • 

1655 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

99 

6.2 

23 

-- 

20 

SEP. 

30  •  •  • 

1100 

42.64 

— 

— 

26.5 

7.2 

88 

91 

6.4 

22 

24 

1.0 

30  •  •  • 

1102 

— 

— 

— 

26.0 

6.9 

84 

— 

— 

— 

— 

2.0 

30... 

1104 

— 

— 

— 

25.5 

6.8 

82 

— 

— 

-- 

— 

4.0 

30. •• 

1106 

— 

— 

— 

25.5 

6.4 

77 

— 

— 

— 

— 

6.0 

30  ... 

1108 

— 

— 

— 

25.0 

6.0 

71 

— 

— 

— 

— 

8.0 

30.  •• 

1110 

— 

— 

— 

25.0 

5.6 

67 

— 

— 

— 

— 

9.0 

30  ... 

1112 

— 

— 

— 

25.0 

5.5 

65 

— 

— 

— 

— 

10 

30  .  .  . 

1114 

— 

— 

— 

25.0 

5.4 

64 

— 

— 

— 

— 

12 

30... 

1116 

— 

— 

— 

25.0 

5.4 

64 

— 

— 

— 

-- 

18 

30  ... 

1116 

— 

— 

— 

24.5 

5.3 

62 

— 

— 

— 

— 

20 

30  ... 

1200 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

90 

6.6 

23 

— 

20 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
0CT08ER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
F  IE  CO  MEASUREMENTS 


SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HC03) 

DISK) 

DEPTH 

DATE 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/L ) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(  0  U  0  1 0 ) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

282025080560100  - 

Taylor  creek 

6L  S-164 

NR  COCOA 

FLA  (LAT 

28  20  25 

LONG  080 

56  01) 

OCT  .  » 

25... 

1974 

0815 

20.62 

.50 

20.5 

7.0 

77 

90 

6.9 

24 

DEC. 

17... 

0950 

20.78 

.50 

15.0 

9.7 

95 

146 

7.0 

27 

FEB.. 

13... 

1975 

1130 

20.48 

—  .60 

18.0 

6.4 

67 

123 

6.5 

24 

APR. 

01... 

0715 

20.45 

.20 

21.5 

6.9 

77 

205 

6.1 

48 

JUNE 

09... 

1445 

23.20 

51 

26.5 

6.8 

83 

88 

6.1 

28 

JULY 

31... 

1300 

20.65 

1.0 

27.0 

5.3 

65 

128 

6.5 

11 

_  _ 

SEP. 

30  •  •  • 

0920 

24.20 

170 

25.0 

7.1 

89 

6.5 

23 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS  491 

October  1974  tc  September  1975 
FIELD  MEASUREMENTS 

SPE¬ 
CIFIC  TRAMS- 


INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR- 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

Ph 

BONATE 

(SECCHI 

TIME 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(HCO  i) 

DISO 

OEPTH 

date 

DATUM) 

(CFS) 

(CFS) 

(DEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/i  ) 

( IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003 

2820 350 B0564500  - 

TAYLOR 

CK  IMP 

SITE  2 

NR  COCOA 

FLA  (LAT 

28  20  35 

LONG  080 

56  45 ) 

OCT.. 

24... 

1974 

1500 

22.0 

6.9 

78 

65 

6.9 

1.0 

24... 

1501 

— 

-- 

— 

22.0 

6.7 

7b 

— 

— 

-- 

— 

2.0 

24... 

1502 

— 

-- 

-- 

21.5 

6.6 

74 

-- 

— 

— 

— 

4.0 

24... 

1503 

— 

— 

— 

21.0 

6.5 

72 

— 

— 

— 

— 

6.0 

24... 

1504 

— 

— 

-- 

20.5 

6.5 

71 

-- 

— 

— 

— 

8.0 

24... 

1505 

— 

-- 

— 

20.0 

6.2 

67 

— 

— 

— 

-- 

12 

DEC. 

17... 

1150 

-- 

— 

— 

16.0 

7.9 

79 

72 

6.8 

— 

— 

1.0 

17... 

1151 

— 

— 

— 

15.5 

7.6 

75 

— 

— 

— 

— 

2.0 

17... 

1155 

-- 

-- 

-- 

15.5 

7.6 

75 

— 

— 

-- 

— 

6.0 

17... 

1159 

— 

— 

15.5 

7.6 

75 

-- 

— 

— 

— 

1 1 

FEB.  ♦ 

13... 

1975 

1400 

2u .  0 

7.8 

85 

75 

6.5 

__ 

1.0 

13... 

1401 

— 

— 

— 

20.0 

7.8 

85 

— 

— 

— 

— 

2.0 

13... 

1402 

— 

— 

— 

20.0 

7.8 

85 

— 

— 

— 

— 

4.0 

13... 

1403 

— 

— 

— 

19.5 

7.8 

84 

— 

— 

— 

— 

6.0 

13... 

1404 

— 

— 

-- 

19.0 

7.5 

80 

— 

— 

-- 

— 

8.0 

13... 

1405 

— 

— 

-- 

18.5 

7.4 

78 

— 

— 

— 

-- 

10 

APR. 

01... 

0945 

— 

— 

— 

22.5 

7.6 

87 

-- 

— 

— 

— 

1.0 

01... 

0946 

— 

— 

— 

22.5 

7.6 

87 

— 

— 

— 

— 

2.0 

01... 

0947 

— 

— 

— 

22.0 

7.6 

86 

— 

— 

— 

— 

4.0 

01... 

0948 

— 

— 

— 

22.0 

7.5 

85 

— 

— 

-- 

— 

6.0 

01... 

0949 

— 

-- 

— 

22.0 

7.5 

85 

— 

— 

— 

— 

8.0 

01... 

0950 

— 

— 

— 

22.0 

7.5 

85 

— 

— 

— 

— 

10 

JUNE 

12... 

1200 

— 

— 

— 

30.0 

9.0 

117 

86 

6.7 

— 

— 

1.0 

12... 

1202 

— 

— 

— 

30.0 

9.0 

117 

— 

— 

— 

— 

2.0 

12... 

1204 

-- 

-- 

— 

28.0 

6.2 

78 

— 

— 

— 

— 

4.0 

12... 

1206 

— 

— 

— 

27.0 

6.0 

74 

— 

— 

— 

— 

6.0 

12... 

1208 

— 

— 

— 

27.0 

4.9 

60 

— 

— 

— 

— 

8.0 

12... 

1210 

-- 

-- 

— 

26.5 

3.4 

41 

— 

— 

-- 

-- 

10 

JULY 

31... 

1550 

— 

— 

— 

28.0 

5.7 

72 

95 

6.3 

— 

— 

1.0 

31... 

1551 

— 

— 

— 

28.0 

5.6 

70 

— 

— 

— 

— 

4.0 

31... 

1553 

— 

— 

•- 

28.0 

5.5 

69 

— 

— 

— 

-- 

8.0 

3 1  •  •  • 

1555 

— 

— 

-- 

27.5 

5.0 

62 

-- 

— 

— 

— 

10 

SEP. 

30... 

1452 

— 

— 

— 

26.0 

6.0 

73 

86 

6.8 

— 

— 

1.0 

30... 

1453 

— 

-- 

0 

26.0 

5.9 

72 

— 

— 

— 

— 

4.0 

30  .  .  • 

1454 

— 

— 

— 

25.0 

5.6 

67 

— 

— 

— 

— 

6.0 

30  ... 

1455 

— 

— 

— 

25.0 

5.4 

64 

— 

— 

— 

— 

8.0 

30  .  .  . 

1456 

— 

— 

— 

25.0 

5.2 

62 

— 

— 

— 

— 

12 
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SURFACE  HATER 

QUALITY 

RECCROS 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

FIELO  MEASUREMENTS 

SPE¬ 

CIFIC 

TRANS¬ 

INSTAN¬ 

PER¬ 

CON¬ 

PAR¬ 

STAGE 

TANEOUS 

DIS¬ 

CENT 

DUCT¬ 

BICAR¬ 

ENCY 

(FT 

DIS¬ 

DIS¬ 

TEMPER¬ 

SOLVED 

SATUR¬ 

ANCE 

PH 

BONATE 

(SECCHI 

time 

ABOVE 

CHARGE 

CHARGE 

ATURE 

OXYGEN 

ATION 

(MICRO¬ 

(  hco  n 

DISO 

DEPTH 

date 

DATUM) 

CCFS) 

(CFS) 

(OEG  C) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(MG/l. ) 

(IN) 

(FT) 

(00065) 

(00060) 

(00061) 

(00010) 

(00300) 

(00301) 

(00095) 

(00400) 

(00440) 

(00077) 

(00003) 

282040080571000  - 

TAYLOR  CK  IMP  SITE 

3  NR  COCOA 

FLA 

(LAT  28  20  40 

LONG  080  57  10) 

OCT.. 

1974 

24... 

1345 

4?. 45 

— 

22.5 

8.3 

95 

65 

6.9 

IT 

— 

— 

DEC. 

17... 

1120 

— 

— 

15.5 

7.4 

73 

71 

6.8 

— 

3r 

— 

FEB.. 

1975 

13... 

1340 

-- 

-  - 

19.5 

6.2 

66 

81 

6.4 

t  8 

— 

-- 

APR. 

01... 

JUNE 

0905 

— 

— 

22.0 

7.6 

86 

80 

6.1 

21 

— 

— 

12... 

1400 

— 

— 

30.0 

6.9 

90 

85 

6.4 

26 

— 

— 

JULY 

31... 

SEP. 

1415 

— 

— 

29.0 

6.  1 

78 

96 

6.5 

29 

— 

— 

30... 

1345 

28.0 

7.3 

92 

86 

6.8 

24 

—— 

282135081345500  - 

LATERAL  405  BL  L 

-410  NR 

VINELAND. 

FLA 

(LAT  28  21  35 

LONG  081  34  55) 

FEB.. 

1975 

18... 

APR. 

1115 

22.0 

4.2 

210 

6.5 

14.  •  . 

SEP. 

0  952 

22.0 

4.4 

49 

230 

•• 

" 

•• 

02... 

1050 

2  7.0 

2.3 

•  ” 

142 

5.7 

282155081320200 

-  C-l  BONNET  CK 

S-13  NR 

VINELAND 

FLA 

(LAT  28 

21  55 

LONG  081  32 

02) 

SEP.. 

1975 

03... 

0945 

81.40 

27.0 

2.3 

—  — 

111 

4.7 

— “ 

•— 

282234081304900  - 

LAKE  BUENA  VISTA 

AT  LAKE 

BUENA  VISTA  FLA  (LAT 

28  22 

34  LONG  081 

30  49) 

SEP.* 

1975 

03... 

1010 

94.60 

”  — — 

28.5 

3.1 

•— 

141 

6.6 

— — 

•• 

282333081362200  -  C-4  CANAL  AT 

S411  NR 

VINELAND 

FL  (LAT  28 

23  33  LONG  081  36 

22) 

SEP.. 

1975 

02... 

1010 

95.60 

*  “  “ — 

27.0 

2.1 

— — 

128 

6.4 

— — 

282521081351100  - 

L40 7 A  AB  S-407A 

NR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT 

28  25  21  LONG  081 

35  11) 

JAN.. 

1975 

20... 

SEP. 

1030 

92.20 

18.5 

.5 

— — 

168 

7.0 

•• 

•• 

02... 

0910 

92.20 

27.0 

2.7 

— — 

210 

6.9 

— 

•• 

•• 

283735081233000  -  LAKE  LUCIEW 

AT  MAITLAND  FLA 

(LAT 

28  37 

35  LONG 

081  23  30) 

OCT.. 

1974 

09... 

DEC. 

1010 

24.0 

6.1 

71 

1  34 

— “ 

114 

•• 

20... 

0  945 

— 

16.5 

8.8 

— 

140 

7.0 

-- 

123 

— 

FEB.. 

1975 

19... 

APR. 

1215 

23.0 

8.  1 

93 

140 

7.1 

140 

•• 

25... 

0905 

— 

-- 

24.5 

8.0 

95 

140 

7.2 

0 

>76 

-- 

JUNE 

26... 

AUG. 

0830 

— 

— 

29.5 

7.0 

90 

128 

6.7 

10 

134 

— 

14.  .  • 

1630 

— 

— 

31.0 

8.2 

-- 

1  15 

6.7 

12 

7o 

— 
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SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Major  Constituents 
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SURFACE  MATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUEN  TS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVER 

INST  AN- 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

<CR) 

(NA) 

(K) 

( HC03) 

( C03) 

DATE  (CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(U6/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(IJG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

<010*6) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02231350 

-  ST. 

JOHNS  HEADwATEkS  NEAR 

VEHO 

BEACH,  FLA. 

(LAT  27 

38  26  LONG 

080  40 

43) 

OCT.  , 

24... 

1974 

190 

8.0 

270 

15 

2.8 

240 

16 

1.4 

49 

0 

DEC. 

18... 

345 

8.0 

_  _ 

7*= 

0 

FEB., 

14... 

1975 

_  _ 

_  _ 

450 

11 

—  _ 

... 

148 

0 

APR. 

02... 

_  _ 

725 

4.0 

144 

0 

JUNE 

03... 

—  _ 

696 

3.6 

60 

71 

10 

1300 

53 

1.7 

16? 

0 

AUG. 

05... 

500 

12 

_  _ 

_  _ 

11? 

0 

SEP. 

29... 

620 

9.2 

210 

63 

10 

910 

40 

2.« 

144 

0 

02231600  -  JANE  GREEN  CREEK  NEAR  DEER  PARK,  FLA.  (LAT  28  04  27  LONG  080  53  18) 


OCT.,  1974 


23... 

OEC. 

74 

124 

5.8 

450 

11 

1.9 

80 

8.2 

1.2 

27 

0 

17... 

— 

11 

192 

6.0 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

3? 

0 

FER., 

06... 

APR. 

1975 

— 

4.8 

217 

2.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

49 

0 

0  8... 

— 

.  64 

208 

.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50 

0 

JUNE 

05... 

AUG. 

~ 

3.0 

259 

1.5 

70 

35 

2.9 

?00 

14 

1.6 

79 

0 

05... 

163 

132 

5.1 

*“  ” 

— — 

— — 

36 

0 

02232000  - 

ST.  JOHNS  RIVER  NEAR 

MELBOURNE 

FLA  (LAT 

28  05 

04 

L°NG  080 

45  08) 

OCT., 

1974 

23... 

780 

222 

6.0 

200 

16 

3.9 

410 

18 

.9 

48 

0 

OEC. 

18... 

FEB., 

1975 

— 

125 

400 

8.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

85 

0 

07... 

APR. 

60 

600 

1.8 

— 

— — 

102 

0 

08... 

JUNE 

—  “ 

-19 

975 

1.2 

“■  — 

" 

— 

— — 

158 

0 

04... 

— 

114 

666 

6.7 

60 

58 

14 

3600 

53 

2.6 

125 

0 

JULY 

23... 

AUG. 

290 

06... 

25... 

" 

460 

280 

185 

7.3 

— 

— 

— 

51 

0 

02232100  -  LAKE  WASHINGTON  NEAR 

EAU  GALLIF 

,  FLA.  (LAT  28 

09 

00  LONG  080  *4  21) 

JUNE, 

1975 

03... 

921 

.5 

30 

70 

16 

?700 

86 

2.7 

116 

0 

02232200 

-  WOLF  CREEK 

NEAR  DEER  PARK,  FLA.  (LAT 

28  12 

46 

LONG  080 

54  40) 

OCT., 

25... 

DEC. 

1974 

2.0 

175 

5.4 

110 

23 

8.4 

120 

lo 

1.2 

66 

0 

17... 

— 

15 

248 

8.4 

-- 

— 

— 

-- 

— 

~ 

90 

0 

FEB., 

06... 

APR. 

1975 

1,7 

270 

6.0 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

119 

0 

08... 

JUNE 

.04 

257 

1.2 

— — 

— — 

— — 

— 

— — 

88 

0 

05... 

— 

14 

177 

7.3 

300 

21 

2.8 

120 

12 

1.2 

40 

0 

SURFACE  MATER  QUALITY  RECOROS  19  5 

0CT08ER  19  7A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

( C A , MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

( 00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02231350  -  ST.  JOHNS  HEADW ATERS  NEAR  VERO  BEACH,  FLA.  (LAT  27  38  26  LONG  080  40  43) 


OCT.,  1974 

24  .  ,  , 

b.  6 

11 

28 

.4 

49 

9 

40 

107 

107 

400 

20.5 

DEC. 

18... 

7.2 

„ 

—  — 

62 

200 

14.0 

FEB.,  1975 

14.  .  . 

6.4 

_  _ 

_  — 

121 

„ 

160 

17.0 

—  — 

APR. 

02... 

118 

„ 

12n 

23.0 

JUNE 

03.  .. 

7.1 

.5 

220 

87 

133 

__ 

80 

25.0 

AUG. 

05... 

6.6 

_  — 

_  _ 

92 

300 

26.5 

SEP. 

29... 

7.4 

53 

67 

.7 

200 

82 

118 

373 

318 

200 

28.0 

_  _ 

02231600  -  JANE 

green 

CREEK  NEAR 

DEER  PARK, 

FLA. 

(LAT  28  04 

27  LONG 

080  53  18) 

OCT.,  1974 

23... 

6.7 

7.0 

17 

.z 

35 

13 

22 

124 

66 

320 

20.0 

DEC  . 

17... 

6.7 

„ 

„ 

26 

__ 

„ 

140 

16.0 

FEB.,  1975 

06,.. 

6.6 

—  _ 

_  _ 

40 

„ 

120 

20.5 

APR. 

08... 

6.4 

—  _ 

41 

loo 

17.0 

JUNE 

OS... 

b.  7 

15 

30 

.5 

100 

35 

65 

191 

140 

90 

24.5 

«_  _ 

AUG. 

05... 

6.2 

_  _ 

30 

—  _ 

260 

23.0 

02232000  -  ST. 

JOHNS  RIVER  NEAR 

MELBOURNE 

FLA  (LAT 

28  05  04  LONG  080 

45  08) 

OCT.,  1974 

23... 

7.3 

11 

36 

.  3  5b 

17 

39 

176  116 

320 

20.0 

DEC. 

18... 

7.3 

70 

w  —  • 

140 

14.0 

FEB.,  1975 

07... 

7.2 

„ 

84 

__ 

120 

20.0 

APR. 

08.  .  . 

7.5 

_  _  —  — 

130 

80 

24.0 

JUNE 

04... 

7.3 

46 

120 

.4  210 

100 

103 

460  366 

65 

28.5 

JULY 

23... 

6.4 

—  _ 

_  _  _  _ 

— — 

—  _ 

300 

28.0 

5.1 

AUG. 

06.  .  . 

6.7 

_  _ 

4  2 

260 

29.5 

25... 

6.2 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

29.0 

— 

02232100  - 

LAKE  WASHINGTON  NEAR  EAU 

GALLIE  , 

FLA.  ( 

LAT  28 

09 

00  LONG 

080  44  21) 

JUnE  , 

1975 

03... 

7.9 

57 

200 

.6 

240 

150 

95 

640 

493 

130 

•• 

02232200 

-  WOLF  CREEK 

NEAR  DEER 

PARK,  FLA 

.  (LAT 

28  12 

46 

LONG  080 

54  40) 

OCT., 

25... 

DEC  . 

1974 

7.1 

8.  1 

16 

.1 

92 

39 

53 

118 

104 

120 

20.5 

— 

17... 

7.6 

-- 

— 

-- 

— 

— 

74 

-- 

— 

80 

15.5 

-- 

FEB., 

06.  •  . 

APR. 

1975 

6.9 

— 

— 

— 

— 

— 

98 

— 

— 

60 

19.0 

— 

08.  .  . 

JUNE 

7.3 

— 

— — 

— — 

— — 

— — 

72 

— — 

— — 

40 

24.5 

05... 

6.0 

14 

25 

.7 

64 

31 

33 

174 

104 

160 

24.5 

— 

4  9  G 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1971,  TC  SEPTEMBER  1975 
M AJCR  C  CNST ITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

nis- 

CIF  IC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVEH 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C  0  3 ) 

DATE  ( CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925)  (01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02232400  -  ST 

JOHNS  R 

NR  COCOA 

(LAT  28  22 

10  LONG 

080  52 

22) 

OCT..  197A 

24.  .  . 

-- 

2000 

290 

6.8 

210 

17 

4.7 

540 

27 

1.5 

48 

0 

DEC. 

17... 

FE6. *  1975 

-- 

345 

520 

5.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

53 

0 

13... 

-- 

130 

1100 

1.1 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

80 

0 

APR. 

09... 

JUNE 

" 

50 

1400 

.4 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

118 

0 

05... 

JULY 

•• 

80 

1300 

2.2 

200 

37 

17 

1600 

130 

4.5 

44 

0 

23... 

— 

— 

1220 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— — 

— 

AUG. 

08... 

25... 

— 

510 

1280 

410 

2.7 

— 

— 

" 

:: 

:: 

-- 

93 

0 

02232500  - 

ST  JOHNS 

RIVER  NR  CHRISTMAS  FLA  (LAT 

28  32  34  LONG 

080  56  40) 

JULY.  1975 

22... 

AUG. 

-- 

— 

1450 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25... 

** 

850 

— “ 

—  “ 

02233001  -  ECONLOCKHATCHEE  R  AT 

MAG  RA  NR 

BITHLO  FLA 

(LAT  28 

25  27 

LONG  081  07 

10) 

FEB..  1975 

• 

14  .  •  • 

JULY 

•• 

" 

1  10 

1.4 

500 

3.9 

1.6 

70 

10 

.2 

0 

0 

09... 

1390 

5.9 

680 

8.9 

3.6 

160 

16 

2.0 

0 

0 

02233500  -  ECONLOCKHATCHEE  RIVER 

NEAR  CHULUOTA.  FLA. 

(LAT  28 

40  40 

LONG  081  06 

51) 

OCT..  1974 

25... 

DEC. 

— 

151 

315 

6.6 

380 

16 

5.3 

160 

34 

3.  1 

47 

0 

16... 

FEB..  1975 

•• 

60 

570 

11 

“  ““ 

— — 

" 

71 

0 

07... 

MAR. 

•• 

51 

540 

8.8 

— — 

73 

0 

28... 

-- 

42 

590 

5.2 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

0 

JUNE 

12... 

AUG. 

— 

92 

356 

7.8 

120 

— 

— 

— 

— 

-- 

63 

0 

13... 

160 

260 

7.3 

— 

47 

0 

02234000  -  ST 

.  JOHNS  R 

IVER  ABOVE  LAKE  HARNEY.  ELA 

(LAT  28 

42  50  LONG  081  0? 

08) 

OCT..  1974 

25.. . 

DEC. 

16.. . 

FEB..  1975 

3900 

585 

1150 

8.6 

210 

29 

2.3 

770 

65 

2.2 

46 

0 

0  7... 

MAR. 

400 

1600 

4.6 

— 

— — 

— — 

— — 

81 

0 

28... 

JUNE 

200 

2400 

1.3 

— — 

— 

— — 

103 

0 

16... 

— 

— 

2040 

3.9 

280 

54 

34 

1600 

250 

10 

38 

0 

JULY 

22... 

AUG. 

~ 

— 

1025 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13... 

— 

1450 

1500 

3.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5? 

0 

25... 

SEP. 

*  ” 

495 

*”  ” 

'■ 

3  0  .  .  . 

— 

— 

460 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

497 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1S74  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  COASTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(SO*) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

190  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L> 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

OCT.. 

24... 

1974 

7.6 

14 

02232400 

54 

-  ST 

.3 

JOHNS  R 

62 

NR  COCOA 

23 

(LAT  28  22 

39 

10  LONG 

220 

080  52  22) 

150 

240 

18.5 

1.0 

DEC. 

17... 

7.3 

— 

-- 

— 

-- 

— 

43 

16 

16.0 

1.0 

FEB.. 

13... 

1975 

7.2 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

66 

100 

20 .0 

1.0 

APR. 

09... 

7.5 

— 

— 

— 

— 

— 

97 

— 

— 

70 

22.0 

1.0 

JUNE 

06... 

7.3 

60 

230 

.3 

160 

130 

36 

627 

504 

180 

28.0 

— 

JULY 

23... 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

70 

27.8 

7.5 

AUG. 

08... 

7.7 

— 

-- 

— 

— 

— 

76 

— 

— 

90 

27.0 

1.0 

25... 

7.0 

28.5 

JULY. 

22... 

1975 

6.7 

02232500  -  ST 

JOHNS 

RIVER  NR 

CHR I  STM 

AS  FLA  (LAT 

28  32  34 

LONG  080 

56  40 ) 

100 

29.0 

9.2 

AUG. 

25... 

6.5 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

29.0 

“ 

02233001  -  ECONLOCKHATCHEF  R  AT  MAG  R  A  NR  BITHLO  FLA  (LAT  28  25  27  LONG  081  07  10) 

FEB.*  1975 


14.  .  . 

4.5 

6.1 

20 

.2 

16 

16 

0 

83 

45 

300 

17.0 

— 

JULY 

09... 

4.6 

24 

29 

.5 

37 

37 

0 

168 

91 

250 

26.5 

02233500  -  ECONLOCKHATCHEE  RIVER  NEAR  CHULUOTA.  FLA.  (LAT  28  40  40  LONG  081  06  51) 


OCT..  1974 


25... 

DEC. 

6.8 

19 

57 

.5 

62 

23 

39 

?26 

165 

210 

20.0 

16... 

FEB..  1975 

6.6 

•• 

58 

50 

17.0 

** 

0  7... 

MAR. 

6.9 

“ 

— 

60 

" 

60 

19.0 

•• 

28... 

JUNE 

7.0 

—  ” 

” 

— 

" 

66 

— 

50 

22.0 

12... 

AUG. 

7.1 

•• 

52 

—  * 

65 

30  •  0 

13... 

6.9 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

39 

— 

-- 

19 

26.0 

~ 

02234000  -  ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  LAKE  HARNEY.  FLA  (LAT  28  42  5n  LONG  081  02  08) 

OCT..  1974 


25... 

DEC. 

7.1 

29 

120 

.3 

83 

45 

38 

355 

280 

210 

20.5 

16... 

FEB..  1975 

7.5 

-- 

— — 

““  “ 

— 

17.0 

1.0 

07... 

MAR. 

7.3 

— — 

" 

" 

66 

“ 

" 

100 

19.0 

1.0 

28... 

JUNE 

7.8 

—  • 

84 

•• 

— • 

120 

22.0 

1.0 

16... 

JULY 

6.6 

150 

460 

.3 

280 

250 

31 

1240 

983 

85 

30.0 

•• 

22... 

AUG. 

6.3 

— — 

•— 

— • 

— — 

— — 

— — 

— — 

—— 

250 

29.7 

2.3 

13... 

6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

43 

— 

— 

18o 

26.5 

1.0 

25... 

SEP. 

6.4 

—  “ 

— • 

•• 

• — 

•• 

— “ 

—  “ 

28.5 

“  “ 

30  •  •  • 

6.  1 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

26.0 

.9 

SURFACE  WATER  OUA  L I  TV  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONST ITUENTS 


498 


DIS¬ 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 1 02) 

(FE) 

<CA> 

(MG) 

(SR) 

( N  A  ) 

<K) 

(HC03) 

(C03) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(  0  1  0  F>  0  ) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02251800  - 

INDIAN 

RIVER  AT 

WA6ASS0. 

FLA.  (LAT 

27  45  15 

LONG  080 

25  40) 

OCT.t 

1974 

15... 

-- 

— 

60000 

2.7 

— 

330 

940 

5300 

8000 

280 

144 

-- 

DEC. 

10.  .  . 

FEB., 

1975 

— 

— 

48200 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

03... 

— 

— 

45000 

— - 

— — 

— — 

-- 

— 

— — 

— 

— 

— 

APR. 

02... 

MAY 

— 

“ 

40  0  0  U 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

28... 

JULY 

“  — 

50400 

3.3 

410 

1200 

10000 

11000 

400 

176 

0 

28..  . 

— 

— 

40000 

-- 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— — 

— 

SEP. 

03... 

— 

— 

190 

4.6 

310 

12 

4.4 

360 

9.8 

2.5 

9 

0 

15... 

— 

— 

40000 

4.9 

— 

460 

1200 

— 

990  0 

360 

159 

0 

OCT., 

15... 

1974 

10 

02252500  - 

760 

NORTH  CANAL 

9.7 

NEAR 

VERO  BEACH, 

72 

FLA.  (LAT  27  41 

26  3100 

32  LONG  080 

120 

25  00) 

6.5 

177 

DEC. 

10... 

11 

1230 

_ 

_  _ 

FEb.* 

03... 

1975 

_  _ 

14 

1460 

APR. 

02..  . 

5.7 

900 

_  _ 

MAY 

28..  . 

12 

1290 

9.4 

95 

28  4700 

1  10 

5.0 

209 

0 

JULY 

28... 

18 

1280 

_  _ 

SEP. 

15... 

7.4 

1100 

8.9 

_  _ 

75 

25 

12n 

4.5 

187 

0 

02253000  -  MAIN  CANAL  AT  VERO  BEACH,  FLA.  (LAT  27  38  54  LONG  080  24  10) 


OCT . »  1974 

23... 

31 

1300 

_  — 

NOV. 

19... 

124 

1500 

—  _ 

—  — 

DEC. 

17... 

_  — 

135 

1600 

9.0 

70 

100 

36 

6500 

160 

8.5 

203 

JAN.,  1975 

28... 

... 

47 

1900 

_  _ 

FEB. 

25  ... 

202 

1580 

11 

220 

85 

38 

170 

10 

174 

MAR. 

26  .  .  . 

27 

1460 

6.0 

91 

33 

16n 

7.3 

194 

APR. 

22... 

_  _ 

18 

1800 

7.1 

100 

43 

200 

15 

202 

MAY 

21... 

1.0 

1580 

12 

50 

no 

34 

_  _ 

lbO 

7.0 

214 

JUNE 

18.  .  . 

38 

1330 

8.7 

100 

26 

_  _ 

1  2d 

5.5 

213 

JULY 

3  0  .  .  . 

28 

1200 

12 

95 

25 

4200 

no 

6.4 

202 

AUG. 

27... 

26 

1210 

12 

80 

90 

22 

Urt 

5.5 

197 

SEP. 

24... 

_  _ 

118 

1230 

12 

87 

25 

3900 

120 

8.0 

183 

0 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  COASTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

( CA , MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

date 

(UNITS) 

(MU/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

OCT.,  1974 

15... 

£5.2 

2300 

02251800  - 

15000 

INDIAN 

1.3 

RIVER  AT 

4700 

WABASSO.  FLA.  (LAT 

4600  118 

27  45  15 

27200 

LONG  080 

26900 

25  40) 

10 

33.5 

DEC. 

10... 

8.1 

- 

„ 

1 6  .  n 

FEH. ,  1975 

03... 

8.  1 

—  _ 

„ 

25. 

APR. 

02..  . 

8.6 

__ 

.. 

29.0 

_  _ 

MAY 

28.  .  . 

8.0 

2600 

19000 

1.5 

6000 

5800  144 

36000 

34700 

9 

27.5 

_  _ 

JULY 

28... 

8.2 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

—  _ 

_  _ 

32.0 

SEP. 

0  3  •  •  • 

6.8 

40 

18 

.2 

48 

41  7 

150 

97 

100 

28.0 

15... 

8.6 

2300 

17000 

1.5 

6100 

6000  130 

33800 

31300 

10 

31.5 

— 

OCT  • «  1974 

15... 

7.7 

57 

02252500  - 

160 

NORTH  CANAL 

.4 

NEAR  VERO 

290 

BEACH, 

150 

FLA.  (LAT 

145 

27  41 

562 

32  LONG  080 

542 

25  00) 

50 

31.0 

DEC. 

lo... 

7.6 

_  _ 

_  _ 

17.0 

FEB.,  1975 

03... 

7.5 

„ 

„ 

23.0 

APR. 

02... 

8.1 

__ 

29. s 

_ ,  _ 

MAY 

28... 

7.5 

76 

260 

.6 

360 

190 

171 

790 

692 

45 

26.5 

JULY 

28... 

7.3 

_  _ 

_ 

—  _ 

—  _ 

—  — 

3!  .5 

SEP. 

15... 

8.  1 

52 

170 

.  A 

290 

140 

153 

534 

548 

25 

30.0 

_  _ 

02253000  -  MAIN  CANAL  AT  VERO  BEACH,  FLA.  (LAT  27  38  54  LONG  oeo  24  10) 

OCT.,  1974 


23... 

7.5 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

22.5 

— 

NOV. 

19... 

7.7 

_  __ 

_  __ 

_ _ 

_  _ 

_  _ 

23.0 

DEC. 

17... 

7.3 

100 

340 

.5 

410 

240 

167 

928 

861 

19.5 

«.  _ 

JAN.,  1975 

28.  .. 

7.6 

— — 

_  _ 

22.0 

FEB. 

25... 

7.3 

110 

350 

.7 

370 

230 

143 

914 

861 

20.5 

MAR. 

26... 

7.7 

94 

330 

.3 

360 

200 

159 

931 

817 

24.5 

—  — 

APR. 

22... 

7.7 

110 

400 

.6 

430 

260 

166 

1180 

975 

_  — 

25.0 

__ 

MAY 

21... 

7.3 

99 

330 

.7 

410 

240 

176 

998 

858 

27.5 

r* 

JUNE 

18... 

7.4 

87 

240 

.6 

360 

180 

175 

812 

693 

_  _ 

28.5 

JULY 

30  .  .  . 

7.6 

79 

230 

.8 

350 

180 

166 

781 

662 

60 

29.0 

_  « 

AUG. 

27... 

7.3 

74 

220 

.9 

320 

150 

162 

772 

632 

28.5 

SEP. 

24  .  .  . 

7.2 

80 

240 

.6 

320 

170 

150 

766 

667 

70 

28.0 

_ 

500 


SURFACE  MATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DIS- 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

CH  ARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(S 102) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( C03) 

date 

(CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02253500  - 

SOUTH  CANAL 

NR  VERO 

BEACH. 

FLA.  (LAT 

27  36  11 

LONG  080 

23  24) 

OCT..  1974 

• 

lb.  .  . 

— 

6.6 

54C 

9.6 

-- 

64 

9.6 

1100 

50 

3.2 

177 

— 

DEC. 

11... 

FEB..  1975 

19 

1340 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

04... 

APR. 

20 

1720 

—  ™ 

02... 

MAY 

6.0 

785 

“*  “ 

•• 

•• 

29... 

— 

32 

1220 

9.2 

— 

no 

35 

6000 

160 

7.0 

236 

0 

JULY 

29... 

— 

13 

1080 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— — 

SEP. 

16... 

— 

12 

1060 

12 

— 

85 

19 

— 

ion 

5.6 

208 

0 

02253800  - 

INTERCOASTAL 

WATERWAY  AT  STUART  FLA 

(LAT  27  12 

19  LONG 

080  11  38) 

MAY  . 

1975 

12... 

— 

50000 

.2 

110  430  1300 

8300 

12000 

450 

149 

0 

02256500  - 

FISHEATING  CREEK  AT  PALMDALE,  FLA. 

(LAT  26  55 

56  LONG 

081  18  54) 

nov.  » 

1974 

20... 

jan.  . 

1975 

“  ““ 

4.0 

20  2 

—  —  —  —  “*  “ 

*  "* 

15.  .  . 

MAR. 

8.2 

700 

** 

"■ 

11... 

” 

2.2 

550 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

APR. 

29  .  .  . 

JULY 

— 

.00 

657 

1.2 

80  23  22 

5000 

68 

4.5 

64 

0 

02.  .  . 

SEP  . 

573 

175 

“  “  •• 

•  “ 

03... 

— 

981 

99 

3.6 

530  6.1  2.6 

490 

R.5 

1.2 

12 

0 

02257800  -  HARNEY  POND  CANAL  AT  S-71  NEAR  LAKEPORT  FLA  (LAT  27  02  00  LONG  081  04  15) 


OCT..  1974 

01... 

• 

o 

o 

„ 

__ 

DEC. 

02.  .  . 

.00 

255 

FEB. ♦  1975 

03... 

_  — 

.00 

223 

_  — 

APR. 

01... 

O 

o 

• 

175 

_  „ 

—  _ 

... 

JUNE 

02.  .  . 

—  _ 

o 

o 

• 

131 

_  _ 

AUG. 

01... 

o 

o 

• 

28b 

_  _ 

—  — 

•  • 

OCT.#  1974 

01... 

DEC. 

02... 

FER  . .  1975 

03... 

APR. 

01... 

JUNE 

02... 

AUG. 

01... 


02257801  -  HARNEY  POND  CANAL  BL  S-71  NR  LAKEPORT  FLA  (LAT  27  02  00  LONG  081  04  15.01) 


.00 

.00 

.00 

.00 

.00 


300 

420 

560 

157 


00 


315 


SURFACE  WATER  OUALITr  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONST  ITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

hard¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PL4T- 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

ness 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F> 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

181)  C) 

TUENTS) 

COBAI  T 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003 

02253500  -  SOUTH  CANAL  NR  VERO  BEACH.  FLA.  (LAT  27  36  11  LONG  080  23  24) 


OCT..  1974 


16... 

DEC. 

7.2 

30 

93 

.3 

200 

55 

145 

390 

348 

60 

26.6 

11... 

FEB..  1975 

7.5 

"" 

17.0 

" 

04... 

APR. 

7.3 

” 

21.0 

" 

02... 

MAY 

6.6 

•• 

—  — 

27.0 

29... 

JULY 

7.6 

87 

330 

.5 

430 

230 

194 

958 

861 

65 

26.5 

29... 

SEP. 

7.3 

*  * 

30.0 

”  “ 

16... 

7.3 

55 

160 

1.4 

290 

120 

171 

630 

561 

55 

26.0 

— 

02253800  -  INTERCOASTAL 

WATERWAY  AT  STUART  FLA 

(LAT  27  12 

19  LONG  080 

11  38) 

MAY  ♦ 

1975 

12... 

8.1 

2800 

20000  1.6 

6400 

6300 

122 

37800 

37100 

3 

22.5 

1.0 

02256500  -  FISHEATING  CREEK  AT 

PALMDALE. 

FL  A  . 

(LAT  26  55 

56  LONG  081 

18  54) 

NOV.t 

1974 

20... 
JAN.  * 

1975 

6.2 

23.0 

15... 

6.4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

14. S 

— 

MAR. 

11... 

APR. 

7.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24.(1 

-- 

29... 

7.4 

65 

130  .3 

150 

100 

S3 

424 

351 

so 

27. o 

— 

JULY 

02... 

SEP. 

7.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24.5 

-- 

03... 

5.6 

8.0 

19  .2 

27 

17 

10 

76 

57 

20  0 

25.5 

— 

02257800  -  HARNEY  POND  CANAL  AT  S-71  NEAR  LAKEPORT  FLA  (LAT  27  02  00  LONG  081  04  15) 


OCT..  1974 


01... 

DEC. 

6.3 

““ 

— — 

C. 

• 

o 

02... 

FEB.,  1975 

6.5 

20.0 

03... 

6.9 

— 

— 

— 

— 

-  - 

— 

— 

— 

22.5 

— 

APR. 

01... 

JUNE 

6.4 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

25.0 

— 

02... 

AUG. 

CO 

• 

if) 

** 

29.0 

"" 

01... 

6.1 

“  * 

•• 

30.0 

02257801 

-  HARNEY 

POND  CANAL 

BL  S-71 

NR  LAKEPORT  FLA 

(LAT  27 

02  00  LONG 

081  04 

15.01) 

OCT..  1974 
01... 

DEC. 

6.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2Q.0 

— 

02... 

FEB..  1975 

6.6 

•• 

— “ 

19.0 

" 

03.  .. 

APR. 

7.8 

*  ” 

““ 

*  “ 

25.0 

01... 

8.2 

-- 

— 

-- 

—  - 

—  -  —  - 

— 

— 

— 

28.0 

— 

JUNE 

02... 

AUG. 

6.0 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

3'"  .  3 

— 

01... 

6.3 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

31.0 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  COASTlTUENTS 


DIS 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

dis¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

mag¬ 

ne¬ 

sium 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

CHARGE 

charge 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

<K> 

(HC03) 

(C03) 

DATE  (CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(\)0/L  ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

DEC..  1974 

02... 

02259200 

.00 

-  INDIAN 

170 

PRAIRIE  CANAL  AT  S 

-72  NR  OKEECHOBEE. 

FLA.  (LAT 

27  05  35 

LONG  081 

00  25) 

FEB..  1975 

03... 

.00 

179 

... 

J|  „ 

_  _ 

APR. 

01... 

.00 

136 

—  — 

__  _ 

—  — 

29... 

— 

.00 

200 

4.3 

330 

19 

5.  1 

430 

13 

1.9 

37 

0 

JUNE 

02... 

_  _ 

.00 

198 

•  • 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

•  • 

AUG. 

01... 

.00 

490 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

—  _ 

SEP. 

03... 

— 

.00 

230 

5.3 

320 

19 

6.3 

6  1  0 

12 

2. 1 

20 

0 

DEC..  1974 

02... 

02259201  -  10B 

.00  198 

INDIAN  PRAIRIE  CA 

BL  S-72  NR 

OKEECHOBE  (LAT  27 

05  35  LONG  081  00 

25) 

FEB..  1975 

03... 

.00 

227 

—  _ 

APR. 

01... 

.00 

225 

_  — 

—  — 

JUNE 

02... 

.00 

335 

_  _ 

_  _ 

AUG. 

01... 

— 

.00 

490 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

NOV..  1974 

14  .  •  • 

| 

02260800  - 

94 

■  ALLIGATOR  LAKE  NEAR  ASHTON. 

FLA.  (LAT  28  13  55  LONG  081  11  17) 

JAN..  1975 

08... 

„ 

97 

__ 

__ 

„ 

MAP. 

05... 

„ 

86 

__ 

„ 

„ 

APR. 

30... 

97 

.5 

4.4 

2.9 

70 

9.7 

1.4 

6 

0 

JUNE 

25... 

96 

__ 

__ 

„ 

AUG. 

18... 

— 

— 

93 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

NOV . »  1974 

14... 

02261900  -  LAKE  MARY 

71 

JANE  NEAR 

NARCOOSSEE.  FLA. 

(LAT  28  22 

46  LONG 

081  11  15) 

JAN..  1975 

08... 

72 

MAR. 

05... 

„ 

84 

APR. 

30  ... 

80 

1.1 

—  — 

6.9 

2.1 

70 

8.3 

.6 

5 

0 

JUNE 

25  .  .  . 

85 

„ 

__ 

AUG. 

18... 

78 

„ 

„ 

OCT..  1974 

01... 

APR..  1975 

30.  .  . 

SEP. 

18... 


02263800  -  SHINGLE  CREEK  AT  AIRPORT  NR  KISSIMMEE  FLA  (LAT  28  18  14  LONG  081  27  04) 


138 


8.8 


164 

6.6 

240 

14 

3.5 

100 

16 

3.2 

50 

— 

449 

7.8 

70 

31 

6.8 

210 

46 

4.8 

111 

0 

248 

8.7 

210 

17 

3.9 

120 

23 

4.6 

5R 

— 

74 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS  503 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR- 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATF 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM-  TEMPER- 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT  ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS)  (DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080)  (00010) 

(00003) 

02259200  - 

INDIAN 

PRAIRIE  CANAL 

AT  S-72 

nr  Okeechobee,  fla.  <lat 

27 

05  35  LONG  081 

00  25) 

DEC.. 

1974 

02... 

FEB.. 

1975 

6.2 

" 

" 

™  * 

19.5 

03... 

APR. 

5.6 

” 

** 

22.5 

01... 

6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-  - 

26.5 

— 

29... 

JUNE 

7.0 

32 

20 

.2 

69 

39 

30 

88 

115  130 

26.5 

02... 

6.  1 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

3o  •  0 

— 

AUG. 

01... 

SEP. 

6.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29.5 

“ 

03... 

6.9 

50 

20 

.2 

74 

58 

16 

173 

1 26  120 

27.5 

02259201 

-  10B 

INDIAN  PRAIRIE 

CA  BL 

S-72  NR 

OKEECHOBE 

(L»T  27 

05 

35  LONG  081  00 

25) 

DEC.  ♦ 

1974 

02... 

FEB.. 

1975 

6.7 

“  “ 

19.0 

03... 

5.8 

— 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

24.5 

APR. 

01... 

JUNE 

7.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28.5 

— 

02... 

AUG. 

6.8 

■* 

31.0 

01... 

6.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-  - 

29.5 

— 

02260600  -  ALLIGATOR  LAKE  NEAR  ASHTON.  FLA.  (LAT  2B  13  55  LONG  081  11  17) 


NOV..  1974 


1 4  .  .  . 

JAN..  1975 

6.0 

— “ 

“ — 

23.0 

08... 

MAR. 

5.9 

"  * 

“*  *“ 

21.5 

05... 

APR. 

4.7 

*  “ 

•• 

18.0 

30  ... 

JUNE 

5.5 

13 

18 

.2 

23 

18 

5 

86 

53 

90 

29.0 

25... 

AUG. 

6.2 

— 

•• 

—  “ 

— 

•* 

31.0 

*  “ 

1  8  .  .  . 

5.5 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

34.0 

-- 

02261900  -  LAKE  MARY  JANE  NEAR  NARCOOSSEE.  FLA.  (LAT  28  22  46  LONG  081  11  15) 


NOV..  1974 


1 4  .  .  . 

JAN..  1975 

5.5 

" 

— 

•• 

08... 

MAR. 

5.5 

— 

05... 

APR. 

4.4 

•• 

30... 

JUNE 

5.1 

7.3 

15 

.2 

26 

25... 

AUG. 

6.2 

la. . . 

5.3 

— 

— 

-- 

— 

21.0 

21.0 

18.5 

22  4  88  44  190  28.0 

*0.0 

•  1*0 


02263800  -  SHINGLE  CREEK  AT  AIRPORT  MR  k|S5I«MEE  FL*  M.AT  MU  14  tiMC.  4*1  **  *4) 


OCT..  1974 


01... 

APR..  1975 

6.6 

12 

20 

.4 

49 

8 

41 

143 

*4  1 

30  ... 

SEP. 

7.1 

18 

69 

1.1 

no 

IS 

-91 

2T0 

*40 

18.  .  . 

6.4 

10 

32 

.5 

59 

1« 

*8 

1*9 

1M 


C 


504  SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DIS¬ 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

OIS- 

SOLVEn 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

( HCO  3) 

( C03) 

date 

(CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( UG/l. ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( OOObO ) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

FEB.. 

18... 

1975 

02263851 

-  BAY  LAKE  OUTLET 

132 

AT  S-105A 

.  NEAR 

VINELAND. 

FLA.  (t.  AT 

28  24  48 

LONG  081 

33  27) 

18... 

— 

— 

121 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

18... 

„ 

119 

MAY 

13... 

__ 

150 

.. 

„ 

.. 

__ 

AUG. 

05... 

— 

— 

180 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP.. 

03... 

1975 

02263864  - 

111 

LAKE  MAbEL 

NtAR  DOCTOR  PHI 

LLIPS  FLA 

(LAT  28  25 

1  1  LONG 

081  32  58) 

.. 

02263869 

-  SOUTH 

LAKE  OUTLET 

ABOVE  S- 

15  NEAR 

VINELAND. 

FLA.  (LAT 

28  24  45 

•  LONG  081 

32  17) 

AUG. »  1975 

05...  —  —  153 

SEP. 

03...  —  —  152 


FEB..  1975 

18... 

MAR. 

17.. . 

MAY 

13.. . 

AUG. 

05... 


02264100  -  BONNET  CREEK  NEAR  VINELAND.  FLA.  (LAT  28  19  58  LONG  081  31  20) 


02264900  -  LAKE  TOHOPEKALIGA  AT  KISSIMMEE.  FLA.  (LAT  28  17  20  LONG  081  24  20) 

OCT..  1974 


02... 

— 

— 

112 

2.8 

290 

7.5 

2.8 

80 

11 

2.2 

18 

— 

APR..  1975 

30  •  •  • 

— 

— 

154 

.7 

110 

8.9 

3.7 

110 

14 

1.8 

30 

0 

30... 

— 

“ 

160 

-- 

— 

— 

— 

~ 

— 

-- 

— 

-- 

30  •  •  • 

-- 

— 

160 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30  •  •  • 

— 

— 

160 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

30  •  •  • 

— 

— 

160 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3  0  •  •  • 

-  - 

160 

— — 

— — 

— - 

— - 

—  - 

— 

— 

— - 

—  - 

JULY 

16... 

— 

160 

-  - 

— — 

— — 

— — 

— — 

— 

-- 

-  - 

SEP. 

18... 

02266025  - 

153 

1.3 

REEDY  CR 

100 

CANAL  AT 

9.1 

S-46  NR 

3.9 

VINELAND  FLA 

100 

(LAT  28 

15 

24  14  LONG 

3.7 

081  36  42) 

32 

JAN..  1975 

20  •  •  • 

-  — 

—  - 

72 

—  — 

—  — 

— 

— 

-  - 

-  - 

SEP. 

02... 

-- 

— 

75 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02266239  -  TROUT  LAKE  NR  CLERMONT  FLA  (LAT  28  27  04  LONG  081  43  00) 


MAY  .  1975 

12...  —  —  181  .5  0  12  7.3  90  13  1.6  63  0 


02266291  -  LATERAL  405  AT  S-405A  NR  DR  PHILLIPS  F  (LAT  28  25  37  LONG  081  36  19) 


JAN..  1975 

20...  —  —  116 
FEB. 

18...  —  140 

MAR. 

18... 


130 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


505 


DIS-  OIS- 


1 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

alka¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

linity 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFaTE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

hard¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

ness 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

• 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02263851 

-  BAY  LAKE  OUTLET 

AT  S- 105A 

,  NEAR  VINELAND. 

FLA.  (LAT 

28  24  48 

LONG  081 

33  27) 

FEB. » 

1975 

18... 

S.  1 

— 

— 

— 

— 

— 

0 

80 

— 

— 

21.5 

— 

18... 

MAW. 

6.5 

•• 

— — 

*  “ 

12 

68 

24.0 

18... 

6.3 

12 

3.  1 

— 

-- 

— 

10 

68 

— 

— 

19.0 

— 

MAY 

13... 

AUG. 

6.5 

5.5 

2.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27.5 

— 

OS... 

6.3 

10 

2.6 

*  “ 

35 

85 

•• 

28.0 

02263864  - 

LAKE  MABEL 

NEAR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA 

(LAT  28  25 

11  LONG 

081  32  58) 

SEP  .  » 

1975 

03... 

3.7 

19 

2.9 

0 

70 

25.7 

02263869  - 

SOUTH  1 

LAKE  OUTLET 

ABOVE  s- 

15  NEAR 

VINELAND. 

FLA.  (LAT 

28  24  45 

'  LONG  081 

32  17) 

AUG.  ♦ 

05... 

SEP. 

1975 

5.4 

30 

5.5 

— 

— 

— 

4 

90 

— 

— 

29.0 

— 

03... 

4.2 

34 

3.7 

•• 

0 

90 

•• 

— 

28.0 

*  “ 

02264100 

-  BONNET  CREEK  NEAR 

VINELAND 

.  FLA.  (LAT  28  19  58  LONG  081  31  20) 

FEB.. 

18... 

MAH. 

1975 

5.8 

— 

— 

.  — 

— 

— 

— 

70 

— 

— 

22.0 

— 

17... 

6.3 

15 

2.2 

— 

— 

-- 

26 

80 

— 

— 

22.0 

— 

MAY 

13... 

AUG. 

6.4 

10 

1.6 

— 

— 

— 

42 

— 

— 

-- 

24.5 

— 

05... 

6.2 

19 

1.0 

16 

80 

•• 

28.0 

02264900  -  LAKE  TOHOPEKALIGA  AT 

KISSIMMEE.  FLA. 

(LAT  28  17 

20  LONG 

081  24  20) 

OCT.. 

1974 

02... 

APR.. 

1975 

6.8 

12 

17 

.2 

30 

16 

15 

114 

65 

200 

25.0 

.0 

30  .  .  . 

8.8 

13 

21 

.2 

38 

13 

25 

102 

78 

50 

26.5 

~ 

3  0  .  .  . 

8.8 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-- 

26.5 

.0 

30... 

8.8 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

26.0 

2.0 

3  0  .  .  . 

7.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.0 

4.0 

30  .  .  . 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26.0 

6.0 

30... 

JULY 

7.1 

•• 

•• 

— 

—• 

" 

26.0 

8,0 

18... 

SEP. 

9.  1 

•• 

— - 

“  ” 

— — 

— • 

28.5 

.0 

18... 

6.5 

1  1 

21 

.4 

39 

13 

26 

111 

81 

65 

28.0 

.0 

02266025  - 

REEDY  CR  CANAL  AT  S 

-46  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28 

24  14  LONG  081  36 

42) 

JAN.. 

20... 

SEP. 

1975 

6.3 

19 

b.O 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15.0 

— 

02... 

b.3 

5.5 

.7 

" 

" 

22 

55 

— 

— 

27.0 

02266239  -  TROUT 

LAKE  NR  CLERMONT 

FLA  (LAT 

28  27  04  LONG  081  43  00) 

MAY  . 

1975 

12... 

7.2 

12 

14 

.1 

60 

8 

52 

104 

92 

5 

29.0 

02266291  - 

LATERAL  405  AT  S-405A  NR  DR 

PHILLIPS 

F  (LAT  28 

25  37  LONG  081  36 

19) 

JAN.  . 
20  .  .  . 

FEB. 

1975 

4.2 

11 

8.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15.0 

— 

1  8  .  .  . 

MAR. 

*  ” 

60 

22.0 

18... 

5.  1 

12 

2.6 

— 

— 

— 

— 

81 

— 

— 

20.0 

— 

506 


SURFACE  HATER  8UALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


UIS- 

I NST  AN- 
TANEOUS 
DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

Ch ARoE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

<  S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

<  NA ) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

DATE 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

JAN.  » 

20  .  .  . 

1975 

02266292 

154 

LATERAL  405 

AB  S405A 

NR  DR 

PHILLIPS 

FLA.  (LAT 

28  25  34 

LONG  081 

36  32) 

FEB. 

18... 

_  _ 

—  _ 

180 

_  _ 

_  — 

_ 

JAN • .  1975 

21... 

FEH. 

1 8  •  •  « 

MAR. 

17.. . 

AM. 

14  .  .  . 

MAY 

12.. . 

AUG. 

05... 

SEP . 

02... 


02266294  -  LATEPAL  405  bL  S-40S  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  2B  23  39  LONG  081  3b  07) 


156 

168 

170 

182 

17S 

160 

160 


02266295  -  LATERAL  410  AT  S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 


JAN..  1975 

21.. .  —  --  91 

FEH. 

lb...  —  107 

MAP. 

18.. .  —  —  100 

APR. 

14.. .  —  —  90 

MAY 

12.. .  —  —  198 

AUG. 

05...  —  —  111 

SEP. 

02...  —  —  102 

3n...  —  —  90 


J An • .  1975 

21  .  .  . 

MAP. 

18... 

MAY 

12... 

AUG. 

05... 

SEP. 

30  ... 


02266296  -  LATERAL  410  BL  S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 


185 

222 

240 

171 

1  4  1 


02266300  -  REEDY  CREEK  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19  57  LONG  081  34  48) 


DEC..  1974 

11... 

_  _ 

176 

9.8 

210 

17 

4.0 

100 

14 

4.3 

47 

_  _ 

JAN..  1975 

21  . . . 

„ 

170 

„ 

FEB. 

1  8  .  .  . 

„ 

176 

„ 

mar  . 

17... 

200 

APR. 

1  4  .  .  . 

„ 

191 

MAY 

13... 

_  _ 

235 

.. 

.. 

„ 

23... 

— 

— 

216 

7.9 

240 

17 

3.9 

loo 

19 

5.5 

68 

0 

AUG. 

05.  .  . 

_  — 

140 

_  — 

__ 

__ 

sFR  • 

02... 

... 

120 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

__ 

30  .  .  . 

— 

lib 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

SURFACE  water  quality  recoros 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONST ITUENTS 


507 


DIS¬ 

DIS¬ 

NON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

<  C A  *  MG ) 

NESS 

DATE  (UNITS) 

(HG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

temper¬ 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ature 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(Fl  ) 

(00410) 

( 70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(0000  1) 

02266292  -  LATERAL  405  A6  S405A  NR  DR  PHILLIPS  FLA.  (LAT  28  25  34  LONG  0*1  36  32) 


JAN. *  1975 


20  ... 

6.5 

8.0 

7.0 

— 

— 

“ 

— 

— 

— 

-- 

17.9 

-- 

FEB. 

18... 

7.0 

_  _ 

53 

1  <\2 

24.0 

_  _ 

02266294  -  LATERAL  405  BL  S-405  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  23  39  LONG  061  35  07) 


JAN. *  1975 


21... 

— 

15 

10 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

17.0 

— 

FEB. 

18... 

b.  1 

_  _ 

45 

ln5 

.. 

.  . 

21.0 

.. 

MAR. 

17... 

6.5 

10 

2.8 

... 

46 

M2 

.. 

.  . 

21 .0 

.. 

APR. 

14.  .  • 

17 

3.1 

_  — 

.. 

52 

110 

.  . 

.  . 

23.n 

.  _ 

MAY 

12... 

5.4 

5.5 

2.4 

.. 

58 

.. 

.  . 

.. 

2  7.0 

.. 

AUG. 

05... 

6.4 

15 

2.5 

_  _ 

.. 

43 

98 

.  . 

.  . 

27.n 

SEP. 

02... 

6.5 

16 

.6 

—  _ 

.. 

83 

95 

.  . 

.  _ 

25.o 

.. 

02266295  -  LATERAL  410  AT  S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 


JAN.*  1975 


21... 

— 

1.5 

3.5 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

17.0 

— 

FEB. 

18... 

5.9 

—  _ 

23 

60 

_  _ 

21.o 

_  _ 

MAR. 

18... 

6.7 

1.0 

3.3 

_  _ 

18 

56 

_  _ 

2)  .8 

_  _ 

APR. 

14.  •  • 

8.0 

2.0 

_  — 

19 

55 

„ 

„ 

2  3.0 

MAY 

12... 

6.8 

.0 

2.2 

_  _ 

18 

_  _ 

_  _ 

_  _ . 

27.0 

_  _ 

AUG. 

05... 

5.6 

5.5 

2.7 

_  _ 

_  _ 

44 

8b 

_  _ 

26.0 

_  _ 

SEP. 

02... 

5.3 

9.5 

.8 

_  _ 

23 

61 

„ 

26.0 

_  _ 

30  •  •  • 

5.6 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

45 

— 

— 

25.0 

— 

02266296  -  LATERAL  410  BL  S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 


JAN..  1975 


21... 

MAR. 

6.9 

— — 

— — 

-• 

— 

— 

— — 

— — 

— 

— 

2  0 . 0 

18... 

MAY 

7.8 

10 

6.6 

— 

—  ~ 

—  “ 

50 

130 

— 

— 

21.5 

12... 

AUG. 

6.8 

5.2 

4.0 

— 

— 

59 

— — 

— 

— 

24.5 

05... 

SEP. 

6.  1 

8.8 

3.5 

”  — 

—  — 

34 

120 

— 

— 

27.0 

30... 

DEC.*  1974 

6.0 

02266300 

-  reedy  creek 

NEAR 

VINELAND 

27 

FLA  (LAT 

92 

28  19  57 

LONG  081 

34  4H) 

24. n 

11... 

JAN.*  1975 

11 

23 

•  9 

bS 

20 

39 

138 

108 

lf'0 

21... 

FEB. 

6.5 

8.0 

“ — 

— — 

■*  “ 

—  ” 

-  — 

1  9 . 0 

—  ” 

18... 

MAR. 

6.  1 

— — 

— — 

•• 

— — 

— 

35 

1?0 

— 

— 

2  u  .  5 

17... 

APR. 

6.6 

5.9 

5.7 

•• 

—  “ 

— 

44 

1  35 

— 

— 

22.n 

* “ 

14.  .  . 

MAY 

—  “ 

16 

4.8 

•— 

—  “ 

— 

46 

120 

— 

— 

2)  .5 

13... 

5.3 

.3 

4.4 

— 

— 

— 

59 

-- 

.  -- 

— 

22.0 

— 

23... 

AUG. 

7.1 

9.2 

24 

.5 

bv 

3 

56 

154 

121 

110 

— — 

05... 

SEP. 

6.0 

.5 

1.0 

•  “ 

— 

— 

20 

65 

— 

— 

25.0 

02... 

7.3 

.2 

.3 

— 

— 

— 

71 

72 

— 

-- 

25.0 

— 

30  ... 

5.9 

— 

-- 

— 

— 

— 

17 

49 

— 

— 

24.0 

SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CORSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

instan¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO- 

taneous 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

stron¬ 

SOLVED 

TAS- 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

tium 

SODIUM 

S  I  IJM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(S*R) 

(N  A) 

(K) 

(HC03) 

( C0  3 ) 

date  (ces) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00938) 

(00440) 

(00445) 

02266480  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  ELA.  (LAT  28  16  lb  LONG  081  3b  26) 

MAR • »  1475 

17.. . 

MAY 

13.. . 

AUG. 

05... 


140 

138 

155 


JAN..  1475 

21... 

FEB. 

18... 

MAR. 

17.. . 

APR. 

1 4  •  •  • 

MAY 

13.. . 

AUG. 

05... 

SEP. 

02... 

30.. . 


02266500  -  REEDY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  ELA.  (LAT  28  15  48  LONG  061  32  12) 


OCT..  1974 

03... 

DEC. 

10... 

FEB..  1975 

03... 

MAR. 

31.. . 

MAY 

27.. . 

JULY 

28  .  .  . 


02266600  -  CYPRESS  LAKE  NEAR  ST.  CLOUD.  FLA.  (LAT  28  03  40  LONG  081  19  58) 


89  1.7  —  5.5  2.3  60  7.9  1.3  )4 


118 

116 

148 

113 


2.5 


7.4  2.9  100  13 


1.5  21 


OCT..  1974 

02... 

NOV. 

19.  .  . 

JAN..  1975 

14.  .  . 

MAR. 

11... 

MAY 

01... 

JULY 

01... 

SEP. 

03... 


02266650  -  LAKE  MARION  NEAR  HAINES  CITY,  FLA.  (LAT  28  05  56  LO* '(>  081  31  51) 


112 

121 

123 

124 
136 

125 
135 


4.4 


11 


4.0  100  5.3  1.0 


17 


4.9 


16 


10  12 


4.8  210  6.4  1.5 


4.0 


100 


5.5  1.1 


5? 


42 


OCT . ,  1974 

01... 

NOV. 

19.. . 

JAN • ♦  1 975 

14.. . 

MAR. 

11.. . 

MAY 

01... 

JULY 

01... 

SEP. 

03... 


02268400  -  LAKE  WEOHYAKAPKA  AT  INDIAN  LK  EST  FLA  (LAT  27  48  50  LONG  061  23  16) 


69 

80 

78 

86 

90 

75 

90 


1.3 


2.6  2.6 


80  6.3  1.0 


3.4 


3.0  3.2  160  8.3  1.6 


2.5  500  2.3  2.8 


80  7.  1 


1.4 


SURFACE  HATER  OUAIITY  RECOROS  509 

OCTOBER  19/A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOw 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(SO**) 

(CL) 

(F) 

( C A  *  MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COHALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02266480  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN. 

FLA. 

(LAT  28  16 

15  LONG  081  35  28) 

MAR.*  19/5 

17... 

6.4 

10 

2.7 

32 

89 

21.0 

MAY 

13... 

6.3 

5.4 

^  #  4  _  _  _  _  _  _ 

42 

22.0 

AUG. 

05. .  . 

6.4 

23 

1.2 

28 

100 

24.0 

_  __ 

02266500  -  RtEDY  CREEK  NtAR  LOUGHM AN  «  FLA.  (LAT  28  15  48  LONG  081  32  12) 


JAM.,  1975 


21... 

— 

9.0 

4.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18.0 

— 

FEh. 

18... 

6.5 

— 

— 

-- 

— 

— 

34 

1  08 

— 

— 

20.0 

— 

MAR. 

17... 

6.4 

10 

4.0 

-- 

-- 

40 

115 

— 

— 

21.0 

— 

APR. 

14... 

— 

5.6 

5.  1 

— 

— 

— 

58 

180 

— 

— 

20.5 

— 

MAY 

13... 

6.0 

10 

3.9 

— 

— 

— 

54 

— 

— 

— 

24.5 

— 

AUG. 

05... 

6.8 

2.0 

1.0 

— 

— 

— 

24 

«5 

— 

— 

24.0 

— 

SEP. 

02.  .  . 

5.8 

1.5 

1.0 

— 

— 

— 

59 

81 

— 

— 

26.  o 

— 

Jo... 

6.0 

—— 

22 

72 

— 

— 

24.0 

02266600 

-  CYPRESS  LAKE 

NtAR 

ST.  CLOUD, 

FLA.  (LAT 

28  03 

40 

LONG 

081 

19  58) 

OCT.  . 

1974 

03... 

5.9 

8.6 

13 

•  1 

23 

12 

1  1 

88 

47 

2o 

23.5 

— 

DEC. 

10... 

0.1 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15. n 

— 

FEH.  * 

1975 

03.  .  . 

6.0 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23.0 

— 

MAR. 

31  .  . . 

6.6 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

25.0 

— 

MAY 

27... 

6.3 

13 

20 

31 

13 

17 

101 

71 

65 

30.5 

— 

JULY 

28... 

5.6 

— — 

“  * 

•• 

— — 

— — 

•• 

—  “ 

30.5 

""  “ 

02266650  - 

LAKE 

MARION  NEAR  HAINES  CITY, 

FLA.  (LAT 

28  05 

56 

LONG 

061 

31  SI) 

OCT., 

1974 

02... 

7.6 

9.8 

7  •  b 

.1 

44 

11 

33 

92 

63 

70 

28.0 

— 

NOV. 

19... 

7.2 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

22.0 

-- 

JAN.  , 

19/5 

1  4  •  »  » 

6.  J 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15.0 

— 

MAR. 

11... 

8.4 

— 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

21.0 

-- 

MAY 

01... 

6.4 

11 

10 

.6 

60 

17 

43 

126 

93 

30 

27.0 

— 

JULY 

01... 

7.3 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

30.0 

-- 

SEP. 

03... 

8.7 

11 

8.1 

.2 

47 

13 

34 

98 

68 

SO 

29.5 

02268400  - 

LAKE 

WEOHV  ak  apk  a  at 

INDIAN  LK 

EST  FLA  (LAT  27 

48 

50  LONG  081  23  16) 

OCT., 

19/4 

01... 

6.5 

8.6 

9.6 

•  0 

17 

11 

7 

<sl 

36 

100 

29.0 

-- 

NOV. 

19... 

7.3 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

23.0 

-- 

JAN.  , 

1975 

14... 

6.0 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

14.0 

~ 

MAR. 

11... 

6.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22.0 

— 

MAY 

01... 

8.2 

12 

13 

.6 

21 

14 

7 

84 

49 

80 

34.0 

— 

JULY 

01... 

6.5 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

32.0 

— 

SEP. 

03... 

6.0 

10 

1 1 

.2 

17 

12 

S 

S40 

41 

80 

29.0 

— 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROs 

510  OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  C  CNST  ITUENTS 


dis¬ 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR- 

bONATE 

CAR- 

HONATt 

charge 

CHARGE 

(MICRO- 

( S 102 ) 

(Ft) 

<  C  A ) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

date 

<CFS) 

(CFS ) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(OlOHO) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02266600  -  LAKE  ROSALIE  NEAP  LAKt  WALES,  FLA.  (LAT  27  56  35  LONG  081  25  28) 

OCT.,  1974 


01... 

— 

— 

85 

2.8 

1 

1 

in 

• 

lT 

2.6 

100 

7.0 

.9 

8 

— 

NOV. 

19.  .  . 

83 

„ 

„ 

__ 

JAN.,  1975 

1 4  .  .  » 

8b 

__ 

__ 

.. 

„ 

MAR. 

11... 

89 

.. 

„ 

MAY 

01... 

103 

2.  1 

1 

1 

in 

• 

o 

2.9 

230 

8.5 

1.5 

9 

u 

JULY 

01... 

„ 

96 

„ 

„ 

__ 

SEP. 

0  3.  .  . 

— 

— 

100 

1.7 

27u  4.3 

2.8 

100 

7.9 

1.0 

6 

0 

OCT.,  1974 

15... 

02266800  - 

91 

LAKE  MARIAN 

1.3 

NR  KENANSVILLE 

7.8 

FLA  (LAT  27 

1.8 

52  09 

lo-o 

LONG  081 

7.3 

02  36) 

1.4 

24 

DEC. 

1 0  .  .  . 

__ 

__ 

95 

__ 

__ 

__ 

FEB.,  1975 

03... 

112 

MAR. 

31... 

„ 

104 

.. 

MAY 

28... 

„ 

no 

1.0 

8.7 

1.9 

100 

8.2 

1.7 

33 

0 

JULY 

28.  .  . 

_  _ 

95 

—  _ 

— 

SEP. 

15... 

— 

— 

100 

1.3 

8.2 

2.1 

— 

6.5 

1.6 

22 

0 

MAR.,  1975 
11... 

02265903 

160 

-  KISSIMMEE  RIVER  AT 

112 

S-65.NEAR  LAKE 

WALES,  FLA. 

(LAT 

27  46  14 

LONG  081 

11  53.01) 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

CHLO- 

FLUO¬ 

PM 

SULFATE 

RIuE 

RIDE 

(S04) 

(CL) 

(F) 

date 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 
CCTO0ER  1 S  74  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJCR  CCASTITUENTS 


DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

511 


DIS¬ 

SOLVED 

SOLIDS 

COLOR 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

( 70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02268600  -  LAKE 

ROSALIE 

NEAR  LAKE 

WALES, 

FLA.  (LAT 

27  56 

35  LONG  081 

25  28) 

OCT.,  1974 

01... 

6.2 

12 

11 

.1 

25 

18 

7 

88 

46 

100 

24.0 

NOV. 

19... 

6.7 

_  _ 

_  _ 

— _ 

26.5 

JAN.,  1975 

14.  •  • 

5.9 

_  _ 

_  _ 

_ 

_  — 

17.0 

M  AR  . 

11... 

7.3 

_  _ 

_  _ 

_  — 

21.0 

MAY 

01... 

6.7 

13 

14 

.6 

25 

17 

7 

92 

52 

120 

30.0 

JULY 

01... 

t>.8 

_  _ 

_  — 

_  _ 

—  — 

32.0 

—  — 

SEP. 

03... 

5.  B 

14 

12 

.2 

22 

17 

5 

70 

47 

100 

30.0 

02268800 

-  LAKE  MARIAN 

NR 

KENANSV I LLE 

FLA  (LAT 

27  52  09  LONG  081 

02  36) 

OCT.,  1974 

15... 

6.5 

4.2  12 

.3 

27 

7 

20 

90  48 

100 

27.0 

DEC. 

10.  .  . 

6.1 

—  —  —  _ 

_  — 

„ 

„ 

15.0 

FEB.,  1975 

03... 

6.2 

—  _ 

22.5 

MAR. 

31... 

6.4 

25.5 

MAY 

26.  .  . 

6.6 

3.8  14 

.2 

30 

3 

27 

76  56 

48 

29.0 

_  _ 

JULY 

28... 

5.7 

_  _  _  _ 

_  _ 

_  _ 

_  — 

_  _ 

30.0 

SEP. 

15... 

6.5 

4.5  14 

.2 

29 

1 1 

18 

77  51 

30 

28.5 

02266903  -  KISSIMMEE  RIVER  AT  S-65.NEAR  LAKE  WALES.  FLA.  (LAT  27  48  14  LONG  081  11  53.01) 

MAP.,  1975 

1 1  •  •  •  7»6  ••  ■*  •*  ••  ••  20  •  0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  19  7  A  TO  SEPTEMBER  1975 


MAJOR 

CONSTITUENTS 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVE') 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

stron¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

8ICAR- 

CAR¬ 

dis¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

tium 

SODIUM 

SIUM 

hONaTF 

BONATE 

charge 

CHARGE 

(MICRO- 

( S I 02 ) 

IFE ) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

( N  A  ) 

(K  ) 

( HC03) 

( C03 ) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(U6/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(  0  1  f>  BO  ) 

(00930) 

( 0093t) 

(00440) 

(00445) 

02266904  -  KISSIMMEE  RIVER  HL  S-bS  (LAT  27  48  14  LONG  OBI  11  d3.02) 


OCT..  1974 


09.  . 

— 

o 

o 

• 

105 

2.7 

— 

— 

23.. 

-- 

101 

110 

2.4 

— 

-- 

NOV. 

06.. 

— 

.00 

110 

2.2 

— 

— 

19.. 

— 

.00 

no 

2.6 

— 

— 

DEC. 

04.  . 

— 

o 

O 

• 

105 

2.0 

— 

— 

17.. 

JAN  .  * 

1975 

*  “ 

149 

no 

2.0 

7.6 

03.. 

— 

.00 

114 

2.4 

-- 

— 

15.. 

-- 

74 

no 

1.6 

— 

— 

28.. 

-- 

.00 

115 

1.4 

— 

-- 

FEB. 

11.. 

-- 

92 

115 

1.2 

— 

— 

25.  . 

— 

o 

o 

• 

109 

1.5 

— 

7.0 

MAR. 

12.. 

— 

185 

96 

1  .  1 

— 

— 

26.  . 

— 

185 

109 

.8 

— 

— 

APR. 

09.. 

— 

183 

115 

.9 

— 

— 

22.. 

— 

2290 

122 

.9 

— 

— 

MAY 

06.  . 

— 

71 

130 

1.1 

— 

— 

21.. 

— 

3250 

130 

1.5 

— 

OD 

• 

JUNE 

04.  . 

— 

1562 

no 

1.7 

— 

— 

1 8  •  • 

— 

.00 

130 

2.6 

— 

— 

JULY 

02.. 

— 

.00 

132 

J.4 

— 

— 

17.. 

— 

.00 

1  10 

4.0 

— 

— 

30.  . 

— 

.00 

85 

4.6 

— 

— 

AUG. 

13.. 

— 

550 

no 

2.  7 

— 

— 

27.. 

— 

2000 

130 

2.8 

— 

7.7 

SEP. 

11.. 

— 

.00 

120 

2.9 

— 

— 

24. . 

— 

559 

120 

3.2 

— 

— 

• 

02269600  - 

AR6UCKLE  LAKE 

NEAR 

AVON  PARK, 

OCT,.  1974 

03... 

75 

1.7 

5.2 

NOV. 

21 .  .  . 

_  _ 

100 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

JAN..  1975 

14  •  •  • 

_  _ 

86 

_  _ 

_  _ 

MAR. 

14.  .  . 

_  _ 

—  _ 

130 

_  _ 

—  _ 

MAY 

01... 

_  _ 

102 

.7 

8.5 

JULY 

14.  •  • 

128 

_  _ 

SEP. 

03... 

120 

2.5 

160 

6.2 

3.3  —  9.7  1.3 


2.8  —  IP  1.1 


3.4 


10  1.1 


3.0 


11  1.1 


FLA.  (LAT  27  39  50  LONG  081  22  41) 

2.7  —  6.3  1.6 

5.3  380  11  2.9 

3.3  220  8.0  1.7 


1  7 


2) 


26 


26 


7 


22 


1  6 


0 


SURFACE  MATER  QUALITY  RECGROS 
OCTOBER  197  4  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


513 


OIS- 


DIS- 


DATE 

PH 

(UNITS) 

ni5- 

SOLVEU 

SULFATE 

(S04) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

RIDE 

(CL) 

(MG/L) 

DIS¬ 

SOLVED 

FLUO¬ 

RIDE 

(F) 

(MG/L) 

HARD¬ 

NESS 

(CA.MG) 

(MG/L) 

NON¬ 

CAR¬ 

BONATE 

HARD¬ 

NESS 

(MG/L) 

ALKA¬ 

LINITY 

AS 

CAC03 

(MG/L) 

SOLVED 
SOLIDS 
(RESI¬ 
DUE  AT 
180  C) 
(MG/L) 

SOLVED 
SOLIDS 
(SUM  OF 
CONSTI¬ 
TUENTS) 
(MG/L) 

COLOR 

(PLAT¬ 

INUM- 

COBALT 

UNITS) 

TEMPER¬ 
ATURE 
(DEG  C) 

DEPTH 

(FT) 

( 00400 ) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

( 0 v900 ) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

OCT. . 

09... 

1  97h 

6.3 

02268904  -  KI5S 

IMMEE  RIVEw  BL  s- 

65  (LAT  27 

48  14  LONG  081  11 

98 

53.02) 

23.0 

23... 

7.6 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

92 

— 

100 

21.0 

— 

NOV. 

0  6  •  •  • 

b.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

98 

— 

— 

25.0 

— 

19... 

6.4 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

122 

-- 

-- 

21.5 

-- 

DEC. 

04.  .  . 

6.4 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

132 

— 

-- 

16.5 

" 

17... 

6.5 

11 

15 

— 

33 

19 

14 

83 

58 

— 

17.0 

— 

JAN.  » 

03... 

1975 

b  .  8 

_  _ 

__  _ 

_  _ 

88 

_ , _ 

19.0 

—  _ 

15... 

7.9 

— 

— 

— 

— 

-- 

lo8 

— 

— 

16.5 

— 

£8  .  .  • 

7.3 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

86 

— 

— 

21.  S 

" 

FEB. 

11... 

7.0 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

73 

— 

— 

19.5 

-- 

25... 

7.2 

11 

18 

— 

29 

12 

1  7 

93 

62 

— 

22.0 

— 

MAR. 

12... 

o.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

74 

— 

— 

21.0 

— 

26... 

7.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

115 

— 

— 

22.5 

— 

APR. 

09.  .  . 

6.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

105 

— 

— 

24.0 

— 

22... 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

97 

— 

— 

24.5 

— 

MAY 

0  6  •  •  • 

6.7 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

1  10 

— 

-- 

26.5 

— 

21... 

6.9 

1  1 

16 

-- 

35 

14 

21 

10O 

64 

— 

28.0 

— 

JUNE 

04... 

6.8 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

1  14 

— 

— 

28.0 

— 

18... 

6.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

162 

— 

— 

30.0 

— 

JULY 

02... 

6.3 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

90 

-- 

-- 

27.5 

— 

17... 

6.9 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

97 

-- 

— 

30.0 

-- 

30.  •  • 

7.0 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

94 

— 

-- 

30.0 

-- 

AUG. 

13... 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

106 

-- 

32.(1 

— 

27... 

6.6 

11 

18 

— 

32 

10 

21 

79 

67 

— 

29.0 

— 

SEP. 

1  1  •  •  • 

6.5 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

78 

-- 

— 

28.5 

— 

24  •  •  • 

6.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

— 

— 

27.5 

— 

02269600  -  ARBUCKLE  LAKE  NEAR  AVON  PARK,  FLA.  (LAT  27  39  50  LONG  081  22  41) 


OCT.,  1974 


03... 

NOV. 

6.1 

13 

11 

.1 

24 

18 

6 

78 

45 

loo 

24.0 

21  .  .  . 

JAN.,  1975 

6.2 

”  * 

** 

20.5 

14.  .  • 

MAR. 

5.9 

*  “ 

** 

*“  “ 

•  * 

13.5 

14... 

MAY 

6.7 

— 

— 

24.0 

“  * 

01... 

JULY 

7.9 

28 

15 

.5 

43 

25 

18 

lib 

83 

50 

34.0 

1  4  •  .  • 

SEP. 

5.8 

”  — 

“  *” 

•• 

“  “ 

30.5 

»  “  “ 

03... 

5.8 

17 

13 

.2 

29 

16 

13 

80 

60 

110 

30.5 

— 

l 
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SURFACE  WAFER  OU*LITY  RECOrO$ 
CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJCR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

OJS- 

SOLVE  0 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOl  VFO 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

dis¬ 

dis¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SOOTUM 

SIUM 

BON  ATF 

charge 

charge 

(MICRO¬ 

<sio2> 

<  FE ) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

<  K ) 

( HC03) 

date 

(CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

02270500 

ARBUCKLE  CREEK 

Nt  AK 

DESOTO  CITY. 

FLA. 

(LAT  27  26 

32  LONG 

081  17  51) 

OCT..  1974 

02... 

700 

69 

4,6 

5.9 

2.3 

6.3 

1  .4 

13 

NOV. 

21... 

107 

97 

—  _ 

_ — 

—  _ 

„ 

„ 

_  _ 

JAN . .  1975 

14... 

79 

128 

_  _ 

_  _ 

__  _ 

—  __ 

MAR. 

13... 

46 

168 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

MAY 

02... 

_  _ 

8.2 

149 

1.5 

_  _ 

8.6 

4.9 

260 

In 

2.0 

18 

JULY 

03... 

_  _ 

61 

98 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

_  _ 

SEP. 

04... 

_  _ 

915 

132 

7.1 

320 

9.8 

3.  1 

280 

7.9 

3.  1 

12 

OCT..  1974 

02... 

02270700 

30 

-  LAKE  ANNIE 

.9 

NR  LAKE  PLACID  FLA 

2.4 

(LAT 

.4 

27  12  35  LONG  081 

«0  3.2 

20  57) 

.3 

NOV. 

20... 

__ 

36 

.. 

__ 

-- 

JAN..  1975 

15... 

35 

MAR. 

1  1  ... 

__ 

28 

__ 

APR. 

29.  .  . 

30 

.1 

1  .  1 

.  6 

180 

3.6 

.4 

1 

JULY 

02.  .  . 

33 

„ 

SEP. 

03... 

—  _ 

40 

.7 

21  1.1 

.6 

20 

3.7 

.4 

4 

MAR..  1975 

13... 

02270900  - 

119 

LAKE  SIRENA 

AT  LAKE 

PLACID 

FLA  (LAT 

27  17  10 

LONG  081 

22  00) 

MAY 

22... 

168 

.8 

10 

8.5 

6.2 

300 

7.6 

4.  1 

A 

SEP. 

03... 

1 3(i 

.6 

0 

5.2 

3.6 

40 

8.8 

2.6 

9 

02270950  -  LAKE 

JUNE- 

IN-W INTER 

NR  L  PLACID 

FLA 

(LAT  27  19 

19  LONG  081 

26  08) 

OCT.. 

02... 

1974 

101 

.6 

5.5 

3.4 

60 

7.9 

2.6 

12 

NOV. 

20... 

— 

-- 

118 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

JAN.  . 

14... 

1975 

lib 

^  _ 

__ 

.. 

APR. 

29... 

— 

— 

1  10 

.4 

— 

5.9 

4.0 

?80 

9.0 

2.7 

A 

JULY 

02.  .  . 

— 

— 

105 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

SEP. 

03... 

— 

— 

130 

.6 

0 

5.2 

3.6 

40 

8.8 

2.6 

9 

02271200  -  LAKE 

FRANCIS 

NEAR  LAKE 

PLACID, 

F  LA. 

(LAT  27  20 

00  LONG  081 

2-,  10) 

OCT., 

02... 

1974 

103 

•  8 

6.2 

3.4 

60 

7.7 

2.3 

A 

NOV. 

20.  .  . 

90 

JAN.  , 

14... 

1975 

__ 

108 

__ 

„ 

MAR. 

13..  . 

_  _ 

115 

__ 

__ 

APR. 

29... 

_  _ 

115 

1.4 

4.2 

4.3 

280 

8.6 

2.3 

6 

JULY 

02... 

102 

_  — 

SEP. 

03... 

_  _ 

115 

.6 

0 

4.0 

3.6 

20 

8.1 

2.2 

334 

CAR¬ 
BON  AT  t 
(CO  3) 
(MG/L) 
(00445) 


0 


0 


o 


0 


0 

0 


0 


0 


0 


0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


515 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(Cl) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

date 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

<  009a5> 

<009“0) 

( 00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(0000  3) 

0227U500  -  APBUCKLE  CNEE*  NEAR  DESOTO  CITY.  FLA.  (LAT  27  26  32  LONG  OBI  17  SI) 


OCT..  197*. 


02... 

NOV. 

0.3 

10 

11 

.1 

24 

14 

11 

80 

48 

1  no 

26.5 

21  .  .  . 

JAN..  1975 

5.9 

*  ® 

*  ” 

22.0 

14.  .  . 

MAR. 

6.1 

15.0 

13... 

MAY 

6.2 

“  * 

" 

" 

* — 

21.0 

02.  .  . 

JULY 

6.4 

29 

13 

.5 

42 

27 

15 

104 

79 

so 

29.5 

03.  .  . 

SEP. 

6.2 

**  “ 

•  ” 

■”“* 

“  “ 

— — 

“  ■” 

29.0 

04.  .  . 

5.6 

19 

13 

.2 

38 

28 

10 

140 

70 

aso 

29.0 

— 

OCT.. 

02.  .  . 

1974 

5.9 

3.4 

02270700 

5.1 

-  LAKE  ANNIE  NR  LAKE  PLACID 

.1  8  9 

FLA  (LAT  27 

4 

12  35 

34 

LONG  081 

18 

20  57) 

bO 

21.5 

NOV. 

20... 

6.5 

_  _  _  _  _  _ 

__  _ 

24.5 

_  _ 

JAN.  . 

15... 

1975 

6.4 

_  _ 

__  _  _  _  _  — 

I8.0 

M  AR  . 

11... 

6.  J 

_  _  _  _  _  _ 

—  _ 

— __ 

25.0 

_  _ 

APR. 

29... 

5.9 

3.6 

6.8 

.0  5  5 

1 

22 

17 

10 

27.5 

JULY 

02... 

6.2 

_  _ 

_  _  _  _  _  _ 

_  _ , 

_  _ 

3o.5 

SEP. 

03.  .  . 

5.7 

1.2 

5.9 

.1  5  2 

3 

16 

16 

10 

28.5 

02270900 

-  LAKE  SIRENA 

aT  LAKE 

PLACID  FLA 

(LAT  27 

17  10 

LONG  081 

22 

00) 

MAR..  1975 

13... 

6.6 

* 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23.5 

— 

MAY 

22... 

sEP. 

7.5 

38 

13 

.2 

47 

4? 

5 

102 

82 

0 

32.0 

— 

03... 

6.8 

21 

13 

.1 

28 

21 

7 

64 

59 

20 

30.0 

“  “ 

02270950  - 

LAKE  JUNE- I N- 

WINTER  NR 

L  PLACID 

FLA  (LAT 

27  19 

19  LONG 

061 

25  08) 

OCT.»  1974 

02... 

6.6 

19 

13 

.0 

28 

18 

10 

70 

58 

20 

25.5 

-- 

NOV. 

20... 

JAN..  1975 

6.5 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24.0 

— 

1  4  •  •  • 

APR. 

6.  1 

— 

“  —  — 

•• 

— — 

— — 

— — 

19. n 

29... 

6.8 

24 

1  5 

.0 

32 

25 

7 

80 

65 

10 

2m. 5 

— 

JULY 

02.  .  . 

SEP. 

6.  1 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29.0 

-- 

03... 

6.6 

21 

13 

.1 

28 

20 

7 

64 

59 

20 

30.0 

— 

02271200  -  lake  ewancis  near  lake  placid,  fla.  <lat  27  20  00  long  obi  2*.  1 0 > 


OCT..  1974 

02... 

6.7 

16 

13 

.1 

30 

23 

7 

64 

54 

loO 

27.0 

NOV. 

20... 

6.2 

„ 

_  __ 

__ 

_  — 

_  — 

„ 

23.0 

JAN..  1975 

1 4  •  •  • 

6.5 

„ 

.. 

—  _ 

—  _ 

__ 

17.5 

MAR. 

13... 

6.6 

__ 

__ 

„ 

„ 

„ 

23.n 

APR. 

29.  •  • 

6.4 

19 

15 

.0 

29 

24 

5 

82 

58 

in 

27.0 

—  _ 

JULY 

02... 

6.2 

„ 

__ 

„ 

„ 

29.5 

StP. 

03... 

7.0 

*7 

13 

.0 

25 

0 

274 

58 

213 

lo 

28.5 

—  _ 

516 


SURFACE  WATER  CUAlITY  RECORDS 
OCTOBER-  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DATE 


INSTAN¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DIS¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S I 02 ) 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

DIS- 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

<FE> 

(CA) 

(MG) 

•  (SR) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR- 

CAR¬ 

SODIUM 

SIUM 

dONATF 

BONATE 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

(MG/L) 

<MG/L> 

(MG/L) 

(MG/L) 

00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02273000 

-  KISSIMMtE 

RIVER 

AT  S-65  E 

(LAT  27 

13  32 

LONG  080  57 

46) 

OCT.*  1974 

09... 

— 

682 

125 

3.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

— 

279 

135 

3.6 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

NOV. 

06.  •  • 

— 

.00 

180 

4.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

19... 

— 

43 

180 

4.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

DEC. 

04.  .  . 

— 

.00 

245 

4.4 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

17... 

— 

485 

200 

4.4 

240 

20 

4.3 

440 

13 

l.s 

47 

0 

JAN.*  1975 

03... 

-- 

44 

233 

4.3 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

15... 

— 

48 

320 

4.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

28... 

— 

140 

245 

4.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

FEB. 

25... 

— 

96 

272 

3.8 

160 

26 

5.7 

260 

20 

2.0 

58 

0 

MAR. 

12... 

-- 

146 

254 

3.4 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

26... 

— 

150 

242 

3.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

09... 

-- 

100 

255 

3.4 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

22... 

— 

850 

154 

2.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

0  6  •  •  • 

-- 

75 

140 

1.5 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

21... 

— 

3200 

145 

1.5 

2u 

11 

3 .  S 

130 

lo 

1.2 

30 

— 

JUNE 

04... 

— 

1800 

126 

1.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18... 

— 

100 

165 

1.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JULY 

02... 

— 

375 

150 

3.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

17... 

— 

900 

0 

4.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30  •  •  • 

— 

400 

142 

5.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

AUG. 

1 3  •  •  • 

— 

1150 

150 

5.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

27... 

-- 

2250 

130 

3.6 

160 

1  1 

2.8 

120 

9.0 

1.1 

27 

— 

SEP. 

11... 

-- 

750 

135 

3.8 

-- 

— 

-- 

— 

— - 

— 

-- 

— 

24  ... 

— 

1200 

120 

3.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02273200  -  CANAL  41A  AT  S-68  NEAR  LAKE  PLACID*  FLA.  (LAT  27  19  55  LONG  081  15  05) 


OCT.*  1974 

02... 

410 

96 

3.2 

8.3 

4.3 

—  _ 

6.8 

1.7 

8 

_  _ 

NOV. 

20  .  .  • 

36 

89 

_  _ 

JAN.*  1975 

15... 

105 

98 

_  _ 

_  — 

_  _ 

„ 

MAR. 

12... 

120 

108 

_  _ 

_  _ 

MAY 

01... 

90 

130 

1.9 

7.4 

4.2 

440 

11 

2.1 

9 

0 

JULY 

03... 

.00 

127 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

__  — 

_  _ 

SEP. 

03... 

900 

130 

2.8 

120 

5.0 

3.8 

260 

9.8 

2.1 

5 

0 

02274000  -  TAYLOR  CREEK  NEAR  BASINGER.  FLA.  (LAT  27  23  39  LONG  080  53  44) 


DEC..  1974 

11... 

1.4 

227 

„ 

.. 

_  _ 

FEB.,  1975 

04... 

.28 

232 

_ .  _ 

—  _ 

APR. 

03... 

.34 

310 

_  _ 

—  — . 

_  _ 

_ 

29... 

-- 

.00 

216 

.2 

120 

22 

4.  1 

270 

15 

1.1 

71 

0 

JULY 

29... 

12 

131 

—  — 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

SURFACE  WATER  eUAlITY  RECOROS 
CC TO  BE  R  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  COKSIITUENTS 


517 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

alka¬ 

SOLIDS 

SOL  T  DS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

hard¬ 

BONATE 

linity 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT- 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

ness 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

I NUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(Ca,mG) 

NESS 

CAC03 

190  C) 

TUENTS) 

COoAlT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L  ) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410 ) 

(7030O) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02273000  -  KISSIMMEE  RIVER  AT  S-65  E  (LAT  27  13  32  LONG  090  57  46) 


OCT.*  1974 


09... 

6.6 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

96 

-- 

— 

23.0 

-- 

d.  3  •  •  • 

7.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

110 

— 

105 

23.5 

— 

NOV  . 

0  fe  •  •  • 

6.8 

— 

— 

2.0 

— 

— 

-- 

154 

-- 

-- 

23.0 

-- 

19.  •  • 

6.9 

— 

— 

— 

— 

— 

l  A  0 

— 

— 

22.o 

— 

DEC. 

04.  .  . 

7.0 

— 

— 

1*0 

— 

-- 

— 

184 

-- 

-- 

18.5 

— 

17... 

7.2 

21 

21 

.3 

68 

29 

39 

152 

109 

— 

19.5 

— 

JAN.,  1975 

0  3  •  •  • 

7.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

156 

— 

— 

17.5 

— 

1 S  •  •  • 

7.8 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

252 

— 

— 

18.5 

— 

28.  .  . 

7.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

142 

— 

— 

21.0 

— 

FEB. 

25... 

7.0 

32 

35 

.3 

89 

41 

48 

186 

154 

— 

21.5 

— 

MAR. 

12... 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

173 

— 

— 

20.0 

— 

26  •  •  • 

7.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

219 

— 

— 

23.0 

— 

APR. 

09.  .  . 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

204 

— 

— 

25.5 

— 

22... 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

55 

— 

— 

25.0 

— 

MAY 

06  •  •  • 

7.  1 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

lol 

-- 

-- 

26.5 

21... 

8.7 

11 

16 

.4 

42 

17 

25 

107 

70 

— 

26.0 

— 

JUNE 

0  4  .  •  • 

7.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

122 

— 

— 

27.0 

— 

18... 

6  •  D 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

149 

-- 

55 

28.5 

— 

JULY 

02... 

6.3 

-- 

— 

— 

" 

— 

-- 

1  24 

— 

— 

28.5 

— 

17.  .  . 

7.2 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

130 

— 

-- 

28.0 

-- 

30  ... 

6.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

135 

— 

— 

30.0 

— 

AUG. 

13... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

143 

— 

— 

29.0 

— 

27... 

b.  1 

9.9 

14 

1.0 

39 

17 

22 

86 

66 

— 

29.5 

— 

SEP. 

11... 

6.2 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

91 

-- 

— 

28.5 

— 

24... 

6.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

98 

— 

— 

28.0 

— 

02273200  -  CANAL  41A  AT  S-6B  NEAR  LAKE  PLACID,  FLA.  (LAT  27  19  55  LONG  081  15  05) 


OCT.,  1974 

02... 

6.5 

14 

11 

.  1 

38 

32 

7 

84 

53 

100 

26.5 

_  _ 

NOV. 

20.  .  . 

6.7 

.. 

.. 

.. 

23.0 

JAN.,  1975 

15... 

7.5 

„ 

.. 

—  _ 

—  _ 

_  _ 

14.0 

MAR. 

12... 

7.4 

_  _ 

2i.5 

MAY 

01... 

6.5 

24 

16 

.7 

36 

29 

7 

120 

72 

loo 

31.5 

—  _ 

JULY 

0  3... 

6.6 

.. 

.. 

27.0 

—  _ 

SEP. 

03... 

6.3 

22 

16 

.2 

26 

24 

4 

84 

65 

60 

28.0 

_ 

02274000  -  TAYLOR  CREEK  NEAR  BASINGER,  Fla.  (LAT  27  23  39  LONG  080  53  44) 


DEC.,  1974 

11... 

7.1 

.. 

„ 

—  — 

„ 

16.8 

F  EH .  ,  1975 

04... 

6.5 

„ 

_  _ 

22.0 

—  — 

APR. 

03... 

5.6 

_  _ 

—  _ 

26.0 

29.  .  . 

7.2 

6.3 

26 

.2 

76 

14 

58 

146 

110 

30 

25.0 

— 

JULY 

29.  .  . 

6.2 

__  _ 

.. 

_  — 

2h.O 

«... 

SEP. 

03... 

6.3 

19 

26 

.3 

55 

31 

25 

175 

104 

200 

25.0 

518 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DIS¬ 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 
SOLVED 
STROM- 
T  IUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR- 
80NA  TE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

<CA) 

(MG) 

(SR) 

(Ne  ) 

<K) 

( HC03) 

(CO  3) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(OlOSO) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02274500 

-  TAYLOR  CRElK  Ab 

OKEECHOBEE 

FLA  (LAT  27  17  03 

LONG  080  49 

20) 

DEC..  1974 

11... 

FEB..  1975 

.00  1570 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

04... 

APR. 

.00  2040 

—  —  — — 

— — 

— 

03... 

.00  1800 

— 

-- 

— 

— 

-- 

29... 

JULY 

.00  1520 

.9  30 

82 

33  7000 

180 

1 3 

170 

0 

29... 

SEP. 

.00  425 

— —  —  — 

— 

— — 

03... 

.00  800 

9.2  410 

41 

14  2900 

76 

5.8 

87 

0 

02276400  -  LAKE  OKEECHOBEE  FLA 

(LAT  26  57  LONG 

080  50  ) 

MAY  .  1975 

22... 

—  450 

1.3  20 

32 

1 1  940 

37 

3.4 

102 

0 

02276412  - 

10B  LAKE  OKEECHOBEE  AT  POINT 

12  FLA  (LAT  26  59 

05  t  ONG  080 

37  10) 

MAY  .  1975 

12... 

780 

5.2  0 

52 

16  1100 

7] 

5.5 

IBP 

7 

02276416  - 

LAKE  OKEECHOBEE  AT  PAHOKEE. 

FLA.  (LAT  26  49  30 

LONG  080  40  05) 

APR..  1975 

17... 

JUNE 

622 

7.2  20 

51 

18  1000 

52 

4.6 

163 

0 

06...  —  — 

690 

6.6  20 

52 

18  1300 

59 

4.8 

160 

0 

02276984  -  MONREVE  RANCH  DRAINAGE 

CANAL  NR  STUART.  FLA.  (LAT  27 

03  40  LONG 

0-0  19 

11) 

MAY  .  1975 

13... 

715 

8.0  20 

68 

15  920 

72 

3.8 

206 

0 

02277000  - 

ST  LUCIE  CA  AT  LOCK  NR  STUART  FLA  (LAT  27  06  39  LONG  080 

17  06) 

APR..  1975 

17...  18 

MAY 

1110 

8.4  10 

79 

21  850 

120 

6.3 

226 

0 

13... 

1010 

8.9  0 

74 

15  840 

89 

4.  7 

218 

0 

02277470  -  LATERAL  CANAL  ON  130 

AVt  N  NR  JUPITER  FLA  (LAT  26 

55  38  LONG 

080  13 

57) 

DEC. .  1974 

10... 

MAY  .  1975 

560 

14  1200 

88 

4.3  430 

2b 

.4 

288 

0 

01... 

490 

11  130 

68 

5.2  350 

29 

.9 

240 

0 

02277480  -  LATERAL  CA  ON  JUPITER  FARMS  RD  NR 

JUPITER.  FLA.  (LAT 

26  55  37  LONG  080 

11  31) 

DEC..  1974 

10... 

MAY  .  1975 

565 

12  50 

95 

4.7  620 

23 

.1 

324 

0 

01... 

330 

15  50 

37 

4.1  360 

29 

.2 

80 

15 

02277600 

-  LOXAHATCHEE  RIVER  NEAR  JUPITER  (LAT  26  56  20 

LONG  080  10  )0> 

DEC..  1974 

11...  25 

MAY  .  1975 

635 

13  30 

100 

6.8  720 

48 

1.3 

286 

0 

01...  5.8 

680 

14  40 

88 

8.7  600 

55 

1.4 

24u 

0 

02277700  -  SW  FORK 

LOXAHATCHEE  RIVER  AT  S46  NR 

JUPITER  FLA.  (LAT 

26  56  02  LONG  080 

08  31  ) 

DEC..  1974 

1 0  .  .  . 

MAY  .  1975 

335 

4.3  40 

49 

4.1  420 

26 

.  7 

143 

— 

01... 

380 

2.5  20 

52 

18  1000 

55 

4.8 

68 

23 

SURFACE  HATER 

aUAL  IT  Y 

RECOROS 

519 

OCTOBER  1 9  7  A 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  CONSTI TUEN  TS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

0  ATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(OEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02274500  -  TAYLOR  CREEK  AB  OKEECHOBEE 

FLA  (LAT  27  17  03 

LONG  080  49 

20) 

DEC.. 

1974 

11... 

7.2 

— 

-  - 

--  -- 

— 

— 

17.5 

" 

FEH .  . 

04.  .  . 

APR. 

1975 

6.4 

— 

— 

— 

— 

— 

24.0 

— 

03.  .  . 

b.  6 

— 

--  ““  -  - 

-- 

-- 

— 

2^.0 

— 

29... 

JULY 

8.3 

120 

330  .5  350  210 

139  1030 

850 

50 

29.0 

29.  .  . 

SEP. 

6.4 

—  “ 

31.0 

** 

03... 

6.  7 

140  .4  160  92 

71  436 

382 

150 

28.0 

02276400  -  LAKE  OKEECHOBEE  FLA 

(LAT  26  57  LONG 

080  50  ) 

MAY  . 

1975 

22... 

8.5 

39 

58  .4  130  43 

84  2«4 

233 

no 

30.0 

02276412  -  10B  LAKE  OKEtCHOBEE  AT  POINT 

12  FLA  (LAT  26  59 

05  LONG  080 

37  10) 

MAY  t 

1975 

12... 

8.6 

50 

110  .5  200  55 

142  450 

397 

32 

32.0 

1.0 

02276416  -  LAKE  OKEECHUBEE  AT  PAHOKEF . 

FLA.  (LAT  26  49  30  LONG  080  40  05) 

APR  .  ♦ 

17... 

JUNE 

1975 

8.1 

52 

81  .5  200  69 

134  402 

348 

45 

25.5 

1.0 

06... 

8.3 

64 

89  .5  210  58 

148  442 

384 

45 

30.0 

02276984  - 

MONREVE  RANCH  DRAINAGE  CANAL  NR  STUART.  FLA.  (LAT  27  03  40  LONG 

080  19 

11) 

MAY  . 

1975 

13... 

7.7 

50 

110  .6  230  64 

169  535 

430 

22 

26.0 

1.0 

02277000  -  ST  LUCIE  CA  AT  LOCK  NR  STUART  FLA  (LAT  27  06 

39  LONG  080 

17  06) 

APR.  . 

17... 

MAY 

1975 

7.9 

61 

190  .5  280  99 

185  708 

599 

45 

25.5 

1.0 

13... 

7.8 

48 

140  .4  250  69 

179  565 

488 

27 

27.0 

1.0 

02277470 

-  LATERAL  CANAL  ON  130  AVE  N  NR  JUPITER  FLA  (LAT  26 

55  38  LONG 

080  13 

57) 

DEC.. 

1974 

10.  .  . 

MAY  . 

1975 

7.4 

3.3 

40  .1  240  2 

236  356 

320 

90 

17.0 

1.0 

01... 

1.6 

42  .3  190  0 

197  303 

277 

75 

33.0 

•  1.0 

02277480  - 

LATERAL  CA  ON  JUPITER  FARMS  RD  NR 

JUPITER.  FLA.  (LAT 

26  55  37  LONG  080 

11  31) 

DEC.  . 

1974 

10... 

MAY  . 

1975 

8.0 

17 

38  .1  260  0 

266  3S2 

350 

20 

17.5 

1.0 

01... 

9.0 

5.7 

48  .3  110  18 

92  223 

195 

35 

28.0 

1.0 

02277600 


LOXAHATCHEE  RIVER  NEAR  JUPITER  (LAT  26  66  20  LONG  080  10  30) 


DEC.. 

1974 

11... 

MAY  » 

1975 

7.8 

33 

74 

.3 

280 

01... 

8.3 

29 

85 

.3 

260 

02277700 

-  SW  FORK 

LOXAHATCHEE 

RIVER 

DEC.. 

1976 

10.  .  . 

MAY  . 

1975 

7.9 

11 

41 

.3 

140 

01... 

8.9 

11 

57 

.3 

210 

44 

235 

474 

418 

30 

17.0 

1.0 

53 

203 

436 

404 

30 

29.5 

— 

S46  NR 

JUPITER 

FLA.  (LAT 

26  56  02 

LONG  080 

08  31) 

22 

117 

240 

207 

30 

17.0 

1.0 

no 

95 

238 

259 

20 

27.5 

1.0 

3 


520 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DIS¬ 

INSTAN- 
T  ANEOUS 
DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SIDE) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(Na ) 

(K) 

(HC03) 

( C0  3 ) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L )‘ 

(OG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( MG/L ) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01040) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02277750 

-  M-2  CA  IN  ROYAL 

PALM  BCH 

COLONY  (LAT  26  48 

32  LONG  080 

18  41) 

DEC.. 

1974 

12.. 

• 

— 

620 

1.5  20 

80 

5.3  460 

40 

1.2 

211 

— 

MAY  . 

1975 

02.. 

• 

— 

950 

1.5  0 

60 

12  650 

1  in 

2.2 

1  I 

0 

02277900  - 

CANAL  M 

NEAR  MAGNOLIA  PAPK. 

FLA. 

(LAT  26  4r 

00  LONG  000 

06  33) 

DEC  .  * 

11.. 

1974 
.  44 

580 

4.7 

40 

52 

11 

690 

55 

3.6 

1  66 

APR.  . 

30  .  . 

1975 

• 

720 

5.7 

20 

62 

15 

1200 

61 

4.4 

188 

{) 

MAY 

01.. 

.  28 

700 

7.1 

20 

56 

15 

800 

67 

3.9 

184 

u 

02277950  -  CANAL  17  ABOVE  S-44  NEAR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  <*9  01  LONG  080  04  55) 

DEC. *  1974 


11... 

MAY  .  1975 

— 

565 

8.5 

00 

77 

4.6 

970 

36 

3.  1 

234 

01... 

— 

— 

710 

5.2 

20 

73 

7.2 

800 

61 

3.7 

228 

0 

02277960  - 

1  NTH  A 

WATERWAY  AT  BLUE  HERON  BLVD 

AT  RIV 

B  FLA  (LAT 

26  46 

59  LONG  092 

02  39) 

FEB. 

* 

1975 

12. 

•  • 

”  * 

53148 

“  “ 

02278000 

-  WEST 

PALM  BCH  CA  AT  HGS-5  AT  CANAL 

POINT 

FLA  (LAT  26 

51  50 

LONG  080  37 

55) 

DEC. 

♦ 

197m 

12. 

•  • 

382 

-- 

550 

7.7  ISO  46 

15 

1100 

44 

4.8 

153 

-- 

APR. 

* 

1975 

17. 

•  • 

440 

— 

613 

7.5  0  49 

18 

1000 

51 

4.6 

150 

0 

02270450  - 

WEST 

PALM  BEACH  C 

ABV  S-5A.NR  LOXAHATCHEE. 

FLA  (LAT  26  41  05 

LONG  080 

22  15) 

OCT.. 

1 6  •  •  • 

1974 

.00 

575 

9.4 

270  55 

9.5 

490  56 

3.0 

158 

NOV. 

13... 

23 

620 

-  — — 

-- 

-  - 

— 

-- 

— - 

MAR.  . 
19... 

1975 

86 

680 

APR. 

09... 

.00 

.00 

647 

0.8 

60  49 

17 

1000  58 

4.5 

161 

0 

MAY 

28... 

-159 

— 

1440 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02278600  - 

WEST 

PALM  BEACH  C  BELOW  S-5A-E  NR  LOXAHATCHEE  (LAT 

26  41  05  LONG  080  21 

50) 

DEC.. 

1974 

10.. 

.  .00 

550 

5.2  100  68  11  770 

64  4.0 

22n 

— 

MAY  . 

1975 

02.. 

.  217 

650 

5.7  0  50  10  2000 

56  4.5 

164 

3 

DEC.. 

12.. 

1974 

• 

02270698  -  LATERAL 

695 

CANAL  ON 

7.8 

SEMINOLE 

20 

RD  NR 

100 

LOXAHATCHEE 

6.4 

FLA  (LAT  26  44 

590  30 

29  LONG  080 

3.1 

18  29) 

255 

MAY  . 

02.. 

1975 

• 

775 

9.0 

0 

56 

17 

1000  76 

5.0 

17? 

7 

02278760  -  M-l  CANAL 

AT  CANAL 

M  NR 

ROYAL  PALM 

BEACH.  FLA. 

(LAT 

26  45 

55  LONG  000 

24  52) 

DEC.. 

1974 

12.. 

MAY  • 

1975 

630 

7.5 

40 

110 

4.7 

500 

25 

.7 

265 

02.. 

• 

625 

7.9 

0 

100 

4.8 

400 

34 

1.3 

248 

0 

S  URFACE  w ATER  QUALITY 

RECCROS 

521 

OCTOBER  19 74. 

TO  SEPTEMBER  19/5 

MAJOR 

CONST ITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR- 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

fluo¬ 

HARD¬ 

bONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

Prt 

sulfate 

RIDE 

ride 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

130  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02277750  - 

M— 2  CA 

IN  ROYAL  PALM 

BCH 

COLONY  (LAT 

26  48 

32  LONG  080 

18  41) 

DEC.. 

1  974 

12... 

MAY  . 

1 97S 

7.7 

4d 

64 

.2 

220 

49 

173 

382 

345 

30 

19.0 

1.0. 

02... 

8.2 

55 

17o 

.4 

220 

210 

9 

563 

425 

25 

28.0 

1.0 

02277900  - 

CANAL  M 

NEAR  MAGNOLIA 

PARK,  FLA.  (LAT 

26  45 

00  LONG  080 

06  33) 

DEC.  * 

1974 

11... 

APR.  . 

197S 

7.2 

37 

83 

.4 

180 

44 

136 

384 

329 

40 

17.5 

1.0 

30... 

MAY 

8.8 

46 

95 

.4 

220 

64 

154 

457 

383 

38 

27.5 

1.0 

01... 

7.  S 

43 

100 

.4 

200 

52 

151 

449 

384 

55 

26.5 

1.0 

02277950 

-  10B  CANAL 

17  ABOVE  S— 44 

NEAR  LAKE 

PARK  ela 

(LAT  26 

49  01  LONG 

080  04 

55) 

DEC. . 

19  74 

11.. 

• 

7.3 

27 

59 

.3  210 

20 

192 

388 

332 

40 

18.5 

1.0 

MAY  , 

1975 

01.. 

• 

7.9 

24 

98 

.4  210 

26 

187 

445 

386 

38 

28.0 

1.0 

02277960 

-  INTRA 

waterway  at 

BLUE  HERON 

BLVD 

AT  RIV 

B  FLA  (LAT  26 

46  59  LONG  082 

02  39) 

)  EH  .  , 

1975 

12.. 

• 

— — 

18000 

—  • 

“  “* 

— 

37000 

—  — 

22.0 

1.0 

02278000 

-  WEST 

PALM  BCH  CA 

AT  HGS-5  AT 

CANAL 

POINT 

FLA  (LAT  26  51 

SO  LONG  080  37 

55) 

DEC  •  » 

1974 

12.. 

• 

8.3 

52 

72 

.4 

180 

52 

126 

354 

319  50 

16.5 

1.0 

APR., 

1975 

17.. 

• 

8.0 

53 

79 

.5 

200 

68 

130 

385 

342  45 

23.8 

1.0 

02278450  - 

WEST  PALM 

BEACH  C 

ABV  S-5A»NR  LOXAHATCHEE. 

FLA  (LAT 

26  41  05 

LONG  080 

22  15) 

OCT.,  1974 

16... 

7.5 

36 

86 

.4 

180  47 

130 

413 

334 

100 

27.0 

1.0 

NOV. 

13... 

—  — 

„ 

„ 

__ 

60 

22.0 

1.0 

MAR.,  1975 

19... 

70 

23.5 

1.0 

APR. 

09... 

8.6 

S3 

87 

.5 

190  61 

132 

4f>5 

358 

48 

23.5 

1.0 

MAY 

28... 

_  _ 

_  _ 

_  —  —  — 

185 

28.2 

1.0 

02278600  - 

WEST 

PALM  BEACH  C 

BELOW  S-5A-E  NR 

LOXAHATCHEE 

(LAT 

26  41  05  LONG  080 

21  5o ) 

DEC.. 

1974 

10.. 

.  8.  1 

46 

98 

.  3 

220  3b 

180 

470 

406  60 

18.0 

1.0 

MAY  , 

1975 

02.. 

.  8.4 

53 

88 

1.0 

200  60 

141 

411 

363  30 

27.0 

1.0 

02278698 

-  LATERAL  CANAL  ON 

SEMINOLE 

RD  NR  LOXAHATCHEE  FLA  (LAT 

26  44  29 

LONG  080 

18  29) 

DEC.  , 

12... 

1974 

7.8  62 

s3 

.2 

280 

68 

209  436 

389 

30 

21.0 

1.0 

MAY  » 

02... 

1975 

8.5  63 

120 

.6 

210 

57 

154  507 

440 

33 

28.0 

1.0 

02278760 

-  M— 1  CANAL 

AT  CANAL 

M  NR  ROYAL 

PALM 

BEACH.  Fla. 

(LAT 

26  45  55 

LONG  080 

24  52) 

DEC.. 

1974 

12... 
MAY  . 

1975 

8.  1 

71 

40 

.2 

290 

77 

217 

406 

190 

20 

19.5 

1.0 

02... 

7.9 

59 

38 

.2 

270 

67 

203 

489 

368 

22 

26.0 

1.0 

522 


SURFACE  RATER  CUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  COASTITUENTS 


SPE¬ 

uis— 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVE1' 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

8ICAR- 

CA9- 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

bONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

<CA> 

(MG) 

(SR) 

(  N  A  ) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG’/L) 

(MG/L> 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(  OOObl ) 

(00095) 

(00955) 

(01040 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

NOV.  . 

07... 

1974 

232 

02279000 

232 

-  WEST 

620 

PALM  BEACH 

6.0 

C  AT 

60 

WEST  PALM 

93 

BEACH,  FLA 

6.2 

(LAT  26 

880 

38  40 

40 

LONG  080  03 

2.9 

32) 

261 

DEC. 

05... 

38 

38 

650 

7.7 

90 

6.0 

700 

40 

3.6 

245 

_  _ 

10... 

241 

166 

765 

6.3 

80 

94 

6.6 

870 

41 

3.  A 

240 

0 

JAN.  » 

16.  .  . 

1975 

24  1 

.00 

670 

8.3 

50 

93 

6.2 

970 

36 

2.8 

272 

FEB. 

21... 

105 

.00 

680 

8.6 

76 

11 

1  100 

55 

4.  1 

223 

_  _ 

MAR. 

19... 

67 

o 

o 

• 

740 

9.3 

_  _ 

73 

14 

1400 

6  o 

4.6 

235 

_  _ 

APR. 

02... 

10 

.00 

720 

7.5 

30 

67 

14 

1100 

62 

4.2 

212 

0 

30... 

10 

.00 

720 

5.7 

20 

62 

15 

1200 

61 

4.4 

188 

0 

MAY 

13... 

264 

• 

o 

O 

680 

5.2 

_  _ 

60 

16 

1100 

60 

4.7 

191 

u 

JUNE 

27... 

783 

.00 

630 

7.7 

78 

6.8 

720 

41 

3.9 

227 

o 

JULY 

22... 

746 

590 

7.4 

140 

71 

5.9 

430 

30 

3.9 

202 

0 

AUG. 

19... 

243 

_  _ 

900 

13 

_  _ 

100 

11 

660 

70 

3.6 

284 

u 

SEP. 

17... 

lb5 

_  _ 

730 

9.3 

_  _ 

96 

6.4 

940 

45 

3.0 

264 

0 

02280500  -  HILLS80R0  CA  BL  HGS-4  NR  SOUTH  BAY  FLA  (LAT  26  42  00  LONG  080  42  45) 

DEC • ,  1974 

12...  151  —  570  5.3  3o  42  17  1200  48  4.8  170 


02281200  - 


OCT., 

15... 

1974 

_  _ 

_  _ 

1110 

MAR.  , 

19... 

1975 

1350 

APR. 

08... 

— 

.00 

748 

MAY 

28... 

— 

— 

1430 

HILLSBORO  CANAL  AT  S-6  NEAP  SHAW 

22  40  98  30 

7.0  10  56  20 


(LAT  26  28  20  LONG  080  26  45) 

3500  110  5.2  414 

1400  70  4.7  203 


OCT..  1974 

21... 

MAR.,  1975 

10.  .  . 

APR. 

29.  .  . 

MAY 
26  .  .  . 


02281295  -  EVERGLADES  STA  1-15  NR  DELRAY  BEACH  Fl  (LAT  26  23  45  LONG  080  17  40) 

164  8.1  70  10  2.8  210  1h  .3  38 

252  6.6  60  18  3.8  270  28  .6  51 


0 


0 


02281297  -  LAT  CANAL  IN  ACME  DRAIN  DIST  NR  LOAAHATCHEE  FLA  (LAT  26  28  15  LONG  080  16  11) 


DEC..  1974 


10... 

— 

— 

680 

5.1 

250 

MAY  , 

02... 

1975 

— 

-- 

1450 

15 

110 

JAN.  , 

21... 

1975 

02281300  - 

HILLSBORO 

990 

CANAL  AT 

MAR. 

24... 

590 

16 

MAY 

29...  —  —  1160  10 


72 

5.2 

560 

33 

1.8 

212 

82 

33 

2500 

180 

8.8 

380 

NR 

DEERFIELD  BCh 

(LAT  26 

21  20 

LONG  080 

17  58) 

68 

25 

250 

140 

6.1 

308 

320 

66 

27 

2300 

130 

6.5 

268 

0 

0 


60 


0 


523 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DATE 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

(SO<»> 

(CL) 

(F) 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00400) 

( 00945) 

(00940) 

<009b0) 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

DIS¬ 

SOLVED 

SOL  IDS 

COLOR 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02279000  -  WEST  MALM  BEACH  C  AT  WEST  PALM  BEACH,  FLA  (LAT  26  38  40  LONG  080  03  32) 

NOV.»  1974 


07.  .  . 

DEC. 

7.9 

44 

63 

.3 

260 

45 

214 

432 

388 

24.5 

OS... 

7.7 

40 

65 

.3 

250 

49 

201 

400 

374 

— 

19.0 

-- 

1 0  .  .  . 

JAN.,  197S 

7.6 

47 

69 

.5 

260 

63 

197 

438 

389 

50 

16.5 

1.0 

16.  .  . 

FEB. 

7.6 

38 

60 

.3 

260 

36 

223 

335 

382 

” 

20.0 

1.0 

21... 

MAR. 

7.9 

49 

61 

.1 

240 

58 

183 

418 

398 

“  — 

23.5 

19.  .  . 

APR. 

6.3 

50 

96 

.4 

240 

49 

193 

469 

425 

— 

26.0 

02... 

6.2 

50 

96 

.3 

230 

52 

174 

450 

407 

— 

27.0 

— 

30  ... 

MAY 

8.8 

46 

95 

.4 

220 

64 

154 

457 

383 

38 

27.5 

1.0 

13... 

JUNE 

7.6 

55 

91 

.4 

220 

60 

157 

439 

388 

28.0 

•• 

27.  .  . 

JULY 

7.4 

39 

67 

.3 

220 

37 

186 

420 

356 

— — 

27.5 

22... 

AUG. 

7.5 

34 

50 

.4 

200 

36 

166 

350 

303 

27.0 

19... 

Sep  . 

7.8 

48 

no 

.5 

300 

63 

233 

578 

497 

30  •  0 

17... 

7.1 

36 

80 

.0 

270 

51 

217 

461 

409 

— 

29.0 

-- 

02260500  - 

HILLSBORO  CA 

BL  HGS-4 

NR 

SOUTH 

BAY  FLA 

(LAT  26  42 

00  LONG 

080  42 

45) 

DEC., 

1974 

12.. 

• 

8.3 

53  75 

.5 

180 

37 

139 

380 

331 

30 

17.5 

1.0 

02281200  - 

HILLSBORO 

CANAL 

AT 

S- 

•6  NEAR 

SHAWANO 

(LAT  26  28  20  LONG 

080  26  45) 

OCT., 

1974 

15.. 

7.7 

29  160 

1.2 

370 

33 

340 

728 

663 

100 

25.5 

1.0 

MAR., 

1975 

19.  . 

• 

— 

— 

_ 

— 

-- 

— 

— 

— 

no 

23.5 

1.0 

APR. 

08.  . 

MAY 

• 

8.5 

56  100 

.7 

220 

57 

167 

461 

416 

34 

25.2 

1.0 

26.. 

• 

— —  — 

•  —  — 

— — 

— — 

— — 

150 

26.0 

1.0 

02281295  - 

EVERGLADES 

STA  1- 

15 

NR 

DELRAY 

BEACH  FL  (LAT  26 

23  45  LONG  080 

17  40) 

OCT.  , 

1974 

21.. 

. 

7.  7 

3.0  30 

.2 

37 

6 

31 

148 

91 

60 

23.0 

1.0 

MAR.  , 

1975 

10.  . 

• 

— 

— 

-  — 

— - 

— — 

— 

— 

— 

50 

19.0 

1.0 

APR. 

29.. 

MAY 

• 

6.2 

1 . 9  50 

.2 

61 

19 

42 

185 

135 

60 

31.0 

1.0 

2fa  .  . 

• 

— — 

— —  — 

— 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

130 

27.0 

1.0 

02281297  -  LAT 

canal  in  acme 

DRAIN 

DIST 

NR  loxahatchee 

FLA  (LAT 

26  28  IS 

LONG  0«0  16  11) 

DEC., 

1974 

lo.. 

• 

7.7 

1 1  56 

.2 

200 

28 

174 

358 

290 

200 

16.0 

1.0 

MAY  , 

1975 

02.. 

• 

7.9 

62  250 

1.1 

340 

32 

312 

900 

*22 

130 

28.0 

1.0 

02281300  - 

HILLSBORO  CANAL  AT 

S- 

39 

NR  DEERFIELD  BCH  (LiT  26 

21  20  LONG  080 

17  58) 

JAN.  , 

1975 

21.. 

MAR  • 

• 

7.6 

— —  - 

•• 

253 

60 

— — 

17.0 

1.0 

24.. 

MAY 

• 

7.8 

36  180 

1.1 

270 

1 1 

262 

689 

632 

80 

25.0 

3.0 

29.. 

• 

7.9 

50  180 

.9 

280 

42 

236 

692 

615 

loo 

24.5 

— 

524 


SURFACE  WATER  OUALITr  RECORDS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DIS¬ 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

DATE 

( CFs ) 

( C  K  S  ) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/LI 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

( 00095 ) 

(00955) 

( 0  10“*6) 

(00915) 

(00925) 

<0 10 «0 ) 

(00930) 

(00936) 

(00440) 

(00445) 

U2?ft 1301 

- 

HILLSBORO 

CANAL  BL  S39  NR  DEERFLD  BCH 

(LAT  2b 

21  20  LONo 

080 

17 

50) 

OCT., 

23... 

1974 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

022*141 5  - 

HILLSBORO 

CA  AT  RGLINE  RD  NR  DRFLD  BCH 

(LAT  26 

19  30  LONG 

080 

12 

10) 

OCT., 

23... 

JAN.  , 

1974 

1975 

21... 

MAR. 

900 

—  “ 

— — 

— — 

— — 

308 

0 

24  .  .  . 

— 

— 

6  JO 

12 

B2  16 

220 

95 

4.8 

308 

0 

02281419  -  EQUALIZING  CANAL  1  NtAR  GREENACRES  CITY,  FLA  (LAT  26  J7  01  LONG  OBO  12  lb) 

DEC..  1974 


11... 

APR.,  1975 

*  * 

590 

8.0 

60 

110 

cc 

• 

m 

970 

22 

3.0 

284 

30... 

MAY 

•• 

735 

6.5 

BO 

71 

13 

1000 

61 

5.0 

236 

0 

02... 

690 

5.8 

40 

74 

12 

1300 

56 

4.5 

240 

0 

022ft 1425 

-  EQUALIZING  CANAL 

1  NEAR 

DELRAY 

BEACH,  FLA 

(LAT  26 

27  1 2  LONG 

080  12 

15) 

DEC..  1974 

13... 

MAY  .  1975 

— 

— 

830 

1  1 

100 

80 

13 

1200 

70 

4.5 

26R 

— 

02... 

— 

— 

1120 

14 

70 

64 

26 

2000 

140 

7.0 

300 

0 

02281500  -  HILLSBORO  CANAL  NR. 

DEERFIELD 

BEACH*  FLA 

(LAT  26  19  39 

LONG  080  07 

52) 

OCT., 

1974 

23.. 

.  21 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-  — — 

— - 

— 

JAN.  . 

1975 

21.. 

MAR. 

.  22 

830 

— — 

— 

— 

-  — — 

292 

0 

24.. 

.  20 

420  8.1 

— — 

100 

11 

2S0 

6b 

4.0 

312 

0 

02281513  -  EQUALIZING  CANAL  NO 

3  1 

NR. 

GREENACRES  CITY. 

FLA  (LAT  26  37 

07  LONG  080 

07 

49) 

DEC.. 

1974 

11.. 

• 

500  6.8 

90 

83 

4.7 

9  7il 

23 

4.0 

238 

0 

02281532  -  EQUALIZING 

CANAL 

3 

NR 

DELRAY 

BEACH, FLA 

(LAT  26 

27  27 

LONG  080  07 

52) 

DEC.  ♦ 

1974 

12.. 

• 

-- 

540  9.0 

50 

84 

3.9 

1500 

21 

4.0 

340 

0 

APR.  , 

1975 

30  .  . 

• 

740  2.9 

50 

66 

13 

950 

64 

5.8 

22? 

0 

02281544  -  EQUALIZING 

CANAL 

3 

NR 

BOCA  RATON,  FLA  (LAT  26 

22  04  LONG  080  07  46) 

APR., 

1975 

30  •  . 

• 

•• 

440  5.4 

50 

56 

6.7 

520 

30 

2.5 

164 

0 

02281582  -  LAKE  OSBORNE 

NEAR 

LANTANA 

.  FLA  (LAT 

26  35 

14  LONG 

080  04  42) 

DEC.. 

1974 

11.. 

• 

— 

460  3.4 

50 

73 

4.8 

750 

28 

3.9 

177 

— 

APR.  ♦ 

1975 

30.. 

• 

720  5.8 

20 

74 

16 

1000 

61 

4.4 

204 

5 

02281625  -  EL  RIO 

CANAL 

AT 

BOCA  RATON 

.  FLA  (LAT 

26  22 

00  LONG 

080  05  44) 

DEC.. 

1974 

12.. 

• 

-- 

370 

— — 

— 

_ 

__ 

— . 

-  _ 

— _ 

M 

APR.  , 

1975 

30  .  . 

• 

— 

2400  3.3 

60 

91 

4 1 

750 

340 

14 

204 

5 

SURFACE  WATER  CUALITY 

RECCROS 

52 

CCTO0ER  197* 

TC  SEPTEMBER  1975 

MA  JCR 

constituents 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OE 

(PLAT¬ 

PH 

SULFaTE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

( S04 ) 

(CL) 

(F) 

(Ca.mG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

Date  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(009S0) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

( 70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02261301 

- 

HILLSBORO  CANAL  bL 

S39  NR  DEERFLD  BCH 

(LAT  26  21  20  LONG 

080  17 

50) 

OCT  .  * 

1974 

23.  . 

• 

7.2 

•• 

23.0 

02261415 

- 

HILLSBORO  CA  AT  RGLINE  RD  NR 

DRFLD  BCH 

(LAT  26  19  30  LONG 

060  12 

10) 

OCT.  . 

1974 

23.. 

• 

7.  7 

— 

— 

-- 

— 

— 

--  — 

— 

23.0 

3.0 

J  AN  •  * 

197b 

21.. 

MAR. 

• 

7.7 

— — 

•• 

—  “  — — 

•  — 

253 

••  " 

— 

20.0 

4.8 

24.. 

• 

7  •  b 

34 

140 

1*0  260 

27 

253 

601  S39 

/o 

25.0 

3.0 

02281419  - 

EQUALIZING  CANAL  1  NEAR 

GREENACRES  CITY,  FLA  (LAT  26  37  01  LONG  080 

12  16) 

UEC.  . 

1974 

11.. 

• 

7.6 

19 

37 

.2  290 

59 

233 

378  344 

40 

17.0 

1.0 

APR.  . 

197b 

30.. 

MAY 

• 

7.8 

38 

9b 

.  4  230 

38 

194 

448  407 

65 

28.0 

1.0 

02.. 

• 

7.8 

3b 

87 

.9  240 

39 

197 

447  396 

60 

2  6.5 

1.0 

022b 1425 

-  EQUALIZING  CANAL  1  NEAR 

DELRAY 

BEACH,  FLA 

(LAT  2b  27  12  LONG 

080  12 

15) 

DEC. . 

1974 

13.. 

. 

7.4 

26 

120 

.4  250 

34 

221 

510  459 

90 

16.5 

1.0 

MAY  . 

197b 

U2.  . 

• 

6.1 

41 

190 

.9  27o 

23 

246 

698  633 

1  10 

31.0 

1.0 

02261500 

-  HILLSBORO  CANAL  NR.  DEERFIELD 

BEACH,  FLA 

(LAT  26  19  39  LONG 

0«0  07 

52) 

OCT.. 

1974 

23.. 

• 

7.5 

— 

— 

-  ~ 

— 

— 

—  — 

— 

23.0 

— 

JAN.. 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

7.4 

— — 

-- 

“  *“  ~  ” 

“  — 

240 

— —  — — 

—  — 

22.0 

•• 

24.. 

• 

7.9 

38 

9tt 

•  6  300 

39 

256 

525  479 

70 

24.0 

3.0 

02261513  - 

EQUALIZING  CANAL  NO  3  NR. 

GREENACRES  CITY, 

FLA  (LAT  26  37  07  LONG  080 

07  49) 

UEC.. 

1974 

11.. 

• 

7.6 

32 

39 

.4  230 

33 

195 

320  311 

50 

20.0 

1.0 

02281532  - 

EQUALIZING  CANAL  3  NR 

DELRAY 

BEACH. FLA 

(LAT  26  27  27  LONG 

080  07 

52) 

0  EC.. 

1974 

12.. 

• 

7.5 

20 

39 

.  1  230 

0 

279 

326  350 

200 

18.0 

1.0 

APR.  . 

1975 

• 

30.. 

• 

7.9 

3b 

95 

.4  220 

37 

182 

467  393 

90 

26.0 

1.0 

02281544  - 

EQUALIZING  CANAL  3  NR 

BOCA  RATON,  FLA  (LAT  26  22  04  LONG  080  07  46) 

APR.  , 

1975 

30.  . 

• 

7.4 

23 

49 

.3  170 

34 

135 

295  254 

55 

27.0 

1.0 

02281582 

-  LAKE  OSBORNt  NEAR 

lantana 

,  FLA  (LAT 

26  35  14  LONG  080 

04  42) 

otc. . 

1974 

11.. 

• 

8.6 

33 

48 

.2  200 

58 

145 

294  282 

50 

19.0 

1.0 

APR,. 

1975 

30.  . 

• 

8.6 

48 

95 

.4  250 

75 

177 

451  412 

42 

28.0 

1.0 

02281625 

-  EL  RIO  CANAL  AT  BOCA  RATON 

.  FLA  (LAT 

26  22  00  LONG  080 

05  44) 

UEC.. 

1974 

12.. 

• 

7.3 

-- 

-- 

--  - 

— 

— 

-- 

-- 

20.0 

1.0 

APR  .  . 

1975 

3y  . . 

• 

8.5 

67 

610 

.2  400 

220 

177 

1390  1290 

60 

26.0 

1.0 

SURFACE  WATER  8UALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


dis¬ 

INST..N- 

r  aneous 
dis¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

charge 

charge 

(MlCRO- 

(5102) 

(Ft) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

date 

(CFS) 

(CES) 

mhOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01096) 

( 009 1 S) 

(00925) 

(010R0) 

(00930) 

(00935) 

(00940) 

(00445) 

02281700  - 

CYPRESS  C  CA 

AT  S38  NR  POMPANO  B  (LAT 

26  13  45 

LONG  080 

17  50.01) 

OCT.  , 

1974 

23.  . 

• 

— • 

— 

— 

— — 

— 

-  - 

— 

— — 

— 

— — 

JAN  .  , 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

— — 

— 

790 

— — 

“  ” 

-  — — 

— — 

— 

300 

0 

24  .  • 

• 

— 

— 

590 

16 

72  21 

210 

1  in 

5.4 

296 

0 

02282000 

-  POMPANO  CA 

AT  POMPANO  BEACH  FLA  (LAT 

26  13  51 

LONG  080 

07  28) 

OCT.  , 

23.. 

JAN  .  , 

1974 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

— — 

520 

— — 

— — 

— — 

— 

244 

0 

24.  . 

• 

— — 

450 

5.2 

82  3.6 

740 

21 

2.2 

240 

0 

100  - 

CYPRESS  CREEK  C  AT 

S- J7  A  9 

NR  POMPANO  BEACH, 

FLA  (LAT 

26  12  20 

LONG  080 

07 

57) 

OCT  .  ♦ 

1974 

23.. 

• 

.00 

-- 

— — 

— 

— 

—  — 

— - 

— 

— 

— 

— — 

JAM.  . 

1975 

21  .. 

MAR. 

• 

12 

— 

650 

— “ 

—  — — 

— — 

— — 

— 

264 

0 

24.  . 

• 

.00 

— 

405 

•• 

87  11 

160 

65 

4.4 

27? 

0 

700 

-  MIDDLE  RIVtH  C  AT 

S-J6 

NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

10  22  LONG  080  10 

47) 

UCT.c 

1974 

23.. 

• 

.00 

— 

600 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

--  _ 

-- 

JAN.  . 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

.00 

— 

930 

■"  ” 

—  — 

— — 

— 

— — 

248 

0 

24.. 

• 

— — 

— 

580 

u 

/  3  18 

180 

100 

5.0 

308 

0 

02283200  - 

PLANTATION  ROAD  C  AT  S-33 

NR  FT.  LAUDERDALE 

FLA  (LAT 

26  08  05 

LONG  080 

11 

42) 

OCT., 

1974 

23.. 

• 

38 

— 

590 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

— 

JAN.  , 

1975 

21.. 

• 

.00 

— 

960 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

220 

0 

MAR. 

24.. 

MAY 

• 

.00 

— 

460 

3.4 

— 

68  8.2 

860 

80 

6.0 

188 

0 

29.. 

• 

9.9 

— — 

630 

8.1 

50 

71  6.3 

800 

40 

3.7 

200 

0 

02263498  - 

N  NEW 

RIVER  C  AT  S- 

2  AND 

HGS-4  NR  SOUTH  BAY 

FLA  (LAT 

26  42  00 

LONG  080 

42 

55) 

APR.  . 

1975 

18.  . 

.  1260 

— 

622 

4.7 

20 

49  17 

1000 

55 

4.6 

164 

0 

02284300 

N 

NEW  R  CA 

AT  BROWARD 

-PALM 

BCH  CO  LINE 

(LAT  26 

20  00  LONG 

080  32 

10) 

DEC., 

1974 

12... 

MAY  , 

1975 

— — 

680 

12 

70 

93 

33 

2000 

96 

4.4 

454 

07.  .  . 

“  “ 

— — 

660 

6.9 

0 

52 

17 

1200 

59 

4.8 

176 

0 

02284501 

,  -  N  NEW 

RIVER  CA 

BL  S-11C 

NR  FT. 

LAUDERDALE 

(LAT  26 

13  48  LONG 

080  27 

35) 

OCT  .  , 

15... 

NOV. 

1974 

— 

.00 

1090 

22 

70 

84 

33 

2800 

no 

6.8 

361 

— 

13... 

— — 

1140 

— 

— — 

— 

— 

— — 

— 

_ 

— 

MAR.  , 

19... 

APR. 

1975 

— 

— 

1140 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

08... 

— 

.00 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

-- 

11... 

MAY 

.00 

1070 

22 

70 

71 

29 

1900 

120 

6.3 

339 

0 

28... 

— 

-- 

880 

— 

— 

— 

-- 

-- 

_ 

— 

-- 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


»)  JL  i 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLO  7 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

sulfate 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

Tt  WPFR- 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS  ) 

COHALT 

aTUpE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( HG/L ) 

(MG/L ) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

<009a5) 

(00940) 

(009SO) 

(00900) 

(0090/) 

(00410) 

( 70300) 

( 70301 ) 

(00080) 

(O00  10 ) 

(0000  3) 

02281700  -  CYPRESS  C  Ca 

AT  S38  NR 

POMPANO  B  (LAT 

26  13  45 

LONG  080  17  50.01 ) 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

7.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24.0 

— 

21... 

MAR. 

8.2 

■”  — 

—  — 

•• 

246 

— — 

—  -- 

14.5 

— — 

24.  •  • 

7.9 

34 

150 

.  6 

270 

24  243 

619 

S55  1  no 

24.0 

3.0 

02282000  - 

POMPANO  CA 

AT  POMPANO 

BEACH  FLA  (LAT 

26  13  51 

LONG  060  07  28) 

OCT,.  1974 

23... 

JAN..  1975 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

2  3.0 

3.0 

21... 

MAR. 

8.1 

— 

200 

— 

—  — — 

23.0 

1.0 

24... 

8.  1 

18 

32 

.3 

220 

24  19  7 

31 1 

283  30 

2s.o 

7.0 

02282100  - 

CYPRESS 

CREEK  C  AT 

S-37A.  NR 

POMPANO  BEACH. 

FLA  (LAT 

26 

12  20  LONG  080 

07  57) 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

7.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

23.0 

3.0 

21... 

MAR. 

8.2 

— — 

2)7 

— — 

—  -— 

22.) 

.  1 

24  .  .  . 

8.2 

39 

95 

.5 

260 

40  223 

478 

441  50 

25.0 

3.0 

02282700 

-  MIDDLE 

RIVER  C  AT 

S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

10 

22  LONG  010  10 

47) 

OCT.,  1974 

23... 

JAN.,  1975 

7.8 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

22.= 

— 

21... 

MAR. 

7.8 

•* 

“  ■** 

20  7 

— — 

—  — 

27.0 

1.0 

24.  .  . 

30 

140 

.7 

260 

4  253 

594 

831  7(1 

25.0 

3.0 

02283200  - 

PLANTATION  ROAD  C  AT  S-33  NR 

FT.  LAUDERDALE 

FLA  (LAT 

26 

08  05  LONG  080 

11  42) 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

7.6 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

23.o 

-- 

21... 

MAR. 

7.7 

— 

— 

•• 

1  80 

— - 

—  -— 

22.0 

1  .0 

24  ... 

MAY 

a. 5 

30 

120 

.5 

200 

50  154 

495 

410  40 

25.0 

7.0 

29... 

7.8 

19 

66 

.5 

200 

40  164 

384 

316  50 

24.5 

■"  ” 

02283496  - 

N  NEW  RIVER  C  AT  S- 

2  AND  HGS- 

4  NR  SOUTH  HAY 

FLA  (LAT 

26 

42  00  LONG  080 

42  55) 

APR.,  1975 

18... 

8.  1 

56 

81 

.5 

190 

59  135 

345 

353  38 

25.0 

1.0 

02284300 

N 

NEW  H  CA  AT 

bROWARD-PALM  BCH  CO  LINE 

(LAT  26 

20 

00  LONG  080  32 

10) 

DEC..  1974 

12... 

MAY  »  1975 

7.9 

50 

140 

.9 

370 

80  290 

508 

606  40 

19.0 

1.0 

07... 

8.3 

50 

89 

.5 

200 

57  lAA 

411 

367  22 

26.0 

1.0 

02284501 

-  N  NEW 

RIVER  CA  bL  S-11C  NR 

FT.  LAUDERDALE 

(LAT  26 

13 

48  LONG  080  27 

35) 

OCT..  1974 

15... 

NOV. 

6.2 

56 

160 

1.0 

350 

53  296 

732 

654  loo 

27.0 

1.0 

13... 

MAR..  1975 

•• 

— — 

•• 

—  — — 

— 

170 

20.0 

1.0 

19... 

APR. 

— — 

—  ” 

—  — 

— 

ti'O 

26.0 

1.0 

08... 

8.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23.3 

1.0 

11... 

MAY 

8.2 

IS 

170 

1.0 

300 

21  278 

684 

603  110 

23.3 

1.0 

28  .  •  • 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

ns 

2  - .  ? 

1.0 

528 


SURFACE  HATER  CUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1 S  74  TC  SEPT  EMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

stron¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

tium 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

<NA) 

<K) 

(HC03) 

(C03) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(Q1080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02284642  - 

EVERGLADES 

STA  2-17 

NR  ANDYTOWN  FLA  (LAT  26  16 

50  LONG 

080  25  10) 

OCT.. 

197a 

21.. 

• 

-- 

1200 

29 

80 

70 

35 

3200 

140 

9.0 

331 

— 

MAR.. 

1975 

10.. 

-- 

4400 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

29.. 

• 

— 

1890 

22 

100 

75 

44 

2900 

250 

12 

402 

0 

MAY 

26.. 

1240 

02284699  - 

N  NEW  R  i 

CA 

AB  S34  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

08  59  LONG  080  26 

33) 

APR.  » 

1975 

29.. 

•  ** 

1350 

23 

70 

70 

33 

2200 

170 

8.0 

357 

0 

02284700  -  N  NEW 

R  CA  AT 

20  MI  BEND  (LAT  26 

08  43  LONG  080  26 

29) 

OCT.. 

1974 

23.. 

960 

-- 

— 

“ 

— 

— 

— 

— 

— — 

— — 

JAN.. 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

•• 

1020 

•• 

— — 

400 

0 

24.. 

•  •• 

•• 

1220 

21 

81 

33 

260 

130 

7.0 

340 

0 

02284800  - 

N  NEW  K 

CA  A8  HOL 

LAT  NR  FT 

LAUD  FLA 

(LAT  26 

06  40  LONG  080  17 

50) 

OCT.  . 

1974 

23.. 

665 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

JAN.. 

1975 

21.. 

MAR. 

•  ™  “ 

835 

•• 

336 

0 

24.. 

•• 

1110 

17 

78 

2b 

190 

no 

5.2 

344 

0 

02285000  -  NORTH  RIVER 

CANAL  NEAR 

FT  LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

05  39  LONG  080  13 

48) 

OCT.. 

1974 

23.. 

.  72 

-- 

760 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JAN.. 

1975 

21.. 

MAR. 

.  15 

— 

915 

•• 

•• 

•— 

— 

— 

— 

252 

0 

24.. 

.  15 

— 

870 

13 

— 

72 

25 

220 

120 

5.? 

321 

0 

02285400  -  SOUTH  NEW  RIVER  CANAL  AT  S-9  NEAR  DAVIE  (LAT  26  03  40  LONG  080  26  30) 


OCT • ♦  1974 

15.. . 

23.. . 

NOV. 

13.. . 

DEC. 

16.. . 

JAN..  1975 

16... 

21... 

FEH. 

24.. . 

MAR. 

11.. . 

24  •  •  • 

APR. 

08... 

25... 


— 

— 

796 

11 

130 

91 

— 

— 

790 

— 

— 

— 

— 

— 

940 

— 

— 

— 

— 

850 

— 

— 

— 

— 

-- 

870 

— - 

— 

_ 

— 

— 

865 

— 

— 

— 

— 

900 

— 

— 

— 

— 

930 

-- 

— 

— 

— 

~ 

920 

12 

— 

93 

-- 

.00 

874 

13 

90 

86 

-- 

-- 

878 

12 

— 

— 

15 

950 

66 

2.3 

331 

— 

— 

— 

— 

372 

16 

150 

75 

2.5 

352 

18 

1300 

77 

3.0 

344 

0 


0 


529 


SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CORSTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

( CA  <  MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02284642  - 

EVERGLADES 

STA  2-17  NR 

ANDYTOWN  FLA  (LAT  26  16 

50 

LONG  080  25  10) 

OCT.. 

1974 

21... 

MAk.  . 

1975 

8.1 

80 

200 

1.1 

320 

51 

272 

789 

731 

100 

27.0 

1.0 

10... 

APR. 

“  “ 

•• 

— — 

120 

19.0 

1.0 

29... 

MAY 

8.  1 

51 

370 

1.4 

370 

42 

330 

11«0 

1030 

130 

32.0 

1.0 

26... 

•• 

— — 

170 

29.0 

1.0 

02284699 

- 

N 

NEW 

w 

CA 

AB  S34  NR  FT 

LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

08 

59  LONG 

080  26 

33) 

APR.. 

1975 

29... 

30 

250 

1.1 

310 

20 

293 

863 

763 

100 

27.5 

1.0 

02284700 

- 

N  NEW 

R  CA  AT  20  MI  BEND  (LAT  26 

08  43  LONG 

080  26  29) 

OCT.. 

1974 

23... 

JAN.  . 

1975 

7.7 

* 

•• 

““  “ 

22.0 

** 

21... 

MAR. 

7.6 

" 

” 

328 

—  * 

23.0 

24.  .  . 

7.8 

32 

160 

1.1 

340 

60 

279 

736 

653 

100 

24.5 

1.0 

02284800 

- 

N 

NEW  R 

CA 

AB  HOL  LAT 

NR  FT 

LAUD  FLA 

(LAT  26 

06 

40  LONG 

080  17  50) 

OCT.. 

1974 

23... 
JAN.  ♦ 

1975 

7.8 

—  * 

— — 

— — 

“ 

— — 

—  • 

22.5 

7.0 

21... 

MAR. 

7.7 

— — 

— — 

276 

— 

— — 

22.0 

1.0 

24  .  .  . 

7.6 

22 

160 

.9 

300 

16 

282 

675 

588 

90 

25.5 

.5 

02285000 

-  NORTH 

RIVER 

CANAL  NEAR  FT 

LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

05 

39  LONG 

080  13  48) 

OCT.. 

1974 

23... 

JAN.  . 

1975 

8.0 

•• 

“  ”” 

•  “ 

23.0 

“  * 

21... 

MAR. 

6.2 

—  • 

“ 

— 

207 

•• 

" 

•• 

21.0 

1.0 

24... 

8.3 

28 

170 

1.0 

280 

20 

263 

548 

593 

70 

25.0 

3.0 

02285400 

SOUTH 

NEW 

RIVER  CANAL  AT 

S-9 

NEAR  DAVIE 

(LAT  26 

03 

40  LONG 

080  26 

30) 

OCT.. 

1974 

15... 

7.5 

10 

99 

.5 

290 

19 

271 

497 

459 

70 

26.5 

1.0 

23... 

NOV. 

7.6 

—— 

-  ” 

—  • 

•— 

" 

— 

— — 

•• 

6 

22.5 

3.0 

13... 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

100 

23.0 

1.0 

DEC. 

16... 

JAN.  . 

1975 

”  — 

— 

“  - 

-• 

•• 

— 

— 

—— 

70 

23.0 

1.0 

16... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5o6 

— 

80 

21.0 

— 

21... 

7.5 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

305 

-- 

— 

™ 

23.0 

— 

FEH  • 
24... 

MAR. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

24.5 

1.0 

11... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

23.0 

1.0 

24... 

APR. 

7.1 

5.5 

no 

.4 

300 

10 

289 

549 

488 

80 

24.5 

08... 

7.7 

4.9 

no 

.5 

290 

8 

282 

545 

483 

95 

23.5 

1.0 

25... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

60 

25.2 

1.0 

530 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
Mi  inR  CONST ITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS- 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVE'i 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO- 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

( HC03) 

(COJ) 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

( 00440 ) 

(00445) 

02265410  - 

S  NEW  RIVER 

AT  US  27 

NR  DAVIE 

FL  (LAT 

26  03 

40 

LONG  080  26 

03) 

MAY  *  1975 

07... 

— 

— 

»7B 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

JUNE 

06.  .  . 

— 

— 

850 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

06.  .  . 

— 

— 

814 

11 

— 

95 

14 

1100 

62 

1.7 

340 

0 

06.  •  • 

— 

— 

738 

9.9 

— 

98 

10 

1000 

48 

1  .4 

331 

0 

06... 

— 

— 

770 

9.-. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20... 

— 

— 

— 

9.9 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

JULY 

1 8  •  •  • 

" 

— 

-- 

9.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

" 

25..  . 

— 

-- 

— 

8.9 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

AUG. 

19... 

-- 

— 

— 

9.6 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

19... 

02285420 

-  WEST 

8.2 

ROLLING  OAKS 

FEEDER 

CANAL  NR 

DAVIE  FL 

(LAT 

26 

03  40  LONG 

OHO  23 

23) 

JUNE.  1975 

04... 

— 

18 

646 

11 

— 

98 

9.2 

1000 

32 

1.0 

31^ 

0 

06  .  .  . 

— 

730 

9.3 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

06  .  .  . 

— 

— 

622 

1 1 

— 

95 

8.6 

1600 

30 

1.0 

106 

0 

Ob .  .  . 

-- 

— 

625 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

20... 

— 

— 

760 

9.2 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

JULY 

18... 

— 

410 

9.2 

" 

— 

— 

— 

— 

~ 

~ 

— 

25... 

— 

— 

610 

9.B 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

AUG. 

19... 

-- 

600 

11 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

— 

SEP. 

19... 

— 

— 

445 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02285500 

-  S  NEW  RIV  ABV 

SNAKE  CREEK 

(LAT  26 

04  00 

LONG  080 

19  00) 

JUNE ♦  1975 

06... 

-- 

— 

750 

9.8 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

06  •  •  • 

~ 

— 

747 

10 

90 

12 

1000 

54 

2.5 

309 

0 

0  6  •  •  • 

— 

— 

738 

10 

87 

13 

1000 

58 

2.3 

J04 

0 

06  •  •  • 

— 

— 

730 

9.4 

— 

— 

-- 

-- 

— 

" 

20  •  •  • 

— 

— 

730 

8.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JULY 

18... 

— 

— 

610 

6.5 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

“ 

25... 

-- 

-- 

630 

7.8 

— 

~ 

— 

-- 

— 

— 

-- 

AUG. 

19... 

— 

— 

890 

9.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

19... 

— 

-• 

8.9 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

" 

OCT., 

23... 

1974 

02285900  - 

650 

SO  NEW  R  CA  AB  S-13A  NR 

DAVIE  FLA 

(LAT  26  03 

51  LONG  080  16  51) 

JAN.  . 
21... 

1975 

800 

—  — 

__ 

360 

0 

MAR. 

24.  •  • 

900 

9.5  —  96 

16 

150 

70  2.0 

340 

0 

OCT.. 

23.. 

1974 
.  104 

02286100  -  SOUTH  NEW  RIVER  CANAL  AT 

600 

S-13  NR  DAVIE,  FLA 

(LAT  26 

03  57  LONG 

OHO 

12  32) 

JAN  . . 
21.. 

1975 
.  36 

645 

—  •  «.  w 

„ 

360 

0 

MAR. 

24.. 

.  .00 

715  5.7 

99  8.9 

120 

41 

2.8 

29  6 

0 

SURFACE  WATER  QUALITY 

RECOROS 

531 

OCTOBER  19  74 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR 

CONSTITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

( C A i MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02285410  - 

S  NEW  RIVER 

AT  US 

27  NR  DAVIE  FL  (LAT 

26  03  40 

LONG  080 

26  03) 

MAY  .  1975 

0  7  •  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

70 

26.0 

1.0 

JUNE 

06*  .  • 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

Q0 

25.0 

2.0 

0  6  •  •  • 

7.2 

6.7 

96 

.5 

300 

1 7  279 

531 

456 

55 

26.0 

2.0 

06.  .  . 

7.4 

6.7 

7b 

.4 

290 

16  271 

477 

414 

45 

28.0 

3.0 

Oh.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

90 

28.0 

2.0 

20... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

25.0 

2.0 

JULY 

1 6  •  •  • 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

60 

26.0 

2.0 

db  •  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

60 

27.8 

1.0 

AUG. 

19... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

25.2 

20 

SEP. 

19... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

70 

26.0 

— 

02285420 

-  WEST 

ROLLING  OAKS 

FEEDER 

CANAL 

NR  DAVIE  FL 

(LAT  26 

03  40  LONG 

080  23 

23) 

JUNE.  1975 

04.  .  . 

7,4 

11 

51 

.5 

260 

23 

261 

446 

371 

36 

27.0 

2.0 

06... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

90 

27.0 

2.0 

06... 

7.5 

12 

48 

.5 

270 

23 

251 

4f>6 

359 

30 

29.  1 

2.0 

06.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

90 

29.0 

2.0 

20... 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

60 

26.0 

2.0 

JULY 

16.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

80 

26.5 

1.0 

25.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50 

29.5 

2.0 

AUG. 

19... 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

100 

26.0 

2.0 

SEP. 

19... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

27.5 

— 

02285500  -  S  NEW  RIV  ABV  SNAKE  CREEK  (LAT  26  04  00  LONG  080  19  00) 


JUNE .  1975 


06... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

90 

28.5 

2.0 

06... 

7.5 

8.2 

86 

.9 

280 

22 

253 

490 

417 

60 

29.2 

2.0 

06.  .  . 

7.6 

8.3 

89 

.5 

270 

23 

249 

474 

419 

50 

30.0 

3.0 

06.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

90 

30.0 

2.0 

20  ... 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

29.0 

2.0 

JULY 

18... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

70 

27.0 

2.0 

25... 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

60 

29.0 

2.0 

AUG. 

19... 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

80 

27.8 

2.0 

SEP. 

19... 

02285900  -  10B 

SO  NEW 

R  CA  AB 

S-13A  NR 

OAVIE  FLA 

(LAT  26  03 

51  LONG 

70 

080  16  51) 

29.5 

• 

OCT..  1974 

23... 

7.8 

— 

— 

-- 

-- 

— • 

— 

-- 

-- 

— 

22.5 

3.0 

JAN..  1975 

2 1  •  •  • 

S.  9 

— 

— 

— 

-- 

— 

295 

-- 

— 

— 

22.0 

— 

MAR. 

24  .  .  • 

7.7 

4.9 

100 

.4 

310 

27 

279 

468 

467 

80 

25.0 

1.0 

OCT.. 

23... 

1974 

7.8 

02286100 

-  SOUTH 

NEW  RIVER 

CANAL  AT  S-13  NR 

DAVIE.  FLA 

(LAT  26 

03  57  LONG 

080 

12  32) 

22.5 

JAN.  . 

21... 

1975 

8.2 

295 

.. 

__ 

23. n 

MAR. 

24.  .  . 

7.9 

17 

68 

.4 

280  41 

243 

446 

389 

80 

25.0 

3.0 

532 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


Date 


instan¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DIS¬ 

taneous 

DUCT¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

<009s5) 

ois- 


DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON- 

IRON 

CIUM 

SIUM 

•TIUM 

(FE) 

<CA) 

(MG) 

(SR) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

( 0 1 04b) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

HIS- 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

( N  A ) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

OCT.. 

23... 

1974 

02286150  - 

13000 

HOLLYWOOD  CANAL  AT 

t 

DANIA  (LAT 

26  03  13 

LONG  080 

09  19) 

JAN.  . 
21  ... 

1975 

17000 

„ 

272 

0 

MAR. 

24  •  •  • 

36660 

•  6  —  350 

950 

710 

8100 

280 

184 

0 

OCT.. 

1  1  •  •  • 

1974 

02286181 

.00 

-  SNAKE 

640 

CREEK  CANAL 

9.6 

BELOW 

S-30  NR 

HIALEAH.  FLA 

(LAT  25 

57  23  LONG 

080  25 

52) 

21... 

-- 

.00 

690 

9.3 

-- 

71 

11 

— 

55 

1.6 

245 

-- 

NOV. 

0  4  •  .  . 

— 

.00 

710 

8.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18... 

— 

.00 

670 

8.1 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

DEC. 

02... 

— 

.00 

720 

7.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16... 

— 

.00 

730 

7.1 

— 

" 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

JAN.. 

02... 

1975 

.00 

720 

6.7 

_  _ 

_  _ 

13... 

— 

.00 

700 

6.5 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

30  ... 

— 

.00 

600 

6.3 

— 

78 

12 

-- 

64 

)  .7 

281 

— 

FEB. 

11... 

— 

.00 

570 

6.2 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26  ... 

-- 

.00 

750 

6.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

MAR. 

11... 

— 

.00 

740 

7.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26... 

— 

.00 

770 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

07... 

-- 

— 

760 

8.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21... 

— 

— 

690 

6.9 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

MAY 

07... 

— 

— 

720 

6.6 

— 

62 

16 

— 

66 

3.6 

226 

0 

21... 

— 

— 

770 

8.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

04... 

— 

— 

760 

5.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20... 

-- 

— 

740 

8.1 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

— 

JULY 

01... 

— 

— 

720 

7.9 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

16.  .  . 

— 

— 

600 

8.7 

— 

66 

10 

— 

44 

1.6 

250 

0 

30  •  •  • 

— 

— 

600 

9.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

AUG. 

12... 

-- 

— 

630 

9.3 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

2  6  •  •  • 

-- 

— 

645 

10 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

SEP. 

09..  . 

— 

— 

710 

10 

~ 

— 

— 

-- 

~ 

-- 

-- 

— 

OCT,. 

23.  .  . 

1974 

146 

02286200  -  SNAKE 

610 

CREEK  C  AT 

N •  W •  67TH  AVE  NR 

HIALEAH. 

FLA  (LAT 

25  57  50  LONG  080 

18  40) 

JAN.  * 
21... 

1975 

157 

720 

—  — 

300 

0 

MAR. 

24... 

97 

.00  730 

8.0 

92 

11 

120 

55  1.5 

284 

0 

SURFACE  HATER  CUALITY  RECCROs  533 

OCTOBER  1S7*  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

PH 

sulfate 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

date 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT- 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBAl T 

ATURE 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02286150  -  HOLLYWOOD  CANAL  AT  DANIA  (LAT  26  03  13  L0N6  080  09  19) 


OCT.*  1974 


23... 

7.8 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

23.0 

-- 

jAN.*  1975 

2)  ... 

7.7 

— 

— 

— 

— 

— 

223 

-- 

— 

— 

22.5 

1.0 

MAR. 

24.  .  . 

7.8 

2100 

02286181 

14000 

-  SNAKE 

1.3 

creek  canal 

4800 

BELOW 

4600 

S-30  NR 

151 

HIALEAH, 

26100 

FLA  (LAT  25 

25900 

57  23  LONG 

9 

080  25 

26.5 

52) 

3.0 

OCT.*  1974 

11... 

7.9 

— 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

392 

— 

-- 

24.0 

1.0 

21... 

7.2 

£•5 

68 

— 

220 

22 

201 

464 

359 

— 

21.0 

1.0 

NOV. 

04... 

7.3 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

432 

— 

— 

22.0 

1.0 

18.  .. 

7.2 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

394 

— 

— 

26.5 

1.0 

DEC. 

02... 

7.4 

-- 

— 

-- 

— — 

— 

434 

-- 

-- 

21.5 

— 

16... 

7.5 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

418 

— 

-- 

24.0 

1.0 

JAN..  1975 

02... 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

418 

— 

— 

22.0 

1.0 

1 3  •  •  • 

7.6 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

400 

-- 

23.0 

1.0 

30  •  •  • 

7.6 

1.6 

97 

-- 

2  40 

14 

231 

450 

399 

— 

22.5 

1.0 

FEB. 

11... 

7.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

424 

— 

— 

22.0 

1.0 

26  •  •  • 

8.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

444 

— 

— 

23.0 

— 

MAR. 

11... 

7.9 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

435 

— 

— 

22.5 

— 

26... 

7.5 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

494 

-- 

-- 

24.0 

-- 

APR. 

07... 

7.7 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

469 

— 

— 

22.0 

-- 

21... 

7.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

437 

— 

— 

27.0 

— 

MAY 

07... 

7.4 

39 

9  2 

— 

220 

35 

185 

452 

397 

— 

28.0 

— 

21... 

7.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

484 

— 

— 

25.0 

— 

JUNE 

04... 

7.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

428 

-- 

— 

25.0 

— 

20  •  •  • 

7.2 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

466 

-- 

— 

25.0 

-- 

JULY 

01... 

7.5 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

420 

— 

— 

26.5 

— 

16.  .. 

7.5 

3.S 

67 

— 

^10 

1 

205 

354 

324 

— 

25.5 

— 

30  .  .  . 

8.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

357 

— 

— 

28.5 

— 

AUG. 

12... 

7.4 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

373 

— 

— 

29.0 

— 

26... 

7.4 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

364 

— 

-- 

29.0 

— 

SEP. 

09... 

7.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

377 

— 

— 

29.0 

— 

OCT.* 

23... 

1974 

7.9 

02286200  - 

SNAKE 

CREEK  C  AT  N.W.  67TH  AVE  NR 

HIALEAH* 

FLA  (LAT 

25  57  50  LONG  080 

18  40) 

22.5 

3.0 

JAN.  * 

21... 

1975 

7.8 

246 

23.0 

1.0 

MAR. 

24... 

7.5 

4.6 

85 

.5  280  42 

233 

465 

398  60 

25.0 

3.0 

5  34 


SURFACE  WATER  OUAIITY  RECORDS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUEN  TS 


DIS¬ 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 
SOLVED 
STRON- 
T IUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

HIS- 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

b I CAR¬ 
BONATE 

CAR- 

BONATt 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(Na) 

<K) 

(HC03) 

(C03) 

date 

( CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

OCT . » 

11... 

1974 

638 

02286300  - 

638 

SNAKE 

610 

CREEK  C  AT 

7.6 

S-29  AT 

NORTH  MIAMI 

BEACH, 

FLA  (LAT 

25  55  41 

LONG  080 

09  22) 

21... 

174 

174 

620 

7.0 

— 

83 

9.4 

-- 

38 

1.7 

265 

-- 

NOV. 

04  •  •  • 

.00 

.00 

820 

7.3 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

18... 

.00 

.00 

1140 

7.5 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

— 

DEC. 

02... 

455 

39 

66(1 

7.8 

— 

-- 

— 

-- 

~ 

— 

-- 

— 

16... 

159 

13 

650 

7.5 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

JAN.. 

02... 

1975 

22 

22 

640 

7.2 

_  _ 

__ 

13... 

249 

249 

650 

7.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30.  .  . 

101 

101 

650 

5.6 

— 

82 

10 

-- 

So 

1.8 

271 

-- 

FEB. 

11... 

.00 

.00 

620 

2.5 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

26... 

.00 

.00 

640 

.9 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

MAP. 

11... 

.00 

.00 

680 

.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26  .  .  . 

.00 

.00 

700 

.8 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

APR. 

07... 

.00 

— 

860 

1.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21... 

.00 

— 

900 

1.6 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

MAY 

07... 

• 

o 

o 

— 

760 

1.4 

— 

62 

12 

— 

7s 

2.7 

217 

0 

21... 

304 

-- 

680 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-- 

JUNE 

04.  .  . 

594 

— 

720 

8.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

20.  .  . 

476 

— 

660 

S*  6 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

JULY 

01... 

1080 

— 

660 

7.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

07... 

— 

— 

660 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16.  .  . 

653 

— 

780 

7.8 

— 

82 

1 1 

— 

48 

2.3 

262 

0 

AUG. 

26... 

.00 

— 

590 

6.6 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

SEP. 

09... 

782 

— 

1130 

8.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

02286400  -  MIAMI  CANAL  AT  HGS-3  (i  S/3  AT  LAKE  HARBOR  FLA  (L AT  26  41  55  LONG  080  48  25) 

DEC..  1974 


12...  275 

MAY  .  1975 

—  — 

560 

S .  5 

20 

43 

17 

1200 

48 

4.9 

177 

•- 

07...  1180 

— 

590 

4.1 

10 

44 

17 

1200 

54 

4.9 

116 

IS 

02286501  -  MIAMI  CA  AT  LK  HARBOR  S  OF  CT  (LAT  26  42  00  LONG  080  49  00. Ol) 

MAY  .  1975 


02286700  - 

MIAMI  CA  AT 

58  NR 

LK  HARBOR 

FLA  (LAT 

26  19  45  LONG  080  46  20) 

OCT., 

1974 

17... 

.00 

914 

9.4 

130 

120 

20 

1500  60  4.1 

059 

— 

MAR.  , 

1975 

19... 

APR. 

** 

600 

”  * 

—  —  — — 

10.  .  . 

MAY 

630 

s.o 

20 

SI 

1  7 

1100  52  4.8 

164 

5 

28... 

800 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

02287395  -  MIAMI  CANAL  EAST  OF  LEVEE  30  NEAR  MIAMI  FLA  (LAT  25  56  28  LONG  080  26  23) 

JAN..  1975 


28... 

JULY 

134 

" 

720 

7.7 

86 

11 

880 

60 

1.9 

328 

09... 

190 

— 

672 

• 

<x 

— 

82 

10 

660 

47 

1.6 

285 

0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS  53.) 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI  TUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

RH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

date  (units) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

( 70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02286300  - 

SNAKE  CREEK 

C  AT 

S-29  AT 

NORTH  MI 

AMI  BEACH, 

FLA  (LAT 

25  55  41 

LONG  0«0 

09  22) 

OCT..  1974 

1  1  •  •  • 

7.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

409 

— 

— 

26.5 

1.0 

21... 

7.4 

lb 

bO 

— 

250 

29 

217 

436 

346 

— 

21.0 

1.0 

NOV. 

04.  .  . 

7.7 

— 

— 

— 

— 

— 

480 

— 

— 

19.0 

1.0 

18... 

7.4 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

7n6 

-- 

— 

24.5 

1.0 

DEC. 

02... 

7.8 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

456 

— 

— 

22.0 

-- 

16... 

8.  1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

296 

— 

— 

22.0 

1.0 

JAN..  1975 

02.  . . 

7.9 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

386 

— 

— 

22.0 

1.0 

13... 

8.0 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

390 

— 

— 

23.0 

1.0 

30  ... 

8.3 

9.4 

76 

— 

250 

24 

222 

386 

368 

-- 

23.5 

1.0 

FEB. 

11... 

6.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3«1 

— 

— 

24.0 

1.0 

2b .  •  • 

a. 6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

386 

— 

— 

24.5 

— 

MAR. 

11... 

8.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

391 

— 

— 

22.5 

— 

26.  .  . 

8.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

437 

— 

— 

27.0 

— 

APR. 

07... 

8.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

522 

— 

— 

26.0 

— 

21... 

8.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50  5 

— 

— 

29.0 

— 

MAY 

07... 

8.2 

lb 

12U 

— 

200 

26 

178 

44  b 

396 

— 

32.0 

— 

21  .  .  . 

7.9 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

28.0 

— 

JUNE 

04  .  .  . 

7.8 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

4h4 

— 

-- 

28.0 

-- 

20... 

7.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

405 

— 

— 

29.0 

— 

JULY 

01... 

7.5 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

400 

— 

-- 

27.5 

-- 

07... 

7.5 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

27.5 

— 

1  b  •  •  • 

7.9 

1  4 

79 

— 

250 

35 

215 

461 

373 

— 

28.0 

— 

AUG. 

26.  .  . 

7.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

350 

— 

-- 

29.0 

— 

SEP. 

09..  . 

7.2 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

626 

— 

— 

26.5 

~ 

02286400  -  MIAMI  CANAL  AT  HGS-3  «.  S/3  AT  LAKE  HARBOR  FLA  (LAT  26  41  55  LONG  080  48  25) 

DEC. ♦  1974 


12... 

MAY  , 

1975 

51 

77 

.5 

180 

34 

145 

400 

335 

40 

18.0 

1.0 

07... 

9.  1 

51 

83 

.5 

180 

60 

121 

401 

333 

25 

28.0 

1.0 

02286501 

-  MIAMI  CA 

AT  LK 

HARBOR  S  OF 

CT  (LAT 

26  42  00 

LONG  080 

49  00.01) 

MAY  » 

1975 

29... 

7.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

841 

— 

— 

•  10 

02286700  - 

■  MIAMI  CA 

AT  S8  NR  LK 

HARROR 

fla  (lat 

26  19  45 

LONG  080 

46  20) 

OCT., 

1974 

17... 

7  •  d 

60 

95 

.7 

380 

89 

294 

623 

548 

100 

28.0 

1.0 

MAR.  , 

1975 

19... 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

65 

25.0 

1.0 

APR. 

10... 

9*1 

51 

82 

.4 

200 

56 

143 

— 

350 

23 

24.0 

1.0 

MAY 

28.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

180 

30.0 

1.0 

02287395 

-  MIAMI 

CANAL  EAST  OF  LEVEE 

30  NEAR 

MIAMI  FLA 

(LAT  25 

56  28  LONG 

080 

26  23) 

JAN.,  1975 

28...  7.4 

1.8 

89 

.  1  260 

0 

269 

454 

420 

50 

22.0 

— 

JULY 

09« • •  7.4 

6.5 

72 

.2  250 

13 

234 

416 

368 

60 

— 

— 

536 


SURFACE  HATER  OUALITT  RECCROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(Ft) 

(CA) 

(MG) 

1  SR ) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

DATE 

( CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(M(j/L  ) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00965) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

NOV.  i 

1974 

02288600  - 

MIAMI 

CANAL  AT 

N • W •  36TH 

STREET. 

MIAMI,  ELA 

(LAT  25 

*♦8  29 

LONG  080 

15  44) 

07... 

DEC. 

137 

137 

630 

8.8 

140 

83 

10 

760 

43 

1.6 

287 

05... 

JAN.  , 

138 

1975 

138 

670 

7.3 

88 

9.2 

750 

*.4 

1.9 

287 

16... 

FEH  • 

59 

59 

680 

6.3 

100 

77 

9.5 

880 

44 

1.6 

284 

24... 

MAR. 

3.7 

3.7 

640 

5.6 

84 

9.5 

810 

44 

1  .4 

?8o 

19... 

APR. 

.00 

.00 

680 

5.0 

83 

10 

830 

49 

1.4 

289 

02... 

MAY 

.00 

.00 

680 

5.5 

60 

85 

1  1 

820 

52 

1.5 

298 

21  ... 

JUNE 

.00 

.00 

580 

4.1 

64 

12 

920 

44 

2.4 

219 

25... 

JULY 

99 

.00 

640 

5.7 

82 

• 

CO 

800 

38 

1.7 

282 

23... 

AUG. 

130 

.90 

610 

6.7 

130 

79 

9.4 

720 

37 

2.0 

276 

20... 

SEP. 

242 

“  — 

590 

7.2 

”  — 

82 

8.7 

650 

34 

1.7 

273 

18... 

221 

— 

620 

7.8 

— 

84 

8.9 

860 

37 

1.8 

281 

02288800 

-  T  AM  I  AM  1 

CANAL  OUTLETS,  MONROE  TO 

carnestown. 

ELA  (LAT 

25  53 

10  LONG  081 

15  30) 

MAY  *  1975 

0  8  »  »  • 

.00  5.0 

62000 

.5  160  560 

1700 

10000 

14000 

520 

236 

02288900 

-  T  AMI  AMI 

CANAL  OUTLETS,  40 

-MILE  BEND 

TO  MONROE, 

F  (LAT 

25 

51 

05 

LONG  080 

56 

50) 

MAY  » 

1975 

08.  .  . 

.00 

.00 

730 

14 

0 

66 

5.9 

340 

29 

18 

293 

02289040 

-  tamiami 

CA  OUTLETS. 

LV  67A 

TO 

40-MI 

BEND  NR  MIAMI  (LAT 

25 

45 

42 

LONG  080 

43 

34. 

OCT,. 

1974 

30  •  .  • 

NOV. 

1230 

287 

7.9 

60 

42 

4.6 

220 

15 

1.5 

133 

19... 

700 

— 

310 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

MAR.  , 

1975 

18... 

APR. 

166 

" 

580 

“  ” 

— 

— — 

— — 1 

—  ” 

— 

— — 

— — 

3  0  .  .  . 

MAY 

25 

—  • 

666 

3.2 

20 

50 

18 

1200 

6? 

4.9 

178 

27... 

25 

610 

—  “ 

—  ” 

— 

— — 

— — 

02289043  - 

EVERGLADES 

3-65S 

NEAR  MIAMI 

t  F LA.  (LAT 

25  48 

55 

LONG 

080  43  18. 

01) 

OCT. , 

1974 

21... 

NOV. 

*  “ 

290 

10 

120 

39 

4.0 

?50 

14 

2.0 

143 

12... 

— 

-- 

340 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAR.  , 

1975 

10.  .  . 

APR. 

•• 

500 

•  * 

•• 

— — 

”  - 

29... 

MAY 

" 

792 

11 

270 

93 

8.1 

330 

57 

12 

300 

26 .  .  . 

*  “ 

270 

*  “ 

“  * 

“  *■ 

— — 

“  *“ 

02289060 

-  TAMIAMI 

CANAL  OUTLETS,  LEVEE 

30  TO 

LEVEE  67 A . 

NR  (LAT 

25 

45 

40 

LONG  080 

37 

40) 

OCT  .  , 

1974 

30.. . 

NOV. 

11.. . 

MAR., 

27 

546 

690 

7.4 

no 

96 

6.5 

490 

21 

.6 

298 

1975 

18... 

3.2 

— 

620 

-- 

-- 

-- 

— 

_ 

— 

_ 

— 

APR. 

30... 

MAY 

.00 

-- 

670 

5.2 

30 

no 

5.6 

560 

33 

.7 

334 

27... 

.34 

— 

640 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

CAR¬ 

BONATE 

(C03) 

(MG/L) 

(00445) 


0 

u 


u 


0 

u 


0 


0 

0 

0 

0 

0 


0 


0 


0?) 


0 


0 


0 


537 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1ST*  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  constituents 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFflTE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPFR- 

(S04) 

(CL) 

<  F ) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

1  Bo  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE' 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00903) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

NOV.»  1974 

07... 

7.7 

03388600 

5.8 

-  MIAMI 

70 

CANAL  AT 

.3 

N.W.  36TH 

350 

STREET. 

15 

MIAMI,  FLA 

235 

(LAT  25 

370 

48  29  LONG 

365 

080 

15  44) 

25.0 

DEC. 

05... 

7.5 

8.6 

71 

.4 

360 

25 

235 

408 

373 

„ 

21.0 

JAN • .  1975 

16.  .  . 

7.8 

3.0 

69 

.3 

330 

0 

235 

333 

352 

„ 

20.0 

1.0 

FEB. 

34... 

8.0 

3.4 

70 

.1 

350 

20 

230 

401 

357 

__ 

22.5 

MAR. 

19... 

8.0 

4.5 

8  1 

.3 

250 

13 

237 

416 

377 

28.0 

APR. 

03... 

7.9 

3.5 

80 

.2 

260 

14 

244 

428 

386 

27.0 

MAY 

31... 

8.0 

31 

71 

.5 

210 

31 

180 

372 

320 

_  __ 

28.0 

JUNE 

35... 

7.5 

3.6 

59 

.3 

240 

10 

231 

381 

339 

30.0 

—  _ 

JULY 

33  .  .  . 

7.7 

7.3 

59 

.4 

240 

10 

226 

380 

338 

29.0 

AUG. 

30.  .  . 

7.7 

4.8 

55 

.4 

240 

17 

22  4 

376 

329 

__ 

28.0 

SEP. 

18... 

6.7 

3.6 

61 

.0 

250 

17 

230 

398 

344 

28.0 

02288800 

-  T  AM I  AM  I 

CANAL 

OUTLETS. 

MONROE  TO  C ARNESTO'xN .  FLA 

(LAT 

25 

53 

10 

LONG  081 

15  30) 

MAY  »  1975 

08... 

8.5  3100 

35000 

.0  8400  8200 

194  47300 

45000 

40 

30.0 

1.0 

02288900 

-  T  AM  I  AM  I 

CANAL 

OUTLETS, 

40-MILE  BEND 

TO  MONROE,  F 

(LAT 

25 

51 

05 

LONG  080 

50  50) 

MAT  *  1975 

08...  7.9  8.1  37  .4  190  0  340  353  333  43  33.0  1.0 


03389040  -  T  AM  I  AM  I  CA  OUTLETS«LV  67A  TO  40-MI  BEND  NR  MIAMI  <  L  AT  35  45  43  LONG  080  43  34.03) 


OCT..  1974 


30  ... 

NOV. 

7.6 

3.2 

25 

.3 

130 

16 

109 

229 

166 

60 

25.0 

1.0 

19... 

MAR.,  1975 

7.8 

— - 

" 

*  — 

— * 

— 

— — 

— — 

— — 

60 

22.0 

1.0 

10... 

APR. 

•— 

— 

“  — 

—  “ 

— — 

— — 

— 

— — 

60 

25.5 

1.0 

30  .  .  . 

MAY 

8.5 

52 

91 

.4 

200 

54 

146 

414 

370 

35 

27.0 

1.0 

27... 

— — 

— 

“ “ 

— — 

— — 

— — 

— — 

55 

29.0 

1.0 

02289043  - 

EVERGLADES  3- 

65S  NEAR 

MIAMI 

.  FLA.  (LAT 

25  48 

55  LONG 

080  43  18. 

01) 

OCT.,  1974 
21... 

NOV. 

7.8 

2.0 

21 

.3 

no 

0 

117 

216 

163 

70 

24.0 

1.0 

12... 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— — 

80 

22.0 

1.0 

MAR.,  1975 

1 0  ,  .  . 

APP. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

16.5 

1.0 

29... 

MAY 

0.3 

4.9 

96 

.7 

270 

30 

246 

S77 

431 

100 

24.0 

1.0 

26.  .  . 

—  “ 

— — 

— — 

— — 

" 

— — 

— — 

— — 

— — 

80 

29.0 

<1.0 

02289060 

-  T AM I AM I 

CANAL  OUTLETS 

•  t  LEVEE 

30  TO 

LEVEE  67 A . 

NR  (LAT 

25  45  40  LONG  080 

37  40) 

OCT.,  1974 
30... 

NOV. 

7.5 

3.0 

38 

.3 

270 

23 

244 

373 

320 

60 

25.0 

1.0 

11... 

MAR..  1975 

7.7 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— 

— — 

loo 

22.5 

—  *“ 

18... 

APR. 

— 

— — 

•— 

— 

— — 

— — 

— — 

70 

24.5 

1.0 

30.  .  . 

MAY 

ti.  4 

2.2 

58 

.2 

300 

24 

274 

419 

380 

40 

29.0 

1.0 

27... 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

60 

28.0 

1.0 

538 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS 
CCTOEER  19FA  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJCR  COASTITUENTS 


DIS¬ 

INST  AN- 
TANEOUS 
DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR- 

BONATF 

CAR¬ 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(X) 

( HC03) 

( C03 ) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(010«0) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02289500  - 

T  AM  I  AM  I  CANAL  NR.  CORAL  GABLES.  FLA 

(LAT  25  45 

43  LONG 

080  19  48) 

JAN.  . 

1975 

28.  . 

JULY 

.  68 

—  540 

4.6 

87  5.7 

690 

24 

1  .  1 

276 

— — 

09.. 

.  212 

502 

5.4 

62  5.0 

550 

21 

1.2 

249 

0 

02290707  -  BLACK 

CREEK  CANAL  NEAR  RICHMOND  HEIGHTS. 

FLA.  (LAT 

25  39  39 

LONG  080  28 

46) 

JAN.  . 

197S 

26.  . 

JULY 

• 

572 

5.8 

95  5.5 

630 

26 

.9 

292 

—  — 

10.  . 

• 

555 

4.8 

94  5.0 

540 

1« 

1.9 

294 

0 

02290710  -  BLACK  CREEK 

CANAL  AT 

S-21.NR  GOULDS. FLA.  (LAT  25 

32  34  LONG  080  19  52) 

MAY  . 

1975 

06.. 

• 

.00 

.00  2600 

.4 

0 

97  41 

1100 

390 

21 

242 

0 

02290720  - 

MILITARY  CANAL  NEAR 

HOMESTEAD.  FLA. 

(LAT  25  29 

20  LONG 

060  20  55) 

MAY  . 

1975 

06.  . 

• 

*  • 

.00  3240 

.4 

20 

130  33 

1«0U 

500 

21 

199 

17 

02290732  - 

BISCAYNE 

bAY  NEAR 

HOMESTEAD.  FLA 

(LAT  25  27 

45  LONG 

080  20  16) 

MAY  . 

1975 

06.. 

• 

62800 

.8 

170 

510  1800 

970 

14000 

530 

161 

0 

02290798  - 

TAYLOR 

RIVER  NR 

FLORIDA  CITY  FLA 

(LAT  25  13 

30  LONG 

060  36  30) 

JAN.  . 

1975 

15. . 

• 

— 

2580 

3.8 

10 

26  34 

950 

430 

15 

1?p 

0 

MAY 

23.. 

• 

— 

21500 

3.6 

170 

750  480 

8100 

3700 

120 

177 

0 

JAN..  1975 

15...  .00 


J An . ♦  1975 


JAN..  1975 


JAN..  1975 


JAN..  1975 

14.  .  . 

MAY 

22... 


02290800  -  TAYLOR  SLOUGH  NEAR  HOMESTEAD  Fla  (LAT  25  24  05  LONG  080  36  25.01) 

354  3.  1  0  68  3.0  530  8.6  .4  ?2<> 

02290810  -  EVERGLADES  P-37  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  17  30  LONG  080  40  30) 


14... 

MAY 

482 

1.0 

0 

63 

S.S 

790 

33 

1.3 

22... 

— 

— 

714 

1.9 

0 

120 

6.4 

1200 

49 

1.3 

176 

02290815  -  EVERGLADES  P-33  NEAR  HOMESTEAD.  FLORIDA  (LAT  25  36  30  LONG  060  41  30) 


02290828  -  EVERGLADES  P36  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  32  30  LONG  080  47  00) 


02290830  -  EVERGLADES  P-35  NEAR  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25  27  2o  LONG  080  52  30) 

635  4.6  90  65  8.2  600  6?  3.4  220 

250 


4.6 

90 

65 

d.6 

310 

120 

1  4  •  «  • 

MAY 

— 

603 

4.1 

60 

58 

13 

«00 

54 

3.4 

232 

0 

22... 

— 

— 

526 

12 

340 

56 

1 1 

100 

4  3 

3.  1 

214 

0 

1  4  .  .  . 

MAY 

— 

— 

585 

5.0 

60 

58 

1 1 

6 

55 

3.6 

'56 

0 

22... 

— 

— 

819 

4.4 

?40 

66 

1  1 

850 

82 

6.0 

212 

0 

13300 


3100  2400 


90 


320 


0 


SURFACE  WATER 

OUALITY 

RECCROS 

0 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  CONSTITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR- 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATF 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

hard¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

ness 

CAC03 

180  C) 

TUENT':) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

UlTt 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301 ) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02289500  - 

T AM  1  AM I  CANAL  NR.  CORAL  GABLES 

,  FLA  (LAT  25  45 

43 

LONG  080  19  48) 

J  AN  •  » 

197S 

28.. 

JULY 

• 

7.6 

6.3  36 

.  J 

240 

15 

226  324 

302 

40 

24.0 

~  *" 

09.  . 

• 

7.4 

9.9  32 

.2 

30 

22 

204  317 

280 

41 

02290707  -  8LACK  CREEK  CANAL 

NEAR  RICHMOND  HFIGHTS.  FLA.  ((.AT 

25 

39  39  LONG  080  28 

46) 

J  A  l  '4  .  . 

1975 

28.  . 

• 

— 

5.6  54 

.2 

260 

21 

240  378 

338 

60 

— 

— 

JULY 

10.  . 

• 

7.4 

10  28 

.1 

260 

15 

241  355 

3"7 

43 

02290710  - 

BLACK  CREEK  CANAL  AT 

S-21.NR  GOULDS. FLA.  (L*T  25 

32 

34  LONG 

080  19  52) 

MAY  . 

1975 

06.  . 

• 

8.3 

120  640 

•  3 

410 

210 

198  1500 

14  30 

10 

28.0 

1.0 

02290720 

-  MILITARY  CANAL  NEAR 

HOMESTEAD. 

FLA.  (LAT  25  29 

20 

LONG  OHO  20  55) 

MAY  * 

1975 

Ob  .  . 

• 

a.  6 

96  890 

.6 

460 

270 

192  1810 

1790 

10 

28.5 

1.0 

02290732 

-  8ISCAYNE  BAY  NEAR 

homestead. 

FLA  (LAT  25  27 

45 

LONG  080 

20  16) 

MAY  » 

1975 

06.. 

• 

7.9 

3500  25000 

1.8 

8700 

8600 

132  46100 

45400 

10 

28.5 

1.0 

02290798  - 

TAYLOR  RIVER  NR 

FLORIDA  CITY  FLA  (LAT  25  13 

30 

LONG  080  38  30) 

JAN.  , 

1975 

15.. 

• 

8.  J 

31  740 

.3 

210 

100 

105  1330 

1340 

6 

— 

1.0 

MAY 

23.. 

• 

7.2 

1400  7000 

.6 

3900 

3700 

145  14100 

13600 

70 

25.0 

02290800 

-  Taylor  slough  neap 

HOMESTEAD 

FLA  (LAT  25  24  05  LONG  080 

36  25.01) 

JAN.  » 

1975 

15.. 

• 

8.0 

.6  12 

.3 

180 

0 

180  194 

205 

6 

1  7.5 

1.0 

.  02290810 

-  EVERGLADES  p 

-37  NEAR  HOMESTEAD 

FLA  (LAT  25  17 

30 

LONG  080 

40  30) 

JAN.  * 

1975 

14.. 

• 

8.3 

5.6  62 

.3 

180 

10 

171  295 

275 

20 

15.5 

1.0 

MAY 

22.. 

• 

8.2 

120  95 

.2 

330 

180 

144  566 

482 

2 

27.4 

—  “ 

02290815  - 

EVERGLADES  P-33  NEAR 

HOMESTEAD, 

FLORIOA  (LAT  25 

34 

30  LONG 

080  41  30) 

JAN.  . 

1975 

I  4  .  • 

• 

7.9 

1.9  81 

.4 

200 

9 

190  292 

331 

TO 

14.0 

1.0 

MAY 

??.. 

• 

7.7 

2.8  67 

.4 

190 

10 

176  328 

301 

100 

26.0 

—— 

02290828 

-  EVERGLADES 

P36  NEAR  HOMESTEAD 

FLA  (LAT  25  32 

30 

LONG  080 

47  00) 

JAN.  . 

1975 

14.. 

• 

7.9 

1.3  84 

.4 

190 

0 

210  376 

345 

70 

14.0 

— 

MAY 

22.. 

• 

7.1 

13  1  JO 

.5 

210 

37 

174  517 

419 

75 

26.0 

02290830  - 

EVERGLADES 

P-35  NEAR  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25 

27 

20  LONG 

080  5?  30) 

JAN.  . 

1976 

14.. 

• 

8.0 

2.  1  99 

.4 

200 

16 

180  338 

354 

60 

17.0 

1.0 

MAY 

22.. 

• 

8.4 

450  4000 

.  7 

1300 

1100 

262  8190 

7470 

130 

30.5 

— 

540 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
0CTO8ER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

stron¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

b i Car¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

tium 

SODIUM 

SIUM 

bon  ate 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI08) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K> 

(HC03) 

(C03) 

DATE 

(CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02290870  -  EVERGLADES 

P- 

34  NEAR  HOMESTEAD 

.  FLA . 

(LAT  25  36 

30  LONG  080  55  30) 

JAN.  * 

1975 

14... 

— 

516 

.8 

10  92 

4.  1 

500 

19  1.1 

280 

0 

022Q1200 

-  LAKE 

TRAFFORD 

NR 

IMMOXALEE  AT  LK 

SIDE  CAMP 

(LAT  26 

26  01  LONG  081  29 

27) 

MAY  , 

08.  .  . 

SEP. 

1975 

— 

.00 

283 

12 

60  32 

7.4 

180 

42  5.2 

105 

0 

05.  .  . 

200 

”  “  “  “ 

“  “  ■“  “ 

02291280 

-  GORDON 

RIVER  AT  NAPLES » FLA  (LAT 

26 

10  21 

LONG  081  47  06) 

DEC.. 

1974 

11... 

FEB.. 

1975 

— 

— - 

1200 

7.3 

130 

20 

780 

110  6.5 

276 

0 

13... 

APR. 

— 

— “ 

25500 

4.3 

320 

740 

5600 

7100  270 

224 

12... 

— 

— 

39500 

4.4 

380 

1000 

6600 

8400  350 

194 

0 

JUNE 

24 .  .  . 

SEP. 

-- 

-- 

3400 

9.7 

110 

57 

750 

470  20 

148 

0 

17... 

— 

— 

570 

6.9 

84 

6.9 

4  8(1 

31  2.8 

164 

0 

02291300  - 

GOLDEN  GATE 

CANAL  AT  NAPLES. 

FLA.  (LAT 

26  10 

01  LONG  081  46  0?) 

DEC  • » 

1974 

11... 

363 

— 

700 

7.4 

140 

4.8 

400 

20  .7 

334 

0 

FEB.. 

1975 

13... 

28 

— 

750 

6.3 

140 

5.6 

540 

23  .8 

320 

— 

APR. 

24... 

MAY 

• 

00 

— 

5790 

7.7 

150 

110 

1200 

900  38 

295 

0 

08... 

JUNE 

• 

00 

.00 

27600 

5.4 

80  230 

450 

3000 

3800  150 

820 

0 

24... 

179 

— 

860 

9.0 

130 

6.9 

430 

36  2.0 

301 

0 

SEP. 

17... 

629 

— 

770 

7.6 

130 

6.2 

500 

30  1.6 

289 

0 

02292000  -  CALOOSAHATCHEE  CA  AT  MOORE 

HAVEN  FLA 

(LAT  26  50 

00  L 

ONG  081  US  00) 

MAY  * 

13.. 

1975 
•  534 

--  660  2.7  0  45 

19 

1000 

60 

5.0 

160 

0 

02292480 

-  CALOOSAHATCHEE 

CANAL  AT 

ORTONA  LOCK 

NR  LA 

BELLE  (LAT 

26  47 

22  LONG  081 

18  11) 

JAN.  . 
15... 

1975 

8.0 

620 

7.1 

80 

60 

14 

920 

44 

5.4 

211 

0 

FEB. 

19... 

120 

570 

4.8 

53 

13 

870 

44 

4.4 

178 

0 

MAR. 

18... 

252 

630 

5.7 

.  _ 

54 

17 

1300 

53 

4.4 

183 

0 

APR. 

01... 

257 

„ 

600 

4.3 

30 

53 

17 

1000 

52 

4.4 

174 

0 

MAY 

13... 

250 

„ 

640 

2.2 

45 

18 

1000 

59 

4.8 

160 

0 

JUNE 

26... 

790 

530 

8.0 

... 

68 

10 

600 

34 

4.6 

185 

0 

JULY 

22... 

_  _ 

420 

6.8 

250 

48 

7.3 

340 

22 

3.1 

153 

0 

AUG. 

19... 

1  1 

__ 

520 

9.4 

64 

8.9 

510 

29 

3.9 

195 

0 

SEP. 

17... 

2070 

510 

9.7 

_  _ 

65 

8.9 

600 

29 

4.2 

203 

0 

02292795  - 

CALOOSAHATCHEE 

R  AT  ALVA 

FLA 

(LAT  26  42  48  LONG  081  36  38) 

DEC. ♦  1974 

04  •  •  • 

590 

8.5 

79 

1  1 

780  39  3.0 

217 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


541 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L  ) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00946) 

(0094Q) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02290870  -  EVERGLADES 

D-34  NEAR  HOMESTEAD.  FLA. 

(LAT  26  36 

30 

LONG  080 

55  30) 

JAN.  . 

1975 

14.. 

• 

8.1 

2.0 

34  .3 

250 

18  230 

314 

292 

3n 

9.8 

1.0 

02291200 

-  LAKE  TkAFFORO 

NR  IMMOKALEE 

AT  LK  SIOE  CAMP  (LAT  26 

26 

01  LONG 

081  29 

27) 

MAY  . 

197s 

08.. 

SEP. 

• 

7.9 

8.8 

74  .4 

110 

24  86 

293 

234 

50 

29.0 

1.5 

05. . 

• 

7.5 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

25.5 

.5 

02291280  -  GORDON  kIVER  AT  NAPLES  *  FLA  (LAT  26  10  21  LONG  0*1  47  06) 


DEC..  1974 


11... 

FEH. .  197s 

100 

220 

.2 

4  1  0 

180 

226 

830 

731 

30 

14.0 

1.0 

13... 

APR. 

7.5 

1700 

12000 

1.0 

3900 

3700 

184 

20900 

22300 

50 

22.0 

1.0 

12... 

JUNE 

6.5 

2000 

15000 

1.3 

5100 

4900 

159 

30500 

27200 

60 

22.0 

3.0 

24.  •  . 

StP  . 

7.4 

180 

840 

.5 

510 

390 

121 

1930 

1760 

110 

25.6 

1.0 

17... 

7.3 

71 

60 

.3 

240 

100 

135 

395 

344 

50 

27.0 

1.0 

02291300  -  GOLDEN  GATE  CANAL  AT  NAPLES.  FLA.  (LAT  26  10  01  LONG  081  *.6  02) 


DEC. .  1974 


11... 

— 

68 

32 

.2 

370 

9b 

274 

532 

438 

90 

18.0 

1.0 

FER..  1975 

13... 

7.7 

77 

43 

.2 

370 

110 

263 

506 

454 

70 

25.0 

1.0 

APR. 

24.  .  . 

7.2 

290 

1600 

.3 

830 

590 

242 

3510 

3240 

60 

23.5 

3.0 

MAY 

08.  .  . 

7.7 

1000 

6600 

.7 

2400 

1800 

673 

13800 

12600 

45 

29.5 

1.0 

JUNE 

24.  .  . 

7.6 

70 

67 

.3 

350 

no 

247 

650 

470 

50 

28.0 

1.0 

SEP. 

17... 

7.3 

69 

58 

.3 

350 

no 

237 

505 

446 

70 

27.5 

1.0 

02292000  -  CALOOSAHATCHEE  CA  AT  MOORE  HAVEN  FLA  (LAT  26  50  00  LONG  081  05  00) 

MAY  .  1y75 


13... 

JAN..  1975 

50  92  .6 

02292480  -  CALOOSAHATCHEE 

190  61 

CANAL  AT  ORTONA  LOCK 

131  413 

NR  LA  BELLE  (LAT 

354 

26  47  22 

40 

LONG  081 

33.0 

18  11) 

15... 

FEH. 

7.8 

41 

68 

.S 

210 

37 

173 

324 

345 

23.0 

•• 

19.  .  . 

MAR. 

7.7 

39 

66 

.3 

190 

44 

146 

353 

313 

— — 

23.5 

18... 

APR. 

8.2 

so 

79 

.4 

210 

60 

150 

391 

355 

27.0 

01... 

MAY 

7.9 

50 

80 

.4 

200 

61 

143 

383 

348 

27.0 

13... 

JUNE 

8.0 

56 

90 

.8 

190 

56 

131 

40  6 

356 

— ” 

30.0 

26.  •  • 

JULY 

7.5 

31 

57 

.5 

210 

60 

152 

368 

305 

•• 

29.5 

*  “ 

22... 

AUG. 

7.6 

19 

'36 

.4 

150 

25 

126 

263 

219 

—  — 

32.0 

19... 

SEP. 

7.9 

23 

48 

.5 

200 

37 

160 

310 

283 

- — 

32.0 

17... 

DEC..  1974 

7.  1 

24 

50 

02292795  - 

.  1  200 

CALOOSAHATCHEE 

33 

R  AT  ALVA 

167 

FLA  (LAT 

346 

26  42  48 

292 

LONG  081 

36  38) 

30.0 

09  .  .  . 

7.7 

48 

67 

.3 

240 

65 

178 

4?8 

364 

— 

2'-.  5 

— 

542 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DATE 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON- 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR- 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

T I  U« 

SODIUM 

SIUM 

BONATF 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( SI  02 ) 

(Ft) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

( K  ) 

(HC03) 

(C03) 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(010^6) 

(00915) 

(00925) 

(01040) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

02292900  -  CALOOSAHATCHEE 

RIVER  AT  S 

-79.  NR. 

OLGA. 

FLA  (LAT  26  43  25  LONG  081  41 

55) 

NOV..  1974 

06...  10  .00  600 

8.4 

100 

76 

12 

860 

39  2.7 

214 

0 

DEC. 

30 . .  .  — —  — —  720 

JAN..  1975 

8.6 

40 

B2 

13 

1000 

44  3.2 

230 

0 

30...  —  —  850 

FEB. 

8.2 

30 

88 

16 

1100 

73  4.? 

237 

— — 

28...  10  —  1360 

6.6 

20 

90 

25 

1200 

150  7.0 

24  2 

— 

MAR. 

31...  —  —  1190 

APR. 

5.0 

50 

74 

22 

1100 

120  6.7 

228 

0 

30...  137  —  820 

4.2 

10 

64 

18 

1100 

80  5.5 

19S 

(I 

MAY 

14...  135  —  740 

JUNE 

J.5 

0 

60 

19 

looo 

6<i  5.0 

190 

0 

02...  1780  —  680 

3.9 

10 

53 

17 

100 

58  4.9 

174 

0 

30 . .  •  --  —  630 

JULY 

7.8 

10 

64 

14 

900 

44  4.8 

190 

0 

31...  —  —  355 

AUG. 

6.6 

220 

43 

6.4 

440 

2?  2.5 

124 

0 

28... 

5.6 

1  1  0 

44 

6.2 

420 

2?  2.  1 

121 

0 

02293050 

-  ORANGE 

H  AT  BHAM 

NR  FT  MYFRS  (LAT  26  40  12 

LONG  081  43  56) 

MAY  .  1975 

01...  —  —  630 

11 

3u 

68 

13 

590 

44  1.2 

194 

0 

252500080341500  -  L31W  CA  AB  S 

-175  NR  FLORIDA  CITY 

FLA 

(LAT  25  25 

00  LONG  080  34  15) 

OCT..  1974 

30...  —  —  389 

4.8 

0 

72 

3.8 

530 

9.9  .2 

230 

— 

MAR..  1975 

18...  —  —  410 

APR. 

3 0 ...  — —  — —  437 

3.9 

0 

74 

3.5 

620 

15  .8 

231 

0 

MAY 

29...  —  —  410 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

254542080493000  - 

T  AM  I  AM  I  CA 

AB  S12A  NR 

MIAMI  FLA  (LAT  25  45  42 

LONG  080  49  30) 

OCT..  1974 

30.. .  —  —  257 

MAR,.  1975 

18.. .  — —  — —  380 

APR. 

5.8 

10 

43 

5.3 

260 

10  .6 

1  34 

30...  — —  — —  683 

MAY 

2.3 

30 

54 

18 

1100 

58  5.3 

188 

0 

27...  —  .00  620 

“  “ 

“  *“ 

— 

254620080395000  -  L-67A  0. 

5  MI.  N  OF 

T  AM  1  AM  I  CA 

NR  MIAMI 

.  FLA 

(LAT  25  46 

20  |  ONG  080  39  50) 

OCT..  1974 

30.. .  —  —  735 

NOV. 

11.. .  —  —  760 

MAR..  1975 

18.. .  —  —  590 

APR. 

11 

90 

73 

17 

1200 

65  4.1 

280 

30...  --  --  661 

3.3 

30 

50 

18 

120  0 

62  '  5.0 

172 

l  o 

MAY 

27... 


65u 


2553230803*2200  -  LEVEE  31  W  AT  SR  27»  ENP  < l. a T  25  53  23  LONG  080  34  22) 


JAN..  1975 


23... 

JULY 

440 

4.2 

* * 

78 

4.2 

730 

16 

1.0 

P40 

1 0  •  •  • 

— 

— 

479 

3.8 

— 

79 

3.8 

540 

16 

1.7 

224 

0 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 
CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  coastituents 


543 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

( C A , MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

02292900 

-  CALOOSAHATCHEE 

RIVER  AT 

S-79,  NR. 

OLGA,  FLA 

(LAT  26 

43  25  LONG 

091  41 

55) 

NOV.,  1974 

06... 

8.  1 

49 

71 

.4 

240 

63 

177 

408 

366 

26.0 

„ 

DEC. 

30  •  •  . 

8.0 

50 

75 

.6 

260 

71 

189 

418 

391 

50 

23.0 

1.0 

JAN.,  1975 

30  ... 

8.  1 

59 

130 

.3 

290 

93 

194 

524 

497 

50 

22.0 

.5 

FEh. 

28... 

8.7 

86 

270 

.4 

330 

130 

198 

853 

756 

50 

23.0 

.5 

MAR. 

31... 

8.5 

71 

200 

.3 

280 

90 

187 

685 

613 

38 

25.3 

.5 

APR. 

30... 

8.3 

58 

130 

.5 

240 

75 

160 

523 

458 

*»5 

27.2 

.5 

MAY 

14  •  •  • 

8.0 

51 

no 

.5 

230 

73 

156 

480 

408 

5 

28.0 

•  • 

JUNE 

02... 

7.9 

50 

97 

.4 

200 

60 

143 

431 

370 

40 

28.0 

.5 

30.  . . 

7.7 

44 

77 

.4 

220 

63 

156 

419 

351 

70 

28.8 

.5 

JULY 

31... 

7.2 

23 

36 

.6 

130 

33 

102 

250 

202 

130 

28.2 

.5 

AUG. 

28 .  *  * 

24 

44 

.3 

140 

37 

99 

278 

208 

120 

_  _ 

02293050  - 

ORANGE 

R  AT  BHAM  NR  FT  MYERS  (LAT  26 

40  12 

LONG  081  43 

56) 

MAY  , 

1975 

01... 

8.3 

41  83 

.2 

220 

65  ISO 

4?1 

358 

40 

28.0 

.5 

252500080341500  -  L31W 

CA  AB  S 

-175  NR 

FLORIDA  CITY  FLA  (LAT 

25  25 

00  LONG  080 

34  15) 

OCT  • , 

1974 

30  .  .  . 

8.0 

4.7  16 

.2 

200 

7  189 

240 

226 

7 

25.0 

1 

.0 

MAP., 
18.  .  . 

APR. 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

25.5 

1 

.0 

30 .  .  . 

MAY 

8.6 

1 1  23 

.  1 

20  0 

10  189 

257 

246 

8 

27.5 

1 

.0 

29... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

15 

28.0 

1 

.0 

2S4 54 2080 493000  -  T AM  1  AM  1  CA  Ad  S12A  NR  MIAMI  FLA  (LAT  25  45  42  LONG  080  49  30) 


OCT.f  1974 


30  ... 

MAR.,  1975 

7.7 

2.9 

16 

.3 

130 

20 

no 

208 

150 

40 

24.5 

1.0 

18... 

APR. 

•• 

— — 

— — 

" 

— 

65 

25.5 

1.0 

3o  ... 

MAY 

a. 5 

51 

92 

•  5 

210 

56 

154 

423 

375 

32 

27.0 

1.0 

27.  . . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

35 

27.5 

.  1.0 

OCT.,  1974 

30 • • •  8.1 

NOV. 

11.. .  7.8 

MAR.,  1975 

18.. .  — 

APR  . 

30 .. .  8.9 

MAY 

27.. . 


JAN.,  1975 


254620080395000  -  L-67A  0.5  Ml.  N  OF  T  AMI  AMI  CA  NR  MIAMI,  FLA  (LAT  25  46  20  LONG  080  39  SO) 

17  98  .6  250  24  230  439  425 


52 


91 


.4 


200 


59 


141 


419 


368 


255323080342200  -  LEVEE  31  w  AT  SR  27,  ENP  (LAT  25  53  23  LONG  080  34  22) 


23... 

7.6 

9.1 

21 

JULY 

10... 

7.7 

22 

26 

.  1 


210 

210 


16 

30 


197 

184 


268 

292 


253 

263 


100 

25.0 

1.0 

loo 

22.5 

1.0 

60 

25.2 

1.0 

40 

28.0 

1.0 

50 

29.0 

1.0 

10 

24.0 

43 

— 

— 

2 


Ol  U) 


54  4  SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS-  DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE  CHARGE 

(MICRO¬ 

( S I 02 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA> 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

DATE  (CFS)  (CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060)  (00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

255600080484500  - 

L-28  EAST 

CA  NR  P I NtCREST 

FLA  (LAT 

25  56  00 

LONG  080 

48  45) 

OCT..  1974 

21... 

NOV. 

12...  —  —  — — 

MAR.,  1975 

275 

350 

2.7 

90 

50 

2.7 

200 

7.6 

.2 

161 

10... 

APR. 

360 

29... 

MAY 

378 

2.4 

20 

60 

3.7 

270 

17 

1.3 

190 

0 

26... 

350 

" 

" 

— 

255741080154500  -  SNAKECREEKC ANAL  NEAR 

HIALEAH 

fla  (lat 

25  57  41 

LONG  080 

15  45) 

JAN. ,  1975 

28... 

JULY 

690 

7.2 

— 

87 

11 

880 

52 

1.4 

312 

— 

09... 

618 

7.4 

79 

8.9 

700 

38 

1.5 

267 

0 

260031080145300 

-  DAVIE 

ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26  00 

31  LONG  080  14  S3) 

OCT . ,  1974 

23... 

MAR..  1975 

790 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

24... 

720 

2.6 

80 

13 

no 

60 

3.7 

276 

0 

260333080084300  - 

DANIA  CUTOFF 

CA  W  OF 

FECRR  BR 

AT  DANIA 

(LAT  26 

03  33  LONG 

080  08  43) 

OCT.,  1974 

23... 

JAN..  1975 

25000 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

21... 

MAR. 

36960 

*"  “ 

" 

— 

— 

— 

200 

0 

24  •  •  .  --  -- 

42000 

.5 

— 

370 

1200 

770 

860  0 

340 

168 

0 

DEC  •  ♦ 

1 6  •  • 
JAN.  » 
16*. 
FEB. 

24.. 
MAR. 

11.. 

APR. 

25.. 
MAY 
07.  . 
JUNE 
06.  . 
06.  . 
06.  . 
06.  . 
20.  . 
JULY 
Id.. 

25.. 
AUG. 

19.. 
SEP. 

19.. 


260340080260000  - 

1974 

1975 


BORROW  CA  E.  OF  US  27»  N  OF  S-9,  NR  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  40  LONG  080  26  00) 


850 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

890 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

890 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

950 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

892 

1 1 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

878 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

875 

10 

— 

_ 

_ 

_ 

_ 

861 

10 

— 

93 

16 

1100 

68 

1.8 

861 

11 

— 

94 

16 

1100 

69 

2.0 

860 

10 

9.9 

9.9 

10 

9.0 

9.4 

: 

: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3  47 
345 


9.4 


54  5 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

hard¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

ness 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

( 70300) 

( 70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

2556000804B4500 

- 

L-28  EAST  CA 

NR  PINECREST 

FLA 

(LAT 

25 

56  00 

LONG 

080 

48 

45) 

OCT  .  * 

21... 

NOV. 

1974 

7.8 

3.5 

13 

.3 

140 

4 

132 

199 

160 

60 

25.5 

1.0 

12... 

— 

-- 

- 

-  — 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

60 

24.0 

1.0 

MAR.  t 

10... 

APR. 

1975 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

50 

20.0 

1.0 

29... 

MAY 

8.9 

1 . 7 

27 

.3 

170 

10 

156 

244 

207 

40 

25.0 

1.0 

26... 

•• 

— — 

— — 

45 

27.2 

1.0 

255741 

080154500 

- 

SNAKECREEKCANAL 

NEAR 

HIALEAH 

FLA 

(LAT 

25 

57  41 

LONG 

080 

15 

45) 

JAN.  • 

28.  .  . 

JULY 

1975 

7.8 

5.0 

77 

.3 

260 

8 

256 

424 

396 

50 

24.0 

— 

09.  .  . 

7.5 

17 

58 

.2 

230 

16 

219 

4o5 

342 

60 

— 

— 

OCT.* 

23.. 

1974 

• 

260031080145300 

7.8 

-  DAVIE  ROAD  CANAL 

AT  PEMBROKE 

PINES 

FLA  (LAT 

26  00  31 

LONG  080 

14  53) 

23.0 

2.0 

MAR.* 

24.. 

1975 

• 

7.7 

8.0 

99  .6 

250 

27 

226 

438 

403 

60 

24.0 

1.0 

OCT.. 

23... 

260333080084300 

1974 

7.8 

DANIA  CUTOFF 

CA  w  OF  FECRR  BR  AT 

DANIA 

((  AT  26  03 

33  LONG  080  08  43) 

23.5 

JAN .  « 

21... 

1975 

7.9 

_  _  —  — 

164 

24.0 

1.0 

MAR. 

24.  •  • 

7.7 

2200 

16000  .0 

5900  5700 

138 

29000 

28800  3 

26.0 

.5 

260340080260000  - 

BORROW  CA  E. 

OF  US  27. 

N  OF 

S-9,  NR 

DAVIE  FLA 

(LAT  26  03 

40  LONG 

080  26  00) 

DEC.. 

16... 

19  74 

75 

21.5 

1.5 

JAN.  . 

16... 

1975 

__ 

„ 

534 

„ 

80 

19.0 

FEH. 

24... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

100 

24.5 

1.0 

MAR. 

11... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

95 

21.5 

1.0 

APR. 

25... 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

80 

24.5 

1.0 

MAY 

07... 

„ 

„ 

70 

25.5 

1.0 

JUNE 

06... 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

90 

25.0 

1.0 

06... 

7.1 

9.7 

100 

.4 

300 

15 

285 

546 

471 

57 

26.0 

1.0 

06... 

7.2 

10 

100 

.5 

300 

19 

283 

536 

474 

56 

27.0 

1.0 

06... 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

90 

28.0 

1.0 

20.  .  . 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

60 

25.5 

1.0 

JULY 

18... 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

80 

26.0 

1.0 

25... 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-- 

«0 

26.0 

1.0 

AUG. 

19... 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

~ 

-- 

-- 

— 

100 

27.0 

1.0 

SEP. 

19... 

~ 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

70 

25.0 

" 

546 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 9 7 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

blCAR- 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

tiONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

<si02> 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR") 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

( CO  3) 

DATE  (CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

260350080184000  -  SOUTH  NEW  RIVER  CA  E.  FLAMINGO  RO.  HR.  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  58  LONG  080  10  40) 

DEC.. 

16.. 
JAN.  . 
16.. 

FEB. 

1974 

830 

810 

1975 

24.. 

— 

852 

—  - 

-- 

-- 

— 

" 

MAR. 

11.. 

APR. 

930 

25.. 

MAY 

"  — — 

843 

11  . 

-  ~ 

— 

— — 

""  ” 

07.  . 

84  3 

12 

—  —  ~  “ 

-  ~ 

— — 

260415080202500 

-  BORROW  PIT 

AT  DAVIE  LAND-FILL  NR  DAVIE  FLA 

(LAT 

26  04  15  LONG 

080  20  25) 

OCT.. 

1974 

09.. 

• 

600 

9.9  50  130  7.5 

1100  27 

4.7 

316 

260514080110800 

-  N  NEW  RIV 

CA  AT  SW  31  AVE  FT  LAUDERDALE  (LAT  26  05  14  LONG  080  11  08) 

OCT.. 

1974 

23.. 

• 

-- 

770 

— 

-- 

— 

312 

0 

JAN.  . 

1975 

21.. 

• 

-- 

3030 

— 

-- 

— 

272 

0 

MAR. 

24.. 

• 

-  — - 

3150 

2.6  —  180  330 

330  2700 

120 

272 

0 

260702080085800  - 

NEW  RIVER  AT 

Sw  4 T H  7TH  AVE  FT  LAUDERDALE 

(LAT 

26  07  02  LONG 

080  08  ^8) 

OCT.. 

1974 

23.. 

. 

-- 

9500 

— 

— 

— 

264 

— 

JAN.. 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

19190 

••  ••  ”  —  “ — 

— —  — — 

25? 

0 

24.. 

• 

21600 

.9  —  370  1  100 

730  9000 

340 

268 

260717080094700 

N  FORK 

new  r  brwd  blvd  at  ft  lauderdal 

(LAT 

26  07  17  LONG 

080  09  47) 

OCT.. 

1974 

23  .  . 

• 

-- 

830 

-- 

-- 

— 

23? 

— 

JAN.  . 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

* *  — — 

7700 

“  —  “  ■”  *“  —  — — 

—  — 

— 

240 

0 

24.. 

• 

-  —  — 

9600 

3.4  --  230  560 

460  4600 

180 

196 

0 

260743080103100 

N  FORK 

NEW  RIVER  AT  FT  LAUDERDALE  FLA 

(LAT 

26  07  43  LONG 

080  10  31) 

OCT.  . 

1974 

23.. 

• 

— 

575 

-- 

— 

-- 

246 

0 

JAN  .  . 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

~  “  *  * 

1320 

“  —  — *  ■"  — 

—  “  -- 

— 

264 

0 

2m  .  . 

• 

6800 

5.3  —  140  220 

230  1900 

70 

244 

u 

260007080140200  - 

PLANTATION  CNL.NW65TH  A VE , PL ANT  A T ION  FLA 

(LAT 

26  06  07  |  ONG 

080  14  02) 

OCT.. 

1974 

23.. 

• 

-- 

630 

-- 

-- 

264 

0 

JAN.  . 

1975 

21.. 

MAR. 

• 

“  “  —  — 

1000 

—  — 

— 

168 

0 

24.. 

• 

— 

450 

14  --  70  18 

1 70  110 

6.5 

216 

0 

SURFACE  MATER  QUALITY 

RECORDS 

54 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR 

CONSTI  TUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOL  T  DS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

sULEftTE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DoTE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(009<+5> 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

( 70301 ) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

DEC  .  . 

lb.  . 

2b0358080lB4000 

1974 

-  SOUTH  NEW  RIVER 

CA  E. 

FLAMINGO  RU*  RP. 

OAVIE  FLA 

(LAT  26 

03  58  LONG 

080  18 

7n 

40) 

23.  8 

2.0 

JAN.  . 

1  b  •  • 

*1975 

_  _  _  _ 

_  _ 

_  _  _  _ 

_  _ 

496 

__  _ 

70 

20.0 

_  _ 

FEB. 

24  •  • 

•  - 

-  - 

— 

—  — 

— 

— 

— 

7o 

— 

1.0 

MAR. 

11.. 

. 

— 

— 

— 

-- 

— 

80 

23.5 

1.0 

APR. 

25.  . 

. 

— 

— 

— 

— 

— 

HO 

25.5 

1.0 

MAY 

07.  . 

. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

70 

27.0 

1.0 

• 

260415080202500 

-  BORROW  PIT 

AT  DAVIE  LAND-FILL 

NR  DAVIE  FLA 

(LAT  26  04 

15  LONG  080 

20  25) 

OCT.. 

09.. 

1974 

.  7.6  34 

100 

.5  360 

98  259 

614 

471 

50  27.0 

OCT., 

23.. 

260514080110800 

1974 

.  7.8 

-  N  NEW  RIV  CA  AT 

SW  31  AVE 

FT  LAUDERDALE  (LAT 

256 

26  05 

14  LONG  080 

11  08) 

24.5 

3.0 

JAN.  , 

21  .. 

1975 

.  7.6 

_  _ 

223 

23.5 

1.0 

MAR. 

24.. 

.  8.0 

640 

4800  .8 

1800 

1600 

223 

9500 

8910 

50 

26.5 

3.0 

DCT  .  , 

23.. 

260702060085800  - 

1974 

.  7.5 

NEW  RIVER  AT 

SW  4TH  N  7TH  AVE 

FT  LAUDERDALE 

213 

(LAT  26  07  02  LONG  080 

08  58) 

23.0 

3.0 

JAN.  , 
21.. 

1975 

• 

7.8 

—  _ 

.. 

_  _  _  _ 

20  7 

— a* 

23.5 

1.0 

MAR. 

24.  . 

• 

8.5 

2200 

16000 

1.2  5500 

28900 

30 

27.0 

1.0 

260717080094700  - 

N  FORK 

NEW  R 

BRWD  BLVD 

AT  FT  LAUDERDAL 

(LAT  26  07 

17  LONG 

080 

09  47) 

OCT., 

1974 

23... 

JAN., 

1975 

7.2 

— - 

*  “ 

“  • 

190 

—  — 

- — 

24.0 

3.0 

21... 

MAR. 

7.5 

— 

-- 

— 

197 

— 

— — 

-- 

24.0 

1.0 

24  .  .  . 

7.9 

1000 

8S00 

1.2 

2900 

2700 

161 

15500 

1 5200 

30 

27.0 

2.5 

260743080103100  - 

N  FORK 

NEW  RIVER  AT  FT 

LAUDERDALE 

FLA 

(LAT  26  07 

43  LONG 

080 

10  31) 

OCT  . , 

1974 

23... 
JAN.  » 

1975 

7.3 

•• 

•• 

203 

— — 

— 

— • 

23.0 

3.0 

2)..« 

MAR, 

7.4 

— 

217 

— 

— 

23.0 

3.0 

24.  .  . 

8.1 

460 

3400 

1.5 

1300 

1100 

200 

64  70 

6340 

40 

26.0 

3.0 

260807080140200  - 

PLANTATION  cnl 

, NW65 T H  AVE 

.PLANTATION 

FLA 

(LAT  ?6  08 

07  LONG 

080 

14  02) 

OCT., 

1974 

23... 
JAN.  , 

1975 

7.6 

-• 

•• 

*“  “ 

217 

— — 

— — 

-• 

23.0 

3.0 

21... 

MAR. 

7.3 

— 

—  • 

—  — 

1  38 

— — 

— — 

— 

22.0 

1.0 

24.  .  . 

7.9 

41 

1 40 

.9 

250 

72 

177 

523 

S07 

60 

25.0 

3.0 

548 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1  97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPt- 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO- 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS- 

BICAR- 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

S  I  UM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(  MG  ) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(CO  3) 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

260850080381000  - 


MIAMI  CA  AT  ALLIGATOR  ALLEY  (LAT  26  08  50  LONG  080  38  10) 


OCT.*  1974 


17... 

NOV. 

758 

2.6 

90 

99 

17 

1000 

50 

4.2 

326 

12... 

-  - 

920 

— — 

— 

— - 

— — 

— - 

— 

— 

— — 

MAR.  , 
19... 

APR. 

1975 

— 

600 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10.  .  . 

MAY 

”  —  —  — 

626 

5.4 

80 

51 

17 

1100 

52 

4 . 6 

170 

28  .  .  . 

—  —  —  — 

740 

—  — 

—  * 

—  — 

—  — 

—  — 

260919080172300 

-  MIDDLE 

RIVER  CANAL  NR  LAUDERHILL 

FLA  (LAT  26 

09  19 

L"NG  080 

17 

23) 

OCT.* 

1974 

23... 

— 

720 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

320 

JAN.  * 
21... 

MAR. 

1975 

— 

970 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

304 

24  .  .  . 

•—  —  — 

480 

1  6 

— — 

77 

22 

200 

120 

S.  3 

308 

260945080533000  - 

L-28 

INTERCEPTOR 

BL  SR84 

AT  ANDYTOWN  F 

(LAT 

26  09 

45  LONG 

080 

53  30) 

OCT.* 

17... 

NOV. 

1974 

-- 

513 

8.4 

50 

80 

6.8 

350 

27 

1.7 

241 

12... 

-- 

500 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

MAP.  * 
19... 

APR. 

1975 

— 

390 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 0  .  .  . 

MAY 

—  —  — — 

379 

3.9 

40 

39 

7.2 

250 

30 

3.2 

1  44 

26  .  .  . 

— “  —  — 

300 

—  — 

—  — 

—  — 

—  — 

—  — 

261030080131400  - 

MIDDLE  RIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL  FLA 

(LAT 

26  10 

30  LONG  080 

13  14) 

OCT.* 

1974 

23... 

— 

630 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

268 

JAN.  ♦ 
21... 

MAR. 

1975 

~ 

1120 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

272 

24  •  •  . 

—  -- 

600 

14 

”  *“ 

74 

19 

170 

98 

5.0 

324 

261034080093500  - 

CA-13 

FEEDER  CA 

AT  10TH 

AVE  FT 

LAUDERD 

(LAT 

26  10 

34  LONG 

080 

09  35) 

OCT.  * 

23  .  .  . 

JAN.  ♦ 

1974 

1975 

21... 

—  —  — — 

475 

—  — 

—  — 

— — 

—  — 

— — 

— — 

48 

261057080442600  - 

CORPS 

OF  ENGINEERS  GAGE 

3-2  NR 

ANDYTOw 

(L  AT 

26  10 

57  LONG 

080 

44  26) 

OCT.* 

21... 

NOV. 

1974 

— 

466 

.4 

70 

66 

7.0 

410 

25 

3.4 

228 

12... 

•  •  — — 

620 

—  — 

—  ” 

— — 

—  — 

—  “ 

— — 

— — 

—  — 

261147081470400 

GORDON  RIVER 

CANAL  AT 

NAPLES 

FLA  (LAT  26 

11  47 

LONG  081 

47 

04) 

DEC.* 

1974 

11... 

FEB.  . 

1975 

—  — 

920 

13 

— 

120 

12 

700 

58 

2.5 

280 

13... 

APR. 

— —  — - 

975 

15 

—  — 

100 

14 

98(1 

83 

2.4 

252 

24.  .  . 

-- 

1040 

12 

— 

100 

14 

1000 

80 

1.7 

211 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

— 

1160 

21 

-- 

120 

14 

780 

75 

4.0 

283 

17... 

— 

445 

5.8 

— 

70 

4.0 

400 

17 

2.0 

144 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS  ^ \  Q 

OCTOBER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  COASTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

sulfate 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

temper¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ature 

DEPTH 

UATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L> 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

260850080381000  - 

MIAMI  CA 

AT  ALLIGATOR 

alley 

(LAT  26 

08  50  LONG 

080  38 

10) 

OCT.* 

17... 

1974 

8.  1 

27  79 

.7 

320 

51 

267 

500 

441 

1  D  0 

29.5 

1.0 

NOV. 

12... 

— 

“ 

" 

-- 

— 

-- 

— 

100 

23.5 

1.0 

MAR.  , 

19... 

1975 

_  _  _  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

80 

25.0 

1.0 

APR. 

10... 

9.0 

50  83 

.3 

200 

59 

139 

379 

348 

28 

25.0 

1.0 

MAY 

26... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

110 

29.0 

1.0 

UCT  .  * 

23.. 

1974 

• 

260919080172300 

7.8 

-  MIDDLE  RIVER  CANAL  NR 

LAUDERHILL 

FLA  (LAT 

262 

26  09  19 

LONG  080 

17  23) 

24.0 

JAN.  * 

21.. 

1975 

• 

7.8 

_  _  _ 

_  — 

249 

_  — 

—  _ 

21.0 

1.0 

MAR. 

24.  . 

• 

7.9 

34 

]  b .9  280 

30 

253 

650 

587 

90 

24.0 

.5 

260945080533000  -  L-28  INTERCEPTOR  BL  SRB4  AT  ANDYTOWN  F  (l  AT  26  09  45  LONG  080  53  30) 


OCT.*  1974 


17... 

8.1 

1  7 

39 

.4 

230 

31 

198 

345 

300 

60 

27.5 

1.0 

NOV  . 

12... 

MAR.  , 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

40 

22.0 

1.0 

1  9  »  •  • 

APR. 

— 

“  ” 

— — 

— — 

— — 

5n 

26.5 

1.0 

1 0  .  .  . 

MAY 

9.4 

10 

42 

.2 

130 

9 

118 

240 

207 

31 

26.2 

1.0 

26... 

— — 

— 

— — 

— 

25 

27.0 

1.0 

261030080131400  - 

MIDDLE  RIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL  FLA 

(LAT 

26  10 

30  LONG  080 

13  14) 

OCT.* 

1974 

23... 

JAN.  * 

1975 

8.4 

“ 

•• 

220 

— — 

— 

— — 

23.0 

3.0 

21... 

MAR. 

8.4 

— - 

— — 

223 

— — 

— 

— — 

21.5 

1.0 

24... 

9.2 

30 

1^0 

•  d 

260 

0 

266 

^■96 

541 

GO 

25.0 

3.0 

261034080093500  - 

CA-13 

FEEDEP  CA 

AT  10TH 

AVE  FT 

LAUDERD 

(LAT 

26  10 

34  LONG 

080 

09  35) 

OCT., 

1974 

23.  . . 

JAN.  * 

1975 

7.7 

— 

— 

— 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

24.0 

1.0 

21... 

—  • 

— 

— — 

—— 

— — 

39 

— 

— — 

— — 

24.0 

1.0 

261057080442600  - 

CORPS 

OF  ENGINEERS  GAGE 

3-2  NR 

ANOYTOW 

(LAT 

26  10 

57  LONG 

080 

44  ?6) 

OCT., 

21... 

NOV. 

1974 

8.9 

5.9 

35 

.5 

190 

7 

187 

322 

256 

90 

23.0 

1.0 

12... 

— 

— 

— — 

— — 

— 

— — 

— — 

160 

24.0 

1.0 

261147081470400 

GORDON  RIVER 

CANAL  AT 

NAPLFS 

FLA  (LAT  26 

11  47 

LONG  081 

47 

04) 

DEC.* 

1974 

11... 

FEB., 

1975 

38 

140 

.2 

350 

120 

230 

526 

522 

8 

16.0 

1.0 

13... 

7.6 

26 

180 

.3 

310 

100 

207 

614 

546 

3 

25.0 

1.0 

APR. 

24  .  .  . 

JUNE 

6.H 

31 

210 

.2 

310 

140 

173 

680 

554 

17 

21.5 

1.0 

24.  .  . 

SEP. 

7.4 

42 

180 

.3 

360 

130 

232 

698 

597 

21 

25.0 

1.0 

17... 

7.5 

58 

34 

.2 

190 

74 

118 

299 

262 

40 

28.0 

1.0 

550 

SURFACE  WATER 

DUALITY 

RECORDS 

OCTOBER  19  7  4 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  CONSTITUENTS 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVE  ') 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO- 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

stron¬ 

SOLVED 

TAS- 

BICAR¬ 

car¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

tium 

SODIUM 

SIU 

BONATE 

bonate 

CHARGE 

CHARGE 

(M1CRO- 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(CO  3) 

date  (cfsi 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

CJG/l ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925)  ( 

01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

261240080494001  - 

L-28 

BORROW  CA  BL  SIrO 

NR  ANOYTOWN  FLA  <|. 

AT  26  12 

40  LONG 

080  49  40 

.01) 

OCT..  1974 

17... 

MAR.,  1975 

— 

— 

427 

5.4 

320 

66 

5.2 

310 

22 

2.4 

209 

— 

19... 

APR. 

600 

" 

“  *“ 

*  “ 

10... 

MAY 

651 

2.6 

30 

71 

9.8 

390 

52 

3.  1 

207 

0 

28... 

630 

■■ 

”  * 

*  “ 

“  “ 

“  “ 

*  ” 

261335081352400 

GOLDEN  GATE 

TRIB  CA 

NR  NAPLES 

FLA  (LAT 

26  13  35 

LONG  081 

35  24) 

DEC.,  1974 

11... 

FEB.,  1975 

— 

— 

640 

7.6 

— 

140 

4.0 

430 

13 

.6 

324 

0 

13... 

APR. 

800 

7.3 

•• 

160 

3.8 

680 

12 

.2 

364 

0 

24  ... 

— 

— 

720 

9.6 

— 

140 

4.2 

610 

13 

.2 

34? 

0 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

— 

565 

9.1 

— 

97 

4.0 

290 

13 

.4 

27  2 

0 

17... 

— 

645 

9.0 

140 

4.2 

500 

13 

.5 

327 

0 

261349080121700 

POMPANO  CA 

AT  SR  7  AT  MARGATE 

FLA  (LAT 

26  13  49 

LONG  060 

12  17) 

OCT.,  1974 

23... 

JAN . ,  1975 

21... 

MAR. 

850 

— — 

248 

0 

24... 

— 

— 

460 

14 

-- 

73 

21 

190 

100 

5.4 

BOO 

0 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

— 

— 

680 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

264 

0 

23... 

— 

— 

600 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

252 

0 

261940060101100  -  EQUALIZING  2E  CANL  AT  HILLSBORO  CANAL  BOCA  RATON  (LAT  26  19  40  LONG  060  10  11) 


NOV.,  1974 


26  .  .  . 

DEC. 

“  ” 

78o 

8.6 

1  10 

8.2 

1800 

51 

5.1 

»0« 

0 

11... 

MAR.,  1975 

795 

8.0 

40 

100 

8.3 

1300 

55 

5.  1 

30  3 

0 

12... 

APR. 

”  — 

•  — 

885 

8.4 

—  ■” 

97 

13 

1900 

70 

5.2 

31? 

0 

30  •  .  . 

MAY 

•• 

910 

8.4 

70 

83 

17 

1600 

100 

4.8 

29? 

0 

15... 

AUG. 

760 

4.2 

— 

70 

15 

1200 

7? 

2.5 

249 

0 

27... 

— 

— 

910 

9.4 

— 

100 

10 

1500 

64 

5.2 

236 

C 

261945080530000  -  L-3  CANAL  7  MI  WEST  OF  S-8  NR  ANOYTOWN  (LAT  26  19  45  LONG  080  53  00) 

OCT.,  1974 

17.. . 

MAR.,  1975 

19.  .  . 

APR. 

10. .  . 

MAY 

28... 


261946080121000  -  CA  E-l  .2  Ml  N  HILLSBORO  CA  AND  US441  (LAT  26  19  46  LONG  060  12  10) 

DEC.,  1974 

13...  —  —  710  3.  7  50 

MAY  ,  1975 

02...  —  —  900  7.7  70 


100 

6.6 

1100 

36 

6.1 

27? 

70 

18 

1600 

100 

6.0 

276 

405 
620 

632  3.7 


5.4  270  57 


10  50 


4.3 


18 


250  24 


1100  54 


1.2  185 


4.7  164 


74o 


0 


SURFACE  HATER  OUALITY  1 

?ECCR0S 

55 

OCTOBER  1  97  A 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR 

CONSTITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

fluo¬ 

HAkJ- 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

suleate 

RIDE 

ride 

NtSS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

( 009<*5) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

2612400*10494001  - 

L- 

26  BORROW 

CA  6L  S140  NR  ANDYTOWN  FLA  (LAT  26  12 

40  LONG 

080  49  40 

.01) 

UCT • ,  1974 

17... 

MAR . *  1975 

7.  1 

6. 0 

31 

.4 

190 

15 

171 

300 

244 

100 

27.0 

1.0 

19.  .  . 

APR. 

“  — 

— — 

*  “ 

— — 

70 

25.0 

1.0 

1  0  .  .  . 

MAY 

8.7 

38 

84 

.2 

220 

48 

170 

425 

363 

48 

25.0 

1.0 

24... 

•• 

— — 

*”  “ 

— — 

55 

28.0 

1.0 

2613350*11352400 

- 

GOLDEN  GATE  TkIB  CA 

NR  NAPLES 

ELA  (LAT 

26  13  35 

LONG  081 

35  24) 

DEC.*  1974 

11... 

EtB. *  1975 

7.4 

60 

18 

.3 

370 

100 

266 

5n2 

404 

loo 

18.0 

1.0 

13... 

APR. 

7.3 

100 

1  7 

.3 

420 

120 

299 

548 

481 

70 

27.0 

1.0 

24  .  .  . 

6.5 

81 

19 

.2 

37o 

87 

281 

495 

476 

70 

27.5 

3.0 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

7.6 

30 

17 

.3 

260 

36 

223 

341 

305 

80 

28.5 

1.0 

17... 

7.1 

90 

2u 

.4 

370 

99 

268 

524 

439 

loo 

26.5 

1.0 

261349080121700 

- 

POMPANO  CA 

AT  SR  7 

AT  MARGATE 

FLA  (LAT 

26  13  49 

LONG  080 

12  17) 

UCT.*  1974 

23... 

JAN.*  1975 

8.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

24.0 

— 

21... 

MAR. 

7.9 

— — 

“  “ 

20  3 

“  “ 

— — 

— 

20.0 

1.0 

24.  .  . 

8.  1 

35 

140 

.  7 

270 

23 

246 

588 

537 

1 1 0 

25.0 

3.0 

JUNE 

24.  .  . 

SEP. 

7.6 

-- 

— 

— 

— 

— 

217 

— 

— 

— 

30.5 

.5 

23 .  .  . 

7.9 

— 

— 

20  7 

— — 

— — 

30.0 

.5 

261940080101100  -  EQUALIZING  2F  CANL 

AT  HILLSBORO  CANAL 

POCA  RATON  (LAT  26 

19  40  LONG  080  10 

11) 

NOV.*  1974 

26... 

DEC. 

7.6 

3b 

80 

.5 

310 

57 

253 

490 

455 

70 

22.0 

1.0 

11... 

MAR.*  1975 

7.7 

39 

85 

.5 

290 

37 

249 

494 

452 

60 

20.0 

1.0 

12... 

APR. 

7.5 

41 

110 

.6 

300 

42 

256 

548 

501 

60 

24.0 

30  ... 

7.8 

36 

130 

.7 

280 

40 

240 

579 

526 

65 

26.5 

1.0 

MAY 

15... 

AUG  . 

7.9 

32 

100 

.3 

240 

34 

204 

501 

420 

65 

27.0 

1.0 

27... 

7.5 

41 

96 

.7 

290 

99 

194 

488 

444 

65 

30.0 

r.o 

261945080530000 

-  L-3 

CANAL  7  MI 

WEST  OF 

S-8  NR  ANDYTOWN  (LAT  26  19  45  LONG  080  53  00) 

OCT..  1974 
17... 

MAP.,  1975 

7.7 

9.9 

34 

.4 

160 

9 

152 

277 

228 

100 

27.0 

1.0 

19... 

APR. 

— 

— — 

—  * 

— — 

" 

“  “ 

— — 

60 

25.5 

1.0 

1 0  .  .  . 

MAY 

9.  1 

53 

83 

.5 

200 

59 

141 

393 

353 

32 

26.0 

1.0 

28... 

•• 

-- 

— — 

" 

90 

28.0 

1.0 

261946060121000  - 

CA 

E-l  .2  MI 

N  HILLSBORO  CA  AND 

US441  (LAT  26  19 

46  LONG  080  12  10) 

DEC • «  1974 

13... 

MAY  ,  1975 

8.0 

48 

57 

.5 

280 

55 

223 

450 

393 

60 

21.0 

1.0 

02... 

8.0 

36 

140 

.  7 

250 

24 

226 

526 

516 

1  10 

28.0 

1.0 

552  SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


dis¬ 

instan¬ 

taneous 

DIS¬ 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

DIS¬ 

SOLVED 

CAL¬ 

CIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

NE¬ 

SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

CAR¬ 

BONATE 

charge 

CHARGE 

(MICRO¬ 

( S 1 02 ) 

(FE) 

<CA) 

(MG) 

<S») 

(NA) 

( K  ) 

( HC03) 

(CO  3) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(OlOPO) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

262000080320500 

NORTH 

NEW  RIVER 

CANAL  AB  S7  NR  ANDYTOW 

(LAT  26  20 

00  LONG  080  32  05) 

OCT.* 

1974 

15... 

— 

— 

1220 

16 

60 

120 

36 

3200 

100 

4.6 

468 

— 

NOV. 

13.. . 
MAR.  * 

19.. . 

APR. 

940 

980 

1975 

08.  .  . 

MAY 

• 

00 

676 

8.4 

10 

49 

17 

1100 

59 

4.5 

186 

0 

28  .  .  . 

•• 

1100 

*  “ 

“ 

262007081454201 

-  IMPERIAL 

RIVER  AT 

IMPERIAL 

BONITA 

ESTATES  (LAT  26  20 

07  LONG  081  45  42.01) 

APR.  * 

16.  .  . 

SEP. 

1975 

— 

-- 

780 

8.9 

240 

1  10 

14 

350 

no 

4.  1 

295 

0 

16... 

— — 

1.0 

10 

17 

1.4 

72 

4.7 

.7 

54 

0 

262038080074600  - 

EQUAL izing 

3  CANAL 

AT 

CAMINO 

REAL 

BOCA 

RATON 

(LAT  26 

20 

38  LONG 

080  07  46) 

NOV.  . 

1974 

26  .  .  . 

MAR.  * 

1975 

” 

— — 

430 

6.2 

60 

4.2 

550 

23 

2.6 

160 

0 

12... 

— 

— 

680 

6.5 

— 

75 

9.1 

1300 

53 

3.3 

240 

0 

MAY 

15... 

AUG  . 

— 

530 

5.4 

— 

64 

7.3 

760 

36 

3.8 

192 

n 

27... 

540 

6.1 

— — 

61 

6.1 

590 

3? 

4.5 

160 

0 

262126080091300 

- 

LATERAL  47 

CANAL  AT 

POWERLINE 

ROAD 

BOCA 

RATON 

(LAT  26 

21 

26  LONG 

000  09  13) 

NOV.  * 

1974 

26.  .  . 

MAR.  * 

1975 

" 

750 

8.2 

—  — 

98 

7.7 

1300 

50 

5.2 

352 

0 

12... 

— 

— 

853 

7.2 

— 

99 

11 

1800 

65 

5.2 

336 

0 

MAY 

15... 

AUG. 

— 

770 

6.4 

83 

11 

1100 

65 

5.4 

260 

0 

27... 

900 

9.5 

98 

10 

140 

66 

5.7 

280 

0 

262400080230000 

HILLSBORO  CA 

AB 

SIO  Nk 

ANDYTOWN 

FLA  (LAT  26  24 

00 

LONG  080 

23  00) 

OCT.  . 

15... 

NOV. 

1974 

— 

— 

1210 

21 

30 

67 

34 

3200 

150 

8.8 

357 

— 

12... 

MAR.  * 

1975 

1250 

" 

10... 

— 

— 

1360 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— — 

APR. 

08... 

MAY 

• 

00 

1380 

22 

70 

74 

38 

2400 

170 

8.5 

37? 

0 

26  .  .  . 

— 

— 

1130 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

262430080101700  -  EQUALIZING  2E  CANAL  AT  CLINT 


NOV.*  1974 


26... 

MAP.*  1975 

—  — 

490 

4.1 

12... 

MAY 

” 

" 

357 

3.9 

““ 

15... 

AUG. 

" 

630 

3.0 

“ 

27... 

— 

— 

610 

5.8 

— 

MOORE  ROAD 

BOCA  RAT 

(LAT  26 

24  30 

LONG  080  10 

17) 

60 

7.5 

580 

28 

10 

160 

75 

9.5 

1200 

4? 

9.0 

220 

66 

1 1 

800 

49 

8.3 

180 

72 

7.7 

40 

33 

12 

144 

0 

0 

0 


0 


SURFACE  MATER  OUALITY  RECORDS  553 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

( 00*745) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

262000080320500  - 

NORTH 

NEW  RIVER 

CANAL 

AB  S7  NR 

ANDYTOW 

(LAT  26  20 

00  LONG  080 

3?  05) 

OCT.. 

15... 

1974 

8.1 

43 

160 

1.0 

450 

68 

384 

845 

715 

80 

26.0 

1.0 

NOV. 

13... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

50 

21.0 

1.0 

MAP.  . 
19... 

1975 

_  _ 

60 

23.5 

1.0 

APR. 

08... 

8.5 

54 

87 

.6 

190 

41 

153 

414 

372 

34 

24.8 

1.0 

MAY 

28... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

150 

27.0 

1.0 

262007081454201  -  IMPERIAL  RIVER  AT  IMPERIAL  BONITA  ESTATES  (LAT  26  20  07  LONG  081  45  4?. 01) 


APR..  1975 

16... 

SEP. 

7.5 

35 

180 

.2 

330 

91 

242 

695 

608 

70 

24.0 

.5 

1 6  •  •  • 

.9 

7.7 

.2 

48 

4 

44 

94 

60 

80 

262038080074600  - 

EQUALIZING 

3  CANAL 

AT  CAMINO 

REAL  BOCA 

RATON 

(LAT  26 

20 

38  LONG 

080  07 

46) 

NOV..  1974 

26.  .  . 

MAP..  1975 

7.1 

23 

35 

.4 

170 

32 

138 

264 

238 

80 

21.0 

1.0 

12... 

7.5 

29 

76 

.5 

230 

29 

197 

402 

372 

60 

23.5 

— 

MAY 

15... 

AUG. 

7.3 

29 

59 

.2 

190 

33 

158 

335 

300 

65 

26.5 

1.0 

27... 

6.3 

23 

50 

.5 

180 

47 

131 

322 

263 

60 

29.5 

1.0 

262126080091300  - 

LATERAL  47  CANAL  AT 

POWERLINE 

ROAD  BOCA 

RATON 

(LAT  26 

21 

26  LONG 

080  09 

13) 

NOV..  1974 

26.  .  . 

MAR..  1975 

7.6 

32 

77 

.6 

280 

0 

289 

456 

453 

70 

22.0 

1.0 

12... 

7.8 

45 

98 

.6 

290 

19 

276 

531 

498 

60 

24.0 

— 

MAY 

15... 

AUG. 

7.5 

34 

100 

.6 

250 

41 

213 

486 

435 

50 

24.5 

1.0 

27... 

7.0 

35 

100 

.6 

290 

50 

236 

492 

467 

65 

27.5 

1.0 

262400080230000 

HILLSBORO  CA 

AB  SIO  NR 

4NDYTOWN 

FLA  (LAT  26  24 

00 

LONG  080 

23  00) 

OCT..  1974 

15... 

8.1 

65 

190 

1.1 

310 

18 

293 

802 

716 

100 

26.0 

•  1.0 

NOV. 

12... 

MAR.,  1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

120 

22.0 

— 

10.  .  . 

APR. 

— — 

— 

" 

— 

•• 

— — 

— 

no 

20.0 

1.0 

08... 

MAY 

8.6 

56 

230 

1.2 

340 

39 

305 

874 

786 

110 

25.0 

1.0 

26... 

•— 

— — 

— 

— — 

" 

— 

— — 

— 

— 

140 

29.0 

1.0 

262430080 

101700  -  EQUALIZING  2E 

canal 

AT  CLINT  MOORE  ROAD 

BOCA  RAT  (LAT  26 

24  30  LONG  080  10  17) 

NOV.,  1974 

26.  •  . 

MAR..  1975 

7.4 

39 

47 

.5 

180 

42 

138 

312 

279 

100 

22.0 

1.0 

12... 

7.6 

37 

65 

.5 

230 

41 

187 

393 

356 

80 

23.0 

— 

MAY 

15... 

AUG. 

7.6 

46 

79 

.3 

210 

57 

154 

408 

356 

85 

25.0 

1.0 

27... 

6.  1 

35 

53 

.6 

210 

93 

118 

332 

290 

loo 

29.5 

1.0 

r,  C,  A  SURFACE  HATER  OUALITY  RECCROS 

OCTOBER  19 74  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(S 102 ) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

date 

( CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

262433080074800 

-  EQUALIZING 

3  CANAL  AT 

CLINT 

MOORE  RD 

BOCA  RATON 

(LAT  26 

24  33  LONG 

080  07  48) 

NOV.  * 

26.. 

1978 

• 

390 

GO 

• 

62 

4.3 

300 

20 

1.7 

156 

0 

26.. 

• 

-- 

390 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

156 

0 

MAR.  * 

12.. 

1975 

• 

353 

7.8 

_  _ 

66 

4.6 

450 

22 

1.6 

192 

0 

MAY 

15.. 

• 

— 

450 

6.7 

— 

61 

5.8 

310 

26 

3.0 

177 

0 

AUG. 

27.. 

• 

-- 

466 

5.1 

— 

59 

4.5 

430 

22 

3.3 

128 

0 

262518080042500  - 

CANAL 

15  ABOVF 

S-40  1 

NEAR  DELRAY 

BEACH  (LAT  26  25  18 

LONG  080 

04  25) 

DEC  •  * 

1974 

12... 
APR.  . 

1975 

— — 

—  * 

495 

5.5 

no 

59 

4.8  660 

23 

5.5 

173 

30... 

" 

— 

650 

1.2 

50 

67 

10  820 

50 

4.2 

204 

0 

262604081481001  - 

ESTERO  P 

1*  SAND 

HILL  RD  (LAT  26  26  04  LONG  081 

48  10.01) 

APR  .  * 

1975 

16... 

-- 

— 

9500 

8.1 

20 

200 

260  70000  2000 

85 

254 

0 

SEP. 

16... 

— 

— 

— 

2.0 

11 

45 

3.1  186 

1  1 

.8 

103 

0 

262651082080301  SANIBEL  RIVES  AT  TRAILOR  PARK  (LAT  26  26  51  LONG  082  08  03.01) 

SEP.*  1975 

17...  —  —  —  —  —  120  140 


262847080050600  -  LAKE  IDA  AT  BOAT  DOCK  NR  DELRAY  RCH  FLA  (LAT  26  28  47  LONG  080  05  06) 


DEC.* 

1974 

11... 
APR.  * 

1975 

470 

4.7 

90 

61 

6.4 

740 

28 

8.0 

170 

30  .  .  . 

680 

3.3 

10 

62 

14 

950 

56 

4.3 

196 

7 

262957081511401 

-  TEN  MILE 

CANAL  (» 

US  41 

(LAT  26  29 

57  LONG 

081  51 

14.01) 

APR., 

16... 

SEP. 

1975 

-- 

11800 

1.4 

60 

210 

290 

2100 

2600 

1  10 

234 

0 

1 6  •  •  • 

— 

— 

2.0 

80 

46 

4.9 

280 

14 

1.5 

116 

0 

263040080402500  - 

MAY  ,  1975 

07... 


E-N  CA  . 2M I  NE  TOHER-US  27  NR  OKEELANTA  (LAT  26  30  40  LONG  080  40  25) 


700 


7.0 


40 


56 


19 


1500 


59 


4.2 


196 


263107080405300  - 

MAY  *  1975 

07... 


E-W  CA  1  MI  NW  TOHER-US  27  MR  OKEELANTA  (LAT  26  31  07  LONG  080  40  53) 


660 


5.7 


30 


52 


18 


1400 


58 


4.6 


176 


263220080032800  -  BOYNTON  CA  AB  S-40  NR  BOYNTON  BCH  FLA  (LAT  26  32  20  LONG  080  03  28) 

DEC.*  1974 


11... 

APR.,  1975 

410 

3.3 

50 

64 

4.5 

710 

23 

4.3 

177 

““ 

30  •  •  • 

— 

— 

680 

3.5 

10 

64 

14 

1000 

56 

4.3 

200 

2 

263418080122200  -  DR  CA  E-W  AT  US441  3.1  MI  S  LK  WTH  R  (LaT  26  34  18  LONG  080  12  22) 

DEC.*  1974 


13... 

MAY  ,  1975 

•• 

-• 

530 

4.2 

100 

100 

2.4 

730 

13 

1.3 

285 

02... 

— 

— 

750 

5.6 

50 

64 

16 

140 

70 

5.0 

232 

0 


555 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 


MAJOR 

CONS  TlTUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

hard¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PN 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

ness 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(SOM 

(CL) 

(E) 

<CA,MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

2624330800 74800  - 

EQUALIZING 

3  CANAL  AT 

CLINT  MOORE 

RD  BOCA 

RATON 

(LAT  26  24 

33  LONG 

080  07 

48) 

nOV  .  , 

26  •  . 

1974 

• 

7.2 

14 

35 

.2 

170 

45 

128 

240 

221 

100 

21.0 

1.0 

26.. 

• 

7.2 

- 

- 

-- 

-- 

— 

128 

— 

— 

-- 

21.0 

1.0 

MAR.  . 
12. . 

1975 

• 

7.7 

14 

36 

.3 

180 

27 

157 

266 

247 

60 

23.5 

MAY 

15.. 

• 

7.4 

21 

43 

.2 

180 

31 

145 

295 

254 

90 

26.5 

1.0 

AUG. 

27.. 

• 

5.7 

19 

37 

.6 

170 

61 

105 

272 

214 

60 

29.0 

1.0 

262518O0OO425OO  -  CANAL  15  ABOVE  S-40  NEAR  DELRAY  REACH  (LAT  26  25  18  LONG  080  04  25) 

DEC  .  •  1974 


12... 

APR.  * 

1975 

7.9 

2b 

38  . 

.3 

170 

26 

142 

308 

248 

80 

18.0 

1.0 

30  .  .  . 

8.2 

41 

76 

.4 

210 

42 

167 

400 

351 

47 

26.0 

1.0 

262604081481001 

-  ESTERO  R  * 

SAND 

HILL  RD  (LAT  26  26 

04 

LONG 

081 

48  10.01) 

APR.  * 

16... 

SEP. 

1975 

7.4 

650 

3600 

.7 

1700 

1400 

208 

7900 

7000 

6 

23.0 

.5 

16... 

•• 

26 

21 

.2 

130 

41 

84 

188 

160 

70 

— — 

262651082080301  - 

SANIBEL  RIVER 

AT  TR A  I  LOR  PARK 

(LAT  26 

26 

51  LONG 

082  08  03.01) 

SEP.. 

1975 

17... 

— — 

880 

— 

•• 

4160 

— 

— — 

262847080050600 

-  LAKE 

IDA  AT  BOAT  DOCK  NR 

DELRAY  BCH 

FLA  (LAT 

26  28 

47 

LONG  080  05 

06) 

DEC.. 

1974 

11... 
APR.  . 

1975 

8.5 

30 

45 

.3 

180 

40 

139 

206 

268 

80 

20.0 

1.0 

30... 

8.5 

50 

88 

.4 

210 

40 

174 

415 

383 

40 

28.0 

1.0 

262957081511401  - 

TEN 

MILE 

CANAL  (4  US 

41  (LAT  26  29  57 

LONG  081  51  14. 

01) 

APR.  . 

1975 

16.. 

• 

8.2  610 

4600 

.4 

1700 

1500 

192 

9040 

8540 

36 

22.0 

.5 

SEP. 

16.. 

• 

28 

29 

.2 

140 

40 

95 

230 

183 

90 

“  “ 

263040080402500  - 

E-W 

CA 

.2MI 

NE 

TOWER-US 

27  NR 

OKEELANTA 

(LAT  26 

30  40  LONG  080  40 

25) 

MAY  , 

1975 

07.. 

• 

7.8  53 

92 

.0 

220 

59 

161 

444 

309 

32 

28.0 

1.0 

263107080405300  - 

E-W 

CA 

1  MI 

Nw 

TOWER-US 

27  NR 

OKEELANTA 

(LAT  26 

31  07  LONG  080  40 

53) 

MAY  , 

1975 

07.. 

• 

8.0  52 

89 

.7 

210 

61 

144 

436 

368 

30 

29.0 

1.0 

263220080032800 

-  BOYNTON 

CA 

AB  S- 

40 

NR  BOYNTON  BCH 

FLA  (LAT  26  32  20 

LONG  080 

03  28) 

DEC., 

1974 

11.. 

• 

8.2  27 

39 

.2 

180 

34 

145 

278 

253 

60 

19.0 

1.0 

APR., 

1975 

30.  . 

• 

OC 

• 

Ln 

o 

90 

.4 

220 

51 

167 

445 

384 

37 

28.0 

1.0 

263418080122200  - 


DR  CA  E-W  AT  US441  3.1  MI  S  LK 


WTH  R  (LAT  ?6  34  18  LONG  080  12  2?) 


DEC..  1974 


1 3* • •  7.8 

16 

23 

may  ,  1975 

02* • •  8*1 

46 

100 

.3 
.  7 


260 

27 

234 

340 

302 

60 

19.0 

1.0 

230 

36 

190 

476 

422 

58 

30.5 

1.0 

7 


z  5 

SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS 

OCTOBER  197A  TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  COKSTITUENTS 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS- 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INST  AN- 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS-  SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TaNEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED  CAL- 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR- 

CAR¬ 

DIS-  DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON  CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATF 

BONATE 

CHARGE  CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE )  (CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

OATE 

(CFS)  (CES) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060)  (00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046)  (00915) 

(00925)  (01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

263428081533401  -  WHISKEY  CREEK  P  WHISKEY  CR 

DR  (LAT  26  34  28  LONG  081  53  34.01) 

MAY  » 

1975 

01.. 

• 

— 

2060 

11 

50  160 

31 

3300 

250 

7.2 

249 

0 

SEP. 

16.  • 

• 

8.0 

180  110 

15 

1500 

73 

4.3 

239 

0 

263448080445500  - 

LATCRAL  E- 

W  CA  AT  OKEELANTA  SUGAR  MILL  SOUTH  BAY 

(LAT  26 

34  48 

LONG  080  44 

55) 

DEC. » 

1974 

12.. 

• 

-  — 

660 

6.8 

70  50 

20 

1200 

60 

5.4 

207 

— 

MAY  » 

1975 

07.  . 

• 

890 

6.5 

70  97 

24 

1200 

58 

5.0 

300 

0 

263457081581801 

- 

CRISSWELL  CANAL 

(LAT  26  34  57  LONG  081  58  18.01) 

APR.  . 

1975 

11.. 

• 

—  — 

38000 

1.7 

110  350 

1000 

44000 

8800 

350 

165 

0 

263736081464301  - 

SIX-MILE 

CYPRESS  AT  SR-82 

(LAT  26  37 

36  LONG 

081  46 

43.01) 

SEP.. 

1975 

15.. 

• 

710 

3.0 

170  59 

12 

1100 

63 

2.6 

136 

0 

263842080345500 

-  HILLSBORO  CANAL 

S0UTHEAST0F8ELLE GLADE  FLA  (LAT  26  38 

42  LONG 

080  34  55) 

DEC.. 

1974 

12.. 

• 

— 

725 

9.1 

40  53 

21 

1300 

68 

6.0 

207 

0 

MAY  . 

1975 

08.. 

• 

630 

6.2 

20  49 

18 

1300 

57 

5.0 

176 

0 

263901080102600  - 

E-2E  CANAL 

AT  FORREST  HILL  BLVD  NR  W 

P  BEACH  FLA 

(LAT  26 

39  01 

LONG  080  10 

26) 

DEC.. 

1974 

10.. 

• 

-- 

630 

6.4 

50  88 

5.1 

850 

26 

1.7 

260 

— 

MAY  . 

1975 

01.. 

• 

630 

5.0 

10  92 

5.5 

800 

40 

2.6 

252 

0 

264030080041700  - 

RELOCATED 

W  PALM  BCH  LAT  CANAL  AT  W 

PALM  BCH  FLA 

(LAT  26 

40  30 

LONG  080  04 

17) 

APR.  , 

1975 

16.  . 

• 

630 

5.2 

70  69 

12 

870 

49 

4.0 

194 

0 

264037080064400 

-  W  P  BEACH  CA  AT 

SR  809  NR  W  PALM 

BEACH  FLA  (LAT  26  40 

37  LONG  080  06  44) 

DEC.. 

1974 

11.. 

• 

510 

8.3 

no  loo 

5.5 

890 

37 

2.7 

255 

-- 

APR.  . 

1975 

15.. 

• 

640 

7.8 

120  60 

14 

1000 

52 

4.4 

180 

0 

264037080064500  - 

WEST  PALM  BEACH  AT  W  P  B 

FLA  (LAT  26 

40  37  LONG  080 

06  45) 

DEC.* 

1974 

11.. 

• 

— 

510 

8.3 

no  loo 

5.5 

890 

37 

2.7 

255 

— 

APR.  . 

1975 

30  .  . 

• 

695 

6.5 

20  61 

15 

1000 

56 

4.2 

200 

0 

264038080053300  - 

AIRPORT  DRAINAGE  CA 

SOUTH  SIDE  PUMP 

STATION  WPB 

(LAT  26 

40  38  LONG  080  05 

33) 

APR.  , 

1975 

16.. 

• 

470 

6.9 

80  64 

6.3 

690 

24 

3.5 

191 

0 

264039080063700  - 

LATERAL  31/2  CA  AT 

SOUTHERN  BLVD  W  OF  AIR  NR  WPB 

(LAT  26 

40  39 

LONG  080  06 

37) 

APR.. 

1975 

16.. 

• 

— 

350 

3.5 

220  44 

2.9 

370 

26 

2.0 

123 

0 

SURFACE  MATER 

QUALITY 

RECOROS 

h  r 

OCTOBER  19M 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  CONSTITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIG- 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

<  F ) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

130  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

263428081533401  -  WHISKEY  CREEK  («•  WHISKEY  CR  DR  (LAT  26  34 

28  LONG  081  53  34. 

01 ) 

MAY  * 

1975 

01.. 

SEP. 

• 

7.6 

170 

490  .4 

530  330  204 

1350 

1250 

55 

28.0 

—  * 

IS.. 

• 

81 

150  .4 

340  140  196 

666 

541 

70 

— — 

" 

263448000445500  - 

LATCRAL  E-W  CA  AT  OKEELANTA  SUGAR  MILL  SOUTH  BAY 

(1. AT  26 

34  48  LONG 

080  44 

55) 

DEC.. 

1974 

12.. 

• 

7.6 

62 

88  .5 

340  39  1 70 

434 

396 

40 

17.5 

1.0 

MAY  » 

1975 

07.. 

• 

0.  1 

b6 

100  1.1 

340  96  246 

656 

507 

88 

28.0 

1.0 

263457081581801  - 

CRISSwELL  CANAL  (LAT  26  34  57 

LONG  081  58  18.01) 

APR.  » 

1975 

11.. 

• 

8.0 

2300 

16000  1.3 

5000  4900  135 

30400 

28900 

6 

27.0 

263736081464301  -  SIX-MILE 

CYPRESS  AT  SR-82  (LAT  26  37  36  LONG 

081  46  43.01) 

SEP.. 

1975 

15.. 

• 

7.7 

49 

120  .2 

200  86  112 

472 

377 

85 

•• 

263042u0O 345500 

-  HILLSBORO  CANAL 

SOUTHEAST OF BELLE GLADE  FLA  (LAT 

26  38 

42  LONG  080 

34  55) 

DEC.. 

1974 

12.. 

• 

7.9 

64 

100  .6 

220  50  170 

470 

425 

50 

18.0 

1.0 

MAY  . 

1975 

08.. 

• 

8.3 

51 

88  .5 

200  54  144 

441 

363 

32 

28.0 

1.0 

263901080 

102600  - 

E-2E  CANAL  AT  FORREST  HILL  BLVD  NR  W  P  BEACH  FLA 

(LAT  26 

39  01  LONG 

080  10 

26) 

DEC.. 

1974 

10.. 

• 

7.6 

31 

43  .3 

240  27  213 

324 

331 

30 

21.0 

1.0 

MAY  » 

1975 

01.. 

• 

8.  1 

31 

68  .3 

250  47  207 

413 

369 

34 

26.5 

1.0 

264030080041700  - 

RELOCATED  W  PALM  BCH  LAT  CANAL  AT  W  PALM  BCH  FLA 

(LAT  26 

40  30  LONG 

080  04 

17) 

APR., 

1975 

16.. 

• 

8.3 

48 

76  .4 

220  64  159 

40  1 

■<60 

50 

27.0 

264037080064400 

-  W  P  BEACH  CA  AT 

SR  809  NR  W  PALM  BEACH  FLA  (LAT  26  40 

37  LONG  080 

06  44) 

DEC., 

1974 

11.. 

• 

7.7 

47 

61  .2 

270  64  209 

412 

388 

50 

19.0 

1.0 

APR., 

1975 

* 

15.. 

• 

7.8 

49 

82  .5 

210  61  148 

400 

360 

42 

25.0 

264037080064500  -  WEST  PALM  BEACH  AT  W  P  B  FLA  (LAT  26 

40  37  LONG  080  06  45) 

DEC., 

1974 

11.. 

• 

7.7 

47 

61  .2 

270  64  209 

412 

388 

50 

19.0 

1.0 

APR., 

1975 

30.. 

• 

8.0 

50 

88  .5 

220  51  164 

446 

381 

37 

28.5 

1.0 

264038080053300  - 

AIRPORT  DRAINAGE  CA 

SOUTH  SIDE  PUMP  STATION  WPB  (LAT  26 

40  38  LONG  080  05  33) 

APR.  , 

1975 

16.. 

• 

7.7 

19 

37  .3 

190  30  157 

278 

256 

55 

26.0 

•• 

264039080063700  - 

LATERAL  31/2  CA  AT 

SOUTHERN  BLVD  W  OF  AIR  NR  WPB 

(LAT  26 

40  39  LONG 

080  06 

37) 

APR., 

1975 

1  6  •  • 

• 

7.2 

12 

41  .2 

120  21  101 

240 

193 

140 

23.0 

— 

5  58 

SURFACE  WATER  QUALITY 

RECOROS 

OCTOBER  197A 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR 

CONSTI TUENTS 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS- 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO- 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS-  BICAR- 

CAR¬ 

DIS¬ 

dis¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM  BON  AT  F 

BON  AT  t 

CHARGE 

charge 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA ) 

(MG) 

<$p> 

(NA) 

(K)  (HC03) 

( C03) 

DATE 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  ( 

:mg/l> 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935)  (00440) 

(00445) 

264047080120800 

WEST 

PALM  BCH 

CA  AT  SH  80  NR  WEST  PALM 

(LAT  26  40 

47  LONG 

000  *  2  08) 

DEC.* 

1974 

10.  . 

•  “  “ 

— 

590 

7.6 

100 

98 

6.5 

69o 

43 

2.6 

268 

— 

MAY  * 

1975 

02.  . 

— 

700 

6.9 

10 

56 

16 

1100 

60 

4.5 

188 

0 

264051080140400 

M-l 

CA  AT  ROYAL  PALM 

BCH  COLONY 

US441  ( 

LAT  26  40 

51  LONG 

080 

14  04) 

DEC  •  * 

1974 

10.. 

— 

590 

7.1 

40 

120 

4.8 

600 

25 

.8 

268 

0 

MAY  * 

1975 

02.. 

•  •• 

600 

5.9 

10 

92 

6.3 

600 

39 

1.8 

228 

0 

264055081523901 

-  POWELL 

CREEK  1* 

SR-78  (LAT  26  40 

55  LONG  081  52  39. 

01) 

MAY  . 

1975 

07.. 

SEP. 

•  “  *“ 

1100 

6.9 

90 

120 

20 

4000 

05 

5.0 

324 

0 

12.. 

— 

—  — 

3.9 

52 

65 

6.4 

940 

34 

1.7 

179 

0 

264100080210000 

w  PALM  bEACh 

CA  E  OF 

S5AENR  LOXAHATCHE 

(I.AT  26  41 

00  LONG 

000  21  00) 

OCT.* 

1974 

16.. 

— 

630 

9.4 

280 

59 

9.5 

530 

6? 

3.2 

172 

0 

MAR.  . 
19.. 

APR. 

1975 

715 

09.. 

• 

— 

654 

8.6 

10 

49 

17 

1000 

60 

4.5 

165 

0 

MAY 

28.. 

• 

1480 

*  ” 

264101080042700  - 

AIRPORT  DRAINAGE  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  WP  BCH  (LAT  26 

41  01  LONG 

080  04  27) 

DEC.* 

1974 

11.. 

• 

-- 

440 

7.9 

610 

73 

2.8 

630 

17 

2.2 

232 

-- 

APR.  * 

1975 

16.  . 

— 

530 

.4 

20 

66 

6.0 

630 

40 

3.0 

202 

0 

30  .  . 

*  — 

560 

.5 

20 

71 

6.4 

600 

40 

3.0 

188 

8 

264118080162900 

-  0  RD  CANAL  .4  MI  N 

US  44  1 

AT  LOXAHATCHEE  FLA 

(LAT  26  4 1  18  LONG  080  16  29) 

DEC.* 

1974 

10.  . 

• 

— 

680 

7.2 

170 

96 

8.3 

64  0 

65 

3.5 

268 

— 

MAY  * 

1975 

02.. 

690 

6.6 

10 

55 

17 

1200 

60 

4.5 

188 

0 

264128081513201 

-  INDIAN 

CREEK  fo> 

SR-78  (LAT  26  41 

28  LONG  081  51  02. 

01) 

MAY  ♦ 

1975 

07.. 

SEP. 

14400 

7.7 

80 

190 

360 

5500 

2900 

120 

225 

0 

12.. 

•• 

— — 

0.5 

31 

98 

8.9 

800 

37 

1.7 

293 

0 

264146080042600  - 

LATERAL  2  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  NR  W 

PALM  BCH  (LAT  26 

41  46  LONG 

080  04  26) 

APR.  , 

1975 

15.. 

•• 

550 

3.9 

90 

/ 

70 

5.4 

540 

40 

3.0 

187 

0 

264147081551201  -  YELLOW  FEVER 

CREEK  iw 

LITTLETON 

RD  (LAT 

26  41  47  LONG  081 

55 

12.01 ) 

MAY  * 

1975 

06.. 

— 

1550 

11 

10 

120 

45 

10000 

190 

9.5 

269 

0 

SEP. 

11.. 

•  “  “ 

— 

— 

3.5 

100 

38 

6.2 

94'l 

26 

1.4 

97 

0 

PR.  » 
l5.  • 


264157080061800  - 
1975 


LATERAL  2 

CANAL  AT 

OLIVE  OR 

AT  W  PALM 

BCH,  FLA 

570 

5.2 

230 

89 

3.8 

(LAT  26  41  57  LONG 

880  28 


080  06  18) 

2.0 


220 


0 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS  -J 

OCTOBER  1 9 7 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

sulfate 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

( C A  *  MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

<  UN  ITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mg/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(0094S) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

( 70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

264047080120800  - 

WEST 

PALM  BCH  CA  AT  SH  80 

NR  WEST 

PALM 

(LAT  26  40 

47  1  ONG  080 

12  08) 

DEC.  * 

10.  .. 

1974 

7.7 

49 

71 

.3  270 

52 

22  0 

456 

411 

50 

18.0 

1.0 

MAY  . 
02... 

1975 

o 

• 

JO 

53 

94 

.6  210 

53 

154 

432 

385 

40 

26.0 

1.0 

264U5 1 080 1 40400  - 

M-l 

CA  AT  ROYAL 

PALM  BCH 

COLONY 

US441 

(LAT  26  40  51 

LONG  080 

14  04) 

DEC.  * 

10.  . . 

1974 

7.8 

*0 

40 

.2 

320 

100 

220 

438 

411 

10 

19.0 

1.0 

MAY  * 

02... 

1975 

7.8 

56 

66 

.2 

260 

69 

187 

438 

380 

20 

26.0 

1.0 

264055081523901 

-  POWELL 

CREEK  l*) 

SR-78  (LAT 

26  40 

55  LONG  081 

52  39.01) 

MAY  .  1975 

07...  7.5 

67 

160 

.3 

390 

120 

266 

7o4 

628 

2n 

24.? 

.5 

SEP. 

12... 

20 

68 

.2 

190 

43 

147 

358 

288 

70 

_  _ 

264100080210000  - 

PALM 

BEACH 

CA  E  OF 

S5AENR  LOXAHATCHF 

(LAT  26  41 

00  LONG  080 

21  00) 

OCT  .  * 

16... 

1974 

7.5 

39 

94 

.4 

190 

49  141 

416 

362 

2oo 

28.0 

1.0 

MAR.  * 

19... 

1975 

_  _ 

_ _ 

w  w 

„ 

70 

25.0 

1.0 

APR. 

09... 

8.5 

56 

88 

.5 

190 

58  135 

393 

366 

42 

24.2 

1.0 

MAY 

28... 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

180 

28.0 

1.0 

264101080042700  -  AIRPORT  OR A I  MAGE  CANAL  AT  AUSTRALIAN  A  VF  W P  BCH  (LAT  26  41  01  LONG  080  04  27) 
DEC.*  1974 


11.. 

• 

7.4 

14 

25 

.1 

190 

4 

190 

274 

258 

30 

22.0 

1.0 

APR.. 

1975 

16.. 

• 

8.3 

21 

61 

.2 

190 

25 

166 

322 

298 

47 

25.5 

— 

30.. 

• 

8.7 

21 

64 

.3 

200 

32 

168 

335 

307 

39 

28.5 

1.0 

26^1 18080162900 

-  D  RD  CANAL 

.4  MI 

N  US  441 

AT  LOX AHATCHEE  FLA  (LAT  26 

41 

18  LONG  080  16 

29) 

DEC.  . 

1974 

10.  . 

• 

7.7 

36 

no 

.3 

270 

55 

22  0 

504 

459 

90 

18.0 

1.0 

MAY  . 

1975 

02.. 

• 

8.1 

51 

96 

.8 

210 

55 

154 

444 

385 

30 

27.0 

1.0 

264128081513201  - 

INDIAN  CREEK  tw 

SR-78  (LAT 

26  41  28 

LONG  081 

51  32.01) 

MAY  . 

1975 

07. . 

SEP. 

• 

7.5 

760 

5300 

.9 

2000 

1800 

185 

11200 

9760 

55 

27.0 

.5 

12.. 

• 

—  “ 

31 

67 

.4 

280 

42 

240 

452 

398 

50 

“  “ 

264146080042600  - 

LATERAL  2  CANAL  AT 

AUSTRALIAN  AVE  NP  W 

PALM  RCH 

(LAT  26 

41 

46  LONG 

080  04 

26) 

APR., 

1975 

15.. 

• 

7.4 

16 

64 

.2 

200 

44 

153 

321 

295 

55 

27.0 

264147081551201  -  YELLOW 

FEVER 

CREEK  & 

LITTLETON  RD  (LAT  26 

41  47 

LONG  081  55 

12.01) 

MAY  , 

1975 

06.. 

SEP. 

• 

7.5 

160 

370 

.7 

500 

280 

221 

1120 

1050 

10 

22.7 

.5 

11.. 

• 

24 

48 

.2 

120 

42 

80 

250 

196 

80 

•• 

264157080061800 

-  LATERAL  2  CANAL  AT 

OLIVE  OR 

AT  W  PALM 

BCH,  FLA 

(LAT  26 

41 

57  LONG 

080  06 

18) 

APR., 

1975 

15.. 

• 

7.5 

24 

50 

.4 

240 

58 

180 

370 

312 

130 

29.0 

— 

Cl 


5  6  0  SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

<N\) 

(K) 

(HC03) 

( C03) 

date 

(CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

264214081504201  - 

DAUGHTREY  CREEK 

AT  SR-78 

(LAT  26  42 

14  LONG  081  50  42 

.  U  1 ) 

SEP.. 

12.. 

1975 

• 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

264227080390700 

-  BELLE 

GLADES  QUAKER  OATS 

INOUST 

WASTE  (LAT 

26  42  , 

27  LONG  080 

39  0  7) 

OCT.. 

1 V74 

18.. 

• 

-- 

-- 

3100 

70 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

n 

— 

NOV. 

05.. 

• 

— 

3150 

44 

— 

260 

95 

— 

150 

340 

0 

— 

FEB.. 

1975 

04.  . 

APR. 

• 

“  *■ 

— 

3800 

38 

130 

48 

— — 

430 

330 

0 

*— 

11.. 

• 

— 

— 

2980 

29 

— 

120 

45 

— 

400 

180 

0 

0 

JULY 

08.. 

• 

" 

2880 

40 

•• 

140 

52 

120 

280 

0 

0 

264253081480101 

-  STROUD 

CREEK  1 

SR-78  (LAT  26  42  53  LONG 

081  48  01.01) 

MAY  ♦ 

1975 

05.. 

SEP. 

• 

11030 

3.9 

ttO 

180 

250 

2700 

2100 

80 

247 

0 

17.. 

• 

•• 

1.0 

130 

21 

2.3 

130 

9.3 

1.0 

59 

0 

264253081483201 

-  POPASH 

CREEK  AT 

SR  78  (LAT  26  42  53  LONG 

081  48  32.01) 

SEP.. 

1975 

17.. 

• 

”  * 

27 

7? 

264255080035000 

CLEAR  LAKE 

AT  WEST 

PALM  BEACH  FLA  (LAT 

26  42 

55  LONG  080 

03  50) 

JUNE. 

1975 

06.. 

• 

640 

4.5 

20 

48 

12 

920 

63 

4.0 

150 

5 

264308081410102  -  CALOOSAHATCHEE  RIVER  (M  LEE 

COUNTY  WATER  PLANT 

(LAT  26 

43  08  LONG 

081  41 

01.02) 

MAY  » 

12.. 

1975 

• 

— 

— 

710 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

264315081311701  - 

DAUGHTREY  CREEK  IM 

SLATER  RD 

SECTION  19 

(LAT  26  43  15  LONG  081  31 

17.01) 

SEP., 

1975 

12.. 

• 

" 

6.9 

62 

130 

8.2 

770 

41 

1.3 

351 

0 

264332081373801 

-  CYPRESS 

CREEK 

AT 

SR  78 

(LAT  26  43 

32  LONG 

081  37  38. 

01) 

MAY  , 

1975 

06.  . 

SEP. 

• 

•• 

1070 

2.6 

20 

130 

22 

1400 

98 

3.0 

331 

0 

15.. 

• 

•• 

— 

•• 

1.0 

100 

22 

3.4 

185 

11 

.7 

62 

0 

264349081420601  - 

TELEGRAPH  CREEK 

IS 

SR-78 

(LAT  26  43 

49  LONG 

081  4?  06. 

on 

MAY  , 

1975 

06.. 

SEP. 

• 

" 

8325 

6.0 

80 

120 

200 

4300 

1700 

60 

19? 

0 

15.. 

• 

— — 

11 

270 

93 

11 

90  0 

34 

2.  1 

275 

0 

264407080 162200 

N 

END  D  RD 

CA  4  MI 

N 

LOX  AND  US441  (LAT  26  44 

07  LONG  080  16  22) 

DEC., 

1974 

10.. 

• 

-- 

— 

680 

4.5 

50 

120 

6.7 

720 

50 

3.0 

35? 

— 

SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 
CCTQBER  197 A  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJCR  CONSTITUENTS 


5  61 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

<  70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

264214081504201  - 

DAUGHTREY  CREEK 

AT  SR-78  (LAT 

26  42 

14  LONG  081  50  42.01) 

SEP.  . 

12.. 

1975 

• 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

456 

-- 

— 

-- 

264227080390700 

-  BELLE 

GLADES  QUAKER  OATS  INDUST  WASTE 

(LAT 

26  42  27 

LONG  080  39  07) 

OCT.  . 

1974 

18.. 

• 

3.1 

— 

— 

—  — 

— — 

0 

— 

—  — 

76.0 

— — 

NOV. 

05.. 

• 

3.0 

410 

280 

1 .5  1000 

1000 

0 

1390  0 

1770  8000 

65.0 

— 

FEB.. 

1975 

04.  . 

APR. 

• 

3.3 

360 

300 

13  520 

520 

0 

12800 

1750  1500 

65.0 

•• 

11.. 

• 

4.0 

200 

270 

3.5  490 

490 

0 

5000 

1290  2400 

43.0 

— 

JULY 

08.. 

• 

3.0 

410 

240 

4 1  560 

560 

0 

9800 

1510  2400 

— — 

264253081480101 

-  STROUD  CREEK  w> 

SR-78  (LAT  26 

42  53 

LONG  081 

48  01.01) 

MAY  . 

1975 

05.  . 

SEP. 

• 

7.5 

490 

3700 

.7  1500 

1300 

203 

7390 

6930  55 

26.2 

.5 

17.. 

• 

1.5 

20 

.2  62 

14 

4e 

126 

86  80 

— 

264253081483201 

-  POPASH  CREEK  AT 

SR  78  (LAT  26 

42  53 

LONG  081 

48  32.01) 

SEP.. 

1975 

17.. 

• 

27 

"  “ 

59 

*  ™ 

— — 

264255080035000 

CLEAR  LAKE  AT  WEST 

PALM  BEACH  FLA 

(LAT 

26  42  55 

LONG  080  03  50) 

JUNE. 

1975 

06.. 

• 

8.5 

45 

95 

.4  170 

39 

131 

388 

352  35 

29.5 

— 

264308081410102  -  CALOOS AHATCHEE  RIVER  W  LEE  COUNTY  WATER  PLANT  (LAT  26  43  08  LONG  081  41  01.02) 

MAY  .  1975 

12...  8.7  —  —  —  —  —  —  —  —  —  29.2  .5 


264315081311701  -  DAUGHTREY  CREEK  (W  SLATER  RD  SECTION  19  (LAT  26  43  15  LONG  081  31  17.01) 


SEP..  1975 


12. 

•  • 

“  • 

25  97 

.2 

360 

264332081373801 

-  CYPRESS 

CREEK  AT 

SR 

MAY 

♦ 

1975 

06. 

SEP. 

•  • 

7.7 

42  200 

.3 

420 

15. 

•  • 

6.2  21 

.1 

69 

264349081420601  - 

TELEGRAPH 

CREEK  l°> 

SR 

MAY 

f 

1975 

06. 

SEP. 

•  • 

7.6 

430  2900 

.8 

1100 

15. 

•  • 

— 

24  64 

.3 

280 

71 

288 

524 

483 

10 

•• 

78  (LAT 

26  43 

32 

LONG 

081 

37  38.01) 

150 

271 

687 

663 

19 

23.8 

.5 

18 

51 

122 

96 

40 

— 

— 

78  (LAT 

26  43 

49 

LONG 

081 

42  06.01) 

970 

157 

5910 

5520 

55 

27.0 

.5 

53 

226 

432 

376 

50 

_ 

_ 

264407080162200  -  N  END  D  RD  CA  4  MI  N  LOX  AND  US441  (LAT  26  44  07  LONG  080  16  22) 


DEC..  1974 


10... 

7.9 

29 

80 

MAY  .  1975 

02... 

7.7 

61 

98 

330 

39 

289 

486 

468 

30 

17.0 

1.0 

230 

64 

164 

443 

407 

40 

28.0 

1.0 

1.0 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 


SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIF  IC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

U  I  s— 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

charge 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(Na> 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

DATE  (CFS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( UG/l ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

264416080183900  -  CA 

M— 2  3.8 

MI  N  3.8  MI  E  OF 

S-5A  (LAT 

26  44  16 

LONG  080  18  39) 

DEC.. 

1974 

1  0  .  •  * 

MAY  . 

1975 

610 

6.9 

40  85 

8.5 

690 

48  3.8 

228 

02.  .  . 

690 

7.1 

0  54 

17 

1200 

62  4.6 

180 

0 

264417080560701  - 

US  SUGAR 

CORP.  RAW  WATER 

(LAT  26  44 

17  LONG 

080  56  07.01) 

JUNE. 

1975 

11... 

650 

”  *• 

264423081441301 

-  TROUT 

CREEK  iW  SR-78  (LAT  26  44  23 

LONG  081 

44  13.01) 

MAY  . 

0  b  .  .  . 

SEP. 

1975 

2350 

9.3 

20  130 

51 

4100 

300  13 

333 

0 

17... 

— 

— 

3.0 

330  40 

5.0 

480 

20  .8 

110 

0 

264531080051800  - 

CANAL 

17  AT  SH  702  NEAR 

MANGONIA  PARK  (LAT  26  45  31 

LONG  080 

05  18) 

DEC  •  . 

11.. 

1974 

• 

510 

8.1 

no 

74  4.4  810 

30 

1.7 

204 

MAY  . 

01.. 

1975 

• 

_  _  _  _ 

430 

3.6 

no 

69  4.9  670 

32 

1.9 

212 

0 

DEC.. 

10... 

1974 

264547080202200 

560 

CA  M  NR  TIBACK 

7.2 

CA  6MI 

40 

N  2  E  S-5A  (LAT 

59  13 

26  45  47 

860 

LONG  080 

47 

20  22) 

4.0 

216 

may  . 

02... 

1975 

740 

7.0 

30 

62  15 

1000 

68 

4.3 

200 

0 

264550080184500  - 

CA  M-2  AT  CA 

M  NR  LOX  6  MI  N  3  E  S-5A  (LAT 

26  45 

50  LONG  080 

18  45) 

DEC  •  » 

10.. 

1974 

• 

650  9.6 

40  98  6.4 

560 

60 

2.0 

280 

MAY  ♦ 

02.. 

1975 

• 

_  _  _  _ 

750  7.3 

0  61  16 

1100 

70 

4.4 

196 

3 

264554080200000  - 

CA  M  6MI  N  .1  MI 

W  OF 

JCT  US98-441  PB 

(LAT  26  45 

54  LONG  080 

20  00) 

DEC  .  . 

13... 

1974 

590  6.9 

70 

55  12 

850 

48 

4.1 

174 

MAY  . 

02... 

1975 

_  _  _  _ 

750  6.2 

20 

64  15 

1000 

65 

4.2 

208 

0 

264608081261501 

-  CAL 

RIVER  AT  LA 

BELLE 

BRIDGE  SR-29  (LAT 

26  46  08 

LONG  081  26 

15.01) 

MAR.,  1975 

07..  . 

595 

4.8 

50 

55  14 

880 

44 

4.2 

181 

0 

264701080313500 

-  LATERAL  CA 

AT  WPB  CA  8  MI  SE 

OF  CANAL 

POINT  FLA 

(LAT  26 

47  01  LONG 

080  31  35) 

DEC., 

12.. 

1974 

• 

530 

7.7  70 

45 

16 

1100 

45 

4.6 

161 

MAY  . 

08.  . 

1975 

• 

625 

5.1  40 

99 

5.1 

450 

i 

23 

.9 

188 

15 

264829080050900  -  CANAL  17  AT  SH-809  NR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  48  29  LONG  080  05  09) 

DEC..  1974 


11... 

MAY  ,  1975 

595 

9.3 

80 

82 

4.6 

1000 

34 

2.0 

241 

01... 

— 

— 

750 

6.2 

50 

72 

8.0 

740 

66 

4.0 

224 

0 


563 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  C  CNST  ITUENTS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR- 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLO-1 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

bONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT- 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

I  NUM  — 

TEMPER¬ 

( S04 ) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBA!  T 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

( 70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

264416080183900 

- 

CA 

M-2  3.8 

MI  N  3.8  Ml  E  OF  S-5A  (LAT 

26  44  16  LONG  08C 

18 

39) 

DEC.* 

1974 

10.. 

• 

8.  1 

56 

77 

.3 

250 

61  187 

434  399 

30 

19.0 

1 

.0 

MAY  . 

1975 

02.. 

• 

8.2 

50 

97 

.6 

210 

59  148 

454  382 

30 

27.5 

1 

.0 

264417080560701 

US  SUGAR 

CORP,  RAW 

WATER  (LAT  26  44 

17  LONG  080  56  07. 

01) 

JUNE. 

1975 

11.. 

• 

8.5 

“  ”  “  “ 

29.0 

*  “ 

264423081441301 

-  TROUT 

CREEK  H»  SR- 

78  (LAT  26  44  23 

LONG  081  44  13.01) 

MAY  . 

1975 

06.. 

SEP. 

• 

7.6 

99 

560 

.4 

540 

270  273 

1390  1330 

14 

24.2 

.5 

17.. 

• 

13 

37 

.2 

120 

31  90 

2?0  174 

90 

264531080051800  - 

CANAL 

17  AT  SH  702  NEAR 

MANGONIA  PARK  (LAT  26  45  31  LONG  080  05  18) 

DEC.* 

1974 

11.. 

• 

7.5 

16 

50 

.1 

200 

37  167 

322  286 

40 

1  8. 0 

1 

.0 

MAY  * 

1975 

01.. 

• 

7.5 

14 

53 

.2 

190 

19  174 

335  284 

42 

26.8 

1 

.0 

264547080202200 

- 

CA 

M  NR  TIBACK  CA  6MI 

N  2  F  S-5A  (LAT 

26  45  47  LONG  080 

20 

2?) 

DEC.* 

1974 

10.. 

• 

8.0 

45 

76 

.3 

200 

25  177 

372  359 

40 

16.5 

1 

.0 

MAY  « 

1975 

02.. 

• 

7.8 

52 

100 

.6 

220 

54  164 

459  409 

AO 

27.0 

1 

.0 

264550080184500  - 

CA 

M-2  AT  CA 

M  NR  LOX  6  MI  N  3  E  S-5A  (LAT 

26  45  50 

LONG  080 

18  45) 

DEC.* 

10.. 

1974 

• 

7.9 

38 

97 

.2 

270  42  230 

502 

450 

30 

19.0 

1.0 

MAY  * 
02.. 

1975 

• 

8.4 

53 

110 

.5 

220  52  167 

455 

424 

40 

28.0 

1.0 

264554080200000  - 

CA  M  6MI 

N  .1  MI  w  OF 

JCT  US98-44 1 

PB  (LAT  26  45 

54  LONG  080 

20  00) 

DEC.* 

13.. 

1974 

• 

7.9 

45 

75 

.3  190 

45 

143 

368 

333 

50 

18.5 

1.0 

MAY  ♦ 
02.. 

1975 

• 

8.0 

51 

100 

.9  220 

52 

171 

462 

410 

45 

27.0 

1.0 

264608081261501 

-  CAL  RIVER  AT  LA  BELLE 

BRIDGE  SR-29 

(LAT 

26  46  08  LONG  081  26  15.01) 

MAR.*  1975 
07... 

8.1  40 

68  .3  200 

48 

148 

350  320  60 

22.5 

.. 

264701080313500 


LATERAL  CA  AT  WPB  CA  8  MI  SE  OF  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  47  01  LONG  080  31  35) 


DEC.*  1974 

12... 

MAY  .  1975 

08... 


8.1 

51 

72 

.4 

180 

47 

132 

358 

322 

50 

17.5 

1.0 

8.5 

51 

86 

.5 

270 

88 

181 

422 

380 

28 

33.0 

1.0 

264829080050900  - 


CANAL  17  AT  SH-809  NR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  48  29  LONG  080  05  09) 


DEC.*  1974 


11... 

7.5 

24 

55 

MAY  .  1975 

01... 

7.7 

25 

110 

.2 


220 

22 

198 

354 

331 

10 

19.0 

1.0 

210 

30 

184 

449 

403 

36 

27.0 

1.0 

4 


SURFACE  HATER  CUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  7*  TC  SEPTEMBER  1975 


MA  JCR 

corstituents 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

<  C  A ) 

(MG) 

( ) 

(NA) 

(K> 

( HC03) 

(C03) 

DATE  (CFS ) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

265022080100100  - 

C- 

18  AT  PGA 

BLVD  NR  PALM  BCH 

GRDNS  FLA 

(LAT  26  50 

22  LONG 

080  10  01) 

DEC. . 

1974 

10.. 

•  *  ”  ”  ” 

465 

5.5 

20 

67 

3.6 

470 

20 

1.1 

240 

0 

MAY  * 

1975 

01.. 

530 

13 

0 

57 

6.4 

650 

42 

.7 

168 

0 

265116080174900  - 

PRATT-WHlTNEY  DR  CA  AT 

C-18  LIBBY  FARM 

(LAT  26  51 

16  LONG 

080  17  49) 

DEC  .  * 

1974 

10.. 

•  “  “  “ 

195 

.2 

60 

14 

1.6 

170 

14 

.8 

46 

0 

MAY  . 

1975 

01.. 

400 

1.1 

20 

50 

3.3 

280 

30 

1.7 

124 

0 

265138080250000  -  N-S 

CA  IN 

CORBETT  i 

wildlife  area  ups 

OF  RAILROAD  (LAT  26 

51  38  LONG  080  25  00) 

MAY  » 

1975 

01.. 

440 

1.1 

80 

47 

3.5 

350 

43 

.2 

104 

7 

265139081510601  - 

DAUGHTREY  CREEK 

W  SLATER  ROAD  IN 

SECTION  18 

(LAT  26 

51 

39  LONG 

081  51  06.01) 

MAY  ♦ 

1975 

06.. 

SEP. 

2650 

5.6 

50 

170 

52 

loooo 

320 

11 

239 

0 

12.. 

— — 

5.1 

62 

59 

9.9 

1600 

54 

3.2 

137 

0 

265218080144300  - 

C- 

18  XING  SH  710  6  MI 

NW  PALM 

BCH  GDN  (LAT  26  52 

18  LONG  080  14  43) 

DEC.. 

1974 

10.. 

240 

.7 

100 

25 

2.1 

220 

15 

.8 

70 

0 

MAY  . 

1975 

01.. 

380 

6.2 

0 

40 

4.5 

300 

33 

.7 

124 

0 

265254080143800  - 

SH 

710  DR  CA  AT  C-18  6 

MI  NW 

PLM  B  GD  (LAT  26  52 

54  LONG  080  14  38) 

DEC.. 

1974 

10.. 

535 

6.4 

70 

72 

4.6 

550 

27 

.9 

238 

0 

MAY  . 

1975 

01.. 

680 

8.9 

0 

97 

6.0 

740 

41 

.9 

304 

0 

265434080103300  - 

PB-82 

C-18  CA  AT 

BEND  2 

Ml  Sw  SSP 

(LAT  26 

54 

34  LONG 

080  10  33) 

MAY  . 

1975 

01.. 

440 

6.0 

20 

39 

5.5 

400 

42 

1.0 

100 

11 

265443080103400  - 

8 

PB-86 

C- 14  JCT  E- 

W  CA  2MI  SO  SR706 

(LAT  26 

54 

43  LONG 

080  10  34) 

MAY  . 

1975 

01.. 

800 

20 

30 

82 

9.5 

750 

66 

1.4 

264 

0 

265501080364900  - 

L-8  CANAL  AT  US 

HWY  441  NR 

CANAL 

POINT  FLA 

(LAT  26  55 

01  LONG 

080  36  49) 

OEC.. 

1974 

> 

12.. 

570 

8.0 

40 

46 

15 

1100 

44 

4.7 

166 

— 

MAY  . 

1975 

07.. 

•  ••  •• 

640 

4.7 

0 

50 

16 

1100 

55 

4.6 

156 

0 

265602080064800  - 

PB-77 

JUPITER  RIV 

AT  SR 

706  NR  JUP 

(LAT  26 

56 

02  LONG 

080  06  48) 

MAY  ♦ 

1975 

01.. 

43000 

1.5 

130 

380 

1  100 

50000 

9300 

380 

176 

0 

265603080073200 

- 

PB- 

79  SIMS  CREEK  AT 

SR  706  (LAT  26  56 

03 

LONG  080  07  32) 

MAY  . 

1975 

01.. 

. 

26000 

4.9 

90 

230 

580 

3400 

4900 

190 

240 

0 

SURFACE  HATER  OUALITT 

RECOROS 

56 

OCTOBER  19  T4 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR 

CONSTI TUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON¬ 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLTDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

265022080100100  - 

C- 1 8  AT  PGA  BLVD  NR  PALM  BCH  GRDNS  FLA 

(LAT  26  50  22  LONG  080 

10  01) 

DEC  •  » 

1974 

10.  . 

.  8.1  11 

34  .2  180 

0 

197 

286 

261 

30 

18.5 

1.0 

MAY  ♦ 

1975 

01.. 

.  8.0  12 

72  .3  170 

32 

138 

333 

287 

23 

27.5 

1.0 

265116080174900  - 

PRATT-WHITNEY  DR  CA  AT 

C-18  LIBBY 

FARM 

(LAT  26  51  16  LONG  080 

17  49) 

DEC.. 

1974 

10.. 

.  7.0  3.1 

24  .1  42 

4 

38 

108 

81 

50 

16.5 

1.0 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  9.1  15 

51  .4  140 

37 

102 

299 

214 

43 

30.0 

1.0 

265138080250000  -  N- 

S  CA  IN  CORBETT  WILDLIFE  AREA  UPS  OF  RAILROAD  (LAT  26 

51 

38  LONG  080  25  00) 

MAY  » 

1975 

01.. 

.  8.5  2.2 

83  .3  130 

34 

98 

294 

240 

28 

30.0 

1.0 

265139081510601  - 

DAUGHTREY  CREEK  SLATER  ROAD  IN  SECTION  18 

(LAT  26 

51 

39  LONG  081 

51  06. 

01) 

MAY  . 

1975 

06.  . 

.  7.7  180 

670  .4  650 

450 

196 

1720 

1540 

18 

25.2 

.5 

SEP. 

12.. 

.  —  27 

120  .3  190 

78 

112 

448 

348 

60 

265218080144300  - 

C-18  XING  SH  710  6  MI 

Nw  PALM  BCH 

GDN  (LAT  26  52 

18 

LONG  080  14  43) 

DEC.. 

1974 

10.. 

.  7.8  3.8 

26  .0  71 

14 

57 

132 

108 

'-'0 

17.0 

1.0 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  8.1  6.0 

56  .4  120 

17 

102 

239 

208 

23 

25.0 

1.0 

265254080143800  - 

SH  710  DR  CA  AT  C-18  6 

MI  NW  PLM 

B  GD  (LAT  26  52 

54 

LONG  080  14  38) 

DEC.. 

1974 

10.. 

.  7.5  8.8 

45  .2  200 

4 

195 

3o4 

283 

30 

17.0 

1.0 

MAY  » 

1975 

01.. 

.  7.9  5.0 

71  .3  270 

18 

249 

422 

381 

43 

26.5 

1.0 

265434080103300  - 

PB-82  C-18  CA  AT 

BEND  2  Ml 

SW  SSP 

(LAT  26 

54 

34  LONG  080 

10  33) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  8.9  13 

70  .3  120 

19 

102 

284 

238 

28 

30.0 

1.0 

265443080103400  - 

P8-86  C— 1 4  JCT  E- 

W  CA  2MI  SO 

SR706 

(LAT  26 

54 

43  LONG  080 

10  34) 

• 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  8.1  33 

110  .3  240 

28 

217 

4Q1 

453 

31 

32.0 

1.0 

265501080364900  - 

L-8  CANAL  AT  US  HWY  441  NR 

CANAL  POINT  FLA 

(LAT  26  55  01  LONG  080 

36  49) 

DEC  .  ♦ 

1974 

12.. 

.  8.3  51 

72  .5  180 

42 

136 

338 

324 

40 

17.5 

1.0 

MAY  . 

1975 

07.. 

.  8.8  50 

84  .5  190 

64 

128 

411 

343 

24 

30.5 

1.0 

265602080064800  - 

PB-77  JUPITER  RIV 

AT  SR  706 

NR  JUP 

(LAT  26 

56 

02  LONG  080 

06  48) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  7.9  2300 

17000  1.3  5500 

5400 

144 

32400 

30600 

12 

29.5 

1.0 

265603080073200 

PB-79  SIMS  CREEK  AT  SR 

706  (LAT  26  56 

03 

LONG  080  07 

32) 

MAY  . 

1975 

01.. 

.  7.6  1100 

8500  .8  3000 

2800 

197 

16400 

15600 

32 

30.0 

1.0 

OCTOBER  197’*  TO  SEPTEMBER  1975 


MAJOR  CONSTITUENTS 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIE  IC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS-  PO- 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED  TAS- 

BICAR¬ 

DIS-  DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM  SIUM 

BONATE 

CHARGE  CHARGE 

(MICRO¬ 

(S 102 ) 

(EE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

(NA)  (K) 

(HC03) 

DATE 

(CES)  (CES) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L ) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(00060)  (00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925)  (01080) 

(00930)  (00935) 

(00440) 

265713080095600  - 

PB-92  Nw 

EK  LOx  RIV  AT  SSP 

NR  JUPITER 

(LAT  26 

57  13  LONG  080  09 

56) 

MAY  » 

1975 

01.. 

740 

15 

0 

94 

8.  3 

710 

57  1.6 

272 

265818080101300  - 

ma-25  CYPRESS  CR  AT 

ELA  TPK 

1.2  MI  N 

OF  PB  CO  (LAT  26  58  18  LONG  080  10  13) 

MAY  . 

1975 

13.. 

•  “  “  “  “ 

590 

8.1 

20 

65 

13 

680 

74  5.0 

184 

265914080285900  - 

MA-11  QW 

DR  CA  IN 

GROVE  NR 

INDI ANTOWN 

(LAT  26 

59  14  LONG  080  28 

59) 

MAY  . 

1975 

12.. 

280 

16 

50 

87 

12 

950 

51  1.6 

259 

265919080361700  - 

MA-10  Q W 

L-65  CA  AT  CONTROL  PT  MAYACA 

(LAT  26 

59  19  LONG  080  36 

17) 

MAY  . 

1975 

12.. 

•  “  “  “  “ 

690 

6.5 

0 

97 

6.0 

810 

33  1.2 

285 

265924082044701  - 

■  PORT  CHARLOTTE  PLANT  NO  2 

(LAT  26  59 

24  LONG 

082  04  47.01) 

JUNE. 

1975 

24.. 

82 

10 

“**“ 

—  — 

— — 

270122080260000  - 

MA-12  QW 

CA  AT  CONTROL  2  E 

INDI ANTOWN 

(LAT  27 

0 1  22  LONG  080  26 

00) 

MAY  » 

1975 

12.. 

680 

8.8 

0 

72 

15 

1000 

72  4.4 

219 

270243080210800  - 

?8 

M A— 1 4  DRAIN  CA.  SR 

-76  NR  INDI ANT  OWN  (LAT  27  02  43  LONG  080  21  08) 

MAY  * 

1975 

12.. 

•  ”  “  ““  “ 

805 

4.4 

10 

75 

15 

870 

70  4.4 

221 

270252080151200  - 

MA-15  DRAIN  CA.  JCT 

SR-708 

AND  SR-711 

(LAT  27 

02  52  LONG  080  15 

12) 

MAY  . 

1975 

12.. 

•  —  “ 

625 

7.0 

190 

67 

13 

840 

62  6.7 

259 

270455080072000  - 

MA-16  QW- 

INTRAC  WW 

.SR  708, 

H06E  SOUND 

(LAT  27 

04  55  LONG  080  07 

20) 

MAY  . 

1975 

13.. 

48000 

.3 

140 

420 

1300 

7900 

12000  450 

152 

270648080152200  - 

MA-18  S  EK 

ST  LUCIE 

K  AT  SR76  E  OE  SSP 

(LAT  27 

06  48  LONG  080  15 

22) 

MAY  . 

1975 

12.. 

18000 

5.0 

70 

180 

410 

3400 

3700  140 

191 

270759080161900  - 

MA-19  QW- 

MAPPS  CK. 

MAPPS  RD 

,  PALM  CITY 

(LAT  27 

07  59  LONG  080  16 

19) 

MAY  . 

1975 

13.. 

. 

11800 

9.6 

100 

140 

270 

2500 

2100  82 

194 

270854080120500  -  MA-17  MANATEE  POCKET.  PT  SALERNO.  ELA  (LAT  27  08  54  LONG  080  12  05) 

MAY  .  1975 

13...  —  —  37500  .4  190  410  1200  7600  11000  420  153 


270929080154800  -  MA-20  ALL  AMER.  A,  ST  LUCIE. PALM  CITY  (LAT  27  09  29  LONG  080  15  48) 

MAY  .  1975 

13...  —  —  31400  3.1  130  300  770  5000  6100  230  15? 


CAR¬ 

BONATE 

(C03) 

(MG/L) 

(00445) 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  constituents 


5  6  7 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS  COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF  (PLAT- 

PH  SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONST  I-  INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS)  COBALT 

ATURE 

DATE  (UNITS)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  UNITS) 

(DEG  C) 

(00400)  (00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301)  (00080) 

(00010) 

265713080095600  - 

PB-92  Nw 

FK  LOA  RIV  AT  SSP 

NR  JUPITER  (LAT  26 

57  13  LONG  080  09 

56) 

MAY  .  1975 

01...  6.0  26 

91 

.3 

270 

47 

223 

477 

428  30 

25.5 

265816080101300  - 

MA-25  CYPRESS  CR  AT 

FLA  TPK 

1.2  MI  N 

OF  PB  CO 

(LAT  26  58  18  LONG  080  10  13) 

MAY  .  1975 

13...  7.5  41 

130 

.4 

220 

66 

151 

510 

428  42 

29.0 

265914080285900  - 

MA-11  UW 

DR  CA  IN 

GROVE  NR 

I ND I ANTOWN  (LAT  26 

59  14  LONG  080  28 

59) 

MAY  .  1975 

12...  7.4  28 

87 

.5 

270 

55 

212 

478 

412  46 

32.0 

265919080361700  - 

MA-10  QW 

L-65  CA  AT  CONTROL  PT  MAYACA  (l_AT  26 

59  19  LONG  080  36 

17) 

MAY  .  1975 

12...  8.1  14 

55 

.5 

270 

34 

234 

396 

355  45 

29.0 

265924082044701  -  PORT  CHARLOTTE  PLANT  NO  2 

(LAT  26  59 

24  LONG 

082  04  47.01) 

JUNE.  1975 

24 ...  —  — 

250 

— 

55 

—  — 

270 122060260000  - 

MA-12  Qw 

CA  AT  CONTROL  2  E 

I NDI ANTOWN  (LAT  27 

01  22  LONG  080  26 

00) 

MAY  .  1975 

12...  7.7  53 

no 

.6 

240 

63 

180 

514 

445  26 

29.0 

270243080210800  - 

MA-14  DRAIN  CA.  SR 

-76  NR  I ND I ANTOWN 

(LAT  27  02  43  LONG  080  21  08) 

MAY  .  1975 

12...  7.5  50 

120 

.5 

250 

69 

181 

502 

449  28 

23.0 

270252080151200  - 

MA-15  DRAIN  CA,  JCT 

SR-708 

AND  SR-711 

(LAT  27 

02  52  LONG  080  15 

12) 

MAY  .  1975 

12...  7.1  34 

99 

.4 

220 

42 

180 

466 

398  110 

25.5 

270455080072000  - 

M A- 1 6  UW- 

INTRAC  WW 

.SR  708, 

HOBE  SOUND 

(LAT  27 

04  55  LONG  080  07 

20) 

MAY  .  1975 

13...  7.9  2800 

21000 

1.6 

6400 

6300 

125 

40800 

38100  7 

30.0 

270648080152200  - 

MA-18  S  FK 

ST  LUCIE 

R  AT  SR76  E  OF  SSP  (LAT  27 

06  48  LONG  080  15 

22) 

MAY  .  1975 

12...  7.4  860 

6300 

.7 

2100 

2000 

157 

12000 

11700  36 

27.5 

270759080161900  - 

MA-19  QW- 

MAPPS  CK, 

MAPPS  RD 

,  PALM  CITY  (LAT  27 

07  59  LONG  080  16 

19) 

MAY  .  1975 

13...  7.3  480 

3800 

.5 

1500 

1300 

159 

7290 

6980  48 

27.0 

270854060120500  - 

MA-17  MANATEE  POCKET.  PT  SALERNO.  FLA 

(LAT  27 

08  54  LONG  080  12 

05) 

MAY  .  1975 

13...  7.5  2700 

19000 

1.5 

6000 

5800 

126 

36200 

34800  9 

30.0 

270929080154800  - 

MA-20  ALL 

AMER.  6  ST  LUCIE. 

PALM  CITY 

(LAT  27  09  29  LONG  080  15  48) 

MAY  .  1975 

13...  6.9  1500 

11000 

1.3 

3900 

3800 

125 

20000 

20000  32 

28.0 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


1.0 


5(58. 

SURFACE  WATER 

OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  CONSTI TUENTS 

SPE¬ 

DIS- 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS-  SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED  MAG- 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL-  NE- 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

0 I S-  DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM  SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE  CHARGE 

(MICRO¬ 

( S I 02 ) 

(FE) 

(CA)  (MG) 

(SR) 

<  N  A ) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

DATE  <CFS>  (CES) 

MHOS) 

( M6/L ) 

(UG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060)  (00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915)  (00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

270941080195300  - 

MA-6  QW 

BESSY  CR 

AT  SR7 1 4  NR  PALM  CT  (LAT  27 

09  41  LONG  080  19 

53) 

MAY  ,  1975 

13... 

1400 

6.2 

400 

70  32 

2100 

220 

5.6 

66 

0 

270942080285400  - 

MA-7  QW  DR  AT  JCT 

SR714-609  N  STUAPT 

(LAT  27 

09  42  LONG  080  28 

54) 

MAY  .  1975 

13... 

680 

13 

110 

94  10 

680 

60 

3.0 

310 

0 

271021080124300  - 

MA-21  WILLOUGHBY  CR 

.INDIAN  AVE. STUART 

(LAT  27 

10  21  LONG  080  12 

43) 

MAY  »  1975 

12... 

250 

3.0 

10 

37  2.3 

240 

14 

.8 

120 

0 

271148080152700 

- 

MA-22 

QW-FRAZ IER  CK.US1.  STUART  (LAT  27  11 

48  LONG 

080  15  27) 

MAY  .  1975 

13... 

33000 

1.5 

70 

300  880 

6100 

7400 

280 

133 

0 

271156080162500  - 

MA-5  QW 

END  OF  CANAL-LIGHTHOUSE  PT 

(LAT  27 

11  56  LONG  080  16 

25) 

MAY  ,  1975 

13... 

38000 

1.7 

100 

300  920 

6700 

7800 

300 

140 

0 

271303080160000  - 

M A— 4  QW 

END  OF  CA 

IN  NO  STUART  -T  RD  (LAT  27 

13  03  LONG  080  16 

00) 

MAY  .  1975 

13... 

32500 

2.1 

70 

310  880 

6300 

7200 

290 

135 

0 

271408080141200  - 

WARNER  CR 

AT  SR- 723 

JENSEN  BEACH,  FLA 

(LAT  27 

14  08  LONG  080  14 

12) 

MAY  *  1975 

13...  —  —  — — 

1.9 

90 

14  10 

120 

85 

3.5 

31 

0 

271519080143400  -  MA- 

23  CA  SAVANNAHS  70 

HENDERSON  PD  (LAT 

27  IS  19 

LONG  080 

14  34) 

MAY  .  1975 

14...  — —  — — 

120 

.4 

230 

4.5  2.3 

90 

20 

1.3 

3 

0 

274340080453500 

BLUE  CYPRESS 

LK  SITE  1 

NR  FELLSMERE  FL  (LAT  27  43 

40  LONG 

080  45  35) 

OCT..  1974 

22... 

DEC. 

155 

6.8 

390 

13  3.6 

410 

17 

.9 

31 

0 

18.  .  . 

FEb • ♦  1975 

222 

8.4 

— 

—  — — 

— — 

— — 

— — 

36 

0 

1  4  .  .  .  -  - 

230 

8.8 

— 

— 

— 

— 

— 

37 

0 

APR. 

02... 

JUNE 

250 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

41 

0 

03... 

230 

.1 

1 10 

1 7  3.9 

BOO 

21 

1.2 

40 

0 

AUG. 

05... 

SEP. 

248 

1.0 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

0 

29... 

7 

4.1 

270 

10  4.1 

320 

22 

1.5 

10 

0 

SURFACE  WATER 

QUALITY 

RECOROS 

5  «  9 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

MAJOR  CONSTITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO- 

FLUO¬ 

HARO- 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIOE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

date 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

( 00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

270941080195300  - 

M  A— 6 

QW 

BESSY  CR 

AT  SR7 1 4 

NR  PALM  CT 

(LAT  27 

09  41  LONG 

080  19 

53) 

MAY 

* 

1975 

13. 

• 

.  6.4  ISO 

410 

.4 

310 

250 

54 

1060 

929 

65 

29.5 

1 

.0 

270942080285400  - 

MA— 7 

Qrt 

DR  AT  JCT 

SR714-6P9 

N  STUART 

(LAT  27 

09  42  LONG 

080  28 

54) 

MAY 

♦ 

1975 

13. 

• 

.  7.2  2.7 

98 

.4 

280 

22 

254 

498 

435 

70 

27.0 

1 

.0 

271021080124300  - 

MA-21 

WILLOUGHBY  CR 

.INDIAN  AVE. STUART 

(LAT  27 

10  21  LONG 

080  1? 

43) 

MAY 

♦ 

1975 

12. 

• 

.  6.9  4.4 

23 

.2 

100 

4 

98 

156 

144 

33 

28.0 

1 

.0 

271148080152700 

- 

MA 

-22 

OW-FRAZ I ER  CK.US1. 

STUART  (LAT  27  11 

48  LONG  080  IS  27) 

MAY 

* 

1975 

13. 

• 

.  7.3  1800 

13000 

1 

.2 

4400 

4300 

109 

24900 

23700 

14 

30.0 

1 

.0 

271156080162500  - 

MA-5 

QW  END  OF  CANAL-LIGHTHOUSE  PT 

(LAT  27 

11  56  LONG 

080  16 

25) 

MAY 

* 

1975 

13. 

• 

.  7.2  2000 

14000 

1 

.2 

4500 

440  0 

115 

26500 

25400 

20 

29.0 

1 

.0 

271303080160000  - 

M  A  — 4 

Qw 

END  OF  CA 

IN  NO  STUART  -T  RP 

(LAT  27 

13  03  LONG 

080  16 

00) 

MAY 

* 

1975 

13. 

• 

.  7.3  1800 

13000 

1 

.2 

4400 

4300 

111 

24800 

23600 

18 

29.5 

1 

.0 

271408080141200  - 

WARNER 

CR 

AT  SR-723 

JENSEN  BEACH.  FLA 

(LAT  27 

14  08  LONG 

080  14 

12) 

MAY 

♦ 

1975 

13. 

• 

.  6.4  23 

150 

.2 

76 

51 

25 

362 

303 

55 

27.5 

1 

.0 

271519080143400  -  MA- 

23  CA 

SAVANNAHS  70 

HENDERSON 

PD  (LAT  27  15  19 

LONG  080  14 

34) 

MAY 

f 

1975 

14. 

• 

.  4.6  6.4 

32 

.2 

21 

18 

2 

117 

69 

140 

28.5 

1 

.0 

274340080453500 

BLUE  CYPRESS 

LK  SITE  1 

NR  FELLSMERE  FL  (LAT  27  43 

40  LONG  080  45  35) 

OCT. 

t 

1974 

22. 

• 

.  7.8  11 

34 

.2 

48 

23 

25 

132 

103 

320 

22.5 

1 

.0 

DEC. 

18. 

• 

.  7.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

30 

-- 

— 

24  0 

15.0 

1 

.0 

FER. 

« 

1975 

14. 

• 

.  7.3 

— 

— 

~ 

— 

30 

— 

— 

200 

19.0 

— 

APR. 

02. 

JUNE 

• 

. 

— 

— 

— 

— 

34 

-- 

— 

200 

26.0 

1 

.0 

03. 

• 

.  7.3  9.7 

42 

.3 

59 

26 

33 

183 

1  14 

120 

28.0 

1 

.0 

AUG. 

05. 

SEP. 

• 

7.0 

— 

— 

— 

— 

20 

— 

— 

140 

27.0 

1 

.0 

29. 

• 

.  6.6  14 

46 

.3 

42 

34 

8 

155 

108 

130 

— 

— 

570 

DIS¬ 

instan- 

T  ANEOUS 

dis¬ 

SPE- 

CIEIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

ANCE 

SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 

CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  19  75 
MAJOR  CONSTITUENTS 

OIS- 

DIS-  SOLVED 

DIS-  DIS-  SOLVED  MAG- 

SOLVED  SOLVED  CAL-  NE- 

SILICA  IRON  CIUM  SIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

TIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

SODIUM 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

SIUM 

BICAR¬ 

BONATE 

car¬ 

bonate 

CHARGE 

charge 

(MICPO- 

( SI  02 ) 

(EE) 

(CA) 

(MG) 

<S°) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03) 

date  (ces) 

(CES) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00938)  (00440) 

(00645) 

274350080462000  - 

OCT..  1974 

32... 

BLUE 

150 

CYPRESS 

LK  SITE  2 

NR  EELLSMERE  EL  (LAT  27  43 

50  1  ONG 

080  46  ?0) 

DEC. 

08.  .  . 

215 

__ 

„ 

„ 

.. 

„ 

FEB. .  1975 

15... 

220 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  — 

APR. 

02... 

_  — 

—  _ 

252 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  — 

_  _ 

_  _ 

«  — 

JUNE 

03... 

235 

__ 

.. 

.. 

„ 

AUG. 

05.  .  . 

—  _ 

242 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

SEP. 

29.  . . 

— 

— 

222 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

280432081192200  - 

SEP..  1975 

10... 

cypress  lake 

140  2.4 

SITE  3  NEAR  SAINT 

100  6.4 

CLOUD  E  (LAT  2«  04 

2.8  40 

32  LONG 

12 

081  19  22) 

1.2 

1  7 

u 

SEP..  1975 

10... 

280505081204000  - 

142 

CYPRESS 

2.6 

LK.  NR.  ST 

no 

.  CLOUD  (LAT  28  05 

5.0  2.8 

05  LONG 

20 

081  20  40) 

11  1.3 

13 

0 

JAN..  1975 

21... 

281633081323800  -  REEDY 

150 

CREEK  aB  S— 40  NR 

LOUGHMAN 

FLA  (LAT 

28  16  33 

LONG  081 

32  38) 

SEP. 

03... 

— 

— 

111 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

OCT..  1974 
24... 

282020080561500 

TAYLOR  CK 

65  5.6 

IMP  SITE  1 

120 

NR  COCOA 

6.5 

FLA  (LAT 

1.4 

28  20  20 

60 

LONG  080 

4.6 

66  15) 

.6 

1  7 

0 

24.  .  . 

— 

65 

B.  6 

58 

7.3 

1.4 

70 

4.7 

.6 

16 

0 

DEC. 

17... 

_  _ 

73 

5.8 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

16 

0 

17... 

— 

70 

6.0 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

16 

0 

EEB. ♦  1975 

13... 

76 

5.6 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

20 

0 

13... 

-- 

— 

78 

5.4 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

1» 

0 

APR. 

01... 

81 

4.3 

—  _ 

_  _ 

21 

0 

01... 

— 

— 

82 

7.6 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

21 

0 

JUNE 

12... 

_ i  — 

89 

1.6 

140 

8.7 

1*8 

10 

6.6 

2.0 

27 

0 

12... 

— 

— 

93 

2.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 

0 

JULY 

31  ... 

—  _ 

97 

3.0 

_  _ 

23 

0 

31... 

— 

— 

99 

3.3 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

23 

0 

SEP. 

30... 

_  _ 

—  _ 

91 

4.8 

210 

9.2 

1.0 

140 

6.0 

1.7 

22 

0 

30 ... 

*  ” 

90 

4.9 

190 

9.3 

1.0 

130 

6.0 

1.8 

23 

0 

OCT..  1974 

25... 

282025080560100 

.50 

TAYLOR  CREEK  8L  S-164  NR  COCOA  FLA  (LAT  28  20  25  LONG  080  56  01) 

90  5.7  310  11  1.4  70  6.0  .6 

2u 

0 

DEC. 

17.  .. 

.50 

146 

6.2 

„ 

27 

0 

FEB..  1975 

13... 

.60 

123 

6.0 

— — 

„ 

„ 

24 

0 

APR. 

01... 

.20 

205 

6.8 

_ — 

w 

„ 

4P 

0 

JUNE 

09... 

51 

88 

1.7 

180 

9.0 

1.7 

50 

6.7 

1.9 

28 

0 

JULY 

31... 

«... 

1.0 

128 

3.7 

„ 

„ 

11 

0 

SEP. 

30  ... 

170 

89 

4.8 

210 

9.0 

1.5 

_  _ 

6.7 

1.7 

23 

0 

571 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  19  7  4  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTI TUEN  TS 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE  (UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

( 70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

274350080462000  - 

BLUE 

CYPRESS  LK  SITE  2  NR 

FELLSMERE 

FL 

(LAT  27  43  50 

( ONG  080 

46  20) 

OCT.* 

22... 

1974 

7.8 

.. 

22.5 

DEC. 

08... 

7.6 

—  _ 

_  _  _  — 

_  _ 

15.5 

.  _ 

FEB.* 

15... 

1975 

7.2 

_  _ 

_  _ 

...  _ _ 

... 

.  _ 

1  9.0 

—  . 

APR. 

02... 

7.8 

_  _ 

_  _ 

.  _ 

.  — 

_  _ 

27.0 

.. 

JUNE 

03... 

8. 1 

_  _ 

_  _ 

_  —  _  _ 

.  — 

—  _ 

_  _ 

.  — 

28.  r. 

.  _ 

AUG. 

05... 

6.6 

_  _  . 

_  _ 

.  _ 

.  _ 

_  __ 

2h.o 

.  _ 

SEP. 

29... 

7.0 

_  _ 

_  _  _  . 

.  __ 

.  . 

.  _ 

_  _ , 

27.0 

.. 

280432081192200  - 

CYPRESS  LAKE  SITE  3  NEAR  SAINT 

CLOUD  F  (LAT 

28  04 

32 

LONG 

081 

19  22) 

SEP.* 

1975 

10... 

8.5 

17  .2  28  14 

14 

104 

59 

loo 

28.0 

280505081204000  -  CYPRESS  LK.  NR.  ST.  CLOUD 

(LAT 

28  05  05 

LONG 

081 

20  40) 

SEP.* 

1975 

1 0  .  .  . 

9.2 

16  .2  24  13 

1  1 

76 

55 

95 

27.5 

—  “ 

281633081323800 

-  REEDY  CREEK  AB  S-40  NR  LOUGHMAN 

FLA 

(LAT  26 

16  33 

LONG 

>  081 

32 

38) 

JAN.  * 
21... 

SEP. 

1975 

9.0 

6.0  —  —  — 

— 

— 

— 

— 

18.0 

— 

03... 

5.9  1.0 

.0 

59 

82 

— 

— 

25.0 

— 

282020080561500  - 

Taylor 

CK  IMP 

SITE  1 

NR  COCOA 

FLA  (LAT 

28  20  20 

LONG  080 

56  15) 

OCT.*  1974 

24.  •  • 

7.0 

5.5 

8.0 

.  1 

22 

8 

14 

66 

41 

240 

21.0 

1.0 

24.  .  • 

6.9 

6.6 

8.2 

.  1 

24 

1  1 

13 

71 

43 

200 

20.5 

20 

DEC. 

17... 

7.  1 

— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

200 

16.0 

1.0 

17... 

7.2 

-- 

— 

— 

-- 

— 

13 

— 

— 

200 

15.0 

20 

FEH. *  1975 

13... 

6  •  d 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

— 

— 

200 

20.5 

1.0 

13.  . . 

6  •  6 

— 

— 

-- 

-- 

— 

15 

— 

— 

200 

1 8 . 0 

20 

APR. 

01  ... 

7.1 

— 

— 

— 

— 

— 

17 

— 

— 

200 

23.0 

1.0 

01... 

7.0 

— 

— 

— 

~ 

— 

17 

— 

— 

2o0 

20 

JUNE 

12... 

6.2 

3.7 

12 

29 

7 

22 

94 

so 

160 

. — 

1.0 

12... 

6.7 

-- 

— 

— 

— 

21 

— 

— 

1 90 

— 

20 

JULY 

31... 

6.4 

„ 

__ 

19 

__ 

.. 

140 

27.0 

1.0 

3  \  •  •  • 

6.2 

— 

-- 

— 

— 

— 

19 

-- 

— 

130 

~ 

20 

SEP. 

30  •  •  • 

6.4 

— 

— 

.3 

27 

9 

18 

-- 

— 

140 

26.5 

1.0 

30  •  .  » 

6.6 

4.4 

9.6 

.2 

28 

9 

19 

112 

49 

120 

— 

20 

282025080560100  -  TAYLOR  CREEK  BL  S-164  NR  COCOA  FLA  (LAT  28  20  25  LONG  080  56  01) 


OCT.*  1974 


25... 

DEC. 

6.9 

8.3 

n 

.i 

33 

13 

20 

94 

56 

240 

20.5 

17... 

FEB.,  1975 

7.0 

-  - 

— — 

— 

— — 

22 

— - 

•• 

200 

15.0 

13... 

APR. 

6.5 

— 

— 

-  — 

•* 

20 

•• 

— - 

2()0 

18.0 

01... 

JUNE 

6.  1 

— 

— 

— • 

•• 

39 

— 

— 

240 

21.5 

09... 

JULY 

6.1 

b.9 

13 

.2 

30 

7 

23 

85 

54 

120 

26.5 

31  .  .  . 

SEP. 

b.S 

— 

-  - 

—  * 

•• 

•• 

9 

— — 

— • 

140 

27.0 

30..  . 

6.5 

4.0 

11 

.1 

29 

10 

19 

74 

50 

120 

25.0 

— 

572 

INSTAN¬ 

TANEOUS 

SPE¬ 

CIFIC 

CON¬ 

DUCT¬ 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1  974  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  C  CNST  ITUENTS 

UIS- 

DIS-  SOLVED 

DIS-  DIS-  SOLVED  MAG- 

SOLVED  SOLVED  CAL-  NE- 

DIS¬ 

SOLVED 

STRON¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

PO¬ 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS-  DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE  CHARGE 

(MICRO¬ 

(SI02) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(SR) 

( N  A  > 

(K) 

(HC03) 

( C03) 

DATE  (CFS)  (CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060)  (00061) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

282035080564500 

OCT..  1974 

24...  —  — 

65 

Taylor  ck 

IMP  SITE 

2  NR  COCOA 

FLA  (LAT 

28  20  35 

LONG  080 

56  45) 

DEC. 

17... 

72 

„ 

__ 

FEB..  1975 

13... 

75 

„ 

__ 

„ 

„ 

JUNE 

12... 

86 

JULY 

31... 

95 

__ 

SEP. 

30... 

86 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

282040080571000 

OCT..  1974 

24  .  .  .  —  — 

65 

Taylor  ck 

5.4 

IMP  SITE 

120 

3  NR  COCOA 

6.9 

FLA  (LAT 

1.4 

28  20  40 

60 

LONG  080 

4.6 

57  10) 

.6 

1 7 

(j 

DEC. 

17... 

71 

5.7 

_  — 

_  _ 

0 

FEB..  1975 

13...  — —  — — 

81 

5.4 

—  — 

18 

0 

APR. 

01... 

80 

4.9 

21 

0 

JUNE 

12... 

85 

1.9 

160 

5.0 

1.8 

40 

6.6 

1.9 

26 

0 

JULY 

31... 

96 

2.8 

_ ,  _ 

29 

0 

SEP. 

30  ...  — —  — — 

86 

4.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

0 

2821 3S 081 345500 

FEB..  1975 

18... 

-  LATERAL  405  BL 

210 

L-4 1 0  NR 

VINELAND. 

FLA  (LAT 

28  21  35 

LONG  081 

34  55) 

APR. 

14...  --  — 

230 

_  — 

SEP. 

02... 

142 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

282155081320200  -  C- 

SEP..  1975 

03...  —  —  111 

1  BONNET  CK  S-13  NR 

VINELAND 

FLA  (LAT 

28  21  55 

LONG  081 

32  02) 

282234081304900  -  LAKE  BUENA  VISTA  AT  LAKE  BUENA  VISTA  FLA  (LAT  28  22  34  LONG  081  30  49) 


SEP. »  1975 

03...  —  —  141 


282333081362200  -  04  CANAL  AT  S411  NR  VINELAND  FL  (LAT  28  23  33  LONG  f>81  36  22) 


SEP..  1975 

02...  —  —  128 


282521081351100  -  L407A  AB  S-407A  NR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT  28  25  21  LONG  081  35  11) 


JAN..  1975 

20...  —  —  168 
SEP. 

02... 


210 


SURFACE  WATER  QUALITY 

rECOrOs 

573 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

HA  JCR 

CONSTITUENTS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD¬ 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NESS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

( S04 ) 

(CL) 

(F) 

(CA.MG) 

NESS 

CAC03 

160  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

( 0094S) 

(00*40) 

(00*50) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

282035080564500  - 

TAYLOR  CK  IMP  SITE  2  NR  COCOA  FLA  (LAT  28 

20  35 

LONG  060  56 

45) 

OCT.,  1974 

24... 

DEC. 

6.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22.0 

1  .0 

17... 

6.8 

— 

—  — 

—  —  — 

— — 

— 

— 

1*.0 

1.0 

FEB. ,  1*75 
13... 

JUNE 

6.5 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

2  0.0 

1.0 

12... 

6.7 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

30.0 

1.0 

JULY 

31... 

SEP. 

6.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28.0 

1.0 

30... 

6.8 

“  “  ”  ““  “  “ 

— — 

— — 

— 

26.0 

1.0 

262040080571000  - 

TAYLOR  CK  IMP  SITE  3  NR  COCOA  FLA  (LAT  26 

20  40 

LONG  080  5 f 

10) 

OCT.,  1974 

24... 

6.9 

5.S 

8.1  .1 

23  9  14 

49 

41 

24;: 

22.5 

-- 

DEC. 

17... 

FEB.,  1975 

6.8 

— 

~ 

— 

— 

— 

200 

15.5 

— 

13... 

6.4 

-- 

— 

15 

— 

— 

2u0 

19. S 

-- 

APR. 

01... 

JUNE 

6.  1 

— 

— 

17 

— 

-- 

200 

22.0 

— 

12... 

6.4 

— 

--  .<♦ 

20  0  21 

— 

— 

150 

30.0 

— 

JULY 

31... 

6.5 

—  -- 

24 

— 

— 

140 

29.0 

-- 

SEP. 

30  .  .  . 

6.6 

•• 

•  —  — 

20 

— 

— — 

60 

28.0 

262135081345500  - 

LATERAL  405  BL  L 

—4 1 0  NR  VINELAND,  FLA  (LAT  28 

?1  35 

LONG  081  34 

55) 

FEB.,  1975 
18... 

APR. 

6.5 

— 

-- 

— 

12* 

— 

— 

22.0 

— 

14... 

SEP. 

9.0 

5.9 

5  7 

145 

— 

— — 

22.0 

“  ■“ 

02... 

5.7 

13 

1.0 

38 

85 

— — 

— 

27.0 

“  “■ 

282155081320200 

-  C-l  BONNET  CK 

S-13  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28 

21  55 

LONG  081  32 

02) 

SEP.,  1975 

03... 

4.7 

16 

1.0 

0 

70 

—  — 

27.0 

262234081304900  -  LAKE  BUENA  VISTA 

AT  LAKE  BUENA  VISTA  TLA  (LAT 

28  22 

34  LONG  081 

in  49) 

SEP.,  1975 

03... 

6.6 

10 

1.0 

66 

81 

— 

— — 

26.5 

282333081362200 

-  C-4  CANAL  AT 

S411  NR  VINELAND  FL  (LAT  28  23  33  LONG  081  36  22) 

SEP.,  1975 

02... 

6.4 

16 

.6 

28 

69 

27.0 

262521081351100  - 

L407A  AB  S-407A 

NR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT  28  25  21  LONG  061  35  11) 

JAN.,  1975 
20... 

SEP. 

7.0 

10 

3.0 

— 

— 

— 

— 

16.5 

— 

02... 

6.9 

14 

.0 

124 

131 

— 

— 

27.0 

— 

574 

SURFACE  WATER  QUALITY 

RECORDS 

OCTOBER  197A 

TO  SEPTEMBER  1975 

MAJOR 

CONSTI  TUENTS 

SPE¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

CIFIC 

DIS¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

INSTAN¬ 

CON¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

MAG¬ 

SOLVED 

DIS¬ 

PO¬ 

TANEOUS 

DUCT¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAL¬ 

NE¬ 

STRON¬ 

SOLVED 

TAS¬ 

BICAR¬ 

CAR¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

ANCE 

SILICA 

IRON 

CIUM 

SIUM 

TIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

CHARGE 

CHARGE 

(mICRO- 

( S  102 ) 

(FE) 

(CA> 

(MG) 

(SR) 

<N«) 

(«) 

( HC03) 

(C03) 

DATE  (CPS) 

(CFS) 

MHOS) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(UG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00060) 

(00061 ) 

(00095) 

(00955) 

(01046) 

(00915) 

(00925) 

(01080) 

(00930) 

(00935) 

(00440) 

(00445) 

383735081233000  -  LAKE  LUCIEW  AT  MAITLAND  FLA  (LAT  28  37  35  LONG  081  23  30) 


DEC..  1974 

20.  .  . 

1  40 

__ 

__ 

FEB..  1975 

19... 

140 

„ 

APR. 

25.  .  . 

_  _ 

__  — 

140 

—  — 

„ 

„ 

0 

0 

JUNE 

26  .  . . 

128 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

10 

0 

AUG. 

14... 

_  _ 

1  15 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

12 

0 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
MAJOR  CONSTITUENTS 

DIS-  OIS- 


DIS¬ 

DIS¬ 

NON- 

SOLVED 

SOLVED 

DIS¬ 

SOLVED 

SOLVED 

CAR¬ 

ALKA¬ 

SOLIDS 

SOLIDS 

COLOR 

SOLVED 

CHLO¬ 

FLUO¬ 

HARD- 

BONATE 

LINITY 

(RESI¬ 

(SUM  OF 

(PLAT¬ 

PH 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NtSS 

HARD¬ 

AS 

DUE  AT 

CONSTI¬ 

INUM- 

TEMPER¬ 

(S04) 

(CL) 

<^> 

( C  A  »  MG ) 

NESS 

CAC03 

180  C) 

TUENTS) 

COBALT 

ATURE 

DEPTH 

DATE 

(UNITS) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

UNITS) 

(DEG  C) 

(FT) 

(00400) 

(00945) 

(00940) 

(00950) 

(00900) 

(00902) 

(00410) 

(70300) 

(70301) 

(00080) 

(00010) 

(00003) 

DEC.* 

20  •  •  • 

1974 

7.0 

283735081233000  -  LAKE 

LUC  I E  W 

AT  MAITLAND 

FLA 

(LAT  28  37 

35  LONG  081 

23  30) 

16.5 

FEB.  * 

19... 

1975 

7.1 

_  _  _  _ 

_  _ 

_ 

«.  _ 

_  _ 

23.0 

APR. 

25... 

7.2 

-- 

-- 

-- 

— 

0- 

— 

— 

— 

24.5 

-- 

JUNE 

£6  •  •  • 

b.  7 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

29.5 

— 

AUG. 

14.  .  . 

6.7 

— 

— 

-- 

— 

10 

-- 

— 

-- 

31.0 

— 

. 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Nutrients  and  Related  Constituents 


<■,7,9  SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 

°  OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

N I TRO- 

TOTAL 

OkTHO 

PmOS- 

TOTAL 

phos¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

H  10- 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

N I  T  R  A  T  E 

GEN 

PhORUS 

phorus 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(p) 

(SI 02) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

date 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(.ITU) 

( 0061 0 ) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(00660) 

(00310) 

(00070) 

02231350  -  ST. 

JOHNS  HEADWATERS  NEAR  VERO 

BEACH 

,  FLA.  (LAT  27  38  26 

LONG  080  40  43) 

OCT..  197a 

2  a  .  .  . 

.05 

.02 

.00 

1 . A  .01 

.02 

8.0 

30 

1.1 

2 

DEC. 

ltt.  . . 

FEd.t  1975 

.08 

.01 

.00 

1.1  .02 

.02 

6.0 

32 

.8 

2 

1  A  .  .  . 

.33 

.01 

.00 

1 .  A  .02 

.02 

11 

28 

.7 

4 

APR. 

02.  .  . 

JUNE 

.01 

.02 

.01 

1.3  .02 

.02 

4.0 

24 

2.2 

3 

03.  .  . 

.03 

.01 

.  16 

1.2  .03 

.04 

3.6 

20 

1.5 

9 

AUG. 

05... 

SEP. 

.OA 

.02 

.01 

1.9  .02 

.02 

12 

38 

6.0 

4 

2a.  .  . 

.02 

.01 

.03 

1.3  .02 

.03 

9.2 

37 

1  .  1 

2 

02231600  - 

JANE 

GREEN  CREEK  NEAR  OEER 

PARK, 

FLA.  (LAT 

28  04 

27  LONG  080 

53  18) 

OCT..  197A 

23... 

DEC. 

.OA 

.01 

.01 

.96  .06 

.08 

5.8 

26 

1  .  A 

4 

17... 

E  E6 .  *  1975 

.06 

.01 

.01 

.79  .03 

.04 

6.0 

30 

1.8 

3 

06.  .  . 

.OA 

.01 

.03 

.72  .02 

.05 

2.4 

24 

.0 

2 

APR. 

06.  .  . 

JUNE 

.01 

.01 

.01 

.83  .03 

.05 

.  6 

23 

•  6 

3 

Ob... 

AUG. 

.05 

.03 

.00 

1.5  .07 

.09 

1.5 

15 

3.6 

30 

05.  .  . 

.02 

.02 

.01 

1.3  .05 

.05 

5.  1 

30 

.6 

4 

02232000  - 

ST. 

JOHNS  RIVER  NEAR  MELBOURNE  FLA  (LAT  28 

05  04 

LONG  080  45 

09) 

OCT . »  197a 

23... 

DEC. 

.10 

.01 

.03 

*  1.3  .02 

.03 

6.0 

26 

.5 

3 

16... 

.13 

.02 

.12 

1.2  .OJ 

.04 

8.4 

49 

1.3 

2 

FEb . .  1975 

0  7... 

APR. 

.08 

.01 

.OA 

1.1  .02 

.03 

1.8 

23 

.7 

2 

Ob.  .  . 

.01 

.01 

.01 

1.2  .Ul 

.01 

1.2 

23 

2.3 

3 

JUNE 

OA.  .  . 

AUG. 

.02 

.02 

.03 

1.0  .02 

.03 

6.7 

9.0 

1.2 

3 

06.  .  . 

.10 

.02 

.02 

1.6  .04 

.04 

7.3 

37 

.7 

2 

02232100  - 

LAKE 

WASHINGTON  NtAR  EAU  GALL  If, 

FLA.  (LAT 

26  09 

00  LONG  080 

44  21) 

JUNE.  1975 

03... 

.01 

.01 

.01 

1.6  .02 

.02 

.5 

20 

— — 

7 

02232200 

-  WOLF  CREEK  NEAR  DEER  PARK,  FLA 

.  (LAT  28 

12  46 

LONG 

0  80  54 

40) 

OCT.,  197a 

25... 

DEC. 

•  OA 

.01 

.11 

.51  .OA 

.05 

5.4 

16 

.9 

A 

17... 

FEb. ,  1975 

.OA 

.01 

.00 

.52  .OA 

.06 

8.4 

17 

2.1 

A 

06.  .  . 

APR  . 

.02 

.01 

.01 

• a2  .06 

.06 

6.0 

14 

4.0 

2 

06.  .  . 

JUNE 

.03 

.01 

.02 

.56  .03 

.03 

1.2 

15 

1.6 

3 

05. .  . 

AUG. 

.OA 

.01 

.02 

1.1  .04 

.05 

7.3 

22 

1.1 

3 

07.  .  . 

.02 

.01 

.07 

.66  .07 

.07 

6.9 

20 

.  4 

A 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCT08ER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

total 

organic 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PnOS- 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

total 

PHOS¬ 

0 1  S- 
SOL  VED 

TOTAL 

ORGANIC 

H  10- 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

demand 

BID¬ 

(P) 

(SIU?) 

(C) 

5  Day 

ITY 

DFPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  ITU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02232400  - 

ST  JOHNS  R  NR 

COCOA  (LAT 

28  22  10  LOng 

080  52  22) 

OCT..  1974 

24.  .  • 

.09 

.01 

.06 

1.2 

.03 

.05 

6.8 

23 

.6 

3 

DEC. 

17... 

FEd..  1975 

.08 

.01 

.21 

1.3 

.02 

•  0  3 

5.4 

2b 

1  .  1 

3 

13... 

.07 

.01 

.07 

.12 

.  03 

.04 

1  .  1 

20 

.6 

5 

APR. 

09.  .  . 

JUNE 

.06 

.01 

.02 

1.2 

.02 

.02 

.4 

23 

2.1 

6 

06.  .  . 

AUG. 

.10 

.02 

.05 

.97 

.05 

.06 

2.2 

15 

.5 

4 

08.  .  . 

.02 

.01 

.00 

1.3 

.01 

.01 

2.7 

19 

.  7 

5 

02233001  - 

ECONLOCKHATCHEE  R 

AT  MAG 

RA  NR  BIT HLO  FLA  (LAT 

28 

25 

27 

LONG 

0  8  1 

07 

10) 

FEd..  1975 
14.  .  . 

JULY 

.02 

.02 

.00 

1.2 

.02 

.05 

1.4 

37 

3.4 

4 

09... 

.15 

.01 

•  u2 

1.7 

.03 

.04 

5.9 

aO 

”  “ 

5 

02233500  - 

ECONLOCKHATCHEE  RIVER  NEAR  CHULUOTA 

»  FLA.  (LAT 

28 

40 

40 

LONG 

081 

06 

51 ) 

OCT..  1974 

25... 

.34 

.17 

1.3 

•  86 

.92 

.92 

6.6 

23 

2.2 

8 

DEC. 

16... 

FEB..  1975 

3.3 

.28 

1.7 

1.2 

2.5 

2.7 

1  1 

15 

7.4 

5 

0  7... 

2.8 

.25 

.85 

.81 

2.7 

2.7 

8.8 

23 

3.2 

6 

MAR. 

28... 

JUNE 

3.8 

.40 

2.0 

.89 

3.5 

3.6 

5.2 

6 

.0 

5.4 

5 

12... 

AUG. 

1.0 

.60 

1 .4 

.87 

1.6 

1.8 

7.8 

1  1 

2.9 

4 

13... 

.34 

.13 

1.1 

•  96 

.82 

.82 

7.3 

20 

2.8 

7 

02234000 

-  ST.  JOHNS 

i  RIVER 

ABOVE  LAKE  HARNEY 

.  FLA  (LAT 

28  ' 

42 

50 

LONG  i 

081 

02 

08) 

OCT..  1974 

25.  .  . 

DEC. 

.04 

.01 

.06 

1.2 

.02 

.05 

8. 6 

25 

1.0 

3 

16.  .  . 

FEB..  1975 

.39 

.08 

.63 

1.3 

— — 

.45 

— 

20 

07.  .  . 

MAR. 

.86 

.13 

1.3 

1.2 

1.2 

1.3 

4 . 6 

16 

1.9 

9 

28... 

JUNE 

.  14 

.10 

.67 

1.4 

.  72 

.75 

1.3 

15 

— — 

10 

16... 

AUG. 

.30 

.09 

.28 

1.4 

.40 

.51 

3.9 

15 

3.  7 

9 

13... 

.06 

.01 

.14 

1.1 

.08 

.09 

3.4 

18 

1.9 

d 

1  .  U 


1.0 

1.0 

1.0 


1.0 


1.0 

1.0 


1 .0 


1.0 


02251800 


INDIAN  RIVER  AT  WAdASSO,  FLA.  (LAT  27  45  15  LONG  080  25  40) 


OCT..  1974 


15.  .  . 

OEC. 

.03 

.00 

.00 

.89 

.06 

.07 

— 

— 

18 

10... 

FEd . »  1975 

.08 

.00 

.00 

.24 

.03 

.05 

— 

— 

—  “ 

5 

•• 

03... 

APR. 

.12 

.01 

.00 

.59 

.07 

.08 

— 

— 

—  — 

10 

02..  . 

MAY 

.06 

.02 

.02 

.  72 

•  Ob 

.08 

— 

15 

28... 

JULY 

.04 

.00 

.06 

.93 

.12 

.  14 

3.3 

~  — 

20 

28... 

.13 

.01 

.00 

2.4 

.  lo 

.12 

— 

— 

— 

75 

— 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  197A  TC  SEPTEMBER  1975 
MU  TR IE  NT  S  ANO  REIATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

total 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

OCT.  * 

15... 

1974 

.02 

02252500  -  NORTH  CANAL 

•  01  *06)  •  ^3 

NEAR  VERO 

.  1  1 

DEC. 

10... 

.03 

.01 

.04 

.29 

.06 

FEB. , 

03... 

1975 

.01 

.01 

.00 

.37 

.09 

APR. 

02... 

.02 

.02 

.04 

.40 

.11 

MAY 

28... 

.01 

.00 

.03 

.72 

.14 

JULY 

28.  .  . 

.08 

.01 

.05 

.70 

.25 

SEP. 

15... 

.05 

.01 

.05 

.39 

.11 

total 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

carbon 

DEMAND 

BID¬ 

(P) 

(SIo?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

BEACH,  1 

Fla.  (LAT 

27  4 1  32 

LONG  080 

25  on) 

.11 

9.7 

— 

— 

5 

— 

.07 

— 

-- 

— 

3 

— 

.  1 1 

— 

— 

— 

3 

— 

.  14 

— 

— 

— 

7 

— 

.16 

9.4 

— 

— 

5 

— 

.27 

— 

— 

— 

6 

— 

.13 

8.9 

— 

— 

8 

— 

02253000  -  MAIN  CANAL  AT  VERO  BEACH.  FLA.  (LAT  27  38  54  LONG  080  24  10) 


OCT.,  1974 
23... 

.02 

.01 

.10 

.71 

.0  i 

.10 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

8 

_  _ . 

NOV. 

19... 

.03 

.01 

.04 

.44 

.06 

.07 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

5 

_ 

DEC. 

17... 

.10 

.03 

.12 

.  66 

.10 

.23 

9.0 

11 

_  _ 

19 

_  _ 

JAN.,  1975 

28... 

.02 

.01 

.04 

.46 

.06 

.07 

4 

_  _ 

FEb. 

25... 

.20 

.07 

.37 

.78 

.  14 

.20 

11 

9.0 

_  _ 

5 

_  _ 

MAR. 

26.  .  . 

.02 

.01 

.02 

.57 

.08 

.10 

6.0 

_ 

« .  _ 

4 

APR. 

22... 

.05 

.01 

.11 

.45 

.07 

.09 

7.1 

_  _ 

_  _ 

2 

_  _ 

MAY 

21... 

.08 

.04 

.19 

1.2 

.  16 

.18 

12 

14 

_  _ 

1 

_  _ 

JUNE 

18... 

.02 

.02 

.00 

1.4 

.08 

.11 

8.7 

_  _ 

1 

_  __ 

JULY 

30... 

.05 

.01 

.21 

.95 

.10 

.12 

12 

_  _ 

8 

AUG. 

27... 

.08 

.01 

.2d 

.94 

.09 

.11 

12 

1  1 

3 

_  _ 

SEP. 

24... 

.09 

.04 

.28 

.93 

.08 

.10 

12 

— 

— 

7 

— 

OCT.,  1974 

16... 

.38 

02253500 

.05 

-  SOUTH 

.  1  7 

CANAL 

.54 

NR  VERO 

.21 

BEACH,  FLA 

.23 

.  (LAT  27  36 

9.6 

11  LONG  080  23 

24) 

8 

DEC. 

11... 

.08 

.02 

.08 

.38 

.08 

.09 

_  _ 

5 

_  _ 

FEB.,  1975 

04... 

.08 

.02 

.06 

.41 

.  14 

.16 

_  _ 

_  _ 

3 

_  _ 

APR. 

02... 

.60 

.  10 

.15 

.84 

.  14 

.19 

_  _ 

_ 

15 

_  _ 

MAY 

29... 

.05 

.01 

.01 

1.3 

.34 

.39 

9.2 

_  _ 

6 

_  _ 

JULY 

29 .  .  . 

.13 

.01 

.10 

.88 

.  14 

.16 

„ 

__  _ 

7 

SEP. 

16... 

.13 

.02 

.10 

.71 

.24 

.29 

12 

— 

— 

5 

— 

02253800  - 

INTERCOASTAL 

WATERWAY 

AT  STUART 

FLA  (LAT  27 

12  19 

LONG  080 

11  38) 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

organic 

NITRO¬ 

TOTAL 
OR  T  HU 
PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS- 
SOl VFD 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

CAR80N 

DEMAND 

BID¬ 

(P) 

( S  102 ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02256500  -  FISHEATING  CREtK  AT  PALMDALE,  FLA.  (LAT  A6  55  56  LONG  001  10  54) 

NOV.,  1974 


20 ... 

JAN.,  1975 

.37 

.03 

.15 

2.1 

.43 

.44 

— 

— 

— 

9 

— 

15... 

MAR. 

.09 

.01 

.07 

.04 

.10 

.12 

— 

— 

— 

4 

— 

11... 

APR. 

.06 

.01 

.00 

.61 

.07 

.08 

— 

— 

— 

4 

24.  .  • 

.21 

.01 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29... 

JULY 

.03 

.01 

.01 

1.1 

.18 

.22 

1.2 

lb 

1.3 

5 

— 

02... 

SEP. 

.07 

.02 

.01 

1.7 

.54 

.55 

— 

2 

“  "" 

03... 

.04 

.01 

.01 

1.1 

.  1  4 

.14 

3.6 

— 

1 .6 

3 

— 

02257800  -  HARNEY  POND  CANAL  AT  S-71  NEAP  LAKEPORT  FLA  (LAT  27  02  00  LONG  081  04  15) 

OCT.,  1974 


01... 

DEC. 

.43 

.02 

.  19 

1.9 

.20 

.24 

— 

— 

5 

— — 

02... 
Ftb  .  , 

1975 

.02 

.01 

.70 

1.2 

.10 

.  1 1 

— 

“■  — 

4 

03... 

APR. 

.04 

.03 

.53 

.81 

.09 

.10 

— 

— 

—  — 

3 

— 

01... 

.02 

.02 

.27 

.06 

.07 

.09 

-- 

— 

— 

4 

— 

23... 

JUNE 

.14 

.00 

.00 

.02 

— — 

— 

—  “ 

“  “■ 

—  “ 

02... 

AUG. 

.05 

.02 

.15 

1.2 

.49 

.49 

— 

— 

“  — 

b 

— 

01... 

.35 

.03 

.13 

1.6 

.  38 

.30 

— 

— 

4 

— 

02257801  - 

HARNEY 

POND  CANAL 

bL  S-71 

NR  LAKEPORT 

FLA 

(LAT 

27  02 

00  LONG 

081 

04 

lb.Ol ) 

OCT., 

1974 

01... 

•  38 

.02 

.15 

2.0 

.19 

.24 

— 

— 

— 

7 

— 

DEC. 

02... 

FEB., 

1975 

.03 

.02 

.51 

1.2 

.10 

.22 

-- 

— 

-- 

4 

~ 

03... 

APR. 

.02 

.01 

.02 

1.5 

.04 

.06 

— 

•  — 

— — 

4 

— 

01... 

JUNE 

.05 

.01 

.01 

1.8 

.05 

.09 

— 

— - 

“  — 

b 

— 

02... 

AUG. 

.05 

.02 

.  13 

1.3 

.40 

.4u 

— 

—  — 

—  ” 

7 

01... 

.24 

•  30 

.17 

2.0 

.37 

.38 

— 

— 

— 

4 

-- 

02258000 

- 

HARVEY  POND 

CA  NR 

LAKEPORT  FLA 

(LAT 

27 

00  00 

LONG  Obi 

04 

05) 

APR., 

1975 

24... 

.14 

.00 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02259000  -  INDIAN  PRAIRIE  CA  NR  LAKPORT  FL  (LAT  27  06  00  LONG  081  00  “4) 

APR.,  1975 

24...  .18  .02  .04  — —  .04  —  — —  — —  — — 


02259200  -  INDIAN  PRAIRIE  CANAL  AT  S-72  NR  OKEEChOBEE,  FLA.  (LAT  27  05  35  LONG  08l  00  25) 


DEC.,  1974 

02... 

FEB.,  1975 

.09 

.02 

•  IS 

.07 

.07 

.10 

— 

-- 

7 

— 

03... 

APR. 

.06 

.02 

.10 

.95 

.0  7 

.10 

— 

— 

— 

5 

— 

01... 

.02 

.02 

.05 

.71 

.06 

.06 

-- 

— 

— 

6 

— 

23... 

.18 

.02 

.04 

— 

.04 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29... 

JUNE 

.05 

.02 

.00 

.97 

.04 

.06 

4.3 

15 

1.2 

5 

— 

02... 

AUG. 

.03 

.02 

.05 

1.2 

.  16 

.18 

— 

“  - 

•• 

7 

01... 

SEP. 

.03 

.03 

.06 

2.7 

.38 

.30 

— 

— 

— 

6 

— 

03... 

.10 

.01 

.09 

1.1 

.07 

.07 

b  .  3 

16 

1 . 3 

4 

— 

581 


582 

SURFACE 

WATER  QUALITY  RECORDS 

0  CTO  B  ER 

197A  TO 

SEPTEMBER  1975 

NUT  RIENTS 

ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 

BIO¬ 

TUTAL 

TOTAL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

ORTHO 

TOTAL  DIS- 

TOTAL 

ICAL 

NIT  RO— 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS-  SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

OtN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS  SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

<N> 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P)  (SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

DATE.  (MG/D 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

(00665)  (00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02259201  - 

INDIAN  PRAIRIE  CA  BL 

S-72  NR  OKEECHOBE  (LAT  27  05 

35  LONG 

081  00  25) 

DEC..  1974 

02.  .  . 

.10 

.02 

.21 

1  .  1 

.OR 

.10 

— 

-- 

8 

-- 

FEb. »  1975 

0  3 . . . 

APR. 

.10 

.03 

.  12 

1.0 

.  1  1 

.13 

— 

— 

5 

— 

0  1... 

JUNE 

.03 

.03 

.09 

1.6 

.07 

.15 

7 

02.  .  . 

AUG. 

.04 

.0  1 

.01 

1.4 

.08 

.11 

5 

“  — 

01... 

.84 

.03 

.07 

2.  7 

.38 

.38 

6 

02260800  -  ALLIGATOR  LAKE  NEAR 

ASHTON.  FLA.  (LAT  28 

13  55  LONG  081  11  17) 

NOV  •  .  1974 

1  4  .  .  . 

JAN . .  1975 

.05 

.01 

.04 

.73 

.01 

.02 

— 

5 

— 

Ob... 

.02 

.01 

.07 

.82 

.01 

.02 

— 

3 

— 

MAX. 

05... 

.01 

.01 

.05 

.77 

.02 

.03 

— 

— 

6 

— 

APR. 

30  .  .  . 

JUNE 

.02 

.01 

.00 

.82 

.02 

.03  .5 

— 

— 

4 

-- 

25... 

.03 

.00 

.00 

.82 

.01 

.02 

— 

— 

5 

— 

AUG. 

lb.  .  . 

.03 

.01 

.00 

1.6 

.01 

.02 

9 

**• 

02261900 

-  LAKE 

MARY  JANE 

NEAR  NAKCOOSSEE.  FLA.  (LAT 

2*  22  46 

LONG  081 

11  15) 

NOV . »  1974 

14  .  .  . 

JAN • .  1975 

.07 

.02 

.  1  1 

1.4 

.02 

.02 

— 

— 

6 

— 

Ob.  .  . 

.04 

.04 

.11 

1.4 

.02 

.02 

— 

— 

7 

— 

mak  . 

05.  .  . 

APR. 

.01 

.02 

.09 

1.6 

.03 

.03 

— 

— 

9 

— 

30... 

.03 

.03 

.  12 

1.3 

.03 

.04  1.1 

— 

— 

7 

— 

JUNE 

25... 

AUG. 

.03 

.01 

.03 

1.2 

.04 

.04 

— 

— 

7 

— 

18.  .  . 

.04 

.01 

.05 

1.3 

.02 

.02 

—  “ 

8 

02263800  - 

SHINGLE 

CREEK  AT 

AIRPORT 

NR  KISSIMMEE  FLA  (LAT  28  18 

14  LONG 

081  27  04) 

OCT..  1974 

01... 

.03 

.01 

.06 

.82 

1.1 

1.2  6.6 

20 

.6 

3 

-- 

APR..  1975 

30  ... 

SEP. 

.03 

.01 

.03 

.79 

5.0 

5.0  7.8 

13 

1.0 

2 

~ 

lb. . . 

.04 

.01 

.03 

.  75 

1.8 

1.9  8.7 

20 

1.0 

3 

• 

02263b51  -  BAY  LAKE  OUTLET  AT 

S-105A. 

NEAR  VINELAND.  FLA. 

(LAT  28 

24  48  LONG  081  33  27) 

FEb..  1975 

lb.  . . 

-- 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

lb. . . 

— 

— 

.05 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAK. 

lb. . . 

MAY 

.01 

— 

— 

-- 

— 

-- 

3 

13.  .  . 

.0? 

— 

.  1  1 

— 

— 

-- 

— 

— 

1 

— 

AUG. 

05... 

•  03 

.10 

•  10 

— 

—  — 

1 

02263864  -  LAKE 

MABlL  NEAR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  <LAT 

2^  25  11 

LONG  0«1 

32  58) 

SEP..  1975 

0  3... 

— 

— 

.03 

.65 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

SURFACE  MATER  OUALITY  RECORDS  583 


OC  TO  BE  R 

197*  TC  SEPTEMBER 

1975 

NUTR IE  NT S 

AND  RELATED  CONSTITUENTS 

BIO¬ 

total 

TOTAL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

organ  I c 

OnTHO  total 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PhOS-  PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN  TUW 

- 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS  phorus 

SILICA 

CARBON 

DEMAND  BID 

- 

(N) 

(N) 

(N) 

<  N ) 

(P)  (R) 

(SI02) 

(C) 

5  DAY  ITY 

DEPTH 

date 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (  JTU) 

(FT) 

(00610) 

( 0061 S) 

(00620) 

(00605) 

(70507)  (00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310)  (00070) 

(00003) 

02263669  - 

SOUTH 

LAKE  OUTLET  AT  S-15  NEAR  VINELAND, 

FLA. 

(LAT  28 

24  45  LONG  061 

32 

17) 

AUG.  » 
05... 

SEP. 

1975 

.03 

— 

.02 

.12 

-- 

— 

— 

— 

0 

— 

0  3... 

.03 

.13 

— 

— — 

1 

—  — 

02264100  -  BONNET  CREEK 

NEAR  VINELAND,  FLA 

.  (LAT 

28  19  58  LO 

••'G  081  31  20) 

DEC  .  » 

1974 

11... 

.04 

.01 

.01 

.34 

.02  .02 

— 

13 

— 

9 

— 

FE8.» 

18... 

MAR. 

1975 

.03 

17... 

— 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

-- 

13 

— 

18... 

MAY 

.05 

.01 

.01 

.33 

.02  .02 

— 

3.0 

— 

10 

— 

13... 

.06 

— 

.  10 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

23... 

AUG. 

.01 

.01 

.00 

.38 

.04  .04 

— 

5.0 

— 

10 

— 

05... 

.03 

.25 

.16 

—  — 

— 

— 

”  — 

0 

— 

02264900 

-  LAKE 

TOHOPEKALIGA  AT  KISSIMMEE.  FLA.  (LAT  28  17  20 

LONG  081  24  20) 

OCT.  » 

1974 

02... 

.04 

.01 

.11 

1.3 

.30  .41 

2.6 

21 

.9 

10 

.  o 

APR., 

30... 

JULY 

1975 

.02 

.01 

.00 

1.5 

.20  .28 

.7 

18 

1.6 

7 

-- 

16.  .  . 

SEP. 

.03 

.01 

.01 

1.9 

.20  .24 

— - 

18 

4.4 

V 

.0 

16... 

.03 

.01 

.00 

1.2 

.43  .45 

1.3 

17 

2.8 

5 

.0 

02266025  - 

REEDY  CR  CANAL 

AT  S-46  NR  VINELAND  FLA 

(LAT  28  24 

14  LONG  081  36 

42) 

JAN.. 

20... 

FEB. 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

-- 

20... 

SEP. 

“  — 

*  • 

“  “  * * 

3.0 

— • 

— 

02... 

— 

1.6 

1.0 

-  —  — 

— 

— 

““ 

l 

— 

02266239  - 

TROUT  LAKE 

NR  CLERMONT  FLA  (LaT  28 

27  04  LONG 

081  43  00) 

MAY  . 

1975 

12... 

.04 

•  0<+ 

.25 

.83 

.01  .01 

.5 

— — 

1.4 

4 

02266291  - 

LATERAL  405  AT 

S-405A  NR  UP  PHILLIPS  F 

(LAT  28  25 

37  LONG  081  36 

19) 

DEC.. 

1974 

11... 

.08 

•  06 

.02 

2.6 

•Ob  .05 

— 

110 

— 

2 

— 

JAN.  . 
20... 
FEb. 
18... 

1975 

— 

— 

.  12 

-- 

— 

— 

— 

0 

-- 

20... 

MAR. 

— — 

— - 

—  — 

— 

77 

— 

— 

-• 

16.  .  . 

—— 

.01 

— — 

— — 

— 

— — 

— — 

0 

02266292  - 

LATERAL  405  Att 

S405A  NR  DR  PHILLIPS  FLA. 

(LAT  28  25 

34  LONG  061  36  32) 

JAN., 

20... 

FEB. 

lb... 

1975 

-- 

— 

.03 

-- 

— 

— 

~ 

6 

-- 

20... 

-- 

— 

— 

-  - 

_ 

20 

— 

— 

— 

58  1 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

GEN 

NITRITE 

N1  TRATF 

(N) 

(N) 

(N) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

SUR  FAC E 

HATER  OUALITY  RECOROS 

OC  T08E  R 

19/4  TO 

SEPTEMBER 

1975 

NUTRIENTS 

ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 

total 

TOTAL 

ORG  AN  I C 

ORTHO 

TOTAL 

DIS¬ 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

phos¬ 

SOLVED 

GEN 

PHORUS 

phorus 

silica 

(N) 

(P) 

(P) 

(SIO?) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00605) 

(70507) 

(00663) 

(00955) 

TOTAL 

organic 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

<006d0> 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02266294  - 

lateral 

405  BL 

S-405  NEAR 

VINELAND 

FLA  (LAT 

28  23 

39  LONG  081 

35  07) 

JAN..  1975 

21 . . . 

7 

FEb  . 

1  b  *  *  . 

„ 

.02 

„ 

__ 

20... 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6.0 

— 

— 

-- 

MAR. 

17. . . 

„ 

.01 

„ 

„ 

__ 

2 

„ 

18... 

.05 

.01 

.02 

.49 

.02 

.03 

— 

o 

• 

00 

-- 

8 

— 

APR. 

1  4  .  .  . 

.  1  7 

_  _ 

_  _ 

.14 

_  _ 

.. 

1 1 

2 

MAY 

12. . . 

.08 

.08 

.08 

_  _ 

.. 

1 

23... 

.04 

.01 

.00 

.71 

.02 

.04 

— 

7.0 

— 

8 

— 

JUNE 

09.  .  . 

.14 

__  _ 

.14 

.39 

_  _ 

_  _ 

__ 

_  _ 

JULY 

Ob... 

.07 

_  _ 

.11 

—  _ 

_  _ 

__ 

—  — 

_  — 

AUG. 

05 . . . 

.04 

_  _ 

.13 

.12 

_  _ 

__ 

„ 

1 

StP  . 

02.  .  . 

_  _ 

_  _ 

.01 

1.0 

__ 

I 

02266293 


LATERAL  410  AT  S-410  NR  V I NEL  AND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 


DEC..  1974 

11... 

.08 

.02 

.29 

1.0 

.02 

.02 

21 

JAN..  1975 

21... 

FEb  . 

18.  .  . 

_  _ 

.04 

_  _ 

„ 

20  .  .  . 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

9.0 

-- 

mar. 

18.  .  . 

.01 

„ 

APR. 

14.  .  . 

.20 

.19 

—  — 

„ 

14 

.. 

MAY 

12... 

.05 

_  _ 

.09 

.11 

_  _ 

__ 

23... 

.04 

.01 

.00 

.99 

.03 

.04 

— 

18 

— 

JUNE 

09. .  . 

.07 

.27 

.39 

„ 

__ 

.. 

JULY 

Ob.  .  . 

.04 

.. 

.20 

„ 

__ 

AUG. 

05.  .  . 

.20 

_  _ 

.21 

.  15 

—  _ 

SEP. 

02.  . . 

_  _ 

.10 

1.4 

„ 

3  o  .  . . 

— 

.04 

.80 

— 

— 

"  “ 

MAR.,  1973 

lb.  .  . 

022b6296  - 

LATERAL 

.03 

410  BL 

S-410  NR 

VINELAND 

FLA  (LAT 

28  21  58 

LONG  081 

MAY 

12... 

.07 

_  _ 

.34 

_  _ 

„ 

.. 

„ 

June 

09.  . . 

.12 

.48 

.38 

„ 

__ 

__ 

aug  . 

05.  .  . 

.31 

.54 

.13 

„ 

__ 

SEP. 

30... 

__  _ 

_  _ 

.33 

1.2 

_  _ 

_  — 

__ 

3 

1 

1 

3 

1 

6 


0 


SURFACE  MATER  QUA  LIFT  RECGROS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


58  5 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

total 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORThO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N> 

(N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(0O605) 

( 70507) 

TOTAL 

phos¬ 

DIS- 
SOL  VED 

TOTAL 

organic 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TIjR- 

phorus 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

R  I D- 

(p> 

(  S  1 0  2 ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00660) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02266300  -  REEDY  CREEK  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19  57  LONG  081  34  48) 


DEC.* 
11.. 
JAN  »  * 
21.. 
FEB. 
16.. 
20.. 
MAR. 

17.. 

18.. 
APR. 

14.. 
MAY 

13.. 

23.. 
JUNE 

09.  . 
JULY 
06.. 
AUG. 

05.. 

SEP. 

02.. 

30.. 


1974 

1975 


,05 


.02 


,12 

.15 

>  3b 
,05 

,08 

,09 

,04 


.05 


.02 


.33 


.11 


.09 

.62 


1.6 

.52 

.76 

1.0 

.41 

.27 

.04 


.68 


.76 


.  80 


9.8 


.71 

.13 

.73 

.33 

.21 

1.3 

.92 


1.4 


1.4 


1.5 


1.4 


7.9 


20 


18 


8.0 

7.0 

11 


02266480  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  FLA.  (LAT  26  16  15  LONG  081  35  26) 


DEC.*  1974 

11... 

FEB.*  1975 

16... 

MAR. 

17.. . 

18.. . 

MAY 

13... 

AUG. 

05... 


,04 

,04 

,06 

,03 


.01 


.02 


1.6 

.16 

>.20 

.16 

2.0 

.51 


.32 


.49 


.46 


.01 


.02 


.01 


.03 


9.0 


12 


02266500  -  REEDY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN*  FLA.  (LAT  28  15  48  LONG  081  32  12) 


DEC.* 
11.. 
JAN.  * 
21.. 
FEb. 
16.. 
20.. 
MAR. 

17.. 

18.. 
APR. 

14.. 
MAY 

13.. 

23.. 
JUNE 

09.. 

JULY 

08.. 

AUG. 

05.. 
SEP. 
02.. 
30.  . 


1974 

1975 


,13 


,05 

.28 

.13 

.03 

.11 

.10 

.07 


.02 


.01 


.01 


.07 


.13 


.15 

.61 


1.1 

.26 

.44 

.36 

.35 

.24 

.03 


.74 


.40 

.18 

.79 

.52 

.31 

1  •  6 

1.7 


,14  .16 


.82  .83 


,62  .64 


23 

17 

6.0 

12 

16 


2 

4 


r,  c  (•  SURFACE  WATER  OUAliTY  RECORDS 

UOU  OCTOBER  1STA  TC  SEPTEMBER  1975 

nutrients  and  related  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 
ORGANIC 
NI TRO- 
GEN 
(N) 

TOTAL 

ORTHO 

phos¬ 

phorus 

(P) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
Sit  ICA 
( S 1 02) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

demand 

5  DAY 

TUR- 
R I D- 
ITY 

DEPTH 

date 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02266600  -  CYPRESS  LAKE  NEAR  ST.  CLOUO,  FLA.  (LAT  28  03  40  LONG  081  19  58) 


OCT..  1974 


0  3  .  .  . 

DEC. 

.07 

.01 

.0  3 

2.7 

.06 

.08 

1.7 

6 

lo .  .  . 

FEB. .  1975 

.09 

.02 

.  2h 

1.1 

.07 

.08 

— 

“  — 

6 

03.  . . 

MAR. 

.06 

.Oh 

.25 

1.0 

.06 

.09 

— 

~ — 

8 

31... 

MAY 

.04 

.05 

.29 

1.3 

.08 

.12 

— 

— — 

— — 

15 

•• 

27... 

UUL  Y 

.02 

.02 

.00 

3.0 

.06 

.08 

2.5 

35 

26  ... 

.06 

.01 

.01 

2.0 

.04 

.09 

— 

— 

— 

15 

— 

OCT.  * 

02.  .  . 

197h 

.02 

02266650 

.01 

-  LAKE 

.01 

MARION  NEAR 

.87 

HAINES 

.03 

CITY,  FLA. 

.03 

(LAT  28 

4.9 

05  56  LONG 

081  31 

51) 

8 

NOV  . 

19.  .  . 

.02 

.01 

.00 

2.0 

.04 

.04 

—  _ 

* — 

5 

JAN.  , 

14... 

1975 

.10 

.02 

.00 

2.6 

.03 

.04 

_  _ 

10 

MAR. 

11... 

.05 

.01 

• 

o 

o 

5.5 

.  03 

.03 

20 

MAY 

01... 

.02 

.02 

• 

o 

o 

4.6 

.03 

.  15 

17 

1  6 

... 

JULY 

01... 

.02 

.01 

• 

o 

o 

2.3 

.02 

.03 

„ 

9 

SEP. 

03... 

.02 

.01 

.00 

1.5 

.02 

.01 

4.9 

_  — 

8 

OCT.,  1974 

01  .  .  . 

.01 

02268400 

.01 

-  LAKE 

.01 

WEOHYAK  APK  A 

.59 

AT  INDIAN 

.02 

LK  EST 

.04 

FLA  (LAT 

1.3 

27  48  50  LONG  081 

23  16) 

5 

NOV. 

19... 

.02 

.01 

O 

o 

• 

.62 

.03 

.05 

5 

JAN.,  1975 

1  4  .  .  . 

.04 

.02 

.06 

.55 

.03 

.06 

„ 

8 

MAR. 

11... 

.04 

.02 

.06 

.55 

.  03 

.04 

7 

MAY 

01... 

.02 

.03 

.04 

1.1 

.04 

.08 

3.4 

10 

JULY 

01... 

.01 

.01 

.U0 

.  63 

.02 

.05 

.. 

w  —  — 

10 

SEP. 

0  3... 

.04 

.01 

.01 

.79 

.02 

.03 

2.5 

9 

—  — 

02268600  -  LAKE  ROSALIE  NEAR  LAKE  WALES.  FLA.  (LAT  27  56  35  LONG  081  25  28) 


OCT..  1974 


01... 

NOV. 

.06 

.01 

.04 

.73 

.04 

.06 

2.8 

-- 

—— 

5 

— — 

19... 

JAN.,  1975 

.03 

.01 

.08 

.  9m 

.05 

.06 

— 

— — 

•• 

8 

" 

1h.  .  . 

MAR. 

.09 

.02 

.03 

.79 

.05 

.06 

— 

— — 

•— 

9 

11... 

may 

.09 

.02 

.08 

.78 

.03 

.06 

— 

— — 

— — 

9 

01... 

JULY 

.02 

.02 

.08 

.66 

.04 

.08 

2.1 

— 

— — 

8 

•• 

01... 

SEP. 

.03 

.01 

.00 

.91 

.02 

.05 

— 

“  — 

7 

03.  .  . 

.02 

.01 

.00 

.74 

.03 

.03 

1.7 

— 

— 

5 

— 

SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


ammonia 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

date 

(MG/L) 

(MG/L  > 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

total 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(P) 

( S 102) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02268800  -  LAKE  MARIAN  Nk  KENANSVILLE  FLA  (LAT  27  52  09  LONG  081  02  36) 


OCT.*  1974 


15... 

DEC. 

.20 

.01 

.06 

1.3 

.15 

.22 

1.3 

**- 

7 

10... 

FEB.*  1975 

.43 

.02 

.06 

2.2 

.15 

.20 

•— 

12 

0  3  .  .  . 

MAR. 

.33 

.02 

.09 

2.5 

.11 

.20 

~ — 

10 

31... 

MAY 

.61 

.03 

.08 

2.6 

.09 

.17 

— 

" 

*  “ 

20 

26.  .  . 

JULY 

.13 

.01 

.00 

c  .  5 

.07 

.11 

1 . 0 

•• 

25 

26 .  .  . 

SEP. 

.14 

.01 

.00 

2.3 

.06 

.  1  1 

— “ 

•• 

10 

15... 

.02 

.01 

.00 

1.7 

.04 

.15 

1.3 

•• 

10 

0226890 3  - 

KISSIMMEE 

RIVER  AT 

S-65.NEAR 

LAKE  WALES, 

FLA. 

(LAT  27  48 

14  LONG  081 

11  53.01) 

MAR,.  1975 

11...  .07  .01  .01  .  9u  .00  .02  —  —  —  5 


02266904  - 

KISSIMMEE 

RIVER  BL 

S-65  (LAT 

27  48 

14  LONG  081 

11  53.02) 

OCT.*  1974 

09.  .  . 

.13 

.01 

.  16 

1.0 

.02 

.03 

2.7 

17 

— 

6 

23... 

.05 

.01 

.13 

1.1 

.02 

.03 

2.4 

21 

— 

6 

NOV. 

06.  .  . 

.08 

.01 

.06 

1.1 

.01 

.03 

2.2 

23 

— 

6 

19... 

.10 

.01 

.10 

1.1 

.02 

.04 

2.6 

15 

— 

6 

DEC. 

0**.  .  . 

.07 

.01 

.06 

1.0 

.00 

.01 

2.0 

19 

— 

6 

17... 

.07 

.01 

.09 

1.0 

.02 

.04 

2.0 

18 

— 

4 

JAN.,  1975 

03... 

.17 

.01 

.12 

.82 

.03 

.03 

2.4 

21 

— 

3 

15.  .. 

.04 

.01 

.09 

.99 

.01 

.02 

1.6 

17 

— 

4 

28.  .  . 

.03 

.01 

.02 

.95 

.01 

.03 

1.4 

17 

-- 

4 

FEB. 

11... 

.04 

.01 

.03 

.99 

.03 

.03 

1.2 

18 

— 

5 

25... 

.05 

.01 

.03 

1.0 

.02 

.04 

1.5 

20 

— 

4 

MAR. 

12... 

.02 

.01 

.01 

.98 

.01 

.03 

1.1 

16 

— 

3 

26.  .  . 

.02 

.02 

.00 

1.1 

•  ol 

.02 

.8 

15 

— 

5 

APk  • 

09.  .  . 

.02 

.01 

.00 

1.1 

.01 

.03 

.9 

17 

— 

1 

22... 

.05 

.01 

.00 

1.2 

.01 

.05 

.9 

22 

— 

8 

MAY 

Ob  •  •  • 

.01 

.01 

.00 

1.2 

.01 

.04 

1.1 

17 

— 

5 

21... 

.01 

.01 

.01 

1.3 

.01 

.02 

1.5 

16 

-- 

6 

JUNE 

04.  .  . 

.01 

.01 

.00 

1.4 

.03 

.03 

1.7 

12 

— 

8 

1  6  •  •  • 

.02 

.02 

.00 

1.2 

.02 

.03 

2.6 

13 

-- 

4 

JULY 

02... 

.17 

.01 

.00 

.97 

.01 

.04 

3.4 

15 

— 

4 

17... 

.06 

.01 

.01 

1.5 

.02 

.05 

4.0 

15 

— 

6 

30  .  .  . 

.11 

.01 

.03 

1.4 

.04 

.06 

4.6 

17 

-- 

5 

AUG. 

13... 

— 

-- 

— 

— 

— 

.02 

2.7 

14 

— 

— 

27... 

.02 

•  00 

.04 

1.4 

.02 

.03 

2.8 

15 

-- 

8 

SEP. 

11... 

.05 

.01 

.01 

.79 

.01 

.02 

2.9 

14 

— 

5 

24.  .  . 

.05 

.01 

.08 

1.2 

.02 

.03 

3.2 

16 

— 

6 

587 


588 


•  SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1 9? A  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


ammONIa 

nithq- 

Gt  N 
(IV) 

TOTAL 

NITRITE 

(N> 

TOTAL 
NITRATE 
( N ) 

TOTAL 
ORGANIC 
NITRO- 
bt  N 
( N ) 

T  OT  AL 
OrThO 
PHOS¬ 
PHORUS 
(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
SIl  ICA 
(S102) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARfctON 

(C) 

H  10- 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 

demand 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

Date 

(Mb/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/LI 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(ET) 

( 00610 ) 

<006151 

(00620) 

(  0O605) 

(70507) 

( 0  0665 ) 

(00955) 

( 00660 ) 

(00310) 

(000  70) 

(00003) 

OCT.*  1974 

0  3  *  .  • 

.06 

02269600 

.02 

-  AKBUCKLt 

.01 

LAKt 

A.O 

NEAR  AVON 

.09 

PARR.  FLA. 

.10 

(LAT  27 

1.7 

39  50  LONG 

081 

22  41) 

24 

NOV  . 

21.  .. 

•  o5 

.01 

.00 

1.3 

.03 

.  0  6 

__  _ 

9 

JAN . »  1975 

14.  .  . 

•  u6 

.02 

.00 

1.1 

.03 

.04 

_  _ 

7 

_  — 

MAR. 

1  4  .  .  . 

.OH 

.01 

.00 

.89 

.01 

.02 

_  _ 

_  __ 

4 

_  _ 

MAY 

01  .  .  . 

.01 

.01 

• 

o 

O 

.92 

.Ol 

.04 

.7 

_  _ 

_  _ 

6 

JULY 

1  4  •  #  • 

.03 

.01 

.00 

.81 

.01 

.02 

__ 

_  — 

5 

Sep  . 

03... 

.05 

.01 

.00 

1.8 

.01 

.02 

2.5 

_  _ 

_  _ 

9 

_  _ 

OCT..  1974 

0  2... 

.05 

02270500  - 

.02 

ARriUCKLE 

.02 

CREEK 

1.0 

NEAR  DESOTO 

.07 

CITY. 

.07 

FLA.  (LAT 

4.6 

27  26  32 

LONG  081 

17  51) 

7 

NOV. 

dl  .  .  . 

.05 

.01 

.26 

.92 

.  U4 

.05 

.. 

_  _ 

_  — 

5 

JAN. *  1975 

1a... 

•  08 

.03 

.39 

•  60 

.05 

.07 

_  _ 

4 

_  «. 

MAR  . 

13... 

.07 

.01 

.16 

.54 

.  0  1 

.02 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

5 

MAY 

02.  .  . 

.03 

.01 

.02 

.61 

.01 

.03 

1.5 

—  _ 

3 

_  — 

JULY 

O  3 .  .  . 

.12 

.01 

.06 

.76 

.05 

.06 

—  _ 

_  _ , 

—  _ 

5 

SEP. 

04.  . . 

.10 

.01 

.04 

1.4 

.17 

.17 

7.1 

7 

OCT.«  1974 

02.  .  . 

.01 

02270700 

.00 

-  LAKt 

.00 

ANNIE 

.33 

NR  LAKE 

.00 

PLACID  FLA 

.01 

(LAT  27 

.9 

12  35  LONG 

061  20  57) 

1 

NOV  . 

20... 

.02 

.00 

.00 

.43 

.01 

.01 

—  _ 

_  _ 

8 

JAN..  1975 

15.  .  . 

.09 

.01 

.03 

.25 

.01 

.0  1 

__ 

_  _ 

_  _ 

2 

MAR. 

11... 

.04 

.01 

.02 

.28 

• 

o 

o 

• 

o 

rv 

__ 

3 

APR. 

29.  .  . 

.01 

.01 

.00 

.34 

.01 

.02 

.1 

„ 

2 

JULY 

0  2 . . . 

.01 

.00 

.  uO 

.32 

.01 

.02 

„ 

_  — 

—  _ 

2 

_  — 

SEP. 

03. . . 

.02 

.00 

O 

o 

• 

.24 

.00 

.01 

.7 

2 

_  _ 

mar..  1975 

13... 

.06 

02270900 

-  LAKt 

SIRENA 

.35 

AT  LAKE 

PLACID  FLA 

.02 

(LAT  27 

17  10  LONG  081  22  00) 

4 

MAY 

22... 

.U1 

.00 

.01 

.39 

.01 

.02 

.8 

2.0 

2 

SEP. 

0  3... 

.02 

.00 

.00 

.46 

.00 

.01 

.6 

_  _  _  _ 

4 

OCT..  1974 

02.  .  . 

.02 

02270950 

.00 

-  LAKE 

.00 

JUNE- I N- 

1.1 

WINTER  NR  L 

.00 

PLACID  FLA 

.02 

(LAT  27 

.6 

19  19 

LONG  081 

25  08) 

7 

NOV  . 

20  • . . 

.01 

.00 

.00 

.42 

.01 

.01 

9 

JAN • »  1975 

1 4  .  .  . 

.03 

.01 

.07 

.34 

.01 

.01 

__ 

__ 

0 

„ 

APR  . 

29  •  .  . 

.02 

.01 

.00 

.51 

.00 

.04 

.4 

_  — 

3 

JULY 

02... 

.03 

.00 

.01 

.52 

.01 

.02 

2 

„ 

SEP. 

0  3  .  .  . 

.02 

.00 

.00 

.48 

.00 

.01 

.b 

_  _ 

4 

surface  water  quality  reccros 

OCTOBER  1574  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


ammonia 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

organic 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

RHOS- 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUb 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

date 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

OCT.*  1974 
02... 

.02 

02271200 

.00 

-  LAKE 

.00 

FRANCIS  NEAR 

.  66 

LAKE 

.00 

NOV. 

20... 

.02 

© 

o 

• 

.05 

.47 

.01 

JAN..  1975 
14  .  .  . 

.04 

.01 

.02 

.33 

.01 

MAR. 

13... 

.07 

.01 

.06 

.41 

.00 

APR. 

29... 

.03 

.01 

.05 

.99 

.01 

JULY 

02... 

.02 

.01 

.00 

.72 

.01 

SEP. 

03... 

.02 

© 

© 

• 

.00 

.58 

.00 

02272795  - 

KISSIMMEE  R  AT 

S-65D 

APR.,  1975 

23...  .21  .00 

.02 

.02 

TOTAL 

phos¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

phorus 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(P) 

<  S 102) * 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

PLACID. 

FLA.  (LAT 

27  20  00 

LONG  081 

24  10) 

.02 

.8 

— 

— 

5 

— 

.01 

— 

— 

— 

4 

— 

.01 

— 

— 

— 

2 

— 

.01 

— 

— 

— 

3 

— 

.02 

1.4 

— 

— 

9 

— 

.02 

-- 

— 

— 

6 

-- 

.01 

.6 

— 

— 

4 

— 

NEAR  FT  1 

BASINGER  (LAT  27  18 

4 1  LONG 

081  01  15) 

02273000  -  KISSIMMEE  RIVER  AT  S-65  E  (LAT  27  13  32  LONG  080  57  46) 


OCT..  1974 


09... 

.16 

.02 

.09 

.90 

.06 

.06 

3.7 

14 

— 

b 

— 

23... 

.15 

.05 

.14 

.68 

.05 

.07 

3.6 

18 

— 

— 

NOV. 

0  6  •  •  • 

.03 

.01 

.33 

•  8b 

.06 

.07 

4.0 

16 

— 

5 

— 

19... 

.04 

.01 

.35 

.83 

.06 

.07 

4.2 

14 

-- 

4 

— 

DEC. 

04... 

.03 

.02 

.39 

.81 

.05 

.10 

4.4 

18 

— 

3 

— 

17... 

.03 

.01 

.40 

.86 

.06 

.07 

4.4 

16 

-- 

3 

-- 

JAN..  1975 

03... 

.05 

.01 

.39 

.79 

.05 

.06 

4.3 

19 

— 

2 

— 

15... 

.06 

.01 

.35 

.74 

.05 

.06 

4.4 

17 

— 

3 

— 

28... 

.03 

.01 

.37 

.60 

.04 

.05 

4.0 

15 

-- 

4 

— 

FEB. 

25... 

.01 

.01 

.35 

.87 

.04 

.06 

3.8 

16 

— 

3 

— 

MAR. 

12... 

.02 

.02 

.22 

.87 

.04 

.05 

3.4 

15 

— 

2 

— 

26... 

.02 

.01 

.19 

.77 

.04 

.04 

3.0 

12 

-- 

2 

-- 

APR. 

09... 

.09 

.02 

.15 

.71 

.03 

.04 

3.4 

16 

— 

4 

— 

22... 

.07 

.01 

.12 

.78 

.03 

.03 

2.0 

16 

— 

3 

— 

MAY 

06 .  •  . 

.01 

.01 

.00 

.91 

.01 

.03 

1.5 

16 

— 

2 

— 

21... 

.02 

.01 

.05 

.99 

.02 

.03 

1.5 

15 

— 

1 

— 

JUNE 

04... 

.01 

.01 

.00 

1.0 

.03 

.04 

1.7 

14 

— 

4 

— 

16.  .  . 

.03 

.02 

.00 

.95 

.03 

.04 

1.9 

14 

— 

3 

— 

JULY 

02... 

.15 

.01 

.01 

.99 

.22 

.22 

3.3 

15 

— 

3 

— 

17... 

.23 

.09 

.04 

1.1 

.23 

.25 

4.5 

19 

— 

3 

— 

30  •  •  • 

.05 

.01 

.19 

1.1 

.  16 

.17 

5.3 

23 

— 

3 

— 

AUG. 

13... 

.05 

.01 

.21 

1.0 

.11 

.  1  1 

5.2 

17 

— 

3 

— 

27... 

.10 

.01 

.04 

.92 

.03 

.04 

3.6 

11 

— 

1 

-- 

SEP. 

11... 

.16 

.02 

.05 

.68 

.02 

.03 

3.8 

21 

— 

5 

— 

24.  .  . 

.20 

.02 

.11 

.92 

.05 

.05 

3.8 

19 

— 

5 

— 

589 


590 


DATE 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 
ORGAN I C 

nitro¬ 

1  0  I  AL 
URTHO 
PHOS- 

total 

Phos¬ 

DIS- 
SOI  VED 

TOT  AL 

'Organic 

H  10  — 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

gen 

PhOHUB 

phorus 

SILICA 

carbon 

demand 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(p> 

(5102) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DFPTh 

(mg/l) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MU/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(0o605) 

(  7050  7) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

OCT..  1974 


02273200  -  CANAL  41A  AT  S-b«  NEAR  LAKE  PLACID.  FLA.  (LAT  27  19  55  LONG  OBI  15  05) 

7 
9 
15 
7 
6 
6 
b 


02.  .  . 

.04 

.01 

.03 

1.0 

.04 

.06 

3.2 

-- 

— 

NOV  . 

20. .  . 

JAN.,  1975 

.03 

.01 

.00 

1.0 

.  03 

.05 

-- 

— 

~ 

IS... 

MAk. 

.04 

.  OA 

.04 

1.5 

.Ob 

.OB 

— 

■“  — 

12... 

.05 

.01 

.04 

.75 

.02 

.04 

-- 

— 

— 

MAY 

01... 

JULY 

.02 

.01 

.01 

.91 

.01 

.04 

1.9 

~ 

— 

03.  .  . 

SEP. 

.03 

.01 

.00 

.90 

.01 

.0  3 

— — 

•  — 

03.  .  . 

.02 

.01 

.00 

.89 

.01 

.02 

2.8 

02274000 

-  TAYLOR 

CREEK 

NEAR  BASINGER 

,  FLA. 

(LAT  27 

23  39  LONG 

080  53 

DEC.,  1974 

11... 

FEB.,  1975 

.02 

.01 

.00 

.52 

.  1  1 

.  14 

— 

— 

-- 

04.  .  . 

APR. 

.03 

.01 

.00 

.65 

.  1  4 

.19 

— 

— 

03. . . 

.01 

.02 

.02 

.  7b 

.  Ob 

.09 

— 

— 

— 

29. . . 

.03 

.01 

.00 

•  b1 

.03 

.08 

.2 

11 

1.3 

JULY 

29.  .  . 

SEP. 

.08 

.02 

.11 

1.7 

.  36 

.41 

— 

-- 

— 

03.  .  . 

.06 

.01 

.10 

1.4 

.21 

.21 

6.6 

22 

1.8 

APR..  1975 

24...  .29 


DEC..  1974 

11... 

FEB.,  1975 

04.  .  . 

APR. 

03. .  . 

23.. . 

29.  .  . 

JULY 

29.. . 

SEP. 

03... 


MAY  .  1975 

22... 


APR..  1975 
24.  .  . 


APR..  1975 


02274331  -  taylor  creek  below  s-i  nr  Okeechobee.  <lat  27  i?  43  long  obo  45  37) 

.02  .07  —  .  4d 

02274500  -  TAYLOR  CREEK  Ad  OKEECHOBEE  FLA  (LAT  27  17  03  LONG  080  49  20) 


10 

.01 

.20 

.  6b 

.26 

.30 

— 

— 

— 

b 

07 

.01 

.03 

.89 

.31 

.34 

— 

— 

— 

b 

-- 

04 

.03 

.04 

1.1 

.32 

.39 

_ 

— 

— 

b 

— 

29 

.02 

.07 

— 

•  4b 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

05 

.01 

.01 

1.7 

.3B 

.46 

.9 

20 

2.7 

5 

— 

22 

.01 

.02 

.35 

.53 

.60 

— 

— 

-- 

15 

— 

13 

.01 

.02 

1.3 

.60 

.60 

9.2 

20 

1.5 

4 

— 

.01 


.21 


02276400  -  LAKE  OKEECHOBEE  FLA  (LAT  26  57  LONG  080  50  ) 

.01  .01  1.4  . OY  .04  1.3  21 

02276412  -  LAKE  OKEECHOBEE  AT  POINT  12  FLA  (LAT  26  59  05  l  ONG  080  37  10) 

.00  .21  —  .05 

02276416  -  LAKE  OKEECHOBEE  AT  PAHOKEE.  FLA.  (LAT  26  49  30  LONG  080  40  05) 


17... 

JUNE 

.01 

.01 

.15 

1.3 

.06 

.06 

7.2 

19 

06.  .  . 

.05 

.06 

.29 

1.8 

.03 

.05 

6.6 

18 

20 


1.0 


10 


SURFACE  MATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AnO  R El  At EO  CONSTITUENTS 


« 10- 

TuTAL  TOTAL  CHEM- 


AMMONIA 

ORGANIC 

ORTHO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(M 

(N> 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

( S 1 02) 

(C) 

5  DAY 

ITY  DEPTH 

GATE 

(MU/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(JTU)  (FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

<00605) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070)  (00003) 

02276451  -  SL42  10MI  CR 

AT  SP  70 

4  MI  W 

OF  SSP  NR 

FT  PIERCE 

(LAT  27 

23  39  LONG  080  27  32) 

APR., 

1975 

if  •  •  • 

— 

— 

•  02 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

2b.  •  . 

.20 

•  0  0 

.00 

— 

.11 

-- 

— 

— 

— 

-- 

02276480  -  SL45  10*1  CR  Ab  CONTROL  OF  FT  PIERCE  INTERCHG  (LAT  27  24  10  LONG  080  23  57) 

APR.*  1 975 

24...  .22  .00  .00  .lb  —  — — 


U227b496  -  NO  Fk  ST  LUCIE  K  AT  WRITE  CITY  FLA  (LAT  27  22  2b  LONG  080  20  33) 

APR.,  1975 

25...  .18  .00  .00  “  .lb  —  —  —  — —  —  — 


02276532  -  SL107  Tut  SAVANNAHS  NR  PK  ENTRANCE  AT  WHITE  CITY  (LAT  27  22  52  LONG  080  18  20) 

APR.*  1975 

24...  .22  .00  .00  .01  —  “* 


02276564  -  SL108  Tht  SAVANNAHS  AT  WALTON  RO  AT  WALTON  FLA  (LAT  27  17  55  LONG  080  15  43) 


APk . ♦  1975' 

24...  .32  .00  .00  —  .01 


0227b635  -  SL  43  C-24  AT  SR  bb  12  MI  W  OF  FT  PIERCE  (LAT  27  26  51  LONG  080  32  4b) 


APR.,  1975 

24...  .20 


.00 


.00 


.01 


02276651  - 


SL44  C24  AT  SR 70  13MI  Sw  OF  FT  PIERCE  (LAT  27  22  03  LONG  080  32  48) 


APR.,  1975 
24...  .19 


.00 


.00 


.01 


0227b984  -  MONPEVE  RANCH  DRAINAOE  CANAL  NR  STUART.  FLA.  (LAT  27  03  40  LONG  080  19  11) 


APR.,  1975 

25...  .13 


.00 


.05 


•  U  3 


02277000  -  ST  LUCIE  CA  AT  LOCK  NR  STUART  FLA  (LAT  27  06  39  LONG  080  17  06) 


APR.,  1975 

17.. .  .03 

25.. .  .11 


.01 

.00 


.00 

.00 


.70 


.01 

.02 


.03 


8.4 


15 


1.0 


02277470  -  LATERAL  CaNAL  ON  130  AVE  N  NR  JUPITER  FLA  (LAT  26  55  38  LONG  080  13  57) 


APk.,  1975 

25...  .12  .00  .00 


.00 


02277480  -  LATERAL  CA  ON  JUPITER  FARMS  RD  NR  JUPITER.  FLA.  (LAT  26  55  37  LONG  080  11  31) 


APR.,  1975 

25.o.  ,  .14  .00  .00 


.00 


02277600  -  LOAAHATCHLE  RIVER  NtAR  JUPITER  (LAT  26  56  20  LONG  080  10  30) 


APR.,  1975 

25...  .16 


.00  .00 


.01 


02277700 


sw  FORK  LOA Ah A TCHEE  RIVER  AT  S46  NK  JUPITFR  FLA.  (LAT  26  56  02  LONG  080  08  31) 


5  !)  2  SURFACE  water  ouality  records 

OCTOBER  1974  re  SEPTEMBER  1975 
WUTRIEKTS  AWO  RELATED  CONSTITUENTS 


RIO- 


TOTAL 

TOTAL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

Ok  ThO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

N I TKO- 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITt 

NITRATE 

bti\ 

PHORUS 

PHORUS 

SIL ICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

( N ) 

<N) 

(N) 

<N) 

(P) 

(P) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

i)*-TE 

(MU/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( Mb/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(  0  06  1  ) 

(00620) 

(00606) 

( 70=07) 

( 00665) 

( 00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

0227/750 

-  M-2  CA  IN  ROYAL  PALM  BCH  COLONY 

(LAT  26  48  32  LONG 

060  18  41) 

APR.  * 

1676 

26  •  . 

• 

.14 

.00 

.00 

.01 

—  — — 

”  “  —  — 

02277600 

CANAL  M  NEAR 

MAGNOLIA 

PARK .  ELA. 

(LAT  26  45  00  LONG 

080  06  33) 

DEC.  . 

19/A 

11.. 

• 

.04 

.00 

.0?  .94 

.01 

.01 

4.7 

3 

1.0 

APR.  * 

1976 

26.  . 

• 

.15 

.00 

.03 

.  U  1 

— — 

—  —  — 

“  “ 

02277950  - 

CANAL  17  ABOVE 

5-44  NEAR 

LAKE  PARK 

ELA  (LAT  26  49  01 

LONG  080  04  55) 

DEC. » 

1  974 

11.. 

• 

2.2 

.24 

.21  .Bd 

.10 

.14 

8.5 

9 

1.0 

APR.  . 

1675 

26  .  . 

• 

4.6 

.  1  1 

.02 

•  6d 

— — 

— —  — — 

•• 

02278000  - 

WEST 

PALM  bCH  CA  AT 

HGS-5  AT 

canal  POINT  ELA  (LAT  26  51  50 

LONG  080  37  55) 

APR.  . 

1976 

17.. 

• 

.04 

.02 

.17  1.1 

.07 

.11 

7.5  21 

50 

1.0 

23.  . 

• 

.22 

.01 

.  15 

.05 

*** 

“  “  “  “ 

•• 

02276450  - 

WEST 

PALM  BEACH  C  ABV  S-5A.NR 

LOA AHATCHtE  *  ELA  (LAT  26  4l 

05  LONG  060  22  15) 

OCT  .  » 

1974 

lb.. 

• 

.  1  1 

.01 

.24  1.6 

.05 

.06 

9.4  27 

1.2  3 

1.0 

NOv  . 

13. . 

• 

.10 

.02 

.31  1.1 

— 

.08 

22 

7 

1.0 

JAN.  • 

1675 

27.  . 

maR. 

• 

.10 

.09 

.60  1.6 

.08 

.05 

29 

6 

1.0 

16.. 

• 

.04 

.01 

.34  1.0 

.03 

.05 

16 

10 

1.0 

APR. 

06.  . 

• 

.  U  4 

.03 

.30  .60 

.05 

.06 

8.8  18 

.9  7 

1.0 

22.. 

• 

.  15 

.01 

.  19 

.03 

— 

— 

— 

-- 

MAY 

28.  . 

• 

.40 

.33 

2.1  2.7 

.03 

•  0  3 

53 

4 

1.0 

0227o500 

- 

DIV  TO  CONSERVATION  AREA 

AT  S-5A 

NR 

LUXAHATCHEE 

(LAT 

26 

41 

00 

LONG  080 

22 

10) 

APR  .  . 

22.. 

1975 

• 

.21 

.01 

.00 

.02 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

02278600 

- 

WEST  PALM  BEACH  C  BELOW 

S-5A-E 

nR 

LOXAHATCHEE 

(LAT 

26 

41 

05 

LONG  080 

21 

50 ) 

APR  •  ♦ 

25.  . 

1975 

.16 

.01 

.25 

.03 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

02276698 

- 

LATERAL  CANAL  ON  SEMINOLE  RD  NP 

LOX AHATCHEE  ELA 

(LAT 

26 

44 

29 

LONG  080 

18 

29) 

APR  .  . 

25.. 

1975 

.21 

.00 

.00 

.01 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

02278760 

- 

M-l  CANAL  A I  CANAL  M  NR 

ROYAL  PALM 

BEACH,  ELA. 

(LAT 

26 

45 

55 

LONG  080 

24 

52) 

APR  •  . 

25.. 

1976 

• 

.  16 

.01 

.13 

.00 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


5‘J 


AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

total 

ORgaN I C 

nitro¬ 

gen 

<N> 

T  gT  al 
ORTHO 
PHOS¬ 
PHORUS 
<P) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SI02) 

'  TOT  AL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

H  1  0- 
CHEM- 
I  C  AL 
OXYGEN 
DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

( 00620 ) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

( 00600 ) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02279000  - 

WEST  PALM 

BEACH 

C  AT  WEST 

PALM  BEACH. 

FLA  (LAT 

26  38 

40 

LONb 

080 

03  32) 

NOV.»  1974 

07... 

.  12 

.  04 

.14 

1.1 

.09 

.10 

8.6 

21 

— 

8 

— 

DEC. 

05.  .  . 

JAN.*  1975 

.22 

.08 

.35 

.95 

.13 

.15 

7.7 

20 

-- 

2o 

— 

16... 

.23 

.08 

.35 

.84 

.10 

.13 

8.3 

17 

-- 

6 

1.0 

EEo. 

21... 

MAR. 

.08 

.04 

.29 

1.0 

.08 

.09 

8.6 

— 

-- 

8 

-- 

19... 

.14 

.04 

.40 

1.3 

.06 

.07 

9.3 

— 

— 

7 

— 

APR. 

02... 

.04 

.05 

.34 

1.1 

.05 

.07 

7.5 

16 

— 

1 

-- 

24.  .  . 

.21 

.04 

.25 

— 

.07 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

13... 

.09 

.04 

.18 

1.2 

.07 

.  0  9 

5.2 

— 

— 

3 

JUNE 

27... 

.29 

.06 

.34 

1.0 

.13 

.13 

7.7 

— 

— 

7 

-- 

JULY 

22... 

AUG. 

.21 

.03 

.20 

.98 

.20 

.22 

7.4 

16 

— 

7 

— 

19... 

.22 

.04 

.30 

1.4 

•  06 

.07 

13 

— 

— 

0 

-- 

SEP. 

17... 

.11 

•  0  3 

.17 

1.0 

.09 

.11 

9.3 

— — 

— 

1 

— 

02280000  - 

HILLSBORO  CA 

AT  HGS-4 

AT  LK  OKEECHOBEE  (LAT 

26  42 

00 

LONG 

080 

43  00) 

APR.*  1975 

24.  .  . 

.10 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02281200  - 

HILLSBORO  CANAL 

AT  S-6 

NFAR 

SHAWANO  (LAT 

26  28  20 

LONG  080 

26  45) 

OCT.*  1974 

15... 

.55 

.04 

.05 

2.0 

.01 

.03 

22 

52 

1.9 

6 

1.0 

JAN.*  1975 

27... 

.23 

.06 

.31 

1.6 

.01 

.03 

__ 

51 

b 

1.0 

MAR. 

19... 

.12 

.07 

.90 

2.0 

.00 

.01 

„ 

35 

3 

1.0 

APR. 

08.  .  . 

.08 

.02 

.11 

1.2 

.01 

.02 

7.0 

22 

1.2 

b 

1.0 

22... 

.35 

.02 

.00 

— 

.04 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

MAY 

28... 

.82 

.17 

.93 

3.4 

.04 

.04 

__ 

62 

_  _ 

1  b 

1.0 

02281201  - 

HILLSBORO  CANAL  IN  CON  AREA  1  AT  S-6  N  SHAWNO  (LAT 

26 

28 

25  LONG  A80 

26  55) 

APR., 

22.. 

1975 

• 

.20 

.01 

.01  —  .02 

— 

— 

— 

— 

02281278 

-  EVERGLADES  1-141S  NEAR  LOXAHATCHEE*  Fla.  (LAT  26 

31 

10 

LONG  080  19 

40.01) 

APR., 

22.. 

1975 

• 

.87 

.01 

.00  —  .02 

02281282  - 

EVERGLAOES  1-128S  NEAR  BOYNTON  BEACH, 

FLA. 

(LAT 

26  30 

00 

LONG 

080 

13  15.01 ) 

APR., 

22.. 

1975 

• 

.35  .01 

.03  —  .03 

— 

— 

— 

— 

__ 

02281286  - 

EVERGLADES  STA  1-10  NR 

DELRAY  BCH 

FLA 

(LAI 

26  28 

30 

LONG 

080 

26  20) 

APR., 

21.. 

1975 

• 

.42  .00 

.00  —  .01 

— 

— 

— 

— 

— 

02281290  - 

EVERGLAOES  STATION  1-9 

NR  DELRAY  BEACH 

(LAT 

26  26 

55 

LONG 

080 

1  7  10) 

APR., 

22.. 

1975 

• 

•  36  *00 

.00  --  .02 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


H  10- 


TOTAL 

TOTAL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

OkTHO 

TuT  AL 

015- 

TOTAL 

ICAL 

NITRO- 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO- 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOl  VED 

organic 

OxYGEN 

TUR¬ 

GtN 

NITRITE 

N I  T  R  A  1  E 

OtN 

PHORUS 

PHORUS 

SIl ICA 

carbon 

demand 

BID¬ 

(N) 

<N) 

(N) 

(N) 

(P) 

<p> 

(STOP) 

(C) 

5  Day 

ITY 

depth 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

<  JTU) 

(FT) 

<00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00956) 

(00b60) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

- 

02261295  - 

EVERGLADES  STA 

1-15  NR 

DELRAY  BEACH 

FL  (LAT 

26 

23 

45 

LONG 

080 

17 

40) 

OCT.* 

21... 

NOV. 

1974 

.01 

.00 

.01 

1.2 

.00 

.01 

8.1 

20 

1  •  0 

4 

1.0 

12... 

JAN.  . 

1975 

.01 

.00 

o 

o 

• 

1.6 

.00 

.01 

— 

25 

7 

1.0 

17... 

.03 

.00 

.00 

.99 

.00 

.00 

— 

32 

— 

3 

1.0 

MAR. 

10... 

APR. 

.03 

.00 

.00 

1.2 

.01 

.0  1 

~ 

16 

-- 

3 

1.0 

22... 

.  1 1 

.00 

.00 

— 

.00 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

29. .  . 

MAY 

.03 

.01 

.01 

1.4 

.00 

.03 

b  .  6 

2b 

1.2 

3 

1.0 

2b.  .  . 

.21 

.01 

.06 

1.9 

.01 

.03 

— 

37 

—  — 

5  ‘ 

1.0 

02261297  -  LAT  CANAL  IN 

ACME  UKmIN  D1ST 

NR 

LOXAHATCHEE  ELA  (LAT 

26 

26 

15  LONG  080 

16  11) 

APR.  . 

1975 

25... 

.21 

.00 

.00 

.01 

-  “ 

— 

*** 

02261300  - 

HILLSBORO  CANAL 

at  S-39 

NR 

DEERFIELD 

bCH  (LAT 

26 

21 

20  LUNG 

080 

17  56) 

OCT  .  * 

1974 

23..  . 

JAN.  * 

1975 

.40 

.02 

.02 

1.5 

.05 

•  06 

— 

34 

1.6 

7 

—  ” 

21... 

MAR. 

.33 

.01 

.01 

1.7 

.01 

.01 

— 

37 

1.5 

2 

1.0 

24  .  .  . 

APR. 

.31 

.01 

.03 

2.3 

.01 

.01 

lb 

36 

1.5 

5 

3.0 

21 . .  . 

.13 

.00 

.01 

— 

.01 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

-- 

22... 

.  1  4 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

- 

- 

— 

-- 

— 

MAY 

29.  .  . 

JUNE 

.05 

.03 

.53 

2.3 

.01 

.01 

10 

3b 

2.1 

6 

-- 

24  .  .  . 

— — 

— — 

—  “ 

— — 

— — 

— 

— 

— 

3.0 

— — 

”  — 

02261301  - 

hillsboro  Canal  bl  S3S 

NR 

DEERELD 

hCH  (LAT 

2b 

21 

20 

LONG 

080 

17 

50) 

OCT  . . 

1974 

23... 

StP .  * 

1975 

.40 

.02 

.02 

1.5 

.05 

.06 

— 

34 

1.8 

7 

23 .  .  . 

*  “ 

“  ** 

3.6 

" 

'* 

02281415  - 

HILLSBORO  CA  AT 

RGLINE 

RD 

NR  URFLU 

BCH  (LAT 

26 

19 

30 

LONG 

060 

12 

10) 

OCT. . 

1974 

23... 

JAN.  . 

1975 

.31 

.01 

.03 

1.3 

.12 

.14 

— 

23 

1.5 

5 

3.0 

21... 

mar. 

.17 

.03 

.06 

1.5 

.03 

.03 

— 

36 

1  .5 

5 

4.8 

24... 

APR. 

.21 

.02 

.13 

1.6 

.01 

.02 

12 

26 

2.5 

7 

3.0 

21... 

JUNE 

24... 

SEP. 

.  12 

.00 

.03 

.01 

' 

1.9 

23... 

— 

— — 

— — 

— 

— 

— 

— 

• 

3.0 

— 

— 

02261419  - 

EQUALIZING 

CANAL  1 

NEAR  GREENACRES  CITY 

.  FLA  (LAT  2b  37 

01  LONG  0 80 

12  lb) 

APR.  . 

1975 

24 .  •  • 

.19 

.05 

.35 

—  “ 

.11 

— 

— 

• 

“ 

— ” 

—  ” 

02261425  - 

EQUALIZING 

CANAL  1 

NEAR  DELRAY  BEACH. 

FLA  (LAT 

26 

27 

12 

LONG 

060 

12 

IS) 

APR.* 

1975 

24... 

.17 

.00 

.00 

— 

.02 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

SURFACE 

WATER  ouality  recoros 

CCT08E  r 

1 S  74  TC  SEPTEMBER  1975 

NUTR  I EATS 

ANO  related  constituents 

BIO¬ 

1  OT  aL 

TOT  AL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

OPuANIC 

OPTHO  TOTAL  DIS- 

TuTAL 

ICAL 

NI TkO- 

total 

TOTAL 

Nl IMO¬ 

PH05-  PHOS-  SOLVED 

OPGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

Gt  N 

nITPITE 

n I Tpa  TE 

GEN 

PHOPUS  PhOPUS  SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

<N> 

(N) 

(w) 

(P)  ( P )  '  (810?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(mG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

(00610) 

<  0O615) 

(00620) 

(  0  U  6  0  5 ) 

(70507)  (00665)  (00955) 

(00680) 

(00310)  (00070) 

(00003) 

02261500 

-  nlLLSBOPO  canal 

NP.  OEEPFIELU  BEACH.  FLA  (LAT  26  19 

39  LONG  080  07  52) 

OCT. . 

19  74 

23. . 

J  A  N  •  . 

1975 

.21 

.02 

•  Ori 

.92 

.19  .22 

20 

1.3 

7 

21.. 

MAP. 

.02 

.01 

.09 

1.1 

.03  .04 

13 

1.8 

4 

— 

24  .  . 

.06 

.01 

.02 

1  .  1 

.02  .05  8.1 

21 

1.9 

4 

3.0 

APK. 

21.. 

JUNt 

.12 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

-- 

24.  . 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

3.5 

— 

-- 

SEP. 

23.. 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

2.  7 

— 

— 

0226151 3  - 

equalizing  canal  no 

<  NP.  GPEENACPtS  CITY*  FLA 

(LAT  26 

37  07  LONG 

080  07 

49) 

APP.  . 

1975 

2  4.  • 

• 

.24 

.00 

.03 

.09 

— — 

02261532 

-  EQUALIZING  CANAL  3  NP  UELPAY  BEACH, FLA  (LAT  26  27  27  LONG  080 

07  52) 

APP  .  . 

1975 

24.. 

• 

.  13 

.00 

.00 

.01 

0  228 1 544 

-  EQUALIZING  CANAL  3  NP  BOCA  PATON*  FLA  (LAT 

26  22  04 

LONG  080 

07  46) 

DEC . , 

1974 

12.  . 

• 

.16 

.01 

.09 

.47 

.02  .04 

— 

-- 

4 

— 

APp  . » 

1975 

24.. 

• 

.14 

.00 

.04 

_  _ 

.02 

”  — 

*■  ” 

02261562  -  LAKE  OSbOpNt  NEAP  LANTANA.  FLA  (LAT  26 

35  14  LONG  080  04 

42) 

DEC  .  * 

1974 

11.. 

• 

.06 

.01 

.11 

1  •  u 

.10  .12  3.4 

— 

— 

6 

1.0 

APP  .  , 

1976 

24.. 

• 

.13 

.00 

.oo 

”  — 

.02 

—  ” 

“  — 

02281625  -  EL 

KIU  CANmL 

AT  BOCA  PATON,  FLA  (LAT  26 

22  00  LONG  080  05 

44) 

DEC.* 

19/4 

12.. 

• 

.11 

.01 

.12 

1.1 

.05  .09 

— 

— 

5 

1.0 

APW.  . 

197d 

24.  . 

• 

.13 

.00 

.05 

.03 

”  — 

•• 

02281700  -  CYPPESS  C  Ca 

AT  S3B  NR  POMPANO  B  (LAT  26 

13  45  LONG  080  17 

50.01) 

OCT. . 

1974 

23  .  . 

JAN.  * 

1975 

.11 

.02 

.  16 

1.0 

.02  .04 

18 

2.0 

11 

•• 

21.. 

.04 

.02 

.  12 

1.4 

.01  .01 

27 

2.2 

8 

— 

MAP. 

24  •  • 

APk . 

.06 

.01 

.03 

1.7 

.01  .02  16 

31 

— 

20 

3.0 

21.. 

.13 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

-- 

— 

JUNE 

24.  . 

SEP. 

2  7 

C.  •  ( 

23.  . 

— - 

— 

— — 

— 

— 

4*6 

— — 

— 

59  0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORJS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMON  1  A 

NI TkO- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

organic 

NIT  PO- 

TOTAL 

optho 

Phos¬ 

GtW 

NITRITE 

jITRaTF 

GtN 

phorus 

( N ) 

<N> 

(N) 

(N) 

(P) 

DaTl 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  0  0  b  1  0  ) 

(0U615) 

(00820) 

(00605) 

(70507) 

TOTAL 

PHOS¬ 

OIS- 
SO!  VED 

TOTAL 

ORGANIC 

t!  10- 
CHEM- 

I  Cal 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SIl ICA 

CARBON 

demand 

BID¬ 

(P) 

<  S  1 0  ^ ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

( 006b5) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02282000  -  POMPANO  CA  AT  POMPANO  BE  ACM  FLA  (LAT  2b  13  51  LONG  080  07  28) 


OCT.,  197* 


23. . . 

JAN.,  197b 

.19 

•  Oc 

.04 

.be 

.08 

.  lu 

— 

18 

1.2 

40 

3.0 

21  .  .  . 

MAR. 

.03 

.01 

.10 

.59 

.02 

.02 

— 

13 

1.5 

9 

1.0 

24  •  •  . 

.0* 

.01 

.03 

•  4S 

.01 

.03  5.2 

8.0 

2.2 

8 

2.0 

APR. 

21  .  .  . 

JUNE 

.13 

.01 

.03 

— 

.02 

-- 

— 

— 

— 

— 

24.  .  . 

St  P . 

" 

—  —  —  — 

4.0 

*  “ 

23. . . 

“  — 

3.2 

*“  * 

”  * 

02282100 

-  C  Y  P  P  t  S  :>  CPtE.K 

C  A  I 

S-37A.  NP 

POMPANO  BEACH*  FLA 

(LaT  2b 

12 

20  LONG 

080 

07 

57) 

OCT., 

19  74 

23.  .  . 

JAN  .  , 

19  75 

•  U9 

.02 

.lb 

.77 

.  19 

.21 

12 

1.4 

8 

3.0 

21 . . . 

.03 

.01 

.29 

.99 

.11 

.12 

18 

1.4 

4 

.1 

M  AK  . 

CH  .  .  . 

•  Ob 

.01 

•  Ob 

1.1 

.10 

.12  4.8 

20 

.5 

9 

3.0 

APR  . 

21.  . . 

JUNE 

.11 

.00 

.04 

— 

.04 

— 

J 

— 

— 

— 

84.  .  . 

St  P  • 

-  " 

""  ” 

”  * 

—  —  —  — 

1.6 

23.  .  . 

— 

— 

— 

— 

-  - 

1.0 

02282700  - 

MIDDLE  PIYEk  C  at 

S-36  NP 

FT 

LAUDERDALE  FLA  (LaT  26  10 

22 

LONG  080  10  47) 

OCT.  , 

197* 

23. . . 

JAN. , 

1  9  75 

.34 

.10 

.70 

1.1 

.29 

.33 

16 

2.3 

5 

21  .  .  . 

MAP  . 

1.3 

.23 

1.4 

1.9 

.40 

.45 

25 

6  •  B 

8 

1.0 

24.  .  . 

.05 

.01 

.00 

1.8 

.02 

.03  12 

32 

1.4 

6 

3.0 

APR  . 

21... 

JUNt 

24.  .  . 

SEP. 

.  13 

.00 

.00 

.01 

—  —  “  — 

4.  1 

23.  .  . 

— 

“  — 

— 

—  —  —  “ 

2.3 

— — 

02283200 

plantation  road  c  at  s-33  nr 

FT 

.  LAUDERDALE  FLA 

(LAT  2b 

08 

05  LONG 

080 

11 

42) 

OCT  .  , 

197* 

23.  . . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5.2 

— 

— 

23.  .  . 

JAN.  , 

1975 

2.3 

.18 

.  78 

1.3 

1  .  1 

1.2 

6 . 0 

— — 

6 

2.0 

21... 

13 

.04 

.00 

4.9 

2.5 

2.9 

27 

14 

9 

1.0 

MAP. 

24... 

APP. 

.40 

.04 

2.2 

5.6 

2.2 

2.2  3.4 

25 

13 

4 

2.0 

21... 

.  19 

.03 

.20 

— 

•  7b 

— 

— 

-- 

— 

— 

23.  .  . 

.22 

•  04 

.18 

2.5 

.62 

.77 

24 

— 

8 

-- 

MAY 

29  .  .  . 

JUNt 

1.2 

.18 

.21 

1.9 

1.2 

1.4  8.1 

24 

5.7 

20 

-- 

24.  .  . 

-- 

— 

-- 

— 

— 

—  _ 

6.3 

— 

St  P  . 

23... 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

4.3 

— 

— 

02283498 

-  N 

NEw  PIvEP  C 

A T  5- 

2  AND  HGS 

-4 

NP  SOUTH  BAY  FLA 

(LAT  26 

42 

00  LONG 

080 

42 

55) 

APR  .  , 

1  97s 

lb... 

.03 

.01 

.Os 

l.s 

.01 

.02  4.7 

19 

— — 

10 

1.0 

02283500  - 

N  NEW  R 1 V t P 

CANAL 

BL  HGS  4 

NR 

SOUTH  BAY,  FLA. 

(LAT  26  4 1  50  LONG 

080 

42 

50) 

APR.,  1975 

2  3  .  •  • 


10 


oo 


uO 


01 


SURFACE  MATER  DUALITY  RECOROS  D  I 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 
NIT  RO- 
GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TUT  AL 
NITkaTE 
(N) 

total 

organic 

NITRO- 
Ot  N 
( M  ) 

(uT  AL 
ORTHO 
PHOS¬ 
PHORUS 
( P ) 

TOTAL 

phos¬ 

phorus 

(p) 

DIS¬ 
SOLVED 
SIl  ICA 
(SlO?) 

TOTAL 

ORGANIC 

C ARbON 
(C) 

H  I  0- 
ChEm- 
1  CAL 
OXYGEN 
DEMAND 
5  Day 

Ti  IR- 
H  IU- 
ITY 

DEPTH 

DATE 

(Mg/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(mg/L) 

( JTU) 

(FT) 

(OOblO) 

(OOblS) 

(00620) 

(OUbOS) 

( 7  0  S  0  7 ) 

(  0066b) 

(00955) 

(00680 ) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

OCT  .  * 

IS... 

1974 

.03 

022O4S0  1 

.01 

-  N  Ntw 

.03 

RIVER  CA  bL 

2.0 

b-HC  NR 

.01 

FT.  LAUUEROALE 

.02  22 

(LAT  db  13 

41 

48  LONG 

1 .8 

08o  27  35) 

4 

1.0 

NOV. 

13... 

.03 

.01 

.00 

2.1 

.01 

.03 

58 

3 

1.0 

J  AN  •  * 

27... 

1 97S 

.02 

.01 

.00 

1.9 

.01 

.02 

54 

„ 

2 

1  .0 

MAE  . 

19... 

.02 

.01 

.00 

2.0 

.00 

.01 

.. 

75 

_  _ 

4 

1 .0 

APR. 

08... 

.03 

.01 

.01 

2.0 

.01 

.02 

_  _ 

52 

1*0 

b 

1.0 

11... 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

22 

— 

— 

-- 

1.0 

22... 

.14 

.00 

.00 

.00 

— 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

MAY 

26. . . 

.07 

.01 

•  Ob 

1 .  8 

.02 

•  Ob 

.. 

31 

4 

1.0 

0228464 2 

-  t  v/FKGL  Ai  .'E  S  SlA 

2-17  NR 

ANliYTOWN 

FLA  (LAT 

26  16  bO 

LONG  080  2b 

10) 

OCT.*  1974 

21... 

.02 

.00 

.01 

2.4 

.00 

.01 

29 

90 

1  .  1 

4 

1.0 

JAN.*  1975 

17... 

.04 

.01 

O 

o 

• 

2.2 

•  00 

.00 

.. 

7u 

_  _ 

b 

1 . 0 

mar. 

lo. . . 

.03 

.00 

.01 

2.  7 

.01 

.03 

.. 

__ 

_  — 

2 

1.0 

APR. 

22... 

.lb 

.00 

.00 

_  _ 

.01 

_  _ 

„ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

29... 

.02 

.01 

.02 

4.7 

.01 

.02 

22 

104 

1.8 

b 

1  •  0 

MAY 

26.  •  • 

.03 

.01 

.00 

3.4 

.01 

.06 

b6 

_  _ 

7 

1.0 

02284699 

N  NEW  R 

CA  Ad 

S34 

NR  F  T 

LAUUERDALt 

FLA  (LAT 

2b  08  89 

LONG  0 8o 

?b°  33) 

APR.  , 

1975 

29... 

.03 

.01 

.02 

2.6 

.00 

.02 

23 

62 

1.1 

4 

1.0 

02284700  -  N 

NtW  R 

CA  AT 

20  M I 

bEND  (LAT 

2b  08  43 

LONG  030 

2b  29) 

OCT.  * 

1974 

23... 

J  A  N  .  * 

1975 

.52 

.01 

.04 

1.4 

.01 

.02 

— 

21 

.4 

4 

21... 

.35 

.  04 

.15 

1.7 

.01 

.01 

-- 

51 

.7 

-- 

MAR. 

24... 

APR. 

.08 

.01 

.02 

2.4 

.01 

.02 

£1 

48 

1.4 

4 

1.0 

21... 

JUNt 

24 . . . 

SEP. 

.13 

.00 

.01 

.01 

2.1 

*  — 

23... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.  7 

-- 

— 

02?M4d00  -  N  NEW  hi  CA  Ab  MOL  LAT  .'If-  FT  LAUD  FLA  (LAT  26  06  40  LO'>'G  OBO  17  50) 


OCT.*  1974 


23... 

JAN.*  1975 

.  66 

.01 

.03 

1.4 

21... 

MAR. 

.61 

.02 

.16 

1.4 

24.  .  . 

APR. 

.14 

.01 

•  06 

2.2 

21... 

JUNE 

.17 

.00 

.01 

— 

24  .  .  . 

SEP. 

23... 

— 

— 

— 

- 

01 

.02 

27 

.2 

b 

01 

.01 

35 

1.1 

4 

01 

.01 

17 

44 

1.9 

J 

01 

— 

— 

— 

— 

.9 

.4 


7.0 


1 . 0 

.5 


1 


SURFACE  WATER  CUAUTY  RECCRUS 
OCTOBER  1974  1C  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  constituents 


AMMONIA 
NITRO- 
GtN 
(N  > 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 

organic 

NITKO- 

GtN 

(N) 

1  OT  AL 
ORTHO 
PHOS¬ 
PHORUS 
(P) 

TOTAL 

phos¬ 

phorus 

(P) 

0 1  s- 

SOl VED 
SILICA 
(SIO?) 

TUI  AL 
ORGANIC 
CARBON 
(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

demand 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00606) 

(  7050  7) 

(006O5) 

(00955) 

( 0  0  660 ) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

OCT.  * 

23... 

1974 

.16 

02265000  - 

.12 

north  river 

.  3o 

CANAL 

1.5 

NEAR  F  T 

.01 

LAUDERDALE 

.02 

FLA  (LAT 

26  05 

13 

39  LONG  080 

1.2 

13  46) 

7 

JAN.  . 

21... 

1975 

.03 

.02 

.42 

1.4 

. 

o 

o 

.00 

__ 

26 

.9 

2 

1.0 

MAH. 

24  •  •  • 

.05 

.01 

.04 

1.8 

.01 

•  0  1 

13 

41 

.7 

2 

3.0 

APR. 

21... 

.10 

.00 

.00 

— 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

24  •  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

)  .9 

— 

— 

SEP. 

•  • 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

•  d 

— 

— 

02285400  - 

SOUTH 

NEW  RIVtR 

CANAL  AT 

S-9  NEAR 

DAVIE  (LAT 

26  03  40 

LONG  080 

26  30) 

OCT..  1974 

15.  .  . 

.27 

.01 

.  u3 

1.3 

.00 

.02 

1  1 

34 

1.3 

7 

1.0 

23.  .  . 

.28 

.01 

.01 

1 

.01 

.02 

— 

25 

•  b 

b 

3.0 

NOv  . 

13.  .  . 

.59 

.01 

.00 

1.4 

•  0  1 

.02 

-- 

40 

— 

5 

1.0 

DEC. 

16.  . . 

.43 

.01 

.02 

1.2 

.00 

.01 

— 

31 

-- 

5 

1.0 

J AN • »  1976 

lb... 

.46 

.01 

.00 

1.2 

.00 

.00 

— 

4  1 

-- 

b 

— 

21  .  .  . 

.47 

.01 

.01 

1.3 

.01 

.01 

— 

52 

1.* 

-- 

FEb. 

24  •  •  • 

.63 

.01 

.0  1 

1 .6 

.01 

.02 

— 

41 

i.i 

2 

1.0 

MAR. 

11... 

.47 

.01 

.01 

1.3 

.01 

.01 

-- 

35 

1.6 

b 

1.0 

24  .  .  . 

.49 

•  u  1 

.01 

1.4 

.01 

.01 

12 

76 

1.0 

4 

— 

APR. 

06.  .  . 

.51 

.01 

• 

c 

o 

1  .  3 

.01 

.01 

13 

3rt 

.6 

b 

1.0 

21... 

.48 

.00 

.01 

-- 

.00 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

25... 

JUNE 

.43 

.01 

.04 

1.4 

.00 

.02 

12 

32 

1.1 

4 

1.0 

24  .  .  . 

— — 

— 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

2.  1 

— 

— 

02285410 

-  S  NEW 

RIVER  AT 

US  27  NR 

DAVIE  FL 

(LAT  26 

03  40  LONG 

060  26  09) 

MAY  *  1975 

07... 

.31 

.03 

.06 

1.3 

.01 

.02 

1  1 

29 

-- 

4 

1.0 

JUNE 

06.  •  • 

— - 

— 

— 

— 

— - 

— 

— 

— — 

•  t* 

— 

— — 

0  6  •  •  • 

.34 

.  0  3 

.  12 

1.3 

.02 

.02 

10 

16 

— 

6 

2.0 

06 •  .  • 

.35 

•  u3 

.12 

1.3 

.01 

.01 

11 

23 

— 

7 

2.0 

06.  .  . 

.27 

.04 

.17 

1.4 

.01 

.01 

9.9 

23 

— 

10 

3.0 

06.  .  . 

.26 

.04 

.17 

1.4 

.01 

.01 

9.4 

16 

l.b 

7 

2.0 

20  .  •  . 

.45 

.01 

.01 

1.2 

.00 

.02 

9.9 

37 

•  d 

5 

2.0 

JULY 

Id... 

.34 

.01 

.  12 

1.3 

•  00 

.01 

9.0 

17 

1.5 

9 

2.0 

2b.  .  . 

.26 

.02 

.22 

1.2 

•  0  1 

.02 

8.9 

16 

6.7 

8 

1.0 

AUG. 

19... 

.38 

.01 

D 

O 

• 

1.  3 

.01 

.0  1 

9.6 

22 

.8 

7 

20 

SEP. 

19... 

.32 

.02 

.64 

1.2 

.01 

.01 

8.2 

19 

1.2 

10 

— 

02285420  -  WEST  ROLLING  OAK5  FtEDER  CANAL  Nk  DAVIE  FL  (LAT  2o  03  40  LONG  0*0  £3  23) 


JUNE.  1975 


06.  .  . 

.26 

.04 

.19 

1.3 

.01 

.02 

9.3 

18 

•  0 

a 

2.0 

06.  .  . 

.29 

.03 

.13 

1.2 

.01 

.0  1 

-- 

22 

— 

10 

2.0 

06.  .  . 

.29 

.04 

.16 

1 . 1 

.01 

.01 

11 

— 

— 

7 

2.0 

06  •  .  . 

.21 

.03 

.19 

1.2 

.oo 

.03 

10 

21 

1.2 

7 

2.0 

20 . . . 

.39 

.01 

.11 

1.2 

.01 

.03 

9.2 

— 

1.2 

8 

2.0 

JULY 

16... 

.35 

.01 

.34 

1.2 

.00 

.01 

9.2 

18 

1.3 

9 

1.0 

25.  .  . 

.  18 

.00 

.24 

1.2 

.01 

.01 

9.6 

17 

8.2 

9 

2.0 

AUG. 

19.  .  . 

.31 

.02 

.31 

1.1 

.01 

.01 

11 

25 

.4 

15 

2.0 

SEP. 

19... 

.24 

.03 

• 

(X 

.69 

.00 

.01 

7.4 

14 

.9 

t> 

— 

SURFACE  MATER  OUALITY  RECORDS 
0CT09ER  19  7*  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTR1 ENT  S  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 
NI TRO- 
GtN 
<lM) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SIOP) 

total 

ORGANIC 

CARBON 

<c> 

BIO¬ 
CHEM¬ 
ICAL 
,  OXYGEN 
DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DaTc. 

(MO/L ) 

(MG/Ll 

(MG/L ) 

<MG/L> 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00b 1 0 ) 

( OObl 5 ) 

(OObpO) 

(00605) 

(70807) 

(00665) 

(00955) 

( OObBO ) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02285500  - 

S  NEW  RiV  ABV 

SNAKE  CREEK  (LAT 

28  04 

00  LONG 

060 

19  00) 

JUNt.  1975 

Ob.  •  • 

.05 

.02 

.09 

1.5 

.03 

.04 

9.8 

21 

1.2 

b 

2.0 

Ob... 

.04 

.02 

.08 

1.4 

.02 

.03 

10 

24 

— 

S 

2.0 

Ob... 

.02 

.02 

.02 

1.4 

.01 

.02 

1(1 

1  8 

— 

4 

3.0 

Ob.  .  . 

.02 

.02 

.02 

1.4 

.01 

.02 

9.4 

22 

1.4 

5 

2.0 

20... 

.  1  1 

.02 

.24 

1.4 

.03 

.05 

8.9 

29 

1.1 

5 

2.0 

JULY 

lb... 

.17 

.01 

.20 

1.3 

.03 

.03 

6.5 

22 

1.7 

6 

2.0 

2b.  .  . 

•  u5 

.01 

.37 

1.4 

.02 

.03 

7.8 

18 

4.  1 

b 

2.0 

AUG  . 

19... 

.24 

.02 

.18 

1.4 

.01 

.0  1 

9.8 

16 

1.2 

6 

2.0 

StP. 

19.  .  . 

.03 

.01 

•  2b 

1.3 

.01 

.02 

8.9 

20 

1.1 

5 

— 

OCT..  1974 

2  J.  .  . 

.03 

02285900 

*02 

SO 

.33 

Ntw  R  CA  At) 

1.3 

S-13A 

.02 

NR  DAVIE  FLA  (LAT 

.03 

2b  03  51 

24 

LONG  080  16 

•  6 

51) 

b 

3.0 

JAN..  1975 

21... 

.09 

.04 

.2b 

1.2 

.01 

.01 

_  _ 

47 

1.0 

3 

_  _ 

mar  . 

24.  .  . 

•  OH 

.01 

.2b 

1.4 

.01 

.01 

9.5 

27 

2.0 

7 

1.0 

APR. 

21... 

.09 

.01 

.17 

_  _ 

.01 

_  _ 

—  _ 

JUNt 

£4.  .  . 

__ 

1.9 

__ 

StP. 

23... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.8 

— 

— 

OCT • »  1974 

23... 

0228R  J  00  - 

.23  .07 

SOUTH  NEW 

.53 

RIVER  CANAL 

1.5 

AT  5- 

.07 

13  NR  DAVIE, 

.08 

FLA  (L 

AT  26  03 

22 

57 

LONG  080 

1.2 

1 2  32) 

6 

JAN..  1975 

21  .  .  . 

.05 

.23 

.48 

1.7 

.07 

.08 

30 

2.9 

5 

MAR. 

24.  .  . 

•  Ob 

.03 

.36 

1.7 

.13 

.13 

5.  7 

22 

2.4 

4 

3.0 

APR. 

21 . . . 

.  lb 

.01 

.  04 

_  _ 

.06 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

JUNt 

2  4  .  •  . 

__ 

.. 

_  _ 

__ 

__ 

„ 

6.0 

StP. 

23 .  .  . 

.. 

_  — 

_  __ 

_  _ 

—  _ 

_  _ 

_  __ 

1.1 

_  _ 

-  HOLLYWOOD  CANAL  AT  DANIA  (LAT  26  03  13  LONG  080  09  19) 

OCT..  ]  97*. 


23 . . . 

JAN..  1975 

.35 

.04 

•  b8 

.Ob 

.  Ob 

— 

9.0 

1.7 

b 

21 .  .  . 

MAR  . 

.35 

.04 

.17 

.4  b 

.02 

.02 

10 

1.3 

2 

1.0 

24  .  .  . 

APR. 

.12 

.02 

• 

o 

u- 

.  0  J 

.04 

.6 

2.0 

1.4 

8 

3.0 

21... 

.11 

•  no 

.00 

— 

.02 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

24.  . 


2.  4 


SURFACE  RATER  QUALITY  RECORDS 
0CT08ER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMON  I  A 
NITRO¬ 
GEN 

IN) 

TOTAL 

ni  trite 

(N> 

I UT  AL 
TITRATE 

(N) 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

IOTaL 

OkTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

<P> 

DIS¬ 
SOLVE  0 
SILICA 
<  S  1 0  2 ) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  Day 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(U0610) 

(00618) 

(00620) 

( 0  Ub05 ) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

0?2«6l81  -  SNAkE  CREtK  CANAL  BELOw  S-30  NR  HIALEAH.  FLA  (LAT  25  57  23  LONG  080  25  52) 


UCT.»  1974 


11... 

.  lb 

.01 

.00 

1  .  1 

.00 

21 . .  . 

.  14 

.00 

.01 

1.3 

•  0  1 

NOV  . 

U4  •  •  • 

.16 

.00 

.00 

1.2 

.00 

1  H  «  .  . 

.19 

.01 

.  00 

1.2 

.00 

DEC. 

u2 • .  • 

.15 

.01 

.  00 

1.1 

.01 

lb... 

.19 

.  oO 

.00 

1.1 

.01 

JAN.,  1975 

02.  .  . 

.18 

.00 

.00 

1.1 

.00 

1  3  •  •  • 

.14 

.01 

.02 

1.3 

.00 

30  •  •  • 

.  15 

.01 

.02 

1.1 

.00 

FEb. 

11... 

.09 

.01 

.00 

1.2 

.00 

2b.  .  . 

.13 

.01 

.04 

1.4 

.00 

MAR  . 

11... 

.12 

.00 

.00 

1.2 

.01 

2b-« . . 

.12 

.02 

.03 

1.2 

•  00 

APR . 

0  7  .  .  . 

.25 

.01 

.02 

1  .4 

•  0  1 

21 . . . 

.14 

.02 

.33 

1.3 

.00 

MAY 

07... 

.10 

.01 

.11 

1.2 

.01 

2  i . . . 

.25 

.05 

.  14 

i 

.01 

JUNE 

04.  .  . 

.  1  7 

.01 

.02 

1.4 

.02 

20  .  .  . 

.  14 

.01 

.14 

1.4 

.00 

JULY 

01  .  .  . 

•  ofi 

.01 

.03 

1.2 

.01 

lb.  .  . 

.25 

.00 

.01 

1  .4 

.00 

JO  •  .  . 

.18 

.oo 

.01 

1  .  1 

.00 

Aug. 

12... 

.21 

.00 

.02 

1  .  1 

.01 

2  to  .  .  . 

.20 

.02 

.00 

1.2 

.01 

SEP. 

09.  .  . 

.23 

.01 

.01 

1.3 

.01 

OCT.,  1974 

0228b200 

snake  Creek 

L  AT  N  .  W  • 

67TH 

23.  .  . 

JAN.,  1975 

.15 

.0  1 

.09 

1.1 

.01 

21... 

MAR. 

.  1 1 

.01 

.19 

1.3 

.01 

24.  .  . 

APR. 

.02 

.01 

.39 

1.4 

.01 

21  .  .  . 

.10 

.01 

.04 

— 

.00 

24  . . . 

JUNE 

.11 

.00 

.14 

—  “ 

.00 

24.  .  . 

— 

— 

— 

— 

— 

0228b2b0  - 

snake  creek  cl 

APR.,  1975 

23  •  •  • 

.  ib 

.03  .24 

.08 

2**  ... 

.  16 

.03  .24 

.  08 

.0  1 

9.6 

17 

— 

4 

1.0 

.01 

9.3 

15 

— 

4 

1.0 

.01 

8.4 

25 

— 

4 

1.0 

.01 

8.  1 

27 

— 

2 

1.0 

.02 

7.5 

23 

— 

2 

— 

.0  1 

7.1 

21 

— 

3 

1 .0 

.01 

6.  7 

23 

__ 

3 

1.0 

.00 

6.5 

34 

— 

2 

1.0 

.01 

6.3 

25 

— 

3 

1.0 

.01 

6.2 

26 

— 

1 

1.0 

.02 

6.6 

2b 

— 

2 

— 

.01 

7.0 

21 

— 

3 

— 

.01 

7.4 

25 

— 

3 

— 

.00 

8.4 

15 

— 

4 

— 

.01 

6.9 

25 

— 

6 

— 

.02 

6.5 

21 

—  - 

8 

— 

.01 

B.  0 

23 

-- 

5 

— 

.  02 

5.3 

12 

5 

— 

.01 

8.1 

9.0 

o 

— 

.0  1 

7.9 

lb 

— 

3 

— 

.01 

8.7 

23 

— 

5 

-- 

.01 

9.2 

20 

— 

4 

-- 

.01 

9.3 

14 

— 

6 

__ 

.01 

10 

1 1 

— 

4 

-- 

.01 

10 

30 

-- 

4 

— 

AVe  NR  hIALEAH.  FLA 

.02 

(LAT  25 

56 

57  50  LONG 

.5 

080  18  40) 

5 

3.0 

.01 

-- 

2b 

.3 

3 

1.0 

.01 

8.0 

20 

1  .7 

3 

3.0 

— 

_ 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

1.3 

— 

-- 

aT  US  441 

(LAT  25  57 

33  LONG 

080  12  22) 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_  _ 

Surface  water  cuality  records 

CC  TO  BE  R  197A  TC  SEPTEMBER  1975 

nutrients  ano  relateo  constituents 


t-*  i  <  )— 


TOTAL 

T  UT  AL 

• 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORuaN I c 

ORTHO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO- 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PH05- 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

THR- 

GtN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PH0RU5 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

demand 

H  I  D- 

(N) 

(N) 

<  N ) 

(N> 

(P) 

(P) 

( S 1 0  2 ) 

(C) 

S  U  A  Y 

ITY 

DATE 

(MG/L) 

l MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310)  (00070) 

02286300  -  SNAKE  CREEK 

C  AT  S- 

29  AT  NORTH 

MIAMI  BEACH,  FLA 

(LAT  25 

55  4  1  lONO 

080  09 

OCT.. 

1974 

11... 

.42 

.07 

.33 

1.3 

.10 

.13 

7.6 

15 

— 

6 

21... 

.22 

.05 

.42 

1.2 

.10 

.  1  1 

7.0 

1  6 

— 

8 

NOV. 

04.  .  . 

.05 

.05 

.59 

1.2 

.07 

.08 

7.3 

27 

-- 

6 

18... 

.05 

.02 

.66 

1.2 

•  06 

.06 

7.5 

22 

-- 

b 

DEC. 

02... 

.17 

.07 

.42 

1.1 

.08 

.09 

7.8 

19 

5 

16.  .  . 

.13 

.02 

.43 

1.0 

.06 

.06 

7.5 

17 

-- 

3 

JAN.  . 

197S 

02.  .  . 

.12 

.03 

.51 

1.1 

.07 

.07 

7.2 

19 

-- 

3 

13... 

.09 

.03 

.52 

1 .  1 

.07 

.07 

7.0 

24 

-- 

3 

30  .  .  . 

.02 

.02 

.60 

1.1 

.05 

.06 

5.6 

21 

— 

3 

FEb. 

11... 

.04 

.01 

.45 

1.1 

.  03 

.05 

2.5 

21 

-- 

4 

26.  .  . 

.01 

.01 

.14 

1.5 

.03 

.07 

.9 

17 

-- 

8 

MAR. 

11... 

.01 

.00 

.00 

1.4 

.02 

.03 

.2 

18 

— 

6 

2b... 

.07 

.02 

.03 

1.4 

.01 

.01 

.8 

21 

— 

5 

APR. 

07... 

.03 

.01 

.02 

1.4 

.02 

.02 

1.3 

26 

— 

5 

21... 

.01 

.01 

.07 

1.3 

.01 

.02 

1.6 

22 

— 

4 

24... 

.10 

.00 

.00 

-- 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

07... 

.01 

.01 

.02 

1.4 

.01 

rn 

o 

• 

1.4 

20 

— 

8 

21... 

.03 

.01 

.39 

1.6 

.  12 

.  15 

-- 

26 

-- 

4 

JUNE 

04... 

.17 

.07 

.19 

1.4 

.12 

.  12 

8.0 

18 

— 

5 

20.  .  . 

.11 

.02 

.13 

1.5 

.06 

.08 

5.6 

16 

-- 

4 

JULY 

01... 

.36 

.08 

.27 

1.3 

.20 

.21 

7.7 

21 

— 

4 

16... 

.33 

.05 

.22 

1.9 

.13 

.15 

7.8 

22 

— 

20 

30. . . 

.10 

.00 

.01 

1.4 

.07 

.10 

— 

17 

— 

6 

AUG. 

12... 

.06 

.00 

.01 

1.5 

.09 

.12 

— 

15 

— 

6 

26... 

.12 

.00 

.23 

1.2 

.05 

.06 

6.6 

11 

-- 

8 

SEP. 

09... 

.31 

.09 

.29 

1.5 

.17 

.17 

8.0 

24 

10 

02286320  - 

8ISCAYNE  CANAL  AT 

RED  ROAu 

NR 

OPA  LOCKA,  FLA. 

(LAT  25 

54  47  LONG 

080  17 

APR  .  * 

197b 

24.  .  • 

.14 

.00 

.  lo 

.01 

—  ” 

“  - 

02286340 

-  81SCAYNE  CANAL 

A  I  S-28 , 

NR  MIAMI, 

FLA  (LAT 

25  52  24  LONG  080 

10  55) 

APR., 

197b 

24.  .  . 

.13 

.00 

.07 

.00 

*  ” 

02286348  - 

LITTLE 

R  AT  NW  57TH  AVENUE 

(LAT  25 

5?  13  LONG  080  17  27) 

APR  .  , 

197b 

24.  .  . 

.22 

.01 

.  12 

— 

.00 

— 

— 

“  “ 

02286380 

-  LITTLE 

RIVER  CANAL  AT  S27 

AT  MIAMI. FLA  (LAT  25  56 

00  LONG  080 

25  50) 

APR., 

1975 

24  .  .  . 

.23 

.01 

.03 

.  03 

— 

—  ” 

“  “ 

*  “ 

02286400  - 

MIAMI  CANAL  AT  HGS 

-3  6.  S/3 

AT 

LAKE  HARBOR  FLA 

(LAT  26 

4 1  55  LONG 

')  HO  46 

APR.  , 

1975 

23 .  .  . 

.12 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

-- 

— 

24.  .  . 

.12 

.00 

.00 

*  “ 

.01 

—  ” 

02286699 

MIAMI  CANAL 

Ad  b-8  NR 

LAKE  HARtiOR  FLA  (LAT  26  19 

55  LONG  080  46  30 

APR., 

1975 

22... 

.11 

.00 

.09 

— 

.01 

— 

— 

— 

'' - 

— 

(FT) 


1.0 

1 .  u 

1.0 

1.0 


1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

l  .0 


(5(10  SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMON I  A 
INI  TRU- 
GtN 
(IN) 

TOTAL 
NITRITE 
( N ) 

TOT  AL 
NITRATE 
(N) 

TUT  Al 

organ i c 

NITRO- 

GtN 

(N) 

T  OT  AL 
ORTHO 
PnUS- 
PHORUS 
<  H ) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
(  S.  I  0  H  ) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATt 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

<  JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(0 J620) 

(  00605) 

(  7i)50  7 ) 

(00665) 

(00955) 

<006b0> 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

022b67(?0 

-  MIAMI 

CA  AT 

Sb  NR  LR 

HARBOR  FLA  (LAT  26 

19  45  LONG 

080  46  20 ' 

OG I  »  * 

1974 

17.. 

. 

•  42 

•  0  6 

•  bb 

2.4 

.06 

•OH  9.4 

54 

2.8 

8 

1 

.0 

JAN  .  . 

197S 

88.  . 

MAh  . 

• 

.10 

.01 

.00 

2.0 

.02 

.07 

26 

—  ” 

6 

1 

.0 

19.  . 

• 

•  Oh 

.01 

.06 

1.3 

.01 

.02 

16 

— 

10 

1 

.0 

APR  . 

1  ('  .  . 

• 

.05 

.01 

.10 

1.0 

.01 

.02  5.0 

10 

— 

9 

1 

.0 

17.. 

• 

-- 

— 

— - 

— 

— 

—  — — 

— 

E.  7 

— 

— — 

22.. 

• 

.  1 1 

.00 

.04 

— 

.  U  I 

-- 

— 

— 

— 

— 

MAY 

28.  . 

• 

.20 

3.3 

4.5 

2.4 

.11 

.12 

33 

5 

1 

.  0 

02287000  -  MIAMI 

C«NAL  bL  S  NtW  RIVER  Ca  MR  FT  LAUDERDALE 

(LAT  26  04  00  LONG  080 

32  00) 

APR  .  * 

1975 

22.  . 

• 

.12 

.00 

.09 

—  ” 

•  u  1 

-  - 

“  “ 

0 22b 7 10  0  -  MIAMI  CA 

at  county 

LINK  OaM  (LAT  ?5 

58 

no  .LONG  080  2b  00) 

OCT  .  * 

1974 

E3.  . 

• 

" 

" 

—  —  —  — 

"" 

3 

.0 

02287395  -  MIAMI  CANAL 

t  AST 

UF  Ltvtt 

30  NEAP  MIAMI  KLA 

(LAT  25  56  2b 

LONG  080  26  23) 

APR  .  . 

19  75 

23.  . 

• 

.  J5 

.01 

.13 

_  ” 

.01 

—  —  — 

— 

“  — 

—  ” 

02288200 

-  MIAMI 

CANAL  AT  PALMtTTO  BYPASS*  NR.  HlALtAH.Fl. 

A 

(LAT  25  51 

11  LONG  080 

19  22) 

APR  .  • 

197b 

t4. . 

• 

.15 

.00 

.20 

.01 

—  —  — — 

O2?8b5o0 

-  MIAMI 

LA  AT 

WATER  PL  T 

HIALEAH  FLA  (LAT 

25 

49  38  LONG 

080  17  15) 

APR.  . 

197b 

Aj.  . 

• 

.14 

.01 

.11 

-- 

.01 

— 

— 

-- 

— 

— 

022b8600  -  MIAMI  CANAL  AT  N.W. 

36TH  STREET*  MIAMI 

.  FLA 

(LAT  25  4o  29 

LONG  080 

15  44) 

NOv .  .  1974 

u  7 . . . 

.27 

.01 

.12 

1.2 

.00 

.01 

8.8 

24 

2 

DEC. 

0  5  .  .  . 

.23 

.  1 1 

.  2s 

1.1 

.00 

.00 

7.3 

20 

_  _ 

3 

_  _ 

JAN.*  1975 

1  6  .  .  . 

.06 

.04 

.2b 

1.1 

.00 

.00 

6.3 

22 

_  _ 

1 

l.Q 

F  to  . 

24.  .  . 

.Ob 

.02 

.16 

1.1 

o 

o 

• 

.02 

S.6 

_  _ 

_  _ 

3 

MAR  . 

19.  .  . 

.03 

.02 

.  14 

1.2 

.00 

.01 

5.0 

_  _ 

2 

APR. 

02... 

.05 

.01 

.16 

1.2 

.01 

.01 

5.5 

19 

_  _ 

1 

24  ... 

.13 

.00 

.  0  9 

-- 

.01 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

MAY 

21... 

.01 

.02 

.05 

1.1 

.01 

.02 

4.1 

_  _ 

_  _ 

0 

_  _ 

JUNt 

25... 

.22 

.  U2 

.30 

1.0 

.00 

.02 

5.7 

—  _ 

0 

JULY 

23... 

—  __ 

_  _ 

_  _ 

_ .  _ 

_  _ 

_  _ 

6.7 

_  _ 

_  _ 

1 

2  J . . . 

.19 

.0  1 

.42 

1.1 

.00 

.01 

— 

19 

— 

3 

— 

AUG  • 

20  .  .  . 

.39 

.02 

•  lb 

1  .  1 

.01 

.01 

7.2 

_  _ 

0 

_  _ 

SEP  . 

lb... 

.43 

.02 

.16 

1.2 

.01 

.01 

7.8 

— 

-- 

1 

— 

APR..  1975 
24.  .  . 

.43 

022bb60 1 

.00 

.02 

MIAMI  LA 

bL  Nw  36ST 

.04 

CONTROL 

(LAT 

25  48  25  LONG 

080  15  44) 

DATE 


AMR.  , 
22.. 


ARK.  . 
22.. 
MAY 

08.  . 


APR  •  * 
22.. 


MAY  . 

08.  . 


APR.  . 

22.. 


APR.  . 

23.. 


APR.  , 
23.. 


APR.  . 

21.. 


APR.  , 

21.. 


OCT  . . 

30  .  . 
NOV. 

19.. 

JAN.  » 

20  .  . 
MAR. 
18.  . 
APR. 

23.. 

30.. 
MAY 

27.  . 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS  (j  0  3 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


*  I  0- 


AMMONIA 

N1TRO-  TOTAL 

gen  nitrite 

(N)  (N) 

(MG/L)  (MG/L) 

(00810)  (00615) 

TOT  al 
NITRATE 
(N) 

(MG/L) 

(00820) 

TOTAL 
ORGaN I c 

NITRO- 

ge  n 

IN) 

(MG/L) 

(00605) 

total 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

( 70507) 

TOTmL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

(00685) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 
(5102) 
(MG/L ) 
(00955) 

TuT  AL 
ORGANIC 
CARBON 
(C) 

(MG/L) 

(00880) 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN  •  TUR- 

OEMANO  aid- 

5  DAY  ITY 

(MG/L)  (ITU) 

(00310)  (00070) 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 

02288780  -  T  AM 1  AM  1  CANAL  AT  BRIDGE  77.  NR 

.  CaRNESTOWN.  flor 

(LAT  25 

54  00  LONG 

0  A  1 

21 

00 ) 

1975 

.25  .00 

.01 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

02288800  -  T AM 1  AM I  CANAL  OUTLET  8 

.  MONKOt 

TO  CARNtST0‘"N,  FLA 

(LAT  25 

53  10  LONG 

0  Al 

15 

30) 

1975 

.23  .01 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

.08  .01 

.00 

.97 

.00 

.00 

c. 

•  •/ 

7.0 

2.3 

a 

1.0 

02288860  - 

T  AM  I  AM  I 

CANAl  AT  Br^lUbt  9  Cm 

AT  MONROE.  FLA.  (LAT  26  51 

50  LONG  obi  08 

00) 

1975 

.30  .00 

.00 

— 

.05 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

02288900  -  T  AM  I  AM  1  CANAL  OUTLETS 

.  40-mile 

BEND  TO 

MONROF .  F 

(LAT  a 5 

51  05  LONG 

0  AO 

Bci 

50) 

1975 

14  .03 

.02 

9.9 

.68 

.73 

14 

41 

>8.5 

50 

I  .0 

1975 


1975 


1975 


1976 


1975 


1974 


1975 


02288945  -  T  AM  I  AM  I  CANAL  AT  BRIDGE  115.  NEAR  MIAMI,  FLA.  (LAT  25  49  30  LONG  080  53  45) 


*5 

.01 

• 

C 

o 

—  ~ 

.25 

—  — 

02288990 

T  AM  I  AM  I  CANAL  AT  40-MIlE 

BEND, 

NEAR  MIAMI,  FLA. 

(LAT  25 

45 

50  LONG  080 

SO) 

.21 

.01 

.07 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

02289005 

TAMIAMI  CA  A)  L  —  2  9 

-1  NR 

COOPERTOWN  FLA  (LAT  25  45 

39 

LUNG  080  33 

3ti ) 

.1 

.00 

.00 

— 

.02 

-- 

— 

— 

-- 

— 

02289018  - 

TAMIAMI 

CANAL  above  s- 

12-B, 

nfak  miami.  Fla. 

([.AT  26 

45  • 

42  LONG  080 

46  05) 

.1 

.00 

.00 

— 

.  Ou 

— 

— 

— 

— 

— 

02289U37 

-  LEVEE  28  ME 

BmCk  , 

FLA.  (LAT  26  00 

20  LONG 

GrO 

5?  30) 

.22 

.00 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

02289040 

-  T  AM  I  AM  1  CA 

OUTLETS. LV  67A 

TU  40 

-Ml  BEND  NR  MIAMI 

(LAT  25 

45 

42  LONG  080 

43 

34.02) 

.03 

.00 

.01 

1.6 

.00 

.01  7.9 

23 

1.3 

5 

1  .  0 

.05 

.00 

.01 

1.7 

.00 

.01 

32 

— 

5 

1.0 

.16 

.01 

.02 

1.9 

.  00 

.00 

33 

— 

3 

1.0 

.13 

.02 

.  19 

1  .5 

.01 

.02 

23 

— 

3 

1.0 

•  46 

.01 

.17 

— 

.ul 

—  — 

— 

— 

— 

— 

.04 

.01 

.16 

1 .5 

.02 

. 0  4  3.2 

1  8 

1 .  7 

3 

1.0 

.10 

.10 

.04 

1.8 

.02 

.  14 

22 

— 

3 

1.0 

604 


SURFACE  RATER  CUALITy  RECORDS 
OCTOBER  1974  Tc  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

organic 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(IN  ) 

(  N ) 

<P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00616) 

(00620) 

( OOoOS) 

( 70607) 

0228904 3 

-  LVEKULAUES  3-bbS 

NEAR 

OCT  .  . 

21.. 

i974 

• 

•  04 

.oo 

.01 

1.6 

.00 

NOV. 

12.. 

• 

.07 

.01 

.01 

2.0 

.00 

Jan.  » 

17.  . 

1976 

• 

.56 

.01 

.02 

2.  7 

.01 

MAR. 

10.  . 

• 

1.5 

.01 

.01 

1.4 

.01 

APR. 

22.. 

• 

.27 

.00 

.00 

_  _ 

.0  1 

29.. 

• 

4.8 

.01 

.02 

7.2 

.57 

MAY 

2b.  . 

• 

.04 

.01 

.04 

2.3 

•  0  1 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

(00665) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
( S I 02 ) 
(MG/L) 
(00955) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARHON 

<C) 

(MG/L) 

(00680) 

HlU- 
CHEM— 
ICAL 
OXYGEN 
DEMAND 
S  DAY 
(MG/L) 

( 00310 ) 

TUR¬ 
BID¬ 
ITY 
( JTU) 
(00070) 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 

MIAMI. 

fla.  <lat 

25  48  65 

LONG  080 

43  18.01) 

.01 

10 

31 

1.0 

b 

1.0 

.01 

— 

31 

— 

4 

1.0 

.01 

— 

34 

— 

5 

1.0 

.01 

— 

42 

— 

8 

1.0 

.82 

1 1 

103 

8.5 

20 

1.0 

.04 

_ 

30 

4 

<1  .0 

022H9060  -  T  AM I  AM i  CANAL 

outlets 

.  LEVEE  3D  TO  LEVEE  67A.  NR 

(LAT  25 

46 

40  LONG 

080  37 

40) 

OCT. 

♦ 

1974 

30. 

NOV. 

• 

• 

.75 

.00 

.01 

7.9 

.00 

.01  7.4 

27 

1.9 

10 

1.0 

11. 

• 

• 

.90 

.01 

.00 

1.2 

— 

.02 

27 

— 

8 

— 

JAN. 

♦ 

1975 

20. 

MAR. 

• 

• 

.76 

.01 

.01 

1.2 

.  00 

.01 

22 

7 

1.0 

18. 

• 

• 

.33 

.01 

.12 

1.2 

.00 

.01 

20 

— 

5 

1.0 

APR. 

23. 

• 

• 

.48 

.01 

.10 

— 

.00 

-- 

— 

— 

— 

— 

30. 

• 

• 

.31 

.01 

.15 

1.3 

.00 

.02  5.2 

18 

1.0 

5 

1.0 

MAY 

27. 

• 

• 

.41 

.01 

.09 

1.3 

.01 

.05 

23 

4 

1.0 

02289090  -  TAM1AMI  CANAL 

WEST  OF 

LEVEE  30 

.  NEAR  MIAMI,  ELA. 

(LAT  25 

45 

40  LONG 

080  29 

50) 

APR. 

* 

1975 

22. 

• 

• 

.12 

.00 

.13 

• 

© 

© 

—  —  — 

“  “ 

— — 

—  “ 

02289250  - 

TAMI AMI 

CANAL  EAST  OF  L- 

30  NEAR  MIAMI  (LAT 

2 5  4b  40 

LONG  080 

29  40) 

APR. 

* 

1975 

22. 

• 

• 

.48 

© 

© 

• 

.08 

o 

o 

• 

— 

—— 

*"  “ 

— — 

02289460 

T  AM  I  AM  I  CA  AT  SNAPPER  CRK  CA  (LAT  25 

45  35  LONG 

080  23 

05) 

APR. 

9 

1975 

21. 

* 

• 

.31 

.0  1 

.  1  1 

.01 

-  — - 

— 

— ~ 

— — 

—  — 

02289500  - 

T  AM  I  AM  I 

CANAL 

NR.  CORAL 

GABLES?  FLA  (LaT 

25  4b  43 

1 ONG  080  19  48) 

APR. 

1975 

21. 

• 

• 

.09 

.00 

.00 

.00 

—  —  — 

—  • 

“  ”” 

02290510  - 

M A I M I  CANAL  AT  NW  27T  H  AVENUE.  MIAMI. FLA  (LAT  25  47 

32 

LONG  080  14  24) 

APR. 

9 

1975 

24. 

• 

• 

.20 

.01 

.05 

—  ” 

.02 

—  — — 

02290530  - 

MIAMI 

CA  AT 

BRICKfcLL 

AVt  MIAMI  FLA  (LAT 

25  45  11 

LONG  080 

11  25) 

APR. 

9 

1976 

24. 

• 

• 

.18 

.00 

• 

o 

o 

.02 

—  —  —  — 

02290560  -  CORAL 

GABLES  CANAL  AT 

RED  ROAD 

♦  COW AL  GABLED ?  FL 

(LAT  25 

44 

17  LONG 

080  1  7 

13) 

APR. 

♦ 

1975 

21. 

• 

• 

.08 

.00 

.00 

— 

.00 

-- 

— 

— 

— 

— 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS  b  0  i) 

0CT08ER  1974  TO  SE  PT  EM  BE  R°  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

N  I  T  RO- 

TOTAL 

TOTAL 

total 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

OkTHO 

PHOS¬ 

GtN 

NITrITE 

n 1 tr a  te 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

( N ) 

(N) 

(P) 

GAIL 

(Mu/Ll 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  00t>  1  0  ) 

<  0 Ofc.  1  5) 

<00b20) 

(00605) 

( 70507) 

TOTAL 

phos¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

phorus 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(P) 

(SI02) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

( 00665) 

(00955) 

(OObBO) 

(00 310) 

(00070) 

(00003) 

02290b  1 0  -  SNAPPtR  CREEK  c  AT  MILLER  DRIVE  NR  S  MIAMI,  FLA 

(LAT  25 

42  56  LONG 

080  22  59) 

APR.  . 

1 975 

21.  . 

• 

.98 

.  Ob 

.24  --  .Is  - 

— 

— 

~  — 

— — 

U2240700  -  SNAPPER  CREEK  C  a!  S-22,  NR,  SOUTH  MIAMI 

.  FLA 

(LAT  25 

40  1 1  LONG  080  17  03) 

APh  •  , 

1  9  7S 

21.. 

• 

.11 

.00 

.00  —  .01 

— 

—  “ 

0c290  704  - 

CUTLER  DRAIN  CA  AT  S-123  NR  PERRINF 

FL  (LAT  25  3b 

33  LONG  080 

18  32) 

APR.  . 

1975 

24.. 

• 

.  U9 

.00 

.00  —  .00 

— 

0229070?  -  black  CREEK  CANAL  NEAR  RICHMOND  HEIGHTS, 

Fla. 

(LAT  25 

39  39  LONG  08C  2 8  46) 

APR.  ♦ 

1 9  7S 

22.. 

• 

.95 

.oo 

.00  —  .00 

— 

02290708  -  CaNAL  1  AT  S— 1 49  (LAT  25 

35  30 

LONG  080  21  40) 

APR.  . 

1975 

24.. 

• 

.02 

.01 

.29  —  .00 

— 

“  ” 

02290710  - 

BLACK  Cheek  CANAL  AT  5-21, NP  GOULDS. FLA.  (LAT  25  32 

34  LONG  080 

19  52) 

APR.  . 

1975 

24  .  • 

• 

.29 

.52 

1  .  b  —  .94  — 

— 

— 

— 

— 

MAY 

Ob.  . 

• 

.10 

.28 

.92  1.2  1.0  1.2 

.4 

7.0 

3  .  b 

b 

1.0 

02290  720 

-  military  canal  near  homestead,  fla. 

(LAT 

25  29  20 

LONG  080  20 

55) 

MAY  . 

1975 

Ob.  . 

• 

.05 

.08 

.84  1.4  .73  .90 

.4 

10 

5.5 

6 

1.0 

02290  7  J2 

-  B1SCAYNE  BAY  NEAR  HOMESTEAn,  FLA 

(LAT  25  27  45 

LONG  080  20 

16) 

MAY  » 

1 97S 

Ob.  . 

• 

.12 

.02 

.02  .43  .00  .00 

•  8 

4.0 

1.5 

4 

1.0 

02290  7 J5 

FLORIDA  CITY  CA  NR  FLA  CITY  FLA 

(LAT 

2S„2b  55 

LONG  080  20 

50) 

APR.  . 

1 97S 

22.. 

• 

.  1 1 

.00 

.00  —  .00 

— 

—  — 

02290759  -  CANAL  111  AB V  S-lB-C,  NR.  FLORIDA  CITY. 

FLA  (LAT  25  19  49  LONG  081  31  31) 

APR.  , 

1975 

23.. 

• 

.03 

.00 

.00  —  .00 

— — 

*  — 

02290798  - 

TAYLOR  RIVER  NR  FLORIDA  CITY  FLA 

(LAT 

25  13  30 

LONG  080  38 

30) 

JAN.  » 

197s 

IS.. 

• 

.12 

.01 

.01  1.2  .00  .00 

3.8 

18 

.0 

2 

1.0 

MAY 

23.. 

• 

3.2 

.70 

.90  2.7  .01  .02 

3  .  b 

27 

1.7 

9 

02290800 

-  TAYLOR  SLOUGH  NEAR  HOMESTFAD  FLA  (LAT  25 

24  OS  LONG  080  3b  >5.01) 

JAN.  , 

1975 

IS.. 

• 

.09 

.04 

.24  .30  .01  .02 

3.  1 

8.0 

.8 

2 

1.0 

BOG 


SURFACE  MATER  OUALITT  RECCROS 
0CT08ER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


L»ATE 


AMMON  1  A 
NiTKG- 

TOTAL 

TOTAL 

TO)  AL 
ORGANIC 
NITRO¬ 

TOT  AL 
ORTHO 
PHOS¬ 

total. 

phos¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

organic 

HlO- 
CHEM  — 
ICAL 

OX  YGEN 

TIlR- 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

phorus 

SIl  ICA 

CAPbON 

OEMAND 

RIO- 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

<p) 

(SI02) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(0062U) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955T 

(00680 ) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02290803  -  TAYLOR  SLOUGH  AT  ROYAL  PALM,  NR  HOMESTEAD,  FLA  (LAT  25  24  0/  LONG  050  40  15) 


APR.,  1975 


23.. 

• 

.  19 

.00 

.01  —  .00 

—  — 

—  ~ 

— — 

02290810 

-  EVERGLADES  P-37  NEAR  HOMESTEAD 

FLA  (LAT  25 

1  7  30 

LONG  080  40 

30 ) 

JAN.  , 

1975 

14.  . 

• 

.02 

.02 

.00  1.0  .02 

.02 

1.0 

15 

2.8 

8 

1.0 

MAY 

22.. 

• 

.06 

.03 

1.5  1.0  .01 

.11 

1.9 

5.0 

1.3 

9 

— 

022908 1 3  - 

open  glades  nr  ctnmouth 

CP  NP 

HOMESTEA  (LAT  25  38 

00  LONG  080 

44  00) 

APR  .  * 

1975 

21.. 

• 

7.4 

.(’2 

.00  —  .45 

— 

”  — 

—  — 

— — 

02290815  - 

EVERGLADES  P-3J  NEAR  HOMESTEAD, 

K LOP  IDA  (LAT 

25  36 

30  LONG  080 

41  30) 

JAN.  , 

1975 

14.. 

. 

.09 

.01 

.02  1.8  .00 

.00 

4.  1 

33 

.7 

6 

1.0 

APR. 

21 . . 

• 

1.9 

.01 

.00  —  .10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

22.. 

• 

.02 

.01 

.00  2.3  .01 

.01 

1 2 

23 

1 . 2 

2 

— — 

02290827  -  LEVEE  67  EXTENDED  CANAL  NR 

RICHMOND,  FLA.  (LAT  25  39 

54  LONG  080 

40  24.ol) 

APR.  , 

1975 

21.. 

• 

.20 

.01 

.15  —  .01 

— 

— 

“  “ 

02290826 

-  EVERGL Ai;ES  P36  NEAR  HOMtSTEAD 

FLA  (LAT  25 

32  30 

LONG  080  47 

on ) 

JAN.  , 

1975 

1  4  .  . 

• 

.07 

.01 

.01  2.1  .00 

.00 

5.0 

41 

.3 

5 

— 

MAY 

22.. 

• 

1.6 

.07 

.09  11  .05 

.10 

4.4 

52 

8.9 

45 

— 

02290830  - 

EVERGLaOES  P- 35  NEAR  HOMESTEAD,  F l  A .  (LAT 

25  27 

20  LONG  080 

S?  30) 

JAN.  , 

1975 

14.. 

• 

.lb 

.01 

.03  1.9  .00 

.00 

4.5 

37 

1.2 

4 

1 . 0 

APR. 

21.. 

MAY 

• 

.26 

.00 

.00  --  .01 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

22.. 

• 

.02 

.01 

.05  2.2  .01 

.02 

2.8 

34 

2.  1 

6 

— 

02290870  - 

t VEi-GL AUC.S  P-J4  NEAR  HOMESTEAD, 

FLA.  (LAT  25  36  30 

LONG  OaO  5b 

30) 

JAN.  , 

1975 

1  4  .  . 

• 

.46 

.01 

.05  1.2  .01 

.0  1 

•  8 

20 

3.0 

5 

1 .0 

02290950  - 

ROBERTS  LAKE  SLOUGH  NtAR 

MONROE 

*  FLA.  (LAT 

25  47  05  LONG  081  05  00) 

APR  •  , 

1975 

22. . 

• 

•  05 

.00 

.00  —  .00 

— 

— 

— 

*  — 

“  — 

— — 

02291000 

-  BARRON  RIVER  NR  EVErGLADES,  FLA.  (LAT  25 

58  00  LONG  08 1  21  r>0) 

APR.  . 

1975 

22.. 

• 

.09 

.00 

.01  --  .00 

— 

— 

— 

— 

— 

02291047  -  FAKAHATCHEE  SLOUGH  AT  JAMES  ROaD.  NR 

.  COPELAND* 

(LAT  ?5 

58  44  LONG 

08 1  24  30) 

APR., 

1975 

22.. 

• 

•  28 

.00 

.00  --  .03 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

surface:  water  ouality  records  607 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO- 

TOTAL 

T  UT  AL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO- 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GlN 

NITRITE 

NITRATE 

GtN 

PHORUS 

( N ) 

(N) 

<N> 

(N) 

(P) 

UATt 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 7o507) 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

<P) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02291143  -  FARA  UNION  CANAL  NR  COPELAND.  FLA.  (LAT  25  57  59  LONG  081  30  23) 

APK . »  1975 


r2.  . . 

.25 

.00 

.02 

.00 

— 

— — 

02291200  - 

LAi't  TRAEFORl'  NR 

immuralle 

AT 

LR  SIDE 

CAMP  (LAT 

2b  26 

01  LONG 

081 

29 

27) 

APR., 

1975 

22  .  . . 

.58 

.01 

.00 

.11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24... 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

4.  7 

-- 

— 

MAY 

06  .  .  . 

StP. 

.10 

.0  1 

.02 

.15 

.  18 

12 

26 

5.4 

9 

1 .5 

0o . . . 

.09 

.01 

.04 

1  •  b 

.01 

.02 

— 

1 6 

1.0 

5 

.5 

02291270 

-  hENUERSOn 

CRttK 

Canal  near 

NAPLES, 

FLA.  (LAT 

26  05 

59  LONG  i 

081 

41 

14) 

APR.  , 

1975 

22  •  •  • 

.30 

.01 

.00 

.01 

—  “ 

—  ” 

—  — 

— — 

02291280  -  GORDON  KIVtR  AT  NAPLES. FLA  (LAT  26  10 

21  LONG  081  47 

06) 

DEC.  , 

1974 

11... 

.02 

.00 

.00 

.70 

.01 

.02 

7.3 

33 

1.8 

3 

1.0 

FEB.  , 

13.. . 

APR. 

1975 

.11 

.00 

.03 

.60 

.01 

.02 

4.3 

6.0 

2.0 

5 

1.0 

12... 

.26 

.02 

.04 

1.1 

.24 

.26 

4.4 

— 

— 

5 

3.0 

22.  .  . 

.39 

.02 

.01 

— 

.22 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

JUNt 

24  .  .  • 

StP. 

.12 

.01 

.03 

1.6 

.06 

.10 

9.7 

17 

3.3 

b 

1.0 

17.. . 

.03 

.01 

.  10 

.87 

.03 

.04 

6.9 

12 

1.5 

1.0 

02291300  -  GOLDEN 

GATt 

canal  at 

NAPLES,  ELA 

.  (LAT  26 

10  01 

LONG  081 

46 

02) 

DEC  • .  1974 


11... 

FEb.»  1975 

.05 

.01 

.07 

•  6b 

.01 

.01 

7.4 

14 

— — 

7 

1.0 

13... 

APR. 

.02 

.01 

.13 

.68 

.01 

.02 

6.3 

9.0 

.6 

7 

1.0 

22... 

.10 

.00 

.00 

— 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 ... 

MAY 

.04 

.01 

.01 

.66 

.01 

.02 

7.7 

■  — — 

1 . 3 

6 

3.0 

Oe . . . 

JUNE 

•  lo 

.03 

.01 

.  78 

.01 

.03 

5.4 

9.0 

2.5 

7 

1.0 

2<+.  .  . 

StP . 

.04 

.01 

.01 

.68 

.01 

.01 

9.0 

11 

1.0 

10 

1.0 

17... 

.04 

.01 

.04 

.96 

.01 

.0  1 

7.6 

14 

1.0 

7 

1.0 

02291393  -  COCOHATCHEt  RIVER  CANAL  AT  wILLOUGHBY  AC»E  BRIOG  (LAT  2b  16  21  LONG  081  45  53) 


APR.,  1975 

22...  .08 


>00  .00 


.01 


APR.,  1975 

22 ...  .22 


02291600  -  ESTERO  RIVER  NEaR  ESTERO , FLOR I  DA  (LAT  26  2b  04  LONG  081  48  18) 

.01  .12  —  .06  --  --  --  --  — 

02292000  -  C AL005 Ah AT CHt  t  CA  AT  MOORt  HAVEN  FLA  (LAT  26  50  00  LONG  081  Oh  00) 


APR..  1975 

24.  .  . 

.  15 

.00 

o 

o 

• 

MAY 

13... 

.04 

.01 

.08 

,01 


1.6 


1.4 


01 


03 


2.7 


1  7 


5 


608 


SURFACE  WAFER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


DA  T  t 


ammonia 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 
ORGANIC 
NIT  RO- 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

01  S- 
SOL  VFD 

TOTAL 

ORGANIC 

H  ICI- 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

N I TR  A  T  t 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARHON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

<N) 

<N) 

(P) 

<  p ) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/l> 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mo/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00630) 

(00605) 

( 70507) 

(00665) 

(009S5) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

02292460 

- 

CALOOSAHATCHtE 

CANAL 

AT  ORTONA 

LOCK  NR 

LA  BELLE 

(LAT  26 

47  22  LONG 

081  18  11) 

JAN..  1975 

15.  .  . 

.06 

.04 

.14 

1.2 

.12 

.13 

7.  1 

26 

2 

FEb. 

1  9  •  .  • 

.03 

.03 

.  14 

1.2 

.16 

.14 

4.3 

_  _ 

6 

MAR  . 

16.  .  . 

.01 

.02 

1.2 

.04 

.05 

5.7 

_  _ 

2 

_  _ 

APR. 

0  1... 

.03 

.01 

.U  3 

1.4 

.06 

.05 

4.3 

22 

6 

MAY 

13... 

.04 

.01 

.01 

1.6 

.04 

.07 

2.2 

_  _ 

_  _ 

2 

JUNE 

26  •  .  • 

.19 

.02 

.66 

1.2 

.20 

.20 

8.0 

5 

JULY 

22. . . 

.09 

.0  1 

.05 

1.4 

.2u 

.22 

b  .  8 

21 

_  _ 

6 

AUb. 

1  4  .  .  . 

.13 

.03 

.09 

1.3 

.  16 

.  1  7 

9.4 

_  _ 

_  _ 

0 

_  — 

SEP. 

17.  .  . 

.03 

.02 

.31 

1.3 

.  1  7 

.18 

9.7 

_  _ 

1 

02292795 


CALOOSAHATCHEE  R  AT  ALVA  FLA  (LAT  26  42  46  LONG  081  36  38) 


DEC.*  1974 


04. 

•  • 

.03 

.01 

•  36 

.71 

.05 

.05 

6.5 

20 

— — 

4 

—  — 

02292.900  - 

CALOOSAHATCHEE  RIVER 

AT  5- 

79*  NR.  OLGA, 

FLA 

(LAT  26  43  25 

LONG 

081  41  65) 

NUV  . 

*  19  74 

06  . 
DEC. 

•  • 

.02 

.01 

.23 

.66 

.07 

.07 

6.4 

18 

— — 

3 

—  “ 

30. 

•  • 

.05 

.01 

.42 

.71 

.05 

.06 

8.6 

13 

1.2 

2 

1.0 

JAN. 

.  1975 

Ju  • 
FE6  • 

•  . 

.04 

.02 

.55 

.73 

.05 

.07 

8.2 

14 

1.0 

2 

.5 

26. 

•  • 

.02 

.01 

.05 

.96 

.01 

.05 

6.6 

13 

1.1 

4 

.5 

MAR. 

31. 

APR. 

•  • 

.03 

.01 

.00 

1.2 

.03 

.07 

5.0 

17 

1.9 

3 

.5 

23. 

•  • 

.09 

.00 

.00 

— 

.04 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3u  . 

•  • 

.01 

.01 

.00 

1.2 

.06 

.06 

4.2 

14 

— 

3 

.5 

MAY 

14. 

JUNt 

•  • 

.03 

.02 

.12 

1.2 

.09 

.  1  1 

3.5 

15 

1.0 

3 

— 

02. 

•  • 

.01 

.04 

.10 

1.2 

.  12 

.12 

3.9 

6.0 

1.0 

3 

.5 

30. 

JULY 

•  . 

.03 

.01 

.17 

1.2 

.13 

.  14 

7.8 

17 

3.0 

5 

.5 

31. 

AUG. 

•  • 

.10 

.04 

.13 

1.0 

.13 

.15 

6.6 

16 

.9 

6 

.5 

26. 

•  • 

—  — 

— 

.64 

.10 

.  10 

5.6 

15 

.9 

3 

—  — 

02293050  - 

ORANGE  R  A I  dHAM  NR  FT  MYERS  (LAT  2b 

40 

12  LONG  081  43 

56) 

APR. 

*  1976 

22. 

•  • 

.12 

.00 

•  04 

— 

.03 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

0  1. 

•  • 

.03 

.02 

.00 

.65 

.03 

.05 

11 

8.0 

.6 

4 

.5 

251422080260500 

- 

LONG  SOUND  AT  Ubl  NR 

DADE 

-MON  CITY  LN 

(LAT 

25 

14  22  LONG 

080 

26  05) 

APR. 

♦  197b 

22. 

•  • 

•  26 

.00 

.02 

— — 

.06 

— — 

-  - 

— 

—  — 

— 

— — 

651713060263300 

- 

CANAL  111 

Ab  S- 197  SITE 

1  0  A 

NR  HOMESTEAD 

(LAT 

25 

1 7  13  LONG 

080 

26  33) 

arr. 

»  1975 

22. 

•  • 

.37 

.  00 

.02 

— 

.00 

-- 

-- 

-  - 

-  - 

— 

-- 

251 748060230900 

-  LITTLE 

CARD  SOUND  AT 

CARD 

SOUND  RD  (LAT  25 

17 

48  L0NO  080 

23 

09) 

APR. 

.  1975 

21. 

•  . 

.20 

.00 

.00 

— 

.02 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

U  0  9 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  R  ELAT  ED  CONST  ITUENTS 


RIO- 


TOTAL 

TOT  AL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGaN I c 

OnThO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NIT  MO- 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO- 

PHOS¬ 

Phos¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TOR¬ 

Ot  N 

NITRI Tt 

NITRATE 

Gt  N 

PHORUS 

phorus 

SIL ICA 

carbon 

DEMAND 

PID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

(M) 

(P) 

(p) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

( MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L  r 

(MO/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(OOblO) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 7050  7) 

(00665) 

( 009SS ) 

(00600) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

252028080244800  - 

CARD  SOUND  ROAD 

CANAL  AT  L-31  E  (LAT  2b 

20  28  LONG  OdC'  24 

48) 

APR.*  1975 

21... 

.21  .00 

.04 

.0  1 

— — 

”  — 

— 

252202080274600  - 

NORTH  END 

OF  CA  109  (LAT  25  22  02 

LONG  OSo  27  4b) 

APR.*  1975 

21... 

.05  .00 

.00 

.00 

252253000221900  - 

MODEL  LAND  CANAL  AT  L-31  (E)  (LAT  25 

22  53  LONG  080  22  19) 

APR. »  1975 

22.  . . 

.24  .01 

.00 

”  _ 

.02 

— ~ 

252353000342200  -  LEVEE  31 

W  CANAL 

AT  HW  Y  27 

NEAR  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  2b  23  23  LONG  000  34 

22) 

APR..  1975 

23... 

.04  .00 

.09 

.00 

—  — 

252412000314200  - 

CA  111  AT  SR  27  (LAT  25  24  12  LONG  000  31  42) 

APR.,  1975 

. 

23.  .  . 

.01  .00 

.00 

.00 

“ "" 

252500000341500  - 

L  3 1 W  CA 

Ab  S-175  NR  FLORIDA  CITY  TLA  (LAT 

25  25  00  LONG  000 

34  15) 

1 

OCT.,  1974 

30... 

JAN.,  1975 

.14  .00 

.06 

.20 

.00  .01  4.0 

8.0  .9 

3 

1.0 

20... 

.11  .01 

.10 

.26 

.00  .00 

6  •  U 

2 

1.0 

MAR. 

18... 

APR. 

.04  .01 

.04 

.25 

.00  .00 

-- 

3 

1 .0 

30  ... 

MAY 

.02  .01 

.08 

.37 

.00  .00  3.9 

.3 

4 

1.0 

29... 

.01  .01 

.01 

.43 

.00  .01 

—  —  — 

2 

1.0 

252618080190400  - 

0ISCAYNE  HAY 

AT  TURKEY  PT  (LAT  25  26 

18  LONG  080  19  04) 

APR.,  1975 

22... 

.14  .01 

.00 

— 

.02 

—  —  — 

— — 

252651080203800  - 

FLORIDA 

CITY  CANAL  AT  S.W.  172  AVE  (LAT 

25  26  51  LONG  080  20  30) 

APR.,  1975 

22... 

.93  .09 

.23 

— 

.12 

-  — — 

— 

252652080205900  - 

FLA  CITY 

CA  L  31  (LAT  25  26  52  1 

LON G  080  2u  59) 

APR.,  1975 

22... 

.53  .00 

.00 

— 

.01 

'  V 

—  “ 

252655080330500  - 

CA  113  AT 

EAST  END  (LAT  25  26  5S 

LONG  000  33  05) 

APR.,  1975 

22... 

.10  .00 

.00 

— 

.00 

—  —  - 

~ — 

252746080205000  -  NORTH  CANAL  EAST  OF 

HOMESTEAD  FLA.  (LAT  25 

27  46  LONG  080  20 

50) 

APR.,  1975 

24. .  , 

.32  .01 

.05 

-  - 

.02 

—  -- 

— — 

—  — 

252812080204700 

-  MOWRY 

CANAL  < C— 1 o 3 )  Ab  S-20F  (LAT  25  28 

12  LONG  080  20  47) 

APR.,  1975 

24  .  .  . 

.48  .01 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

(j  1  0  SURFACE  RATER  CUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1 S 74  Tt  SEPTEMBER  1975 

NUTRIENTS  AND  related  constituents 


HIO- 


TuTal 

TUT  Al 

CHtM- 

AMMONl A 

organic 

UrTHO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

I  CAL 

NITRO- 

TOTAL 

TOTaL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GtN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SIL ICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

( N ) 

(N) 

(N) 

<N> 

(P) 

(P) 

(S 102) 

<C) 

5  Day 

ITY 

DEPTH 

DaTl 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mu/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

( 0  06 1 0 ) 

(00615) 

(00620) 

(00608) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

252822060271000  -  CANAL  1  (> 3 

AT  S.W.  162 

avenue 

(LAT  25  28 

22 

LONG 

080  27  10) 

APR.  , 

1976 

24  .  .  . 

.62  .16  2.3 

— 

.45 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

24  .  .  . 

• 

• 

o 

• 

c 

sC 

.00 

—  - 

— 

•• 

•• 

252905080271300  - 

CANAL 

103  AT  U,S. 

1  (LAT 

2b  ?9  OS  1 

ONG 

080 

27 

13) 

APR.  , 

1975 

24  .  .  . 

.30  .05  1.2 

—  ” 

.07 

— 

“  — 

“ — 

252921080205000  - 

MILITARY  CA  ABV  S20G  (LAT 

25  29  21 

LONG 

'  080 

20 

50) 

APR  •  , 

1975 

24.  .  . 

.41  .13  .76 

— 

1.2 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

2530  d 7 080  25490  0 


CANAL  C 1 03  IN  Al  U.S.  1  (LAT  25  30  57  LONG  060  25  49) 


APR.,  1975 

24...  ,o3  .03  5.6  --  .00 


253109060204900  -  CA  lu2  A6V  S2lA  (LAT  25  31  09  LONG  060  20  49) 

APR . »  1975 

24...  .06  .00  .00  —  .00  —  —  —  —  — — 


253136060264200  -  106  CA  lo3  AT  SR  67  (LAT  25  31  38  LOnG  060  28  42) 


APR.,  1975 

22...  .05  .01  .39  —  .00 


253140060182500  -  BISCAYnE  HAY  AT  BLACK  CRt £K  CA  (LAT  25  31  40  LONG  080  18  25) 

APR.,  1975 

24...  .10  .01  .01  —  .02  —  —  — — 


253224060242800  -  CANAL  102  AT  U.S.  1  (LAT  25  32  24  LONG  080  24  28) 


APR.,  1 V75 

24...  .07  .02  1.3  *—  .00 


253240060413000  -  P-4  SHARK  RIVER  SLOUGH  5  Ml  S  OF  COOPtRTOwN  (L  A  T  25  32  40  I  ONG  060  41  30) 
APR.,  1975 

21.. .  5.0  .00  .00  — —  .02  — —  —  —  —  —  —  — 

253306060235000  -  CANAL  lo2  N  AT  U.S.  1  (LAT  25  33  06  LONG  080  23  50) 

APR.,  1975 

24. .  ,  .04  .01  .19  —  .00 


253413080224100  -  CANAL  1  AT  U.S.  1  (LAT  25  34  13  LONG  080  22  41) 

APR.,  1975 

24...  5.7  1.5  1.5  — —  1.6  —  —  —  — 


253456080284300  -  CA  102  AT  SR  27  (LAT  25  34  56  LONG  080  26  43) 

APR.,  1975 

21...  .20  .01  1.3  — —  .00  — —  — —  — — 


253515080302700  -  L  31  n  CA  AT  CA  102  (LAT  25  35  15  LONG  080  30  27) 

APR.,  1975 

22...  .13  .00  .00  — —  .00  — —  — —  —  — 


SURFACE  MATER  OUALITY  RECORDS  bll 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


R  ID- 


TOTAL 

TuT  AL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

OK G mN  I  C 

UkThO 

TOTAL 

DIS- 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVFD 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

’CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

( N ) 

(P) 

(P) 

(8102) 

(C) 

S  DAY 

ITY 

DEPTH 

OATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

( 00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

( 00003) 

253546080244800  -  BLACK 

CPtitK  CA  w 

OF  PETERS. 

FLA. 

(LAT 

26  35  46 

LONG  <)«()  24  48) 

APR  .  , 

1975 

21... 

.55  .01 

.20 

—  “ 

.00 

—  • 

— 

—  — 

— — 

— 

253638080182400  - 

BISCAYNE  BAY 

aT  CUTLER 

OP  A  I  N 

(LAT 

25  36 

LONG  060  1 6  24) 

APR.  . 

1975 

24... 

.30  .01 

.00 

—  — 

.  02 

— 

— 

—  _  —  — 

— 

253724080203900 

- 

canal  loo 

AT  U.S.  1 

(LAT 

25  37 

24  |  ONG 

080  20  39) 

APR.  , 

1975 

23... 

.05  .00 

.00 

.  00 

— 

— 

— — 

”  — 

25381508034J201 

- 

gkossman 

HAMMOCK  CA 

(LAT 

25  jh 

1 5  LONG 

080  34  32.01) 

APR  .  , 

1975 

21  .  .  . 

.26  .00 

.08 

“  — 

.00 

— 

— 

— — 

—  — 

253828080200900  - 

CANAL  100 

A  AT  U.S. 

1  (LaT 

25  38  28  LONC- 

•  080  20  09) 

APR  •  , 

1975 

24  .  *  * 

.08  .00 

.01 

—  — 

.00 

— 

“  — 

253953080245800  - 

CUTLER  OR  mT  SW  137  AVE  (LAT  25 

39  53  1  UNG  080  24  58) 

APR.  , 

1975 

21... 

.10  .00 

.00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

22... 

.05  .00 

.00 

.00 

— ~ 

— 

—  •  —  *" 

—  — 

—  — 

254013080192000 

- 

CANAL  100 

C  AT  US  1 

(LAT 

25  40 

1 3  LONG 

080  19  20) 

APR.  , 

1975 

24.  .  . 

.06  .00 

.02 

— 

.  0  1 

— 

— 

— 

— 

— 

254021081051500  -  POND  IN  WESTERN  PART  GUM  SLOUGH  NR  MON  (LAT  25  40  21  LONG  081  0->  15) 

ARM..  1975 

21...  .47  .OU  .00  —  .02  ~ 


254129080200300  -  SNAPPER  CR  CANAL  AT  SW  87  AVE  NR  SOUTH  MIAMI  FLA  (LAT  25  4l  29  LONG  080  20  03) 

APR..  1975 

21...  .52  .09  .23  —  .05 


254208080144400  - 
APR.,  1975 

21...  .12  .00 


254220080154000  - 

APR.,  1975 

21...  .22  .00 


254343080265‘,00 

APR.,  1975 

21...  . 82  .01 


B1SCAYNE  BAY  AT  CORAL  GAbLES  CANAL  (LAT  25  42  08  LONG  080  14  *,4) 

.00  —  .02 

CORAL  GABLES  CA  AT  5*  42  AYE  (LAT  25  42  20  LONG  080  15  40) 

.04  —  .02 

BIRO  RD  CA  AT  MW  147  AVE  (LAT  25  43  43  LONG  Ofau  26  5<*) 

.05  --  .00 


254448080190700  -  CORAL  GABLES  CA  AT  Sw  24  ST  (LAT  25  44  48  LONG  080  19  07> 

APR.,  1975 

21...  .11  .00  .00  —  .01 


(J  1  0  SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITkO- 

GcN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

<N> 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 
ORGANIC 
NITRO- 
oEN 
<  N ) 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
SILICA 
( S 102 ) 

TOTAL 

organic 

CARTON 

(C) 

H 1 0— 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 
DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 
PI  D- 
ITY 

DEPTH 

GATE 

(MG/l) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(0061s) 

(00620) 

( OObOS ) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

25453006041 1000 

-  WCA-53 

L67  EXTENSION 

CA  NORTH  ENU 

(LAT  25  - 

45 

30  LONG  080 

41 

10) 

APR • ,  197b 

22.  .  . 

.19 

.00 

.00 

.01 

— 

”  ““ 

”  “ 

254540060260001  - 

TAMIAMI  LA  AT 

Nw  147  AVE  (LAT  25  45 

40 

LONG  080 

26 

00 

.01 ) 

APR..  1975 

21 . . . 

.47 

.01 

.09 

.00 

—  — 

—  “ 

•• 

254542080493000  - 

TAMIAMI  CA  Ab  S 1 2 A 

NR  MIAMI  EL  A 

(LAT  25 

45 

42  LONG 

080 

49 

30 > 

UCT.t  1974 

30  .  .  . 

JAN..  1975 

.03 

.00 

.01 

1.4 

.00  .01 

8.8 

21 

~ 

4 

1.0 

20.  .  . 

MAR. 

.  12 

.01 

.02 

1.3 

.01  .01 

— 

20 

— - 

2 

1.0 

lb. . . 

APR. 

.26 

.03 

.17 

2.0 

.01  .04 

— 

26 

—  — 

2 

1.0 

23. . . 

.19 

.01 

.  14 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

.23 

.01 

.  16 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

3  o  .  . . 

MAY 

.07 

.02 

.16 

1.4 

.02  .04 

2.3 

20 

1.7 

3 

1.0 

27.  .  . 

.09 

.01 

.09 

1.6 

.01  .02 

— 

19 

7 

1.0 

254543080191200  - 

T  AMI  AMI 

CANAL  NR  CORAL 

GABLES.  FLA. 

(LAT  2=> 

45 

43  LONG 

080 

19 

12) 

APR • »  1975 

21... 

.10 

.00 

.02 

”  — 

.01 

— 

— — 

— 

25455008040  JO  0  0 

- 

LEVEE  < 

b 7  CA  Art  b- 1 2E 

NR  HOMESTEAD 

F  LA  (LAT 

25 

45  50  LONG 

080 

40 

^0) 

APR..  1975 

23... 

.15 

.01 

.20 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

254620080395000  - 

L  — 67  A 

0.5  MI . 

N  OF  TAMIAMI  CA 

NR 

MIAMI.  FLA 

(LAT 

25 

46  20 

LONG  OttO 

39 

50) 

OCT..  1974 

3  0  .  . . 

NOV. 

•  03 

.00 

.05 

1.7  .00 

.01 

11 

32 

1.2 

3 

1.0 

11... 

JAN..  1975 

•  04 

.01 

.05 

1.8  .00 

.01 

— 

43 

■*“ 

5 

1.0 

2u  .  .  . 

MAR. 

.02 

.01 

.01 

l.o  .00 

.00 

— 

24 

— — 

5 

1.0 

18.  .  . 

APR. 

.07 

.01 

.08 

1.3  .00 

.01 

— 

24 

•— 

4 

1.0 

23.  . . 

.16 

.00 

.  14 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3u  .  .  . 

MAY 

.04 

.01 

.14 

1.3  .01 

.03 

3*3 

— — 

2.4 

4 

1 . 0 

dl  ... 

.02 

.01 

.06 

1.2  .01 

.01 

— 

27 

— — 

5 

1.0 

254657060125500 

MIAMI  RIVER  AT  N W 

12 

AVE  (LAT  25  46 

57 

LONG  080  12  55) 

APR..  1975 

24.  .  . 

.20 

.01 

.03 

.02 

— 

— 

— 

— ~ 

— — 

2547 1 3u60 1 04800 

-  BISCAYNE  BAY 

AT  MACARThUR  CAUSWAY  (S  SIDE) 

( L  AT 

25 

4  7  13 

LONG  080 

10 

48) 

APR..  1975 

24  . . . 

.  14 

.00 

.00 

.02 

— 

— 

— 

•— 

— — 

•— 

2547 lb080104700 

- 

BISCAYNE 

BAY  AT  MACARTHUR 

CAUSF WAY  N 

(LAT 

25 

4  7  16 

LONG  080 

10 

47) 

APR  .  *  1975 

24  .  .  . 

.10 

.00 

.00 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2549300*41 143000  -  TURNER  RIVER  CANAL  AT  MOUTH  (LAT  25  49  30  LONG  081  14  30) 


APR.,  19/5 

21  .  .  . 


22 


00 


00 


02 


«  SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  197  A  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AnO  RElATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 
ORG  AN  I C 
NITRO¬ 
GEN 
(N) 

TOTAL 

OrThO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED’ 
SILICA 
( S 102) 

total 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMANO 

S  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(mg/l) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

( 00070 ) 

(00003) 

254941080171200  -  HIALEAH  WATER  PLANT  (PAW  WATER)  (LAT  25  49  41  LONG  080  1  7  12) 

APR.*  1975 

2<t...  •  86  .00  .00  —  .02 


255030080314500  -  WCA-47  MARSH  IN  CtNTEK  OF  CONS  AREA  3B  (LAT  25  SO  30  LONG  080  31  4S) 

APR.,  1975 

21...  1.1  .00  .00  --  .01 


255130081  163000  -  BARRON  RIVER  CANAL  AT  MOUTH  <  L  «  T  25  SI  30  LONG  081  16  30) 

APR.,  1975 


21... 

.16  .00 

.00 

.02 

-- 

— 

-- 

— 

21... 

.12  .00 

.00 

.02 

" *  - 

— 

2552010^0202400  -  MIAMI  CA 

NW  103  ST 

(LAT  25  52  0  1  LONG  0-<0 

20  24) 

APR.,  1975 

24.  .  . 

.11  .01 

.15 

.00 

-  — - 

”  *■ 

255250080350500 

-  wCA-46  L-67C  CA 

10MI  N  OF 

US41  (LAT  25  b2  b() 

LONG 

0*0  35  05) 

APR.,  1975 

21... 

.39  .00 

.03 

.00 

—  — 

— 

““ 

255250080362500 

-  WCA-44  L-67A  CA 

10MI  N  OF 

US 4 1  (LAT  2b  b2  bn 

LUNG 

0F0  36  25) 

APR.,  1975 

21... 

.14  .01 

.13 

.00 

“  *“  ”  “ 

“  — 

“  — 

255329081302400  - 

FAKA  UNION  CANAL  AT  MOUTH  NR 

EVEKGLAUE  (LAT  2b 

53  29 

LONG  081  30  24) 

APR.,  1975 

21... 

.20  .00 

.00 

.02 

—  -- 

— — 

255354080172900  - 

GPA-LOCKA  CANAL  EAST  OF  N.W 

.  57  AVE  (LAT  25  53  54  LONG  080  17  29) 

APR.,  1975 

24... 

.11  .00 

.00 

.01 

-  - 

— 

255354080173400  - 

RED  ROAD  CANAL  WEST  OF  N.W. 

5 7  AVENUE  (LAT  2b 

53  54 

LONG  080  17  34) 

APR.,  1975 

24.  .  . 

.19  .00 

.15 

.00 

—  —  — 

•• 

“  — 

“  "" 

255431081302300  -  FAHKA  UNION  CANAL  BETWEEN  US  4l 

AND  MOUTH  (LAT  2b 

54  J1 

LONG  061  30  2 3 ) 

APR.,  1975 

21... 

.32  .00 

.01 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

21... 

.30  .00 

.00 

.02 

-  -  —  — 

255509080094300  -  LAKE  IN  NO 

MIAMI  BEACH  (LAT  25  55  09  LONG  080  09  43) 

APR.,  1975 

24.  .  . 

• 

o 

• 

o 

o 

.00 

.00 

—  — 

—  — 

“  — 

255520080562200  - 

CYPRESS  POND  NW  OF 

JETPORT  NR  MIAMI  FL  (LAT  25 

55  20 

LONG  030  56  22) 

APR.,  1975 

22... 

.14  .07 

.00 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

255600080350000  -  MARSH  IN  CONS  AREA  3  BETWEEN  L-67A  ANO  L-67C  (LAT  25  56  00  LONG  OHO  35  00) 


APR.,  1975 

21... 


85 


06 


01 


01 


(ill 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROs 

October  1974  rc  September  1975 
NUTRIENTS  ANO  RE  IA  TEO  CONSTITUENTS 


DflTt 


AMMON  I  A 
N1 TRO— 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

bEN 

NITRITE 

N I  T  R  A  T  t 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N> 

(N) 

<P> 

(P) 

(S 102) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

( 0061 0 ) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

255600060484500  - 

L-28  EAST  CA 

NR 

PINECREST 

Fla 

(LAT 

25 

56 

00  LONG 

080 

40  45) 

OCT..  1974 

21  .  .  . 

NOv . 

.04 

.00 

.01 

1  .  1 

.00 

.02 

2.7 

25 

1.4 

7 

1.0 

12.  .  . 

JAN..  1975 

.14 

.01 

.02 

1.4 

.00 

.03 

— 

31 

— 

9 

1.0 

17... 

.22 

.01 

.03 

1.4 

.01 

.03 

-- 

22 

— 

4 

1.0 

MAR  . 

10.  .  . 

APR. 

.06 

.00 

.00 

1.5 

.01 

.07 

-- 

19 

-- 

8 

1.0 

21... 

.13 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

29... 

MAY 

.01 

.01 

.00 

1.9 

.01 

.05 

2.4 

21 

3.6 

9 

1.0 

26.  .  . 

.09 

.01 

.  14 

1.8 

.02 

.02 

— 

22 

—  — 

7 

1.0 

255615080154300 

- 

CAROL  CITY 

CA  AT 

NW 

37  AVE  NR 

TRT 

PLT 

(LAT 

25 

56  15 

LONG 

000  15 

43) 

APR..  19/5 

24  .  .  . 

.10 

.01 

.00 

.02 

— 

— 

~  ■” 

255630080495000 

-  RCA-42  L- 

wtST 

CA 

AT  NORTH 

ENU 

(LAT 

26 

56 

34  LONG 

080 

49  50) 

APR..  1975 

1  •  •  • 

.  14 

.00 

.02 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

255741080154500  -  SN AKECREEKC ANAL  NL AH  HIALEAH  FLA  (LAT  25  57  41  LONG  080  15  45) 


AHK • .  1 V 75 

23. . .  . 5o  .04  .12  — —  .10 


260031080148300  -  OAVlt  HOAD  CANAL  «T  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26  00  31  LONG  080  14  53) 
OCT..  1974 


23... 

4.4 

.11 

.15 

1.5 

1.6 

1.6 

-- 

29 

1.5 

3 

2.0 

JAN..  1975 

21... 

.12 

.02 

.19 

1.3 

.24 

.26 

.. 

23 

1.4 

2 

MAh  . 

24  .  .  . 

.  1 1 

.01 

.01 

1.6 

.  14 

.15 

2.6 

20 

3.0 

3 

1.0 

APR. 

2i  . . . 

.33 

.00 

.01 

_  _ 

.04 

—  _ 

—  _ 

JUNt 

24  •  •  . 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

4.6 

StP. 

4  3... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.8 

— 

— 

260114081245000 

- 

CANAL  OFF 

JANES 

SCENIC  UR  NR 

COPELAND 

(LAT 

26  01  14 

LONG  081 

24  50) 

APR..  1975 

21... 

.04 

.00 

.03 

— 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

260333080084300 

- 

DANIA  CUTOFF  Cu 

W  OF  FECRR  bR 

AT  UANIA 

(LAT 

26  03  33 

1 ONG  080 

OP  43) 

OCT.»  1974 

23.  .  . 

.23 

.02 

.28 

.  70 

.06 

.06 

8.0 

.4 

5 

JAN. .  1975 

21... 

.  1  4 

.  U3 

.20 

.23 

.05 

.05 

__ 

6.0 

.9 

10 

1 . 0 

M  AK  . 

24.  .  . 

.10 

.01 

.04 

.  19 

.03 

.03 

.5 

1.0 

1.3 

7 

.5 

APR. 

21  .  .  . 

.21 

.01 

.01 

_  _ 

.02 

— ,  _ 

__ 

_  _ 

JUNE 

24  .  .  • 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

„ 

1.6 

SURFACE  WATER  OUALITT  RECCROS 
OCTOBER  l 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


615 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

<N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

260340080260000 

-  BORROW 

CA  E.  OF 

US  27* 

N  OF  S-9, 

DEC.*  1974 

16... 

.25 

.01 

.04 

1.3 

.00 

JAN.*  1975 

16... 

.45 

.01 

.03 

1.3 

.00 

FEB. 

24... 

.44 

.01 

.02 

1.3 

.01 

MAR. 

11... 

.44 

.01 

.02 

1.3 

.01 

APR. 

25... 

.32 

.02 

.09 

1.3 

.00 

MAY 

07.  .  . 

.23 

.03 

.09 

1.4 

.01 

JUNE 

06.  •  • 

— — 

— — 

— 

— — 

— 

06... 

.32 

.04 

.26 

1.4 

.  0  1 

06.  .  . 

.35 

.04 

.22 

1.4 

.01 

06... 

.32 

.04 

.20 

1.4 

.01 

06.  .  . 

.31 

.04 

.21 

1.5 

.01 

06.  •  • 

— 

— 

— 

— — 

— 

20... 

.42 

.0  1 

.01 

1.2 

.00 

JULY 

16... 

.19 

.00 

.03 

1.4 

.00 

25... 

.14 

.00 

.02 

1.6 

.01 

AUG. 

1 9  •  •  • 

.14 

.01 

.06 

1.4 

.01 

SEP. 

19... 

.04 

.01 

.04 

1.3 

.00 

260350081313000 

-  GAC 

CANAL 

NR  COPELAND 

APR.* 

21... 

1975 

.50 

.00 

.00 

— 

.00 

260358080184000  - 

SOUTH  NEW 

RIVER 

CA  E. 

FLAMINGO  HO 

DEC.* 

lb.  . . 

1974 

.33 

.14 

.06 

1.2 

.01 

JAN.  * 

16... 

1975 

.34 

.04 

.16 

1.2 

.01 

FEB. 

24... 

.32 

.02 

.09 

1.3 

.01 

MAR. 

11... 

.34 

.03 

.07 

1.4 

.01 

APR. 

25... 

.30 

.04 

.15 

1.4 

.00 

MAY 

07... 

.26 

.04 

.13 

1.3 

.00 

260415080202500  -  borrow  pit  at  oavie  land-fill 

OCT.*  1974 

09...  .75  .01  .07  .97  .00 


26051*0801 lOeoO  -  N  NEW  RI V  CA  AT  SW  31  AVE  FT 
OCT . *  1974 


23... 

JAN.*  1975 

.45 

.11 

.47 

1.5 

.11 

21... 

MAR. 

.66 

.13 

.52 

1.4 

.15 

24.  .  . 

APR. 

.27 

.03 

.09 

1.3 

.07 

21... 

JUNE 

.24 

.01 

.02 

— — 

.16 

24.  .  • 

SEP. 

23  .  .  . 

-- 

— 

— 

— 

— 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA  ' 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

<P) 

( S 102 ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(mg/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(F  T) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

NR  UAVIt 

FLA  (LAT 

26  03  40 

LONG  080 

26  00) 

.01 

— 

4  1 

— 

2 

1.5 

.00 

— 

40 

— 

5 

— 

.02 

— 

42 

.  8 

5 

1.0 

.06 

— 

34 

1.3 

3 

1.0 

.02 

1  1 

26 

.9 

4 

1.0 

.02 

11 

35 

— 

5 

1.0 

.01 

10 

27 

.2 

4 

1 . 0 

.01 

10 

22 

— 

5 

1.0 

.01 

11 

27 

— 

3 

1.0 

.01 

10 

34 

— 

4 

1.0 

— 

— 

— 

1.1 

— — 

— - 

.01 

9.9 

30 

.7 

4 

1.0 

.01 

9.9 

29 

1.3 

3 

1.0 

.01 

10 

28 

6.4 

6 

1.0 

.01 

9.0 

24 

.9 

3 

1.0 

.01 

9.4 

21 

1  .  1 

4 

— 

FLA  (LAT 

26  03  50 

LONG  081 

31  30) 

.  BR.  DAVIE 

FLA  (LAT 

26  03  58 

LONG  080 

18 

40) 

.01 

— 

34 

1.4 

3 

2.0 

.0  1 

— 

3e> 

.4 

4 

— 

.02 

— 

36 

1.1 

3 

1.0 

.01 

T- 

21 

.8 

5 

1.0 

.02 

11 

27 

1.2 

4 

1.0 

.02 

12 

30 

— 

5 

1.0 

NR  DAVIE  FLA  (LAT  26 

04  15  LONG  080  20 

25) 

.01 

9.9 

14 

1.9 

6 

— 

LAUOtRDALE 

(LAT  26  05 

i  1 4  LONG 

080  11  08) 

.13 

— 

19 

3.1 

8 

3.0 

.16 

— 

20 

2.6 

8 

1.0 

.17 

2.6 

13 

2.2 

7 

3.0 

— 

— 

— 

3.0 

— 

.5 

«.  _ 

_  _ 

_  _ 

1.6 

.. 

.5 

(j  1  G  SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 

CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 

HIO- 


AMMON  I  A 

N 1  TWO-  TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

total 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

GtN  NITRITE 

MTRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

IN)  (N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

( S 102) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

LATE  (MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610)  (00615) 

(00620) 

(00605) 

( 705o7) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

260702060085800  -  NEW 

RIVER  AT 

SW  4TH  C. 

7TH  AVE 

FT  LAUDERDALE  (LAT 

26  07  02 

LONG  080 

06  58) 

OCT..  197h 

23...  .40  .08 

.54 

1.1 

.28 

.29 

19 

.9 

8 

3.0 

JAN..  1975 

2  . . . 

„ 

.. 

.  7 

21...  .27  .10 

.57 

.95 

.25 

.25 

— 

16 

.7 

4 

1.0 

MAK. 

24...  ,1a  .02 

.08 

.38 

.  14 

.  14 

.9 

4.0 

1.1 

4 

1.0 

APR. 

21...  .25  .03 

.  16 

_  _ 

.16 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

JUNE 

24 ...  —  - 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  — 

_  _ 

1.1 

.5 

5tP  • 

23... 

— 

— 

-- 

— 

— 

1.4 

— 

.5 

260717080094700  - 

N  FURK 

NEW  R  HRwO 

BLVO  AT 

FT  LAUDERDAL  (LAT 

26  07  17 

LONG  080 

09  47) 

OCT..  1974 

23...  2.2  .11 

1.6 

1.7 

1.3 

1.4 

8.0 

1.6 

3 

3.0 

Jan . .  1975 

21...  2.2  .16 

.11 

1.3 

1.4 

1.6 

20 

1.8 

6 

1.0 

MAR. 

24 ...  1.2  .17 

.27 

1.2 

1.0 

1.0 

3.4 

8.0 

3.  b 

7 

2.5 

APR. 

21...  3.1  .15 

.  16 

__  _ 

1.0 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

JUNt 

2  a. . .  —  — 

_  _ 

_  _ 

„ 

4.  7 

.5 

SEP. 

23...  “■ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.6 

— 

.5 

260743080103100  - 

N  FORK 

NEW  RIVtR 

AT  FT  LAUDERDALE 

FLA  (LAT 

26  07  43 

LONG  080 

10  31) 

OCT..  1974 

23...  2.1  .11 

.46 

1.0 

.75 

.80 

15 

2.4 

3 

3.0 

JAN..  1973 

21...  1.8  .12 

.46 

1.3 

1.1 

1.3 

19 

5.2 

7 

3.0 

MAR. 

24...  3.3  .28 

.37 

.40 

2.3 

2.3 

5.3 

19 

13 

6 

3.0 

APR. 

21...  7.5  .21 

.10 

_  _ 

2. 1 

_  _ 

_  _ 

June 

24...  —  —  —  — 

_  — 

_  — 

__ 

4.2 

.5 

SEP  . 

23...  —  — — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.9 

— 

3.0 

260807060132800  - 

PLAT  CA  AT  SUNRISE  BLVD 

NR  LAUD  HILL  (LAT 

26  08  07 

LONG  080 

1 3  28) 

APR.,  1975 

23...  .22  .14 

.85 

2.5 

•  6o 

.70 

— 

36 

— 

7 

— 

260607060 140200  - 

PLANTATION  CNL.NW65TM  AVE , PLANT AT  ION 

FLA  (LAT 

26  08  07 

LONG  060 

14  02) 

OCT.,  1974 

23...  1.4  .06 

.49 

1.2 

.84 

.92 

9.0 

3.3 

4 

3.0 

JAN.,  1975 

21 . . .  *  9.5  .06 

.19 

2.4 

4. .2 

4.4 

23 

5.2 

10 

1.0 

MAR. 

24...  12  .14 

.30 

5.9 

5.4 

5.4 

14 

24 

7.6 

6 

3.0 

APR. 

20...  6.1  .09 

.18 

3.4 

_  — 

23...  3.6  .06 

.16 

2.2 

1.1 

1.1 

— 

34 

— 

— 

JUNE 

24...  — — 

„ 

3.1 

.5 

SEP. 

£3.  .  . 

_  _ 

_  _ 

_  — 

7.4 

.5 

260806080124700  -  PLANTATION  CA  AT  NW  47  AVE  IN  PLANT  AT  I  (LAT  26  08  08  LONG  080  12  47) 

APR.,  1975 

23...  .17  .07  .31  2.8  .52  .56  —  41  —  8 


surface  water  ouauty  records 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


Hlft- 


TUTAL 

TOTAL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

ORTHO 

TOTAL 

DIS¬ 

total 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR- 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

H I D- 

(N) 

<  N ) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L*) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

<00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

260850080381000 

MIAMI  CA  AT 

ALLIGATOR 

ALLEY  (LAT 

26  08 

SO 

LONG 

OHO 

38  10) 

OCT.,  1974 

17... 

.15 

.02 

.06 

3.8 

.03 

.08 

2.6 

61 

6.1 

1.0 

NOV. 

12... 

JAN.»  1975 

.73 

.04 

.24 

2.3 

.10 

.12 

— 

51 

— 

b 

1.0 

28... 

.13 

.06 

.32 

3.0 

.02 

.07 

-- 

51 

-- 

15 

1.0 

MAH. 

19... 

APR. 

.04 

.01 

.08 

1.2 

.01 

.02 

— 

17 

— 

10 

1.0 

1 0  .  .  . 

.02 

.02 

.16 

1.1 

.01 

.02 

5.4 

19 

— 

10 

1.0 

17... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

El  .2 

— 

-- 

22 .  .  . 

MAY 

.09 

.00 

.  1  1 

“  ~ 

.01 

— — 

— — 

— — 

— 

—  ” 

—  — 

28... 

.12 

.  14 

3.3 

2.4 

.03 

.04 

— 

23 

— — 

d 

1.0 

260859081472400 

- 

GORDON 

RIVER  AT 

US 

41  AT  NAPLES  ELA 

(LAT  26  oe  59  LONG 

081  47  24) 

APR.,  1975 

21 . .  . 

.55 

.03 

.00 

.13 

— 

— — 

■“ — 

”  “ 

260910081312500  -  EAHKA 

UNION  CA 

AT  ALLIGATOR 

ALLEY 

(MILE  POST 

10)  (LAT 

2b  09 

10 

LONG  081  31 

25) 

APR.,  1975 

21... 

.80 

.00 

.00 

.00 

— 

— — 

“ — 

*■*  “ 

260919080172300  - 

MIDDLE  RIVER  CANAL 

Nr 

LAUDERHILL  FLA  (LAT  26 

09 

19  LONG 

080  17  23) 

OCT.,  1974 

23 .  .  . 

JAN.,  1975 

.59 

.01 

.12 

1.3 

.01 

.02 

— 

27 

1.0 

7 

— 

21... 

.53 

.01 

.06 

1  .4 

.01 

.01 

— 

31 

.6 

8 

1.0 

MAR. 

24.  .  . 

APR. 

.13 

.01 

.04 

1.9 

.01 

.01 

16 

31 

.1 

4 

.5 

21... 

.11 

.00 

.00 

— 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

24.  .  • 

SEP. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3.  1 

— 

.5 

23.  . . 

— 

— — 

— — 

— — 

— — 

— 

— 

— — 

1.1 

.5 

2b0 945080533000 

- 

L-28  INTERCEPTOR 

BL 

SR84  AT 

ANDYTOWN 

F  (LaT 

26 

09  45 

LONG  080  53  30) 

OCT.,  1974 

17... 

.02 

.00 

.00 

1.1 

.03 

.05 

8.4 

22 

2.4 

5 

1.0 

NOV. 

12.  . . 

JAN.,  1975 

.06 

.01 

.00 

1.2 

.02 

.06 

— 

23 

— 

6 

1.0 

17... 

.03 

.01 

.00 

1.1 

.01 

.03 

— 

1H 

— 

5 

1.0 

MAR. 

19... 

APR. 

.07 

.01 

.04 

1.3 

.01 

.02 

— 

23 

— 

6 

1.0 

10... 

.03 

.01 

.04 

.97 

.01 

.02 

3.9 

16 

E2.3 

5 

1.0 

22.  . . 

MAY 

.13 

.00 

.00 

.01 

— — 

— — 

“  “ 

—  ” 

2b.  .  . 

.02 

.01 

.00 

1.2 

.01 

.04 

— 

14 

b 

1.0 

260953081204400 

- 

BARRON 

RIVER  CANAL 

AT  MILES  CITY  ELA 

1  l  A  I 

26 

09  53 

LONG  081  20  44) 

APR.,  1975 

22... 

.07 

.00 

.00 

.00 

— 

260955081043000 

-  KISSIMMEE  BILLY  STRAND  AT  ALLIGATOR  ALLEY 

(LAT 

26 

09  55 

LONG  081  04  30) 

APR.,  1975 

21... 

.46 

.01 

.07 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2b0955081 IaSOOO  -  TURNER  RIVER  CANAL  AT  ALLIGATOR  alley  (LAT  26  OR  55  LONG  061  14  50) 

APR.,  1975 

21...  .84  .01  .00  —  .07 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 
Nl TrD- 
6t  N 

(N) 

total 

NITRl  It 
(N) 

TOT  AL 

N I  r  R  a  T  t 
(N) 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 
ORTHO 
PHOS¬ 
PHORUS 
(P » 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SIO?) 

total 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

UmTE 

(MG/L) 

(Mo/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(OOblO) 

(0061s) 

(00620  ) 

(00605) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

2o 1 0 1 a06 1 Osl 500  - 

alligator  alley 

CA  13 

Ml 

w  OF  BROWARD  CO  LINE  (LAT 

26  10  18 

LONG  081 

05  15) 

APR.*  1975 

21...  .15 

.00 

.00 

— 

.01 

-- 

— 

— 

— 

— 

2610300601 31400 

- 

MIDDLE  RIVER  CANAL 

AT  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  10  30  LONG  080  13  14) 

OCT.*  19  7a 

2  3  .  *  «  <06 

.03 

.47 

1.0 

.17 

.19 

14 

1.4 

8 

3.0 

JAN.*  1975 

21...  .13 

.01 

.27 

1.6 

.05 

.07 

28 

7.9 

20 

1.0 

MAP. 

24. . .  .06 

.01 

.01 

1.8 

.  04 

.06  14 

35 

1.9 

10 

3.0 

APR. 

21...  .13 

.00 

.01 

_  _ 

.01 

—  —  .  _ 

_  _ 

—  _ 

_  _ 

JUNt 

24.  .  . 

_  _ 

_  _ 

__ 

3.5 

.5 

SEP. 

23... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.9 

— 

.5 

2b 1 0 30 U 80 6230 00  - 

WCA-27  MARSH  IN  CtNTtR  OF  CONS 

AREA  26  (LAT  26 

10  30  LONG  060  22 

30) 

APR.*  197s 

22...  .26 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

261034060093500 

- 

CA-13  FEEDER  CA 

AT 

1 UTH  AVE 

FT  LAUDERD  (LAT 

26  10  34 

LONG  080 

09  35) 

OCT.*  1974 

63...  .02 

.00 

.01 

.61 

.02 

.04 

6.0 

1.4 

5 

1.0 

JAN.*  1975 

21 . . .  .02 

.01 

.01 

.34 

.02 

.05 

9.0 

.1 

7 

1.0 

MAR  . 

24... 

__ 

—  _ 

- 

.5 

24 ...  .04 

.02 

.01 

.34 

.01 

.02 

6.0 

.0 

7 

— 

APR. 

21...  .07 

.01 

.00 

.02 

—  —  _  _ 

JUNE 

24 . .  .  — — 

_  _ 

_  _ 

_  — 

2.4 

.5 

SEP. 

23... 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

2.u 

— 

.5 

261057080442600 

- 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

GAGE  3-2 

MR  ANDYTOw  (LAT 

26  10  57 

LONG  080 

44  26) 

UCT.*  1974 

21...  .62 

.02 

.01 

5.  b 

.06 

.16  .4 

72 

8.0 

1  7 

1.0 

NOV  . 

12...  16 

_  _ 

46 

300 

228 

1.0 

APR.*  1975 

22...  .17 

.00 

.02 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

261147061470400  - 

GORDON 

RIVER 

CANAL  AT  NAPLES  FLA  (LAT  26 

11  47  LONG  081  47 

04) 

DEC . ♦  1974 

1  1  •  •  •  *04 

.00 

.00 

.41 

.00 

.01  13 

10 

1.6 

2 

1.0 

FEb  • «  1975 

13...  1 0? 

.00 

.00 

.91 

.00 

.04  15 

.0 

1.1 

6 

1.0 

APk. 

^4 • • •  *01 

.01 

.00 

.55 

.01 

.02  12 

1  .4 

3 

1.0 

JUNE 

£4 • • •  *09 

.01 

.01 

•  66 

.01 

.02  21 

6.0 

1.9 

3 

1.0 

SEP. 

1 7 • • •  .04 

.01 

.01 

.79 

.04 

.06  5.8 

9.0 

.4 

5 

1.0 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  7  A  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


010 


H  I  0- 


TOTAL 

1  OT  AL 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

OR  T  HO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO- 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GtN 

PHORUS 

PHORUS 

Sit ICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

In) 

(P) 

(P) 

(510?) 

(C) 

6  DAY 

ITY 

DEPT  H 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(M0./L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(  ITU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(OOoOb) 

( 70507) 

(00665) 

(00955)  - 

(00680) 

(  00310 ) 

(00070) 

(00003) 

26124008049400  1 

— 

L-2ts  BORROW 

CA  BL 

S 1 40  NR 

ANDy  TOWN  FLA 

(LAT 

26  12  40 

LONG  080 

49  40.01 ) 

OCT..  1974 

17... 

.14 

.02 

.27 

1.6 

.03 

.04 

5.4 

29 

1.  7 

7 

1.0 

NOV  . 

12.  .  . 

•  U6 

.01 

.12 

1.5 

.03 

.05 

„ 

37 

5 

1.0 

JAN..  1975 

2 8.  .  . 

.03 

.02 

.24 

1.2 

.02 

.02 

.. 

24 

3 

1.0 

MAR. 

19.  .  . 

.05 

.01 

o 

o 

• 

1.5 

.01 

.02 

__ 

30 

_  _ 

b 

1.0 

APR. 

10.  .  . 

.03 

.01 

.01 

1.3 

.01 

.02 

2.6 

24 

El. 6 

4 

1.0 

22... 

.12 

.00 

.02 

— 

.00  ' 

— 

.  — 

— 

— 

— 

— 

MAY 

2b  ... 

.03 

.01 

.04 

1 . 3 

.01 

.  0  5 

_  _ 

21 

_  _ 

3 

1.0 

261324080211800  -  L-35B  BORROW  CANAL  IN  CA  2A  NR  ANDY T OR  (LAT  26  13  24  LONG  030  21  18) 

APR..  197b 

22...  .12  .00  .00  —  .00 


261330080275000  -  WCA-2S  DIVERSION  CA  INTO  CONS  AREA  3  BL  S-11C  (LAT  26  13  3U  LONG  u80  27  50 ) 

APR..  197a 


22...  .17 

.00 

.09 

.01 

— — 

— - 

— 

— 

261335081352400  - 

GOLDEN 

GATE  TRIB 

LA  NR 

NAPLFS  FLA 

(LAT  2b 

13 

35 

LONG 

081  35 

24) 

DEC..  1974 

11...  .05 

FEb.»  1975 

.01 

.07 

.85 

.01 

.0  1 

7.8 

21 

1.2 

6 

1.0 

13...  7.0 

APR. 

.01 

.01 

•  86 

•  01 

.03 

7.3 

24 

.6 

15 

1.0 

22...  .12 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

24...  .10 

.01 

.00 

.79 

.01 

.02 

9.6 

- 

- 

1.2 

20 

3.0 

JUNE 

24...  .03 

SEP. 

.01 

.01 

.76 

.01 

.01 

9.1 

12 

1.3 

6 

1.0 

17...  .10 

.01 

.03 

1.0 

.01 

.02 

9.0 

20 

1.5 

9 

1.0 

261349080121700  - 

POMPANO 

CA  AT 

SR 

7  AT  MARGATE  F‘L A 

(LAT  26 

13 

49 

LONG 

080  12 

17) 

OCT..  1974 

23...  .06 

JAN..  1975 

.02 

.19 

.97 

.  12 

.15 

— 

- 

- 

1.5 

7 

— 

21...  .08 

.05 

1.6 

1.3 

.75 

.85 

— 

2u 

2.9 

6 

l.n 

MAk. 

24...  .04 

APR. 

.01 

.01 

1.8 

.01 

.04 

14 

29 

.0 

7 

3.0 

21...  .13 

SEP. 

.00 

.00 

— — 

.01 

— — 

— — 

- 

- 

— — 

— 

23... 

— 

— — 

— - 

—  — 

— — 

— 

— 

- 

5.  3 

-• 

.  6 

261430080180000  -  WCA 

-22  CONS 

AREA  2 

MARSH  IN 

SE  CORNER 

(1  AT  26 

14 

30 

LONG 

080  18 

00) 

APR.,  1975 

22 • • •  #12 

.00 

.00 

— — 

.00 

— 

— - 

— 

— 

— “ 

261430060255000 

-  wca- 

23  CONS 

AREA  2 

MARSH  2MI 

E  OF  S-11C 

(LAT  26  14  30 

LONG 

i  080  25 

50) 

APR.*  1975 

22 • • •  .12 

.00 

.00 

— — 

.00 

— — 

— 

“ 

— — 

*  ” 

461810081203400  - 

BARRON  RIVER 

CA  AT 

AR  840  (LAT 

26  18 

10 

LONG 

06] 

20  34) 

APR.*  1975 

22 • . .  .16 

.00 

.04 

— 

.01 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

.SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
0CT08ER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATEO  CONSTITUENTS 


ammonia 

N I T  WO¬ 
OL  N 
(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 
ORGANIC 
n  I TRO- 
GtN 
(N> 

TOTAL 

URTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SI02) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

UaTE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(0061U) 

(00615) 

(00620) 

(00606) 

(  70607) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

261939081001200  - 

CANAL 

AT  CONTROL 

IN  INDIAN 

RES 

.1.4  MILES  ENT.  (LAT 

26  19  39 

LONG  081 

00 

12) 

APR..  1975 

2d. . .  .62 

.00 

.00 

—  — 

.06 

— — 

— 

•• 

261940060101100  - 

EUUALl/ING  2E 

CANL  AT  HILLSBORO 

CANAL  BOCA 

Raton  <lat  26  19 

40  LONG  080 

10  11) 

NOv.»  197a 

2b.  .  . 

MAk.i  1975 

.03 

.19 

— 

— 

— 

8.6 

— 

-- 

4 

1.0 

12... 

APR. 

.01 

.06 

*■— 

— — 

— 

8.4 

— 

1 

— — 

23...  .13 

MAY 

.00 

.00 

•• 

.01 

— — 

— 

■ — 

•• 

— 

15.  • . 

AUG. 

.00 

.05 

—  — 

— — 

— — 

4.2 

— 

* * 

1 

1 . 0 

27... 

.01 

.02 

— — 

— — 

9.4 

—  — 

0 

1.0 

261945080530000  - 

L 

-3  CANAL 

7 

MI  >uEST  UF 

S— 8 

NR  ANUYTOwN 

(LAT  26 

19  45  LONG  080  53 

00) 

UCT.«  19  7*+ 

17...  .09 

J AN • »  1976 

.01 

.12 

1.4 

.04 

.06 

5.4 

13 

1.5 

6 

1.0 

26 . . .  .03 

.02 

.09 

1.4 

.01 

.02 

— 

27 

4 

1.0 

MAX. 

19...  .05 

APR. 

.01 

.01 

1.4 

.01 

.02 

— 

19 

— 

9 

1.0 

10  .  .  .  .04 

.01 

.01 

.96 

.01 

.02 

3.  7 

20 

El.  1 

4 

1.0 

d2...  .09 

MAY 

.00 

.00 

.01 

— — 

— — 

— — 

*”  “ 

“  — 

26...  .02 

.  14 

3.7 

2.2 

.01 

.04 

— 

23 

4 

1.0 

2bl946080121000 

- 

CA  E-l 

.2 

Ml  N  HILLSBORO 

CA  AND  US441  (LAT  26  19  46  LONG  080  12  10) 

APR..  1975 

23...  .14 

.00 

.00 

.04 

— 

—  - 

261949081044500  - 

LITTLE  LARD 

CAN  SLOUGH 

IN 

INDIAN  PES. 

(LAT  2b 

19  49  LONG  081  04 

45) 

APR..  1975 

25. . .  . 06 

.00 

.00 

— — 

.01 

— 

— 

— — 

•• 

" 

262000080320500 

- 

NORTH  NEW 

RIVER  CANAL 

Ad 

S7  NR  ANDYTOW  (LAT 

26  20  00 

LONG  080 

32 

05) 

OCT . ♦  1974 

15...  .06 

.03 

.47 

1.8 

.00 

.02 

16 

48 

3*0 

4 

1.0 

NOV  . 

13...  .13 

J AN • »  1975 

.02 

.14 

1.3 

.02 

.03 

— 

31 

— 

6 

1.0 

27. . .  .14 

.03 

.21 

1.3 

.01 

.03 

— 

40 

— 

3 

1.0 

MAR. 

19...  .07 

APR  . 

.02 

.15 

1.1 

.00 

.01 

— 

23 

-- 

4 

1.0 

06. . .  .04 

.03 

.26 

1.1 

.02 

.04 

8.4 

22 

1.0 

6 

1.0 

22...  .10 

MAY 

.00 

.11 

— — 

.01 

— — 

— — 

— — 

— — 

— 

— — 

28...  .13 

.12 

2.9 

2.5 

.03 

.03 

— — 

39 

•• 

4 

1.0 

262000080394500  -  wCA 

-31 

L-5  CA  7MI 

E  i 

OF  S-8  (LAT 

26  20  00 

LONG  080 

39  45) 

APR.,  1975 

22...  .09 

.  oO 

.00 

.01 

— — 

— — 

— — 

— 

— — 

2b200b080321300  - 

N  NEw 

RIVER  CANAL  BELOW  S-7 

AT  TERRYTOWN 

FLA  (LAT 

26  20  06 

LONG  080 

32 

13) 

APR.,  1975 

22  .  •  .  *18 

.01 

.03 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— • 

— 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


NUTR  IEN TS 

ANOrELAtEO  constituents 

total 

total 

HlO- 

CHEM- 

AMMONIA 

ORGAN  I C 

ORTHO 

TOTAL 

DIG- 

TOTAL 

I  Cal 

NITrO- 

TOTAL 

TOTAL 

N 1 TRO- 

PHOS¬ 

phos¬ 

SOL  VFD 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GtN 

NITRITE 

NITRATE 

GtN 

PHORUS 

phorus 

SILICA- 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

( N ) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

(8102) 

(C) 

S  DAY 

ITY 

DEPTH 

DATE 

( MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(E  T) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(  7  o  5  0  7 ) 

( 0  0665 ) 

( 00  955 ) 

(00680) 

(  0  0  3 1 0  ) 

(00070) 

(00003) 

262007081454201  -  IMPERIAL  ri 

VER  AT  IMPERIAL  riONITA  ESTATES  (LAT  26 

20 

07  LONG  061  45  42 

.01) 

APR.*  1575 

16... 

.06  .01 

.03 

.61 

.01  .03  8.9 

15  .6 

4 

.5 

SEP. 

16.  .  . 

.08  .01 

.02 

1.4 

.02  .02  1.0 

15  3.7 

8 

262032081464500 

-  OAK 

CREEK  AT 

TRAILOR  PARK  (LAT  26  20  32  LONG 

061  46  45) 

APR..  1975 

22... 

.24  .01 

.00 

.04 

—  —  “  “ 

— — 

262038080Q74B00  -  EOUALl/lNG  3 

CANAL  AT 

CAMINO  REAL  BOCA  RATON  (LAT 

26 

20  38  L'  NG  U 80 

0  7 

46) 

NOV..  1974 

26.  •  • 

MAR.,  1975 

.01 

.04 

— 

6.2 

-- 

3 

1.0 

12.  . . 

.00 

.00 

— 

6.5 

— 

0 

— 

MAY 

15... 

AUG. 

.01 

.03 

— 

5.4 

-- 

1 

1.0 

27... 

.01 

.01 

6.1 

1 

1.0 

262050081 OOblUO  -  CANAL 

AT  N 

GATE  b I G 

CYPRESS  INDIAN  RES.  (LAT  26 

20 

50  LONG  081  00 

61) 

APR.,  1975 

24.  .  . 

.12  .00 

.00 

.01 

—  —  — 

—  — 

“  — 

262126080091300  -  LATERAL 

47  CANAL  AT  POwtRLINE  ROAD  BOCA  RATON  (LAT 

2b 

21  26  LONG  U 80 

09 

13) 

NOV.,  1974 

26  •  •  . 

MAR.,  1975 

.01 

.  1  1 

— 

6.2 

-- 

2 

1 .0 

12... 

.00 

.04 

— 

7.2 

0 

-- 

MAY 

15... 

AUG. 

.08 

.00 

— 

6.4 

-- 

0 

1.0 

27... 

.00 

.00 

— *“ 

9.5 

— —  — — 

0 

1.0 

2621 3608151 

2600 

-  BIG  HICKORY  PASS  (LAT  26  21  36  LONG 

i'  8 1 

51  28) 

APR.,  1975 

22... 

.12  .00 

.00 

—  * 

.02 

—  —  — 

“  ■" 

“  “ 

262153080151000  -  WCA- 

11  L- 

40  CA  ?MI 

ENL  OF  S-39  (1-12)  (LAT  26  21  53  LONG  080  15 

10) 

APR.,  1975 

22... 

.18  .00 

.00 

— 

.01 

“  “■ 

262236081514000 

-  TIDEL  INLET 

AT  NEW  PASS  (LAT  2b  22  38  LO 

>\;G 

081  51  40) 

APR.,  1975 

22... 

.14  .00 

.00 

— 

.02 

”  “  —  — 

*  “ 

262255C80281000  -  wCA-18  CONS  AREA  2 

MARSH  AD J .  TO  L-6  CA  (LAT  26 

22 

55  LONG  080  28 

10) 

APR.,  1975 

22... 

.47  .01 

.00 

.02 

—  “ 

—  ■“ 

2 62350080230000 

-  wCA-14  L-39 

CA  BL  S-106  (LAT  2b  23  50  LONG 

ObO  23  00) 

APR.,  1975 

22... 

.43  .11 

.19 

— 

.03 

—  _  —  — 

\ 

262350080294500 

-  WCA 

-17  L-6  CA  5M 1  S  OF  S-6  (LAT  2b  23  50 

LONG  080  29  45) 

APR.,  1975 

22... 

.08  .00 

.02 

— 

.00 

— 

— 

— 

G22 

SURFACE  HATER  OUAUTY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 

BIO¬ 

TOTAL  total 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC  OKTrtO  TOTAL  OIS- 

TOTAL 

ICAL 

NITRO- 

TOTAL 

TOTAL 

NITKO-  PhOS-  phos-  solved 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GtN 

nitrite 

NITRATE 

GtN  PnOKUS  PHORUS  SILICA 

CARBON 

DEMANO 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

(f'i)  (P)  (P)  (SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

DATt  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MC,/L)  (MG/L)  (MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(OObOb)  (70507)  (00665)  (00955) 

(006MQ) 

(00310)  (00070) 

(00003) 

26240o0d02300P0  - 

HiLLSbOKO  CA  Ab  5IU  NK  ANDYTOWN  FLA  (LAT  26 

24  00  LONG  080  23 

00) 

OCT..  197a 

lb...  .03 

.00 

.09 

2.1  .01  .03  21 

6  b 

1.2 

3 

1.0 

NOV. 

12. . .  . 04 

JAN..  1975 

.01 

.03 

2.4  .01  .03 

— 

— 

4 

— 

17...  .06 

.01 

.0  1 

2.1  .01  .02 

— 

— 

3 

1 .0 

MAM. 

1 0  •  .  .  .11 

APR. 

.02 

.02 

2.6  .01  .03 

4b 

— 

3 

1.0 

Ob...  .02 

.02 

.0  3 

2.5  .01  .02  22 

66 

1.9 

4 

1.0 

21...  .22 

MAY 

.01 

.02 

.0  1 

•• 

“  "" 

26. . .  .OA 

.11 

1.4 

2.5  .02  .02 

bi 

— 

7 

1.0 

262A1 AO 81525300 

-  TIDLL  INLET  AT  BIG  CAKLOS  PASS  (LAT  26  24 

14  LONG 

081  52  S3) 

APK..  1975 

22...  • A5 

.00 

.00 

.  Ub 

2b2A JOObolOl 700 

-  EQUALIZING  2E 

CANAL  AT  CLINT  MOURE  ROAD  dOCA  RAT  (LAT  26  24 

30  LONG  080  10  17) 

NOV..  1 97  A 

2  6  .  •  .  — 

MAK..  1975 

.07 

.  80 

4.1 

— 

— 

3 

1.0 

12... 

.00 

.06 

3.9 

— 

— 

0 

— 

MAY 

15... 

AUG. 

.17 

.  10 

3.0 

— 

— 

1 

1.0 

27...  “■ 

.01 

.05 

5.8 

— 

1 

1.0 

262433080074800 

-  EQUALIZING  3 

CANAL  AT  CLINT  MOOKE  RD  bOCA  RATON  (LAT  26  24 

33  LONG  080 

07  48) 

NOV..  197A 

26 . . .  — 

M AR . .  1975 

.00 

.36 

—  —  —  6.8 

— 

— 

40 

1.0 

12... 

.00 

.25 

7 .  d 

— 

— 

0 

— 

MAY 

lb.  .  . 

AOG  • 

.00 

.22 

6.7 

— 

— 

b 

1.0 

27. . .  — 

.01 

.  lo 

5.1 

— 

— — 

1 

1.0 

262502082005301  - 

SANIdEL  CAUSEWAY  EAST-  FIKST  PASS  (LAT  26  25 

02  LONG 

082  00  53. 

01) 

APK..  1975 

23...  .37 

.00 

.00 

.OA 

—— 

— — 

262518U80042500  - 

CANAL 

15  AbOVE  S— 40  NEAR  DELRAY  BEACH  (LAT  26  25  lb 

LONG  080  04 

25) 

APK..  197b 

23...  .11 

.00 

.01 

.07 

•• 

— — 

262520081 161900  -  CANAL  NK  C- 

131  ON  SK  d4b  d  MI  E  OF  IMMOKALEE  (LAT 

26  25  20  LONG  081 

16  19) 

APK..  1975 

21...  .19 

.01 

.03 

.02 

— — 

2625320820AA900 

SANIbEL  R  AT  TARPON  BAY  KU  (LAT  26  25 

32  LONG 

062  04  49) 

APR.*  1975 

22  .  .  «  » 94 

.0  1 

.00 

.04 

•• 

" 

—  * 

•— 

2625AA0B2033200  -  LINQGKtN  CANAL  AT  LAST  END  (LAT  26  25  44 

LONG  082  03  32) 

APK..  1975 

22  .  •  •  •  30 

.02 

•  oo 

,0b 

— 

— 

— 

— 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROs 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  A  NO  RELATED  CONSTITUENTS 


(j  2  3 


AMMONIA 
M  TRO- 
GcN 
<N> 

TOTAL 

NITRITE 

(N> 

TOTAL 

NITRATE 

(N) 

TOTAL 

Okb  AIM  I  C 
NI  TRO- 

br  N 

(N) 

TOTAL 

OkTHO 

PhGS- 

PH0RU5 

(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 
SOLVED 
SIL ICA 
(SIO?) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARbON 

(C) 

H  1 0— 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 
DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(Mb/L) 

(Mb/L) 

(Mb/L) 

(Mb/L) 

(hb/L) 

(Mb/L) 

(Mb/L) 

(Mb/L) 

(Mb/L) 

()TU) 

(FT) 

(OOolO) 

(OOblS) 

(00620) 

(OObOS) 

(  7(j50  7) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

262551082055300  -  LAKE  MukEA  tAST  AT  S-44  (LAT  26  25  51  LONG  082  05  53) 

APR  . *  1975 


22.. 

• 

.18  .01 

.OQ  —  .02 

— 

— • 

2b25550bl 120800  -  POINT  OE  CYPRESS  CANAL  AT  SR-846  (LAT  26 

25  55  LONG 

081  12  08) 

APR.  . 

1975 

24.  • 

• 

.31  .01 

.09  --  ,0a 

— 

2*'2557ub2033700 

-  6E4CHVIEW  CANAL  AT  S— 29A  (LAT  2b 

25  57  LONG  082 

03  37) 

APR.  . 

1 97s 

22.. 

• 

.lb  .01 

.00  —  .02 

— 

— 

2626000610 15400 

-  DEER  PENCE  CANAL  AT  SR-833  (LAT  26  26 

00  LONG  081  01  54) 

APR.  . 

1975 

24  •  . 

• 

.20  .00 

.  u2  —  .08 

— — 

“  — 

262o 04061481001 

-  ESTERO  k  i®  SAND  HILL  RD  (LAT  26 

26  04 

LONG  081 

48  10.01) 

APR  •  . 

1975 

1  O  •  • 

• 

.13  .01 

.17  .25  ,0s  .06 

8.1 

9.0 

1.0 

2 

.5 

SEP  . 

lb.  . 

• 

.02  .01 

.02  .87  .02  .03 

2.0 

14 

3.  1 

9 

2b2604062025700 

-  LlNbREN  CAnAL  -WEST  END  (LAT  2b 

26  04 

LONG  082 

02  57) 

APR.  . 

1  975 

22.. 

• 

.14  .01 

.00  —  .03 

— 

“  — 

— — 

2b2b08080S91600  -  DERR  FENCE  CANAL  AT  CURVE  IN  SR-846  (LAT  26 

26  08  LONG  080  59  18) 

APR.  . 

1975 

24.  . 

• 

.11  .00 

.00  —  .01 

262613082033000 

-  SANIBEL  AT  CASA  YbEL  RD  (LAT  26 

26  13 

LONb  082 

03  30) 

APR.  , 

1975 

22. . 

• 

1.9  . u2 

.no  —  .28 

— 

•  — 

262614082035600  -  PURDY  PUNU  AT  S-14  (LAT  2b  2b 

14  LONG  082  03 

S6 ) 

APk . « 

1975 

22. . 

• 

.17  .00 

.00  —  .01 

— 

— 

262614082062900 

SANIBEL  R  AT  RABBIT  RD  (LAT  26  26 

14  LONG  082  06  29) 

APk. , 

1975 

22.  . 

• 

.72  .00 

.00  —  .07 

— 

— 

“  — 

2o26lb062051800  - 

TARPON  BAY  CONTROL  AT  S867  (LAT 

26  26  16  LONG 

082  05  18) 

APR.  , 

1975 

C'i.  . 

• 

.32  .02 

.00  —  .20 

— 

— 

•— 

•  — 

262631082023500  - 

SANIbEL  RIVPR  AT  THAI  LOR  PARK  (LAT 

26  26 

31  LONG  082  02  35) 

MAY  » 

1975 

09.  . 

• 

.76  .01 

.09  8.6  1.7  2.0 

— 

53 

>7.2 

20 

262b33062u22b00 

SANIbEL  R  AT  BEACH  RP  (LAT  26 

26  33  LONG  082 

02  25) 

APk  . . 

197b 

22.. 

• 

.32  .01 

.00  —  1.3 

-- 

— 

-- 

— 

— 

(j  2  \  SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Organic 

NITRO- 

TOTAL 

URTHO 

Phos¬ 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

organic 

H  10- 

CHtM- 

1  CAL 
OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NI1KITE 

nitrate 

gln 

phorus 

PHORUS 

SILICA 

CARdON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

<P) 

(p) 

(  s  1 0  2 ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

date 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/l) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

( .ITU) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

( 7u50  7 ) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

262651082021300  -  CANAL  EAST  OF  CAUSWwmY  AT  PERIwlNKLE  (LAT  26  26  51  LONG  082  02  13) 
APR.,  1975 

22...  .14  .00  .00  —  .03 


262651082080300  -  SANidtL  8  AT  TAHITI  SHORES  (LaT  26  26  51  LONG  0P2  08  03) 

APK • .  1975 

22...  .21  .01  .00  —  .03 


2b27 13082082200  -  LAKt  AT  CHATEAU  SUK-MER  (LAT  28  27  13  LONG  082  08  22) 

APK.,  1975 

22...  .30  .01  .00  .03  —  — — 


262714082065700  -  DING  UAKLlNG  EMPOUNUMEnT  AT  5-47  (LAT  26  27  14  LONG  082  06  57) 

APR.,  1976 


22.. 

• 

.66  .01 

.00 

.04 

~  ** 

—  — 

2b27l4082065701  - 

DINb  DARLING  AT  S- 

48 

(l  AT 

26  27 

1  4 

L  0  N  (5  1 

082  06 

67 

.01) 

APR.  , 

22.. 

1975 

.20  .00 

.00 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

262728081582000  -  MATANZAS  PAsS  AT  SR 

865 

(LAT 

26  27 

28 

LONG 

081  68  20) 

APR  .  , 

22.  . 

1975 

• 

.18  .00 

.00 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

262733082015701  - 

SANldEL  CAUSEWAY  wEgT-  THIRD 

PASS 

(LAT 

26 

27 

33 

LONG 

082 

0  1 

57. 

01) 

APR.  , 

23.. 

1975 

• 

.12  .00 

.00 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

262744082080200  - 

DING 

DARLING  EMPOUMDMENT 

AT 

6-37 

(LAT 

26 

27 

44 

LONG 

082 

08 

02) 

APR .  , 

22. . 

1975 

• 

.74  .02 

.00 

.03 

-- 

— 

— 

— 

— 

262758081570400 

- 

HUWKlCAht  dAY  AT  S£  865  (LmT  26 

27 

58 

LONG  08 1 

57 

04) 

APR  •  ♦ 

22.. 

1975 

• 

.14  .00 

.00 

.02 

— 

— 

— 

-- 

— 

262814082090700  - 

D I NG 

DARLING  empoundment 

AT 

5-50 

(LAT 

26 

28 

14 

LON', 

0  82 

09 

07) 

APR.  , 

22.. 

1975 

• 

.22  .01 

.00 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

262822082084800  - 

DING 

DARLING  EMPOUNDMENT 

AT 

S  — 49 

(LaT 

26 

26 

22 

LONG 

082 

08 

48) 

APR.  , 

22.  . 

1975 

• 

.39  .01 

.00 

.05 

— 

— 

-- 

— 

— 

262829081501400  - 

MULLOCK  CR  AT  US 

41 

(LAT 

26  28 

29 

LONG 

081  50  1 4 ) 

APR.  , 

22.. 

1975 

• 

.29  .01 

.00 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

262847080050600  -  LAKt  IDA 

AT  dUAT  DUCK  NR  DELRAY 

fjCh 

FLA  (LAT 

2b 

28 

47  LONG 

080 

05 

OH) 

DEC., 

11.. 
APR.  , 

23.. 

1974 

• 

1975 

• 

.04  .02 

.12  .00 

.54 

.00 

.94  .El 

.06 

.23 

4.7 

— 

— 

6 

OF  PTH 
(FT) 
(00003) 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
CCT08ER  1S7A  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


DATfc. 

ammonia 

N1TRO-  TOTmL  total 

GtN  NITRITE  NITRATE 

( N )  ( N )  ( N ) 

(MG/L)  (MG/L)  (Mu/L) 

(00610)  ( 006 15 )  (00620) 

total 

ORGAN  I C 
NITRO¬ 
GEN 
<h) 

(Mg/L) 

(00605) 

total 

ORTHO 

PhOS- 

RHORUb 

(P) 

(MG/L) 

(70507) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

(00665) 

OIS- 

SOLVFO 

SILICA 

(SIO?) 

(MG/L) 

(00955) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

(Mg/L) 

(00680) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  DAY 
(MG/L) 
(00310) 

TUR¬ 
BID¬ 
ITY 
( JTU) 
(00070) 

DERTH 

(FT) 

(00003) 

262856082105800  - 

BLlNu  h A55 

AT  SR— 867  (LAT  26  28  56  LONG  082  10 

56) 

APk.  ♦ 

22... 

1975 

.10  .01  .00 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2629570 6 1 5 1 140 0  - 

TEN  MILE 

CA  AT  U5 

4 1  (LAl 

26  29  57 

LONG  081 

51  14) 

APk  •  * 

2  2  .  •  • 

1975 

.lb  .00  .00 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26295708151 140 1  - 

TEN  M ILE  CAimAL  US 

41  (LAT 

26  29  57 

LONG  081  51  14.01) 

SEP  •  f 

1  b  •  •  • 

1975 

.02  .01  .00 

.90 

.02 

.02 

2.0 

19 

1.7 

6 

— 

263U03080264300  -  KCA-5  L- 7  CA 

2MI  N  OF 

S-6  (LAT 

26  30  03 

LONG  080 

26  43) 

APk  •  ♦ 

22  •  •  • 

1975 

.20  .01  .01 

.01 

__ 

__ 

.. 

.. 

2631U4081552500  -  STREAM  NEAR  HARLtM  HEIGHTS  AT  SK-B05  (LAT  26  31  04  LONG  061  55  25) 
APR.,  1975 

22..  *  .37  .03  .01  "  .Oa  — —  —  —  —  — 

26310B081335300  -  COUNIKY-lINE  CANAL  AT  SR-6?  (LAT  2b  31  OB  LONG,  081  33  53) 

APR.,  1975 

22.. .  •  8*r  .01  .00  —  —  .04  —  —  — 


2631 130B1525900  -  HENDRY  CR  AT  SR  365  (LAT  26  31  13  LONG  OBI  52  59) 

APR.,  1975 

22...  .30  .01  .00  —  .07 


263143081022900  -  DE7ILS  GARDEN  CANAL  2  MILtS  E  aTOCK  PENS  UOL  RU.  (LAT  2b  31  43  LONG  081  02  29) 
APR.,  1975 

24.. .  .lo  .00  .00  —  .01 

2o3l44u61592700  -  CAlOOSAHATCHEE  R  AT  CHANNEL  MARKER  90  (LAT  26  31  44  LONG  081  59  27) 

APR.,  1975 

22.. .  .lo  .01  .00  —  .04  —  —  —  — — 


263154081575000  -  CALOOSAHATCHEE  R  AT  CHANNEL  MARKtR  82  (LAT  26  31  54  LONG  081  57  50) 

APr . ,  1 975 

22...  .15  .00  .00  .06  —  — — 


26315508155370 1  -  DEEP  LAGOON  CANAL  E.SIUt  OF  MCGREGOR  BLVD .  (LAT  ?6  31  55  LONG  081  55  37.01) 
APR.,  1975 

23...  .92  .17  .07  ~  .07  —  — —  — — 


263216061564500  -  CALOOSAHATCHEE  R  AT  CHANNEL  MARKER  78  (LAT  26  32  16  LONG  081  56  45) 

APR.,  1975 

22...  .Ort  .00  .00  —  .0  / 


263220060032B0U  -  BOYNTON  CA  Ab  S-40  NR  bOYNTON  HCH  ELA  (LAT  26  3?  20  LONG  080  03  28) 
APR.,  1975 

23...  .15  .00  .03  --  .04  --  --  —  — 


2  G 


SURFACE  WATER  eUAtITY  RECOROS 
CC  TO 8E  R  197*  TC  SEPTEMBER  1975 

nutrients  and  related  constituents 


BIO- 

total  total  chem- 


AMMONIA 

ORGANIC 

ORTHO 

total 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVED 

organic 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

(SI02) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(0U605) 

(70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

263244081561700 


CALOOSAHATCHtE  R 


AT  CHANNEL  MARKER  72  (EAT  26  32  44  LONG  oai  56  17) 


APR.,  1975 

22...  .12  .00  .00  —  .07 


263247081512000  -  TEN  MILE  CREEK  SOUTh  OF  FT  MYERS  FLA  (LAT  26  32  47  LONG  081  51  20) 
APR..  1975 

22...  .63  .00  .00  —  .02 


263329081555500  -  C ALOOS AH ATCHEE  R  AT  CHANNEL  MARKER  70  (LAT  26  33  29  LONG  081  55  55) 

APR..  1975 

22...  .08  .00  .00  —  —  .07  — —  — —  — — 


263340081575000  -  SAN  CARLOS  CANAL  AT  CAPE  CORAL  PKWY  (LAT  26  33  40  LONG  081  57  50) 
APR..  1975 

22...  .12  .00  .00  .02  — “ 


263353081335400  -  COUNTRY-LINE  CANAL  AT  MILWAUKEE  BLVD  (LAT  26  33  53  LONG  081  33  54) 
APR..  1975 

22...  .29  .02  .00  —  .01 


263402081552500  -  C ALOOS AH ATCHEE  R  AT  CHANNEL  MARKER  6V  (LAT  26  34  02  LONG  081  55  25) 

APR.,  1975 

22...  .09  .00  .00  —  .08 


263418080122200  -  UR  CA  E-W  AT  US441  3.1  MI  S  LK  WTH  R  (LAT  26  34  18  LONG  080  12  22) 

APR.,  1975 

23...  .12  .00  .00  —  .02 


263428081533401 

-  WHISKEY  CREEK  ioi 

WHISKEY  CR 

DR  (LAT 

26  34 

28 

LONG  081  53 

34.01) 

MAY  ♦  1975 

01...  .05 

SEP. 

.02 

.00  1.0 

.11 

.15 

1 1 

12 

1.1  4 

— 

16. . .  .21 

.04 

.13  .81 

.17 

.19 

8.0 

19 

1.2  8 

263435081535401  -  WHISKEY  CREEK-E  SIDE  OF  MCGREGOR  BLVD. 

a  at 

26 

34  35  LONG  081  53  54.01) 

APR.,  1975 

23...  .15 

.00 

.00 

.08 

— — 

— 

263435081545800 

- 

CALOOSAHATCHEE  r 

t  f  CHANNEL 

MAkKfcrt  66 

(LAT 

26 

34  35  LONG 

081  54  58) 

APR.,  1975 

22 . . .  .08 

.00 

.00 

.06 

— — 

— 

263518081541400 

- 

CALOOSAHATCHEE  R 

AT  CHANNEL 

MAtfKttf  63 

(LAT 

26 

3b  18  LONG 

081  54  14) 

APR.,  1975 

22...  .08 

.00 

.00 

.08 

” — 

— — 

■“  ”■ 

•• 

263533081590900 

COURTNEY  CA 

AT  GLEASON 

PKWY  (LAT  26 

35 

33  LONG  081 

59  09) 

APR.,  1975 

£2 • • •  *06 

.00 

.00 

.00 

— 

— 

— 

-- 

— 

263534080264200  -  wCA-4  L-7  CA  AT  BEND  8MI  SSw  OF  S-5A  (LAT  26  35  34  LONG  080  26  42) 


627 


SURFACE  HATER  OUAlITY  RECOROs 
OCTOBER  1ST*  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ORGANIC 

NITRO¬ 

TOTAL 

ORTHO 

PHOS¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(P) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(00610) 

(00615) 

(00620) 

(00605) 

(70507) 

TOTAL 

PHOS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ORGANIC 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

TUR¬ 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(P) 

(SIO?) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00665) 

<0095*>) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

263546081243700  -  ROBERTS  CANAL  AT  SR-832  1.7  MILES  E  OF  SR-29  (LAT  26  35  46  LONG  081  24  37) 

APR..  1975 

24...  .17  .00  .00  —  .03  "*  — 


263558081335700  -  COUNTRY -L I NE  CANAL  AT  SEATINELA  BLVD  (LAT  2b  35  58  LONG  081  33  57) 

APR..  1975 

22...  .20  .00  .00  —  .02 

263558081562900  -  LIDO  CA  AT  DEL  PRADO  (LAT  26  35  58  LONG  081  56  29) 

APR..  1975 

22...  .09  .00  .00  —  .04 

263603081540400  -  C ALOOSAHATCHEE  R  AT  CHANNEL  MARKER  61  (LAT  26  36  03  LONG  081  54  04) 

APR..  1975 

22.. .  .09  .01  .00  —  .07 

263607081204700  -  CANAL  1.9  MILES  E  OF  RAILROAD  NEAR  KER I  ON  SR832  (LAT  2b  36  07  LONG  081  20  47) 

APR..  1975 

24.. .  .11  .00  .00  —  .01 

263615081364100  -  ABLE  CA  AT  JOEL  BLVD  (LAT  26  36  15  LONG  081  36  41) 

APR..  1975 

22.. .  .09  .00  .00  —  .01 


263639081361601  -  LEELAND  LAKE  AT  LEHIGH  ACRES  FLA  (LAT  26  36  39  LONG  081  36  16.01) 

APR..  1975 

23...  .07  .00  .00  —  .01  — —  —  —  — 


263640081515101  -  GOLF  COURSE  CANAL  AT  FOWLER  ST.  (LAT  26  36  40  LONG  081  51  51.01) 

APR..  1975 

23...  .38  .06  .00  .04 


263640081522101  -  GOLF  COURSE  CANAL-  WEST  OF  CLEVELAND  AVE.  (LAT  26  36  40  LONG  081  52  21.01) 
APR..  1975 

23...  .27  .00  .00  —  .01 


263640081524101 

APR..  1975 
23...  .11 


GOLF  COURSE  CANAL  -0.5  MILE  W.OF  CLEVELAND  AVE.  (LAT  26  36  40  LONG  081  52  41.01) 

.00  .00  —  .00 


2636‘*008153040  1 

APR.,  1975 

23...  .13 


GOLF  COURSE  CANAL  AT  MCGREGOR  BLVD.  ABOVE  CONTR.  (LAT  26  36  40  LONG  081  53  04.01) 

.00  .00  —  .01 


263b51081335600  -  DOG  CA  AT  E  4TH  STREET  (LAT  26  36  51  (  ONG  o81  33  56) 

APR.,  1975 

22...  .61  .01  .00  —  .03 


263654081535000  -  CALOOSAHATCHEE  K  AT  CHANNEL  MARKER  60  (LAT  26  36  54  LONG  081  53  50) 


APR.,  1975 

22... 


10 


00 


00 


628  SURFACE  water  CUALITY  RECORDS 

CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


TOTAL 

TOTAL 

BIO¬ 

CHEM¬ 

AMMON  I  A 

ORGANIC 

ORT  HU 

TOT  Al 

T)  I S  — 

TOTAL 

ICAL 

NIT  RO— 

TOTAL 

TOTAL 

N 1 fRO- 

PHOS- 

PHOS¬ 

SOL (7ED 

ORGANIC 

OXYGEN 

TOP¬ 

GtN 

NITRITE 

N I  T  r  A  T  e 

Gt  N 

PHCRUb 

PHORUS 

Sll ICA 

C A«bON 

DEMAND 

HI  D- 

(N) 

(N) 

IN) 

(v) 

<P> 

(P) 

( >10/) 

(C) 

S  Day 

ITY 

1)1-  PI  H 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(M(,/l  ) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  ITU) 

(ET) 

(00610) 

(  0  06 1 S ) 

(00620) 

( 0060b) 

(  70507) 

( 00665) 

(00955) 

(OvibttO ) 

( o  o  j  l  o ) 

(00070) 

(00003) 

263736061464301 

-  SIX-MILE  CYPPtbS 

AI  Sw-62  (LaT 

26 

37  36 

L  ONo  (i  8  1 

4  6  4  3  •  U  1  ) 

APR.*  197b 

23* • •  1.7 

.02 

.CO 

.03 

— 

-- 

— 

— 

btP. 

lb...  .09 

.01 

• 

o 

o 

•r 

.01  .03 

3.0 

13 

3  •  o  1  0 

—  — 

263745(161533600 

CALOOSAHATLHEE  n  AI 

Channel  makkep 

bo 

(LA  T 

?6  J/  ^ 

LOWf?  i)Bl  bJ  36) 

APR.*  197b 


22...  .09 

.00 

.00 

.0  7 

— 

— 

—  ** 

** 

— — 

263628u612bl200 

-  RObERTS  CANAL  b.3  MILEb 

S  L^rttLLt  ON  SH 

-29 

( L  A  T  2^ 

3b 

26 

LUNG  I  61 

26 

12) 

APR . *  197b 

24...  2.6 

.01 

.00 

1 .4 

“  ~ 

—  - 

“  — 

263669o6iS2Sb00 

- 

C alOOS Aha  I  CHE F  R  aT 

CHANNEL 

MiiKKt  K 

52 

(LAT 

26 

38 

29 

l  HNj(3  081 

52 

56) 

APR.*  197b 

22...  .07 

.00 

.00 

.09 

~  ~ 

— — 

“  - 

“  — 

2636480  0 1202200  - 

UNN. 

STR  6.0  MILES  S  L AbELLt 

6.0  MILES  E  uF 

SR 

-29 

(LAT 

26 

36 

46  LONb 

061 

20 

22) 

APR.,  197b 

24 . . •  .09 

.00 

.00 

.00 

**  “ 

— 

*  “* 

—  — 

“ 

“ 

”  “ 

2636a0O812231OU  - 

UNN. 

bTR.b.O  MILtb  5  LAbtLLE 

a.O  MILES  t  OF 

SR 

(LAT 

2b 

36 

46  LONG 

061 

22 

31) 

APR.*  197b 

24...  .78 

.03 

.04 

.06 

— 

— — 

” 

263901000102600  - 

E-2E 

CANAL  AT  FORREST  nlLL 

bLVU  NR 

W  R  btACH 

FLA 

(LAT 

2b 

39 

01  LONG 

0  6  0 

lu 

26) 

DEC.*  1974 

10 . . .  .06 

APR.,  1975 

.01 

.04  .46 

.01 

.02 

6.4 

-- 

— 

J 

1.0 

23...  .08 

.00 

.00 

.00 

“  — 

— — 

~  ~ 

”  “ 

2b3902061b20300 

-  CALOOSAHATCHtE  RIVER  AT 

CHANNE  l 

MArfKt ^ 

42 

(LAT 

26 

3** 

02 

LONG  061 

52 

03) 

APR.,  ] 97b 

22...  .14 

•  00 

.00 

.  1 1 

—  — 

— — 

—  - 

“ 

”■  “■ 

263902062022200  -  SHAOROt  CANAL  AT  5R-76b 

i  ( L  A  f  26  39  0  2 

LONG  062 

L)2  22) 

APR.*  1975 

22...  .16 

.01 

.00 

•  K)C 

— 

— 

-- 

-- 

- 

-- 

22. . .  .14 

.  uO 

.00 

.01 

—  “ 

— 

~  “■ 

” 

263913061502700  - 

HILLY  CR  AT  PALMETTO  AVE  FORT  MEYePS 

(LAT 

26 

39 

13 

LONG  081 

50 

27) 

APR.*  1975 

2^  •  «  •  ♦  1  r} 

.01 

.00 

.12 

—  ■“ 

— 

“  “■ 

” 

“ 

“  - 

2b3942081blJb00 

- 

caluosahatchel  r  at 

CHANNEL 

MAKr< 

(LAT 

2b 

39 

4  2 

LONG  '  6 1 

51 

3b) 

APK  •  *  197*3 

22 • • •  .10 

.00 

.00 

.  1 0 

~  - 

-- 

—  — 

—  ” 

263956061335800  -  OuG  Ctt  AT 

18TH  ST 

( L  A T  2b 

39 

56 

LO'  G 

>'61  33  58) 

APR.*  1975 

22...  .47 

.00 

.00 

.  06 

— 

-- 

— 

— 

- 

- 

— 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEM8ER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


BIO- 

10TAL  TOTAL  CHEM- 


AMMON  1  A 

Oro.iN  1 C 

UrTrG 

TOTAL 

DIS- 

TOTAL 

ICAL 

N I T  RO- 

TOTAL 

TuTAL 

N1 TRO- 

PHUS- 

PHOS- 

50LVF.0 

ORGANIC 

OX YGtN 

TUR¬ 

Ot  N 

N  1  1 R I Tt 

n  I  T  R  A  T  E 

or  N 

PHORUb 

PHORUb 

SlIlCA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

( N ) 

(N) 

<N) 

(<j) 

(P) 

(P) 

(  S  1 0  2 ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DAT  t 

(MG/L) 

(MG/L  > 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MO/L ) 

(MG/L) 

(MO/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(00610) 

(  0  0  6  1  b  > 

( 0  0  620 ) 

(0060b) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(  C  0  6  6  0  ) 

(00310) 

(00070 ) 

264U0 10615J46JO  - 

YtLLOw 

TEVtR  CREtN 

AT  PONAtLLA  kOAU 

(LAT  26 

40  01  LONG 

06 1  53 

46) 

AkK  •  ♦ 

1975 

<l  c r  • .  • 

.10 

.00 

.00 

-- 

.  1 4 

— 

— 

-- 

— 

264(MI9u62022300  -  HtwMOSA  CANAL  AT  SR-765  (LfiT  26  afl  09  LONG  0 62  0?  23) 

APR.,  1975 

2  2 . • •  ,0b  • 0  0  .  U  0  —  —  .01  —  —  —  — 


264o27o6l6040P0  -  CALOOSArATChEE  R  AT  ChttNNtL  MuRKEK  32  (LaT  26  40  27  LONG  061  50  40) 

ARK  .  .  1 v7b 

22. . .  .12  .00  .00  —  .  u  6  — —  —  —  —  — 


264030060041 700  -  RELOCATED  »  PALM  aCM  LAT  CANAL  AT  W  PALM  BCH  FLA  (LAT  26  40  30  LONG  060  04  17) 
ARk . .  1975 

16...  .06  .03  .13  1.4  .02  .07  b.2  19  —  10 


2640J/0600644OO  -  w  P  ric ACM  CA  AT  bw  609  NK  W  PALM  pEaCB  FLA  (LAT  26  40  37  LONG  060  06  44) 

lb 


APR..  197b 

15...  .14 


.44 


.22 


1.2 


.06 


.09 


7.6 


10 


2b40370o00b'*5o0 

APR . *  19/6 

23...  .23  .02 


WtST  PALM  GE«Ch  AT  w  P  B  1 L A  (LAT  26  4n  37  LONG  060  06  45) 


,  JO 


.06 


2640J6060U63300  -  AIRPORT  'JPAlNAGL  CA  SOUTH  blDt  PUMP  STATION  WPB  (LAT  2 o  40  36  LONG  060  05  33) 

.03  .76  .06  .06  6.9  16  —  5 


APR..  197b 

16...  .04 


.01 


264039O60063700  -  LATERAL  Jl/2  CA  AT  SOUTHtRN  BLVD  W  UT  AIR  NR  WPR  (LAT  26  40  39  LONo  06u  06  37) 

.01  .CO  1.1  .02  .05  3.5  24  —  5 

264041061550700  *  RANCUC*  CREtl\  AT  bW-76  (LAT  26  40  41  LONG  061  55  07) 


APR..  ) 97b 

1 6 . . .  .04 


APR..  1 9  7b 

22...  .11  .00  .00 


.03 


264047060120600  -  wtbT  PALM  aCH  CA  AT  Sr  60  NR  WEST  PALM  (LAT  26  40  47  LONG  060  12  06) 


APR..  i97b 

23...  .16  .00  .15 


.0  7 


2640470 620 2240 0  *  HOrSESHOE  CANAl  AT  bR-76b  (LAT  26  40  47  I  ONG  062  02  24) 


APR..  197b 

22...  .07  .00  .00 


.01 


2640510 6 0140400  -  M-1  CA  AT  ROYAL  PmLM  BCr  COLONY  U5441  (LAT  2 6  4(j  51  LONG  060  14  04) 

Apr..  1975 


C  4. 


•  1 4 


.00 


.01 


2b40b40  6 1564000  -  YtLLOw  FtVFR  Cr  AT  bR76  FORT  MtYERS  ( L  A  T  26  4)  54  LONG  061  52  40) 

APR..  197b 


22. 


.14 


.  00 


.0  1 


,  12 


OFPTB 

(FT) 

(00003) 


630  SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

OCT  08 E  R  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


Total 

TOT  AL 

BIO¬ 

CHEM¬ 

AMMONIA 

Organic 

UkThO 

TOTAL 

DIS¬ 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOT  AL 

N  1  TRO- 

PhOS- 

PHOS¬ 

SOLVED 

O-GANIC 

Oxygen 

Top- 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

Ut  N 

PhuRus 

PHORUS 

b IL  I(  A 

C ARbON 

demand 

•nu- 

(N) 

(N) 

(N) 

(')) 

(P> 

(P) 

(SIOP) 

(C) 

s  DAY 

ITY 

Qf-  PTH 

DATE 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(  ITU) 

(FT) 

(00610) 

( 0061S) 

<00b20) 

( 0060S ) 

(70507) 

(0066S) 

(00955) . 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

2b40b40 8  1  b240 0  1  —  POfctLL  CWLfcA  AT  bN-78 

<LAT  26 

<♦0 

b4  LOM'o 

U  <3  1 

52 

40.01) 

APR..  197b 

23.  .  . 

.18 

.00 

.01  --  . \c 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

.  U  6 

.00 

.00  —  .lb 

— — 

— 

— 

— — 

— — 

2b405b081b239u  1  -  PUWELL  GREEN  (“  Sr-76 

(LAT  2b 

4n 

bS  LONG 

G81 

52 

39 .01) 

MAY  .  197b 

07... 

SEP. 

.02 

.00 

.02  .4“  .18 

.14 

6*4 

12 

2.5 

8 

.5 

12. . . 

.03 

.01 

.04  1.3  .04 

.07 

3.9 

1  6 

1.4 

7 

— — 

264100080210000 

- 

W  PALM  REACH  CA  E  OK  SbAENR 

LOX  AHATCHE 

<  L  A  T  2*> 

4 1  00  LONG  080  21  00) 

OCT..  1974 

lb.  .  . 

.  1  1 

.02 

.25  1.6  .Ub 

.07 

9.4 

31 

2.1 

5 

1.0 

NOV. 

13... 

JAN..  197b 

.10 

.02 

.32  1.1  .05 

.07 

— 

21 

— 

7 

1.0 

27... 

.07 

.09 

.58  1.4  .02 

.03 

— 

2b 

— 

5 

1.0 

MAP. 

19.  .  . 

APR. 

.06 

.02 

.35  1.0  .08 

.05 

-- 

17 

— 

10 

1  .0 

04.  .  . 

MAY 

.03 

.02 

.32  1.1  .05 

.07 

21 

•  rt 

10 

1.0 

(lb  •  •  • 

.37 

.33 

8.3  8.6  .03 

.03 

—  — 

4 

1.0 

2b4l0008022l400  -  HCA-3  MARCH  ADJ  TO  S-bA  IN  CONS  AREA  1 

M 

_ AT  26  4 1  00 

LONG  080  22 

14) 

APR..  147b 

21 . . . 

.23 

.00 

.00  —  .03 

— 

—  “ 

”  *" 

264101080042700  - 

AIRPORT 

DRAINAGE  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  HP 

8Cb  (LAT 

26  41 

01 

LONG  080 

04 

27) 

DEC..  1974 

11... 

APR..  197b 

.  75 

.03 

.12  .53  .Oo 

.08 

7.9 

— 

— 

18 

1.0 

16.  .  . 

.02 

.01 

.00  .48  .03 

.07 

.4 

13 

— 

8 

— 

23... 

.16 

.00 

.00  —  .06 

— — 

— 

“  ” 

”  “ 

264106081494900 

- 

CALOOSAHATCHEE  R  aT  CHANNEL 

M ARKER  26 

(La  T  ?6 

4]  06 

LONG  081  49 

49) 

APR..  197b 

22.  .  . 

•  1 0 

.00 

.00  —  .10 

— 

—  “ 

26a! 18080162900 

-  D  RD 

CANAL  .4  Ml  N  US  441  AT  LOXAHATCHEE 

FLA  (LAT  2b  41 

lb 

LONG  080 

lb  29) 

APR..  197b 

24.  .  . 

.16 

.01 

.18  —  .08 

“  — 

— — 

*  * 

264128081513200  -  INDIAN  CREEK  «T  SR-78 

(LAT  26 

41 

28  LONG 

<jb  1 

51 

32) 

APR..  1 9  7b 

22 .  .  . 

.28 

.01 

.07  --  .44 

— — 

— — 

— 

“  — 

264128081b! 820}  “  INDIAN  CKEtK  Sk-78 

(LAT  2b 

41 

2c«  LONG 

081 

51 

(2.ol) 

APR..  1975 

23.  .  . 

.28 

.01 

.07  —  .44 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

07... 

SEP. 

.12 

.01 

.04  1.6  .75 

.84 

7.7 

1  7 

3.3 

8 

.5 

12... 

.04 

.01 

.04  .62  .04 

.09 

d.b 

19 

1.  1 

o 

“  “ 

264135082022200  -  A RR08  CANAL  AT  SR-76S 

(1  AT  2b 

41 

3b  LONG 

0  82 

02 

22) 

APR..  1975 

22.  . . 

.06 

.00 

.00  —  .00 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

SURFACE  HATER  3 UAL  I T  Y  RECOROS  ()  3  \ 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


AMMON  1  A 

N  I  T  KO- 
GtN 
<  N ) 

UaTE  (MG/L) 

(00610) 

TOTAL 

NITKITE 

<N) 

(MG/L) 

(00615) 

TOTaL 

NI  TKA  TE 
(N) 

(MG/L) 

(00620) 

TuTAL 
Oku.*N  IC 
Ni  TkO- 
GEN 
<N) 

(MG/L) 

( 00605) 

T  0T  AL 
OKTHO 
PHOS- 
khOKUS 
(P) 

(MU/L) 

( 70507) 

TOTAL 

PhOS- 

PHOKUS 

(P) 

(MG/L) 

(00665) 

DIS- 
SOLVED 
SILICA 
( S 1 0  2 ) 
(MG/L) 
(00955) 

TOTAL 
OKGAN IC 

cakbon 

(C) 

(MU/L) 
(00680 ) 

BIO¬ 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 
DEMAND 
5  DAY 
(MG/L ) 
(00310) 

TLIP- 
510- 
ITY 
(  JTU) 
(00070) 

DEPTH 

(FT) 

(00003) 

264139082022100  - 

GAT  OK 

SLOUGH  AT 

765  (LAT 

26  4 1  39 

LONG  082 

02  21) 

APk • .  1975 

Hd.  •  •  •  •  o  g 

.00 

.00 

— 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

264140081490100  - 

CaLOOSAHATCmEE 

k  Al  Channel  makwek 

19  (LAT 

26  41  40 

LONG  081 

49  01) 

APK..  1975 

22. . .  .14 

.00 

.00 

— 

.09 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

264146080042600 

-  L«TtKAL  2  CAnAL 

AT  AU5  T  W AL 1  AN  A  Ot  NK  W  PALM  HCH  (LAT  26  41 

4o  LONG 

080  04  26) 

APK..  1975 

1 5 • . •  .46 

.02 

.01 

1  .3 

.37 

.43 

3.9 

17 

5 

264146081475300  -  CALUOSAHATLHEE  HlVtK  AT  CHANNtL  'AkKEH  15  (LAT  26  41  46  LONG  061  47  53) 
AKk  .  »  1975 

22...  .13  .00  .00  --  .10 


2b1*  1  4  708 1 55 1  £0  0  -  YtLLOW  htVEk  CkttK  «1  LITTLETON  kOAD  (LAT  2b  4)  47  LONG  i8l  55  12) 
APk..  1975 

22...  .04  .00  .05  --  .09 


264147081551201  *  YtLLL ■»/  FEVt*-1  CktErv  1“  LITTLETON  ku  (LAT  26  41  47  LONG  061  55  12.01) 
StP..  1975 

1  1  ...  .05  .01  .20  1.0  .113  .1)4  3.5  15  1.3  7 

2  64 157080Ubl80o  -  LATtKAL  2  CANAL  A1  OL  i  Vt  UK  AT  •»  PALM  BCH,  FLA  (LAT  26  4l  57  LONG  080  06  18) 
APR • »  1 9  7o 

15.. .  .15  .01  .01  1.6  .05  .11  5.2  32  —  10 

26420 70 8 1 46280 0  —  C AL005 Am A TCHt E  kIVEk  Al  CHANNEL  MakkEK  11  (LAT  26  42  07  LONG  061  46  28) 

APk . »  1975 

22.. .  .08  .00  . OO  --  .09 


264227080390700  -  bELLE  GLADES  UUAKtk  OATS  1NOUST  WASTE  (LAT  26  4?  27  LONG  080  39  07) 


OCT..  1974 


18... 

14 

.uo 

.05 

124  28  28 

70 

12000 

— 

540 

— 

f  t  5  .  . 

1975 

04  .  .  . 

6.6 

.  05 

.00 

1 40  17  22 

38 

9000 

— 

420 

-- 

APK. 

11... 

JuL  ( 

4.4 

-- 

-- 

75  —  12 

29 

540 

~ 

320 

-- 

Oe. . . 

1  4 

.07 

.00 

1 60  J4  34 

40 

6200 

720 

264230081355800 

- 

BLUMAN  Ck  at  5K  80  (LAT 

26 

42  30 

LONG  081 

35 

56) 

APK  .  . 

19  75 

22... 

.  1 4 

.00 

.uO 

.01 

—  — 

“  — 

2642330813j32u1 

-  lowNStNu  canal  at  sk-bo  <lat 

26 

42  33 

LONG  031 

33 

32.01) 

APK  .  . 

19  75 

24  .  .  . 

.  15 

.  MO 

•  0^ 

.04 

-  — 

— 

—  “ 

—  “ 

26423506 1 304 jOO 

-  SIGMONS  HKANCH 

e.i  MLtb  Sw  OF  LABELLt  ON 

SP 

-80  (LAT  2b  42 

35 

LONG  081 

30  43) 

AHK  •  « 

1975 

£?4  •  •  • 

.  1  1 

.  0  0 

.00 

•  Ul 

-- 

-- 

— 

— 

632 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 97t  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATEO  CONSTITUENTS 


TOTAL 


TOTAL 


RlO- 

CmEM- 


AMMONIA 

ORGANIC  OPTHU 

TOTAL 

ois- 

TOTAL 

[CAL 

NIT  RO—  total 

TOTAL 

N1TRO-  PhOS- 

PHOS¬ 

SULVFD 

ORGANIC 

OXYGEN 

Tl  iR 

- 

GEN  NITRITE 

NITRATE 

GEN  PhURUS 

PHORUS 

SIl  ICAr 

CARBON 

OF  MANO 

RID 

- 

(N)  (N) 

(N) 

(i\l>  (P) 

(P) 

(  S  1 0  2  ) 

(C) 

5  DAY 

TTY 

DEPTH 

L/aTL 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(Mu/L ) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(ITU) 

(FT) 

(OOblO)  (0061“>) 

(00620) 

(0U605)  (70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00(170) 

(00003) 

2642490  8 1 3b 38  0  0  - 

CALOOSaHaTCHEE  river  at 

ALVA  BRIDGE  (LAT  26  42  49  1 

LONG  081  3b 

38) 

APR  .  » 

1975 

22.  . 

• 

.15  .01 

.00 

.01 

—  — 

284253081402200  - 

HICKEY  CREEK  AT  SR  80  (LAT 

2b  42  S3 

LONG  06 1  40  22) 

APR.  < 

1975 

22. . 

• 

.08  .00 

.00 

.01 

— 

“  * 

** * 

*“  “ 

2642530 8 1480 100  -  bTpOUD  CREEK  AT  Sk- 

78  (LAT  26 

42  53  LONG  081 

4d  01) 

APR  .  . 

1975 

22.. 

• 

.23  .00 

.00 

.22 

— — 

— 

“ — 

”  — 

2642530  8 1480  1  0  1  - 

ST*OUD  CkEEk  14  Sp- 

78  (LAT  26 

42  53  LONG  081 

40  01.01) 

APR.  . 

1975 

23. . 

• 

.23  .00 

.00 

.22 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY 

08.  . 

SEP. 

• 

.09  .01 

.01 

.83  .16 

.24 

3.9 

9.0 

•  9 

b 

.s 

17.. 

• 

•  0  3  *01 

.05 

1.3  .02 

.04 

1.0 

20 

2.  1 

0 

— 

2642530b 1463200  - 

POPASh  cr  at  r 

78  (LAT  26 

42  53  LON  081 

40  32) 

APR.  . 

1*75 

22. . 

• 

.16  .00 

.02 

.27 

— — 

”■  — 

—  — 

264255080035000  - 

clear 

LAKE  AT  wtST  PALM 

BEACH  FLA 

(LAT  26 

42  55  LONG  080  03 

50) 

JUNE. 

1975 

06.  . 

• 

.01  .01 

.01 

1.2  .01 

.01 

4.5 

9.0 

— 

2 

~  ■" 

264257081454100  - 

CALOOSAHATCHEE  RIVER  AT  SR 

-31  BRIDGE 

(LAT  2b 

42  57  LONG  081  45 

41  ) 

APR  .  . 

1975 

22.  . 

• 

.11  .00 

.00 

.09 

— — 

—  - 

—  ~ 

—  “ 

264315081311701  - 

DaUGhTREY  CREcK  16  SLATER  RO  SECTION  19  (LAT  cb  43 

15  LONG  081  31 

1  1. 

01) 

SEP. . 

1975 

12. . 

• 

.02  .01 

.03 

.4b  .06 

.08 

6.9 

'6  •  0 

.  6 

7 

26433208137380 1  -  CYPRESS  CREEK  aT  bR 

78  (LAT  2b  43  32 

L  0  N  G  0  8 1 

37  38.01) 

APR.  . 

1978 

23. . 

PAY 

• 

.05  .00 

.00 

.00 

— 

— — 

”  — 

—  “ 

06.  . 

SEP. 

• 

.02  .01 

.00 

,4b  .01 

.02 

2.  b 

9.0 

1.0 

2 

.s 

18.. 

• 

.05  .01 

.03 

.65  .01 

.03 

1.0 

8.0 

4.2 

9 

— 

26434608  i  JO  1 70  0  -  ROBERTS  CANAL  8.0  MILES  5w  0  F  LABELLt  ON  SR-80  ( L  AT  26  43  48  LONG  Obi  30  17) 


APR . »  1978 

24 ...  .14 


.00 


.00 


.0  1 


26434906 142060 1  -  TELEGRAPH  CREEK  i01  8*-7b  (LAT  2b  43  49  LONG  081  4 2  06.01) 


APR..  1975 

23... 

.  1  4 

.00 

.  0  1 

_  _ 

.  13 

_  _ 

MAY 

06.  .  . 

.03 

.01 

.01 

•  hi 

.24 

.26 

8.0 

15 

StP. 

15. . . 

.10 

.02 

.06 

1.3 

.OJ 

.0  7 

1  1 

11 

1  .  7 


4  .  J 


18 


surface  water  quality  reccros 

OCTOBER  19 FA  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


633 


HlO- 


TOTAL  total 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC  OkTHO 

TOT  AL 

DIS- 

TOTAL 

ICAL 

NITkO-  TGTAL 

TOTAL 

NITkO-  kHOS- 

PHOS- 

SOL  VFO 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

Gt  N  N  I  T  k  I  T  t 

nitrate 

GtN  knokub 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

DEMAND 

BID¬ 

(N)  (N) 

<N) 

<N)  (k) 

(P) 

(S102) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

date 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L)  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

<00610)  (0061  ->) 

(00620) 

(0060b)  ( 70b0  7 ) 

(0066b) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

2b440 7080 1 62200  - 

N  END 

0  RO  CA  4  Ml  N  LOX 

ANO  US441  (LAT 

26  44  07  LONG  080  16  22) 

Akk  .  . 

197b 

24.. 

.  .lb  .00 

•  00 

.00 

— 

— 

— 

" 

2644 160601*3900 

CA  M- 

2  3.B  Ml  W  3.8  Mi 

E  OF  S-bA  (LAT  26  44  lb  LONG  080  18 

39) 

APK  •  . 

197b 

24.  . 
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APR..  1975 

24...  .12  .00  .uO  — —  .23 


270848080 1 52200  - 


Mi  — 18  b  Fa  ST  LUC  1 1  R  AT  SR76  t  OF  SSP  (LAT  27  06  48  LONG  080  15  22) 


apk  • .  1975 

2b ...  .15 


.00 


.00 


.13 


270759080 161900  - 


m a- 1 9  (la-MARPS  LN.MaPPS  RD.  PALM  CITY  (LAT  27  07  59  LONG  080  16  19) 


APR..  1975 

25...  .13 


.00 


,0  1 


.0  7 


270854080120500  -  MA-17  MANATEt  BUCKET,  PT  SALERNO.  FLA  (LAT  27  08  5u  l.ONG  080  12  05) 

APR..  1975 

24...  .24  .01  .00  — —  .08  — —  —  — 


270929080 154800  -  MA-20  ALL  AMtR.  *.  ST  LUCIE, PALM  CITY  (LAT  27  09  29  LONG  080  IS  48) 

APR.,  1975 

25. ••  .17  .((0  .00  — —  .08  — —  —  — 


2709‘.108019b300 


MA-b  gw  HtSSY  CR  AT  SR714  NR  PALM  CT  (LAT  27  09  41  LONG  080  19  53) 


638 


DATt 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  197  4  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ano  RELATEO  CONSTITUENTS 


i-  I  ly  — 


TOTAL 

T  OT  AL 

CHEM¬ 

AMMONI A 

ORGANIC 

0*ThO 

TOTAL 

nis- 

TOT  AL 

ICAL 

NITRO¬ 

total 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOL  VEl) 

ORGANIC 

OXYGEN 

TOR¬ 

GEN 

NITRITE 

nitrate 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CAkEsON 

DE'MuND 

PID¬ 

(N) 

(N) 

(N) 

<N> 

(P) 

(P) 

( S I 02 ) 

(C) 

5  DAY 

ITY 

DEPTH 

( mg/l ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MO/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(Mg/L) 

(MG/L) 

(  ITU) 

(FT) 

( 0061 0 ) 

( 006 1 5 ) 

(00620) 

(00605) 

(  7  0  b  0  7 ) 

(00665) 

(00  955-) 

(00680) 

(00310) 

(00  A  70) 

(00003) 

270942080285400 


ma-7  UW  UR  «T  JCT  SR714-6i,9  N  STUAPT  (LAT  27  09  A?  LONg  080  PM  5*0 


APR..  197b 

2b...  .30  .00  .00  —  .0  2 


270942080325000  -  MA-8  Uw  DP  ON  t A T-bR 714.  ]BMI  STUAPT  (LAT  27  09  4?  LONb  0B0  3?  bO) 

APR..  1975 

2b...  .38  .00  .00  —  .8b  —  — 


271021080124300  -  MA-21  WILLOUgHbY  CR. INDIAN  AVE.STUAkT  (LAT  27  10  21  L0N8  0B0  12  43) 

APR..  1975 

2b...  .22  .00  .00  —  .03 


271 146080 152700  -  MA-22  OW-FRa/IEk  CK.USl.  bTUART  (LAT  ?!  11  48  LON8  OHO  1h  27) 

APR..  1975 

25...  .2o  .01  .00  .lu  - —  —  —  —  — 


2711560B0182500  -  MA-b  uw  END  OF  CANAL-LIGHTHOUSE  PT  (LAT  27  11  56  LONG  080  18  2b) 

APR.,  1975 

25...  .15  .00  .00  .07  —  —  —  — 


2713030801b0000  -  37S41E32  MA-4  Qw  END  OE  CA  IN  NO  bTUART  -T  PI)  (LAT  27  13  03  LONG  080  16  00) 
APR.,  1975 

25...  .25  .01  .00  .09  — —  ■“  —  — — 

271408080141200  -  WARNER  Ck  AT  SK-723  JENSEN  BEACH,  FLA  (LAT  27  14  08  LONG  080  14  12) 

APR.,  1975 

25...  .16  .00  .00  .00  —  —  ”*  —  — — 


271519080143400  -  MA-23  CA  SAVANNAHS  70  HENDERSON  PD  (LaT  27  15  19  LONG  080  14  34) 


APR.,  1975 

24...  .45 

•  00 

.00 

.01 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

271541080213500  - 

SL  1  02 

C-24  AT  CNTrL  NR 

PORT  ST 

LUCIE 

(LAT 

27 

15  41  | 

LONG  080  21  35) 

APk . ,  1975 

2b...  .20 

.00 

•  uO 

.04 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

271617060192000  - 

SL40  N 

F*  ST  LUCIE  R1V 

AT  PT  ST 

LUC  RO 

(LAT 

27 

16 

17 

LONG  080 

19  20) 

APR.,  1975 

2b, ••  .21 

.01 

.01 

--  .16 

— 

- 

- 

— 

— 

— 

271755080154200  - 

SL- 1 08 

SAVANNAHS  WALTON 

NO 

CUL  V 

.FT  STL 

(LAT 

27 

1  7 

55 

LONG  080 

15  42) 

APR.,  1975 

25...  .32 

.00 

.00 

.01 

— 

- 

- 

— 

-- 

— 

271755080155500  - 

SL  1  09 

SAVANNAHS  NP  PORT 

ST 

LICIE.W  EDG 

(LAT 

27 

17 

55 

LONG  080 

15  55) 

APR.,  1975 

25,,,  ,33 

• 

o 

o 

.00 

.  0  3 

— 

- 

- 

— 

-- 

— 

27 1«12080 182800  - 

SL  1  1 0 

SAV.  DRA1N-US  1  NR  PT 

ST 

LUCIE  (LAT  27  18  12 

LONG  080  18 

28) 

APR.,  1975 

25 • . •  ,17 

.00 

.02 

.03 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1  974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATEO  CONSTITUENTS 


639 


AMMUN  I  A 

NIT  kO- 
GtN 
(N) 

DA  Tt  (MG/L) 

C  0  0 1>  1 0  ) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

(MG/L) 

( 006 1 5) 

total 

NITRATE 
( N ) 

(MG/L) 

(00620) 

TOTAL 

ORuANIC 

NITRO¬ 

GEN 

(in) 

(Mu/L ) 

( 00606) 

Total 

ORTHO 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

(MG/L) 

( 70507) 

total 

PHOS¬ 

PHORUS 

(p) 

(MG/L) 

(00b65) 

DIS¬ 
SOLVED 
SIl ICA 
<  S 1 02 ) 
(MG/L) 
(00955) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

(MG/L) 

(00680) 

BIO¬ 
CHEM¬ 
ICAL 
OXYGEN 
DEMAND 
5  DAY 
(MG/L) 
(00310) 

TUR¬ 
BID¬ 
ITY 
( JTU) 
(00070) 

DEPTH 
(FT) 
(0000 J) 

2 7  1  V 1 1  0  oG27 1 JOO 

- 

SL  1  2 

C-24  AT  Sk709  5M 

Sw  SSP 

FT 

PIERCE 

(LAT  27 

19 

11  LONG 

080 

27 

13) 

APR..  1975 

Ab«  •  •  * 

.  0O 

.00 

— 

.  Ob 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

27I9270S0200100 

- 

SL  1 0 

NO  FK  ST 

LUCIE  AT 

PRIMA 

VISTA  BLV 

(LAT  27 

19 

27  LONu 

080 

20 

0  1  ) 

APR..  1975 

25...  .19 

.00 

.00 

— 

.22 

— 

— 

— 

— 

- 

- 

— 

272014080324900 

- 

SL  1  0  3 

C - 23  A  I 

jcr-c-24 

Nk  FT 

PIEKCF  FL 

(LAT  27 

20 

14  LONG 

080 

32 

49) 

APS . «  1975 

25 . . .  tlu 

.00 

.01 

— 

.02 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

272251050182000 

- 

SL  1  0  7 

SAVANNAH 

5  NR  PK 

ENT  SO 

FT 

PIERCE 

(LAT  27 

22 

51  LONG 

080 

18 

20) 

APS..  1975 

25...  .2? 

.00 

.00 

— 

.01 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

2723U4080180200 

- 

SL-lOb  SAVANNAHS  NR  PARK  E.S 

FT 

PIERCE 

(L»T  27 

23 

04  LONG 

080 

18 

02) 

APR..  1975 

25...  .27 

.00 

.00 

-- 

.00 

— 

— 

— 

— 

— 

272315050183300 

- 

SL  1 05 

BOAT  KaMP-SAVaNNAS  Pk- 

FT 

PIFRCE  (LAT  27 

23 

15  LONG  i 

080 

18  33) 

APK . »  1975 

25...  .14 

.00 

.00 

— 

.00 

— 

— 

— 

-- 

- 

— 

2723^  10  50  Abt:  600 

- 

SL  4  1 

JCI  lo.M 

CK-TRIb 

6Ml  SW 

F  T 

PIERCE 

(LAT  27 

?  3 

21  LONG 

080 

2b 

26) 

APp  . »  1975 

25...  .17 

.00 

.00 

— 

.11 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

272340050273300 

- 

SL42 

TEN  MI  CR 

aT  SR70 

N*  FT 

PIERCE  Fl 

(LAT  27 

23 

40  LONG 

080 

27 

33) 

APR..  1975 

25...  .20 

.00 

.02 

— 

.  1 1 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

27^541080210100 

- 

SL  8 

JCT  lf'Ml- 

5M I  CP  SO  SIDE 

E  T 

PIFRCE 

(LAT  27 

23 

41  LONG 

080 

21 

01) 

APR..  1975 

25...  .20 

.00 

.00 

— 

•  lb 

— 

-- 

— 

-- 

- 

— 

272409080235800 

- 

SL45 

TtN  MI  CK 

AbV  CnTkl-SSP 

Fl 

PIERCE 

(LAT  27 

24 

(19  LONG 

080 

23 

58) 

APK • •  1975 

25...  .22 

.  0  0 

.  uo 

-- 

•  1  o 

— 

-- 

-- 

— 

- 

— 

272413050204200 

- 

SL5 

DK  CA  SUNRISE  bLVD-KW  S 

E  T 

PIERCE 

(LAT  27 

24 

13  LONG 

080 

20 

42) 

APK..  1975 

25. • •  .22 

.  no 

.oo 

— 

.  so 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

2725^3080222000 

- 

SL  1 

5M i  CR  ON 

SR  70  2M 

E  SSP 

FT 

P1FRCR 

(LAT  27 

25 

23  LONG 

080 

22 

20) 

APK..  1975 

26. • .  .15 

.CO 

.00 

— 

.19 

-- 

— 

— 

-- 

- 

-- 

2  72652050 J24700 

- 

5L  4  3 

C-24  AT  SK05  12MI 

W  OF 

FT 

PIERCE  (LAT  27 

2b 

52  LONG 

080 

32  47) 

APP..  1975 

25...  .20 

.00 

.00 

•  u  1 

.. 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  AND  RELATED  CONSTITUENTS 


TOTAL 

I  OT  AL 

BIO¬ 

CHEM¬ 

AMMONIA 

ORGANIC 

ORTHO 

total 

DIS- 

TOTAL 

ICAL 

NITRO¬ 

TOTAL 

TOTAL 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

PHOS¬ 

SOLVF  0 

ORGANIC 

OXYGEN 

TUR¬ 

GEN 

NITRITE 

NITRATE 

GEN 

PHORUS 

PHORUS 

SILICA 

CARBON 

OFManO 

BID¬ 

(N) 

<N> 

(N) 

(N) 

(P) 

(P) 

(  S  1 0  2  >  * 

(C) 

5  Day 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MG/l) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

.  (MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(  JTU) 

(FT) 

(OOblO) 

(00615) 

(00620) 

(00805) 

(7u507) 

( 00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

<  O00  70 ) 

(00003) 

272607080205900  -  SL101  hElChER  Ca  AT  25T H  ST  FT  PIERCE  (LAT  27  28  07  LONG  080  20  59) 

APR . ,  1975 


25... 

.18 

.00 

.00 

“  — 

.00 

— 

— 

“  “ 

*  ~ 

274 340080453500 

- 

pLUE  CYPRESS  LK 

SITE. 

1  NR 

fellsmere 

FL  ( L  '  T 

27  43 

40 

1  ONG  060 

45 

35) 

OCT..  1974 

22.  .  . 

.03 

.02 

.16 

1.2 

.  08 

.07 

6.6 

19 

.8 

6 

1.0 

DEC. 

18... 

FEd.»  1975 

.05 

.02 

.24 

1.0 

.0  7 

.06 

6.4 

83 

1.6 

3 

1.0 

14.  .  . 

.03 

.0  1 

.27 

.99 

.Os 

.05 

8. 6 

34 

.3 

2 

— 

APR. 

02... 

JUNE 

.02 

.03 

.37 

.  74 

.05 

.06 

12 

19 

2.0 

3 

1.0 

03... 

.01 

.01 

.04 

1  .  1 

.03 

.03 

.  1 

1  7 

1.1 

3 

1.0 

AUG. 

05.  .  . 

SEP. 

.06 

.01 

.02 

1.3 

.05 

.07 

1.0 

23 

6.8 

3 

1.0 

29.  . . 

.04 

.0  1 

.15 

1.1 

.09 

.12 

4.  1 

18 

.  8 

1 

■”  ■" 

280333081201700  - 

CYPRESS  Lk  AT 

C- Jt> 

NR  ST  CLOUD  FLA  (LAT  28  03  33 

LONG  0 6 1  20 

17) 

SEP..  1975 

10... 

.  12 

.01 

.01 

1.4 

.0-5 

.Ob 

— 

18 

9 

—  — 

280432081 192200 

- 

CYPRESS  LAKE  SITE  3 

NEAR 

SAINT  CLOUD  F  (LAT 

2m  04 

32 

LONG  0  8 1 

19 

22) 

SEP.,  1975 

10.  .  . 

.04 

.01 

.00 

1  .b 

.03 

.08 

2.4 

2  9 

10 

280505081204000  -  CYPRESS 

LK  . 

NR. 

ST.  CLOUD  (LaT 

26  05  05 

l ONG  081 

20  40) 

SEP.,  1975 

10... 

.08 

.01 

.07 

1 . 1 

.02 

.05 

2.6 

17 

—  “ 

5 

—  ” 

261833081323800  - 

REEDY  CREEK 

A  8  S* 

-40  NR  LOUGHMAN  FLA 

(LAT  28 

16  33  LONG 

081  32  38) 

JAN  •  »  1975 

21... 

SEP. 

— 

1.1 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

0 

-- 

0  *3  •  •  • 

— 

— 

.79 

2.2 

— 

— 

-- 

0 

— 

282020080581500  - 

TAYLOR  CK 

IMP 

SITE 

1  NR 

COCOA  KLA 

(LAT  28 

20  2o 

I.ONG  080  56 

15) 

OCT . »  1974 

24 . .  . 

.07 

.01 

.08 

.67 

.  0  J 

.05 

5.6 

20 

.4 

2 

1.0 

24... 

DEC. 

.08 

.01 

.05 

.66 

.03 

.05 

5.6 

18 

.  S 

2 

20 

17... 

.06 

.02 

.09 

.71 

.04 

.04 

5.8 

23 

1  .  1 

1 

1.0 

17... 

FEB.,  1975 

.06 

.02 

.09 

.88 

.05 

.05 

6.0 

22 

.  7 

2 

20 

13... 

.03 

.01 

.02 

.77 

.04 

.04 

5.6 

21 

1.2 

1 

1.0 

13.  .  . 

.hO 

.01 

.02 

.80 

.04 

.04 

5.4 

22 

.  6 

2 

20 

APR. 

01  .  .  . 

.02 

.02 

.03 

.74 

.03 

.03 

4.3 

18 

1.2 

2 

1.0 

01... 

JUNt 

.05 

.02 

.04 

.71 

.03 

.03 

7.6 

20 

.  s 

2 

2(j 

12... 

.03 

.02 

.00 

1.1 

.03 

.03 

1.6 

20 

2.3 

4 

1.0 

12... 

JULY 

.  1  7 

.02 

.00 

.98 

.08 

.  1  1 

2.3 

18 

1.2 

3 

20 

31... 

.09 

.01 

.02 

.61 

.03 

.04 

3.0 

16 

.  7 

3 

1.0 

31... 

StP. 

.15 

.01 

.01 

.85 

.  05 

.07 

3.3 

19 

1.0 

2 

20 

30  ... 

.05 

.01 

.07 

.  79 

.05 

.07 

4.8 

28 

.8 

2 

1.0 

30... 

.10 

.U  1 

.07 

.90 

.05 

•  Ob 

4.9 

22 

.3 

3 

20 

SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS  641 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  REIATEO  CONSTITUENTS 


AMMONIA 

NITRO¬ 

GEN 

(N) 

TOTAL 

NITRITE 

(N) 

TOT  AL 
NITRATE 
(N) 

TOTAL 
ORGANIC 
NI CRU- 
GEN 
(hi) 

TOT  AL 
ORTHO 
PHOS¬ 
PHORUS 
(P) 

TOTAL 

PHOS¬ 

PHORUS 

(P) 

DIS¬ 

SOLVED 

SILICA 

(SIO?) 

TOTAL 

ORGANIC 

CARBON 

(C) 

BIO¬ 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

5  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

DATE 

(MU/L ) 

(M6/L) 

(MG/L) 

(Mg/L) 

(MG/L) 

(Mb/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

( 0061 0 ) 

( 006 1 S ) 

(00620) 

(00605) 

( 70507) 

(00665) 

(00955) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

282025080560)00  - 

TAYLOR 

CREEK  bL 

S— 1 64  NR 

COCOA  FLA 

(LAT  28 

20  25  LONG  080  56  0 1 ) 

OCT. . 

25... 

1974 

.12 

.01 

.09 

.68 

.05 

.06 

5.7 

19  1.1 

2 

DEC. 

17... 

.  lo 

.02 

.12 

.67 

.05 

.06 

6.2 

22  1.0 

3 

__ 

FEB.  . 

13... 

1975 

.10 

.01 

.0  7 

.74 

•  05 

.06 

6.0 

16  .5 

2 

aPr  . 

01... 

.17 

.02 

.06 

.67 

.07 

.07 

6.8 

19  .8 

3 

—  _ 

JUNE 

09.  .  . 

.03 

.Oc 

.00 

1.1 

.03 

.05 

1.7 

19  1.9 

4 

—  — 

JULY 

Jl  .  .  . 

.36 

.0  1 

.11 

.  74 

.10 

.  lo 

3.7 

18  .8 

3 

SEP. 

30.  . . 

.07 

.01 

.07 

.82 

.05 

.07 

4.8 

22  .7 

2 

_  _ 

282040080571000  - 

TAYLOR 

CK  IMP  SITE 

3  NR 

COCOA  FLA 

(LAT  28 

20  40  LONG 

080  57  10) 

OCT.  . 

24... 

1974 

•  05 

•  0 1 

.06 

•  66 

.03 

.04 

5.4 

17 

.6 

2 

DEC. 

17. .  . 

.06 

.02 

.08 

.08 

.05 

.05 

5.7 

25 

1.0 

1 

FEb. . 

13... 

1975 

.03 

.01 

.02 

.72 

.04 

.04 

5.4 

20 

.  6 

2 

APR. 

01.  .. 

.02 

.02 

.03 

.76 

.03 

.03 

4.9 

21 

1.1 

2 

_  — 

JUNE 

12... 

.02 

.02 

.01 

1.2 

.03 

.05 

1.9 

16 

2.1 

3 

JULY 

31... 

.02 

.01 

.01 

.81 

.03 

.04 

2.8 

20 

1.0 

3 

SEP. 

3  [)  .  •  • 

.06 

.01 

.07 

.64 

.05 

.06 

4.6 

19 

.6 

2 

282 1 3508 1 3a550 0  - 

LATERAL  405 

bL  L-41U 

NK  VlNtLAND*  FLA 

(LAT  28  21  35  LONG  081  34  55) 

DEC.  . 

11... 

1974 

.09  .0£ 

.40 

.71 

.84  .90 

18 

5 

FEb.. 

lb.  . . 

1975 

_  _ 

.04 

_ 

_ _ 

_  _  _  _  _  _ 

20.  .  . 

—  — 

— — 

— 

—  — 

16 

— - 

—  — 

APR. 

1  4  •  •  • 

.19 

— 

.  15 

— 

13 

2 

-- 

JULY 

08 •  .  • 

•  0  5  — 

.33 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

SEP. 

02.  .  . 

-- 

.74 

1.5 

— 

— 

0 

— 

262136081345500  "  LATERAL  405  AbOVE  L-4lu  NR  VINELAND  FLORIDA  (LAT  24  21  36  LONG  Ottl  34  55) 
DEC.*  1974 

11...  .24  .03  .19  .84  .05  .Ob  —  21  —  11 


262155061320200  -  C-l  bONNET  CK  S-13  NR  VINELAND  FLA  (LAT  24  21  55  LONG  0*1  32  02) 

SEP..  1975 

03...  —  —  .08  1.6  —  —  —  —  —  1 


282234081304900  -  LAKE  BUENA  VISTA  AT  LAKE  bUtNA  VISTA  FLA  (LAT  28  22  34  LONG  081  30  49) 
SEP..  1975 

03...  .02  .65  ”*  “•  1 


282333081362200  -  C-4  CANAL  AT  S4ll  nR  VINELAND  FL  (LAT  26  23  33  LONG  081  36  22) 

FEB#  *  1975 

20...  --  —  —  —  —  —  —  18 
SEP. 

02... 


06 


97 


1 


642 


AMMONIA 
NIT  RO- 

TOTAL 

TOTAL 

GtN 

NITRITE 

NITRATE 

(N) 

(N  ) 

(N) 

DATE 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(GOfclO) 

(0061b) 

<006p0) 

2b2b210813bl 100  -  L407A 

AH 

J AN • »  197b 

20.  .  . 

FEh. 

20  .  .  . 

_  _ 

_  _ 

_ _ 

SEP. 

02... 

— 

— 

.07 

26373bnwl233000  - 

LAKE 

OCT..  1974 

09... 

.17 

.01 

.01 

DEC. 

20 . . . 

.03 

.01 

.08 

FEb..  ) 97b 

19.  . . 

.03 

.00 

.02 

APR. 

2b.  .  . 

.01 

.01 

.00 

JUNE 

2b  .  .  . 

.03 

.01 

.00 

AUG. 

1  4  .  •  . 

.Ob 

0 

0 

• 

.00 

SURFACE  KA  TER  CUALITY  RECOrOS 
CC  TO  BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
NUTRIENTS  ANO  RELATED  CONSTITUENTS 


total 

organic 

TOTAL 

ORTHO 

total 

DIS¬ 

NITRO¬ 

PHOS¬ 

phos¬ 

SOLVED 

GEN 

PHORUS 

phorus 

SILICA 

<  N ) 

(P) 

(P) 

(SI08) 

(MG/L) 

(MO/L) 

(MG/L ) 

(mg/L) 

(0060S) 

( 70b0  7) 

(0066b) 

(009SS) 

-40 7 A  NR 

doctor  Phillips  fla  ilat 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.93 

— 

— 

— 

LUC I E a  AT 

MAITLAND 

FLA  (LAT 

28  37 

.A9 

O 

O 

• 

.01 

— 

•  b3 

.01 

.02 

— 

.48 

.00 

.02 

— 

.62 

.01 

.02 

— 

.btt 

.01 

.01 

— 

•  bO 

.01 

.01 

_ 

TOTAL 

ORGANIC 

carbon 

(C) 

*  IP- 
CHEM¬ 
ICAL 
OuYGEN 
DEMAND 

S  DAY 

TUR¬ 

BID¬ 

ITY 

DEPTH 

(Mb/L) 

(MG/L) 

( JTU) 

(FT) 

(00680) 

(00310) 

(00070) 

(00003) 

'  2b  21  LONG  081  3b 

1  1  1 

c 

2.0 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

1  1  ONG  061 

23  30) 

3 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

2 

— 

_ 

_  _ 

b 

__ 

643 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Trace  Metals 


644 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECOR  S 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


date 


DIS¬ 

DIS¬ 

HEXA- 

. 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

VALENT 

total 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM¬ 

ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO- 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

M  I UM 

cobalt 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

(  AL) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Co) 

(Cu> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(IJG/t  ) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(01106) 

(01106) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

02231350  -  ST.  JOHNS  HEADWATERS  NEAR  VERO  BEACH.  FLA.  (LAT  27  38  26  LONG  oeo  40  43) 


DCT . *  1974 

24.. .  —  —  —  1  —  0 

JUNE.  1975 

03...  —  —  —  1  —  0 

SEP. 

29.. .  —  —  —  1  —  2 


5 

2 


02231600  -  JANE  GREEN  CREEK  NEAR  DEER  PARK,  FLA.  (LAT  26  04  27  LONG  080  53  18) 


OCT.,  1974 

23...  —  —  —  1  --  0 

JUNE,  1975 

05...  —  —  —  1  —  0 


1 

1 


02232000  -  ST.  JOHNS  RIVER  NEAR  MELBOURNE  FLA  (LAT  2»  05  04 

LOMG  080  45 

i  08) 

OCT., 

1974 

23... 

JUNE, 

1975 

*”  ■“ 

130  —  1 

0 

“  “ 

0 

04.  .  . 

*  “ 

0  —  1  — 

3 

•• 

—  * 

0 

02232100  -  LAKE  WASHINGTON  NEAR  EAU 

GALL  I E •  FLA.  (LAT  23  09 

00  LONG?  080 

44  21) 

JUNE, 

1975 

03... 

*  “ 

1 

0  —  <10 

— 

— — 

•• 

i 

02232200  -  WOLF  CREEK  NEAR  DEER 

PARK,  FLA.  (LAT  2«  12  46 

LOMG  0*0  54 

4Q) 

OCT. . 

1974 

25... 

JUNE, 

1975 

" 

1 

0 

—  “ 

2 

05... 

-- 

--  --  1 

1 

— 

— 

— 

11 

OCT.* 

24  •  •  . 

1974 

70 

02232400  -  ST  JOHNS  R  NR  COCOA  (LAT  28  22  10  LONG  080  52  22) 

0 

JUNE* 

0  6  .  •  • 

1975 

_  _ 

0 

j  0 

0 

02233001  - 

ECONLOCKHATCHEE  R 

AT  MAG  RA 

NR  BIT HLO  FLA 

(LAT  28  25 

27  LONG 

081  07 

10) 

FEB,. 

14.  .  . 

JULY 

1975 

— 

— 

1  1 

0 

— 

— 

— 

— 

18 

13 

09... 

—  ” 

0  1 

1 

C 

—  — 

— — 

-  - 

?n 

20 

02233500  - 

ECONLOCKHATCHEE  RIVER  NEAR 

CHIJLUOTA,  Fla. 

(LAT  28  40 

40  LONG 

0  8  1  06 

51) 

OCT. , 

1974 

25... 

JUNE, 

1975 

170 

1 

1 

— — 

— — 

— 

l 

1 2  •  •  • 

* 

8 

1 

—  “ 

? 

3 

02234000 

-  ST.  JOHNS  RIVER 

ABOVE  LAKE  HARNEY,  FLA 

(LAT  28  42 

50  LONG 

/ 

081  02 

08) 

OCT., 

1974 

25... 

JUNE, 

1975 

60 

1 

2 

—  ~ 

“  * 

1 6  .  .  • 

~ 

10 

0 

— 

0 

— 

-- 

-- 

1 

— 

02251800  -  INDIAN  RIVER  AT  WABASSO.  FLA.  (LAT  27  45  15  LONG  080  25  40) 

SEP.,  1975 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


645 


DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

D I  S- 

50L VED 
MAN¬ 

TOTAL 

man¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELF- 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

ganese 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE  ) 

(FE) 

(Pb) 

(PB) 

(MN> 

(MN) 

(HG) 

( N  I  ) 

(SF) 

(SE) 

<Zn) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

( 0 1056) 

(01055) 

( 71900) 

(01067) 

(01145) 

(01 147) 

(010  DO ) 

(01092) 

02231350  -  ST.  JOHNS  HEADWATERS  NEAK  VERD  BEACH,  FLA.  (LAT  27  38  26  LONG  080  40  43) 


OCT.,  1974 


2a.  .  . 

JUNE  . 

1975 

270 

370 

0 

2 

15 

.  1 

— 

-  - 

10 

03... 

SEP. 

60 

1J0 

10 

4 

10 

.1 

— 

— 

30 

29  .  .  . 

210 

280 

10 

10 

20 

.0 

— 

8 

02231600 

-  JANE 

GREEN  CREEK  NEAR 

DEER  park. 

FLA. 

(LAT  28 

04  27  LONG  060 

S3  18) 

OCT  .  , 

197a 

23.  . . 

JUNE, 

1975 

450 

440 

0 

6 

15 

.  1 

— 

— 

■“  — 

10 

05. . . 

70 

480 

3 

4 

40 

.  1 

— 

— 

— 

— 

30 

02232000  - 

ST.  JOHNS  RIVER 

NEAR 

MELBOURNE 

FLA  (LAT  28 

05 

04 

LONG  060  45 

08) 

OCT.  , 

1974 

23... 

JUNE, 

1975 

200 

500  0 

2 

8 

10 

.  1 

0 

— 

•• 

10 

04.  .  . 

60 

80  1 

52 

0 

0 

.0 

o 

“ 

0 

02232100  - 

LAKE  WASHINGTON 

NEAR 

EAU  GALLIE 

,  fla.  (lat 

28 

09 

00  LONG  060 

44  21) 

JUNE. 

1975 

03.  .  . 

30 

120 

7 

”  — 

20 

.0 

— — 

— 

0 

20 

02232200 

-  WOLF  CREEK  NtAR  DEER  PARK.  FLA.  (LAT  28 

12 

46 

LONG  060  54 

40) 

OCT  •  ♦ 

1974 

25  .  .  . 

JUNE , 

197a 

110 

260  3 

7 

15 

.  1 

— — 

—— 

*  — 

5 

05.  .  . 

300 

160  2 

1  4  0 

— 

10 

.1 

— 

— 

— 

— 

100 

02232400 

-  ST  JOHNS  R 

NR 

COCOA 

(LAT  28  22 

10  LONG 

080 

52 

22) 

OCT.  , 

1974 

24  •  .  • 

JUNE. 

1975 

210 

290 

1 

12 

0 

15 

.  1 

0 

“  “ 

10 

06... 

200 

310 

1  7 

10 

20 

— 

3 

" 

0 

02233001  - 

ECONLOCknATCHEE 

R 

AT 

MAG 

RA  NR 

BITHLO  FLA 

(LAT  28 

25 

27 

LONG 

081  07 

10) 

FEB  •  , 

1 4  .  .  . 

JULY 

1975 

500 

620 

5 

3 

12 

12 

.3 

— 

— 

— 

70 

60 

09.  .  . 

660 

700 

4 

8 

4 

10 

.  1 

— — 

— 

— 

60 

50 

02233500  - 

ECONLOCKHATCHEE 

RIVER 

NEAR  CHULUOTA,  FLA. 

(LAT  28 

40 

40 

LONG 

081  06 

51) 

UCT  .  ♦ 

1974 

25  •  •  • 

JUNE, 

1975 

380 

480 

2 

2 

15 

15 

•  l 

3 

10 

”  “ 

12... 

120 

,  210 

4 

0 

0 

0 

— 

10 

“ — 

— 

n 

30 

02234000 

-  ST.  JOHNS  RIVER 

ABOVE 

LAKE  HARNEY,  FLA 

(LAT  28 

42  50  LONG 

061  02 

08) 

OCT. » 

1974 

25... 

JUNE  » 

1975 

210 

330 

2 

11 

0 

.  1 

0 

~  — 

•• 

1  6  •  •  . 

260 

380 

3 

0 

20 

40 

.0 

0 

— 

— 

10 

— 

022S1 BOO  -  INDIAN  RIVER  AT  WABASSO,  FLA.  <L A  T  27  45  15  LONG  080  25  40) 

SER.,  1975 

03... 


310 


64  6  SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  J975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

DIS¬ 

HEX  A- 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

V  ALENT 

'total 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM¬ 

ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

chro¬ 

SOLVED 

total 

SOLVED 

TOT  AL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

mium 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

( AL ) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Cu) 

(CU) 

DATE  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/I. ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(0103  7) 

(01040) 

(01092) 

022S3000 

-  MAIN  CANAL  AT  VERO 

BEACH,  FLA.  (LAT  27 

38  54 

LONG  080 

24 

10) 

DEC. , 

1974 

17. . 

• 

— 

-- 

0 

1  0 

0 

.) 

1 

1 

l 

<4 

FEB., 

1975 

25.. 

• 

— 

— 

1 

1  0 

0 

<10 

0 

0 

7 

MAY 

21.. 

AUG. 

• 

— 

-- 

0 

0  0 

0 

0 

0 

0 

s 

7 

27.. 

• 

— — 

1 

1  0 

1 

<10 

0 

o 

0 

3 

02253800 

- 

INTERCOASTAL  WATERWAY 

AT  STUART  FLA  (LAT 

2  '  12 

19 

LONG 

080 

1  1  38) 

MAY  ♦ 

12.. 

1975 

• 

— 

— 

~ 

-- 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

02256500 

- 

FISHEATING  CHEEK  AT  PALMDALE,  FLA.  (LAT 

26  55 

56 

LONG  081 

18  54) 

APR.  , 

1975 

29.. 

SEP. 

• 

50 

1 

n 

ft 

03.. 

• 

80 

—  — 

0 

0 

1 

02259200  -  INDIAN 

PRAIRIE  CANAL  AT  S-72 

nr  okeechobef,  fla 

.  (LAT 

27 

05  35 

LONG  081 

oo 

25) 

APR.  , 

1975 

29.. 

• 

— 

100 

— 

1 

0 

— 

— 

— 

1 

— 

SEP. 

03.  . 

• 

*  “ 

70 

— — 

2 

0 

-  — 

— 

— 

2 

02263800  - 

SHINGLE  CREEK  AT  AIRPORT 

NR  KISSIMMEE  FLA  (LAT  28 

18 

14  LONG 

081  ?7 

04) 

OCT., 

1974 

01.. 

• 

— 

1  10 

— 

2 

1 

— 

— 

— 

s 

-- 

APR.  , 

1975 

30  .  . 

• 

— 

60 

— 

1 

0 

— 

— 

— 

2 

— 

SEP. 

18.. 

• 

*  — 

50 

1 

0 

•  ” 

— 

? 

02263851  -  HAY 

LAKE  OUTLET  at  S-105A, 

NEAR  VINELAND.  FLA. 

(LAT 

28 

24  48 

LONG  ; 3 1  33  27) 

AUG.  , 

1975 

OS.. 

• 

— — 

— —  — 

— 

— 

”  — 

0 

02263864 

- 

LAKE  MABEL  NEAR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT 

28  25 

1  1 

L  ONG 

081 

32  58) 

SEP., 

1975 

03.. 

• 

— 

— 

-- 

<20 

— 

— 

— 

— 

— 

02263369  -  SOUTH  LAKE  OUTLET  AbOVE  S-15  NEAR  VINELANO.  FLA.  (LAT  23  24  45  LONO  041  32  17) 

AUG.,  1975 
SEP. 

03...  —  —  —  —  —  <20 


02264100  -  BONNET  CREEK  NEAR  VINELANO,  FLA.  (LAT  28  19  58  LONG  081  31  PO) 

AUG.,  1975 


OCT.,  1974 

02... 

APR.,  1975 

30 .  .  . 

SEP. 

18.  .  . 


02264900  -  LAKE  TOHOPEKAL IGA  AT  KISSIMMEE.  FLA.  (LAT  28  17  20  LONG  081  2*  20) 


200  --  1  —  0 

120 


2 

1 

c 


0 


1 


0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECCROS  647 

0CT08ER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


Da  TE 


UIS-  OIS- 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

SELE- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IhON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

N I  DM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

<  Ft ) 

(Ft) 

(Pa) 

<PB> 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI ) 

(SF) 

(SE) 

(ZN) 

( ZN) 

(UG/L) 

(OG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/l ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( 0 1 040) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(0L145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02253000  -  MAIN  CANAL  AT  VtRO  BEACH,  FLA.  (LAT  21  38  54  LONG  080  34  10) 


DEC.,  1974 


17.. 

• 

70 

1300 

4 

5 

10 

30  .1 

— 

0 

0 

Q 

9 

FEB.. 

1*75 

2a.. 

• 

220 

750 

5 

I 

30 

40  .  1 

— 

0 

0 

10 

10 

MAY 

21.. 

AUG. 

• 

50 

540 

0 

8 

30 

60  .1 

— 

0 

0 

4 

30 

27.. 

• 

80 

520 

2 

3 

10 

30  .  1 

—  — 

0 

0 

10 

20 

02253800 

- 

1NTEPCOA5TAL  WATtRWAY 

AT  STUART  ELA 

(LAT 

27  12 

19 

LONG 

080  11  38) 

MAY  » 

1975 

12.. 

• 

no 

— — 

— 

”  “  “ 

— 

— — 

— 

— — 

02256500 

- 

FISHEATING 

CREEK  AT  PALMDALE.  FLA. 

(LAT 

26  55 

56  1 

LONG  081  18  54) 

APR.  . 

197a 

29.. 

SEP. 

• 

80 

320 

0 

0 

10 

in  .  l 

0 

— — 

— 

0 

03.. 

• 

530 

520 

5 

0 

0 

3  2.0 

0 

— 

30 

02259200  -  INDIAN 

PRAIRIE  CANAL  AT  S-72 

NR  OKEECHOBEE 

.  FLA 

.  (LAT 

27 

05  35 

LONG  Ofll 

00 

25) 

APR.  , 

1975 

29.. 

• 

330 

7h0 

0 

10 

10  .0 

0 

— 

— 

3 

— 

SEP. 

03.  . 

• 

320 

550 

0 

10 

10  .1 

0 

" 

— 

30 

02253800  - 

SHINGLE  CREEK 

AT  AIRPORT 

NR  KISSIMMEE  1 

FLA  (LAT  28 

18 

14  LONG  081  27 

04) 

OCT  .  , 

1974 

01.. 

• 

240 

260 

6 

8 

0 

16  .0 

0 

— 

— 

20 

APR.  , 

1975 

30.  . 

• 

70 

70 

0 

0 

10 

10  .0 

2 

— 

— 

4 

— 

SEP. 

lB.  . 

• 

210 

230 

0 

0 

10 

1  .0 

1 

— - 

— — 

0 

•• 

02263851  -  BAY 

LAKE  OUTLET 

AT  S-lOSA, 

NEAP  VINELAND, 

FLA. 

(LAT 

28 

24  48 

LONG  081  33  27) 

AUG.  . 

1975 

05.. 

• 

160 

—  • 

""  “ 

”  — 

0 

•  “ 

10 

022B3864 

- 

LAKE  MABEL 

NEAR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA 

(LAT 

28  25 

11 

LONG 

081  32  58) 

* 

SEP.  » 

1975 

03.. 

• 

— 

— 

<  100 

—  — 

—  “ 

<10 

02263869  -  SOUTH  1 

LAKE  OUTLET 

ABOVE  S-1S 

NEAR  VINELAND 

.  FLA 

.  (LAT 

28 

24  45 

LONG  0«1 

32 

17) 

AUG.  . 

1975 

05.. 

SEP. 

• 

*0 

0 

•• 

** 

10 

03.  . 

• 

— 

— 

— 

<100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

02264100  -  BONNET  CHEEK  NE AW  VINELAND.  FLA.  < L A T  28  19  58  LONG  081  31  20) 


AUG . »  1975 

05...  —  460  —  —  —  0  —  —  —  —  —  10 


OCT..  1974 
02...  29lj 

APR . ,  1975 

30.. .  110 

SEW. 

18.. .  100 


02264900  -  LAKE  TOhOPEkALIgA  AT  KISSIMMEE.  FLA.  (LAT  28  17  20  LONG  081  24  20) 


760 

2 

3 

0 

18 

.0 

0 

— 

8 

4  1  0 

0 

1 

0 

20 

— 

— 

— 

— 

0 

390 

0 

4 

2 

20 

.0 

2 

— 

— 

0 

648 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECQROs 
0  CTO  8  ER  1974  rO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


OuTE 


DIS¬ 

DIS¬ 

HEXA- 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM¬ 

alum¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

Chro¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

inum 

ARStNIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

mium 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(  AL> 

(  al  ) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6 ) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

01106) 

(01105) 

(01000) 

(  0 1 0o2 ) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

btP..  1 v  75 

0?.  .  . 


MAY  .  197b 

1?... 


02266025  -  REEDY  CR  CANAL  AT  S-46  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  24  14  LONG  081  36  42) 

02266239  -  T ROUT  LAKE  NR  CLERMONT  FLA  (LAT  28  2)  04  LONG  081  43  00) 


<10 


70 


0 


ARR..  19  75 

14... 

AUG, 

05.  . . 

5ER. 

02.  .  . 


0 2266294  -  LATERAL  405  BL  S-405  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  23  39  LONG  081  35  07) 


<20 


10 

10 


APR.,  1975 

1 4  •  •  • 

AUG. 

05.  .  . 

SEP. 

02.  .  . 


0226629b  - 


LATERAL  4 1  o  AT  S-4lU  MR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  o81  35  56) 


<20 


<10 

10 


AUG.,  197b 

05.  .  . 


U  2266246 


LATERAL  41U  BL  S— 4 1 0  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 


10 


DEC.,  1974 

1  1  •  . . 

MAY  ,  1975 

23 .  •  • 

AUG. 

05.  .  . 

SEP. 

02.  .  . 


022b63G0  -  REEDY  CREEK  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19  57  LONG  081  34  48) 


10 

2 


<20 


<10 

10 


AUG. ,  1975 

06. .  . 


02266460  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN,  FLA.  (LAT  28  16  15  LONG  081  35  28) 


<10 


AUG.,  197b 

05... 

SEP. 

0  2... 


02266500  -  REEUY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN,  FLA.  (LAT  28  15  48  LONG  081  32  12) 


<20 


<10 

<10 


SEP.,  1 97b 

0  3  .  *  • 


02266650  -  LAKE  MARION  NEAR  HAINES  CITY,  FLA.  (LAT  2B  05  56  LONG  081  31  51) 


SEP.,  1975 

03.  .  . 


02268400  -  LAKE  hEOpiYAKAPKA  AT  INDIAN  LK  EST  ELA  (LAT  27  48  50  LONG  081  23  16) 


649 


SURFACE  WATER  OUAHTY  RECOROs 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  j975 
TRACE  METALS 


li  is-  uls- 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

MAN- 

TOTAL 

TOTAL 

SELE¬ 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANE  SE 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(Ft  ) 

<pb> 

(PH) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

<NI) 

(SF  ) 

(SE) 

<ZM) 

(ZN> 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051 ) 

(0105b) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02266025  - 

REEDY  CR 

CANAL 

AT  S— 46  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  24  14  LONG  081  76 

42) 

SEP.. 

1975 

02.. 

• 

no 

— — 

<100 

<„ 

— 

20 

0226b239  -  TROUT 

LAKE 

NR  CLtRMONT  FLA  (LAT  28  27  04  LONG  081  43  00) 

MAY  , 

1975 

12.. 

• 

0 

10 

2 

10  0  .1  6 

n 

— — 

02266294  - 

LATERAL  4 

■05  HL 

S-40S  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  23  39  LUNG  081  35 

07) 

APR.  , 

1975 

14.. 

AUG. 

• 

<50 

•• 

— 

“  — 

— — 

05.. 

SEP. 

• 

100 

— — 

o 

10 

02.. 

• 

*  “ 

320 

—— 

<100 

o 

•• 

30 

02266295  - 

lateral 

410  AT 

S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35 

56) 

APR., 

1975 

14.. 

• 

— 

<50 

— 

— 

-  -  -  -  -  - 

— 

— 

AUG. 

05.. 

SEP. 

• 

— 

210 

— 

— 

0 

-- 

1  0 

02.. 

• 

310 

<100 

0 

<10 

02266296  - 

LATERAL 

410  HL 

S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  26  21  58  LONG  U81  35 

56) 

AUG.. 

1975 

05.. 

• 

190 

•• 

o 

10 

02266300 

-  REEDY 

CREEK 

NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19  57  LONG  081  34  48) 

DEC., 

1974 

11.. 

• 

210 

— 

— 

— 

2o  —  —  —  —  — 

?n 

— 

MAY  ♦ 

1975 

23.. 

• 

240 

— 

— 

-- 

0  — 

30 

-- 

AUG. 

05.. 

SEP. 

• 

— 

410 

— 

— 

. 

-- 

10 

02.. 

• 

— 

380 

— 

<100 

Q 

— 

<10 

02266480  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN,  FLA.  (LAT  28  16  15  LONG  0«1  36  ?8) 

AUG. ,  1975 

05...  —  310  —  —  —  0  —  —  —  —  —  20 


02266500  -  REEDY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  FLA.  (LAT  28  15  48  LONG  081  32  12) 

AUG..  1975 

05...  —  630  —  —  —  0  —  —  —  —  —  30 

SEP. 

02...  —  640  —  <100  —  <0  —  —  —  —  —  30 


02266650  -  LAKE  MARION  NEAR  HAINES  CITY,  FLA.  (LAT  28  05  56  LONG  081  31  51) 

SEP.,  1975 
03...  10 


02268400  -  LAKE  WEOHYAKAPKA  AT  INDIAN  LK  EST  FLA  (LAT  27  48  50  LONG  081  23  16) 

SEP..  1975 
03...  500 


V 


650  SURFACE  WATER  C'J  A  C I  T  Y  RECOROS 

CCT08ER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  metals 


IS¬ 
SUE  VED 
ALUM¬ 

TOTAL 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

Cad¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HEXA- 

VALENT 

CHRO¬ 

total 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

mium 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPEP 

COPPER 

(  al  ) 

(  AL  ) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CRb) 

(CP) 

(CO) 

(CO) 

(Cu> 

(CU> 

Du  TE 

(UG/L  > 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(0110b) 

(01 10b) 

(OloOO) 

(01002) 

(01026) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01036) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

E  p  .  , 
03... 

1976 

02266b00  - 

LAKE  ROSALIE  NEAR 

LAKE  WALES 

,  FLA. 

(LAT  27  56 

35  LONG 

081  25  28) 

02266904  -  KISSIMMEE  RIVER  HL  S-65  (LAT  27  48  14  LONG  OR1  11  S3. 02) 


OCT..  197- 

09.  .  . 

23  •  •  . 

NOV. 

06... 

19.  .  . 

DEC. 

04.  .  . 

17.. . 

JAN..  19  75 

0  3... 

lb.  .  . 

28  .  .  . 

FE  •<. 

11.. . 

2b. . . 

MAR. 

12. . . 

2b  .  .  . 

APR. 

0  9... 

22.  .  . 

MAY 
06 .  •  . 

21... 

JUNE 
04  .  .  . 

1  6  •  •  • 

JULY 

02.  .  . 

17.. . 

JO... 

AUG. 

13.. . 

21 .. . 

SEP. 

11... 

24  ... 


0 


<10 


<10 


02269600  -  ARBUCKLE  LAKE  NEAR  AVON  PARK,  FLA.  (LAT  27  39  50  LONG  081  22  41) 


SEP.,  197b 

03... 


02270600  -  ARBUCKLE  CREEK  NEAR  DESOTO  CITY,  FLA.  (LAT  27  26  32  LONG  u61  17  51) 


SEP.,  1975 

04.  .  . 


02270700  -  LAKE  ANNIE  NR  LAKE  PLACID  FLA  (LAT  27  12  35  LONG  081  20  57) 


SEF . ,  1976 

03.  .  . 


02270900  -  LAKE  SIRENA  AT  LAKE  PLACID  FLA  (LAT  27  17  10  LONG  081  22  00) 


MAY  ,  1975 

22...  —  —  —  0  —  0  —  <10  —  —  —  1 

SEP. 


SEP.,  197b 

03.  .  . 


02270950  -  LAKE  JUNE- I N-W I NTER  NR  L  PLACID  FLA  (LAT  27  19  19  LONG  081  25  08) 


SURFACE  water  OUAlirr  ECCRDS  651 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

total 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

L  E  AO 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKFL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(FE) 

(Pg) 

(Ph) 

(MN) 

(MN) 

(MG) 

<NI) 

(SE) 

(SE) 

<ZN) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(OG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(  0  1 C  4  9 ) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02268600  -  LAKE  ROSALIE  NEAR  LAKE  WALES,  FLA.  (LAT  27  56  35  LONG  081  25  28) 

SEP..  1975 


03.  .  . 

270 

02266904  -  KISSIMMEE  RIVER  BL 

S-65 

(LAT  27  48 

14  LONG 

081  11  53 

.02) 

OCT..  1978 

09.  .  . 

— 

510 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23..  . 

— 

4a0 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

NOV. 

v)  b  •  •  • 

— 

470 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

19.  .  . 

— 

630 

-  -  - 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

DEC. 

04.  .  . 

-- 

5b0 

— 

— 

“ 

-- 

-- 

— 

-- 

17... 

-- 

4b0 

2 

— 

•  1 

— 

— 

— 

— 

10 

JAN..  1975 

03.  .. 

— 

540 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

~ 

— 

15... 

— 

1300 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

28.  .  . 

— 

300 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

FEH  . 

11... 

— 

430 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

25... 

-- 

430 

— -  3  — 

— 

.0 

— 

— 

— 

— 

10 

MAR. 

12... 

— 

230 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

26.  •  . 

— 

440 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

09... 

— 

240 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22... 

— 

550 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

MAY 

0b... 

-- 

230 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

21  ... 

— 

310 

d 

— 

•  1 

— 

— 

— 

— 

bO 

JUNE 

04.  .  . 

— 

320 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1  H  .  .  . 

~ 

2^0 

— 

— 

-- 

— 

— 

~ 

— 

JULY 

02... 

450 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

-- 

17... 

— 

870 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30  ... 

" 

550 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

AUG. 

13... 

-- 

350 

— 

“ 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

27.  .  . 

— 

350 

—  — 

— 

.0 

— 

— 

— 

— 

30 

SEP. 

11... 

— 

300 

—  —  — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 .  .  . 

370 

02269600  -  ARBUCKLt  LAKt  NEAR  AVON 

PAWK  . 

FLA.  (LAT 

27  J9  50 

LONG  081 

22  41) 

SEP..  1975 

03.  .  . 

160 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

— 

02270500  -  ARBUCKLE  CREEK 

NEAR  DESOTO  CITY, 

ELA . 

(LAT 

27 

26 

32  LONG 

081 

17 

51) 

* 

SEP.. 

1475 

04.  . 

• 

320 

“  ”  - 

”  “ 

*  “ 

02270700 

-  LAKE  ANNIE 

NR  LAKE  PLACID  FLA 

(LAT 

27 

12 

35 

LONG  081 

20 

57) 

SEP.  , 

1975 

03.. 

• 

21 

”  “ 

“  * 

““ 

" 

02270900 

-  LAKE  SIRENA 

AT  LAKE  PLACID  FLA 

(LAT 

27 

17 

10 

LONG  081 

22 

0  8) 

MAY  , 

1975 

22.. 

• 

10 

10 

3 

10 

.0 

-- 

— 

It 

— 

40 

SEP. 

03.. 

• 

0 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02270950  - 

LAKE  JUNE  -  I N- 

*1NTER  NR  L  PLACID 

FLA  (LAT 

27 

19 

1 9  |  ONG 

081 

25 

08) 

SEP. . 

1975 

03. . 

• 

0 

__ 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

~ 

652  SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
(RACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

ALUM¬ 

total 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HEXA- 
v alent 

CHRO¬ 

total 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

( AL) 

(  Al) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(LR6) 

<CR> 

(CO) 

(CO) 

(CiJ) 

<CU> 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

SEP., 

03... 

1975 

02271200  - 

LAKE  FRANCIS  NEAR 

LAKE  PLACID,  FLA. 

(LAT  27  20 

00  LONG 

081  24 

10) 

1)2273000 


KISSIMMEE  RIVER  AT  S-65  E  (LAT  27  13  32  LONG  080  57  46) 


OCT  .  ,  1974 

09.  .  . 

23.  .  . 

NOV. 

06  •  •  • 

19.. . 

DEC. 

04... 

17.. . 

JAN..  1975 

03... 

15.. . 

28.  .  . 

FEB. 

25.. . 

MAR. 

12.. . 

26  ... 

APR. 

09.  .  . 

22... 

MAY 

06... 

21... 

JUNE 

04... 

18... 

JULY 

02.  .. 

17.. . 

30 .  .  . 

AUG. 

13.. . 

27.  .  . 

SEP. 

11.. . 

24  ... 


<10 


<10 


0 


1  1  1 


0  10 


02273200  -  CANAL  41A  AT  S-66  NEAR  LAKE  PLACID.  FLA.  (LAT  27  19  55  LONG  081  15  05) 

SEP.,  1975 


02274000  -  taylor  creek  neap  hasinger.  fla.  <lat  27  ?3  39  long  080  53  44) 


APR  •  , 
29... 

SEP. 

1975 

— 

40 

0 

1 

— 

— 

— 

p 

— 

03... 

230 

1 

0 

— — 

p 

02274500  - 

Taylor 

CREEK  AB  OKEECHOBEE 

FLA 

(LAT  27 

17  03 

LONG  080  49 

20) 

APR.  , 
29... 

SEP. 

1975 

— 

20 

1 

0 

~ 

— 

— 

-- 

1 

— 

03... 

90 

1 

0 

“  ” 

• 

— — 

— — 

- — 

0 

“  — 

0227&4O0  -  1 

LAKE  OKEECHOBEE  FLA 

(LAT 

26 

57 

LONG 

080  50  ) 

MAY  , 

1975 

22... 

1 

0 

<10 

— — 

— ~ 

2 

02276413  - 

LAKE 

OKEECHOBEE  AT  POINT 

12 

fla 

(LAT 

26  59 

05  LONG  OSO 

37  10) 

MAY  , 

1975 

12... 

— 

—  — 

— 

—  — 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


653 


OATE 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN- 

man¬ 

TOTAL 

TOTAL 

SELF- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

1  RON 

LEAD 

LEAD 

GANtSE 

ganese 

MERCURY 

NICKEL 

NIIIM 

NIUM 

ZInC 

Z  INC 

(FE) 

(Ft) 

( P8 ) 

<PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

( N  I  ) 

(S^) 

(SE) 

( ZN ) 

(ZN) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L  > 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

f  0 1 0  67 ) 

(01145) 

(01 1 4  7 ) 

(01090) 

(01092) 

0227 1200  -  LAKE  FRANCIS  NEAR  LAKE  PLACID.  FLA.  (LAT  ? 7  20  00  LONG  Obi  2a  10) 


SEP..  1975 


03.  .. 

0 

— 

— 

— 

— 

02273000 

-  KISSIMMtt 

RIVER  AT  S-6S 

E  (LAT  27 

13 

32 

LCh'O  08U  57 

46) 

OCT. . 

09... 

1974 

620 

23... 

NOV. 

06... 

450 

450 

19.. . 
DEC. 

04... 

17.. . 

470 

510 

4  1  0 

~ 

1975 

240 

6 

6 

u 

0 

.0 

— 

0 

0 

10 

10 

JAN  •  * 

03... 
15... 
28.  .  . 

— 

420 

410 

240 

•- 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

-- 

— 

FEB. 

25... 

160 

260 

3 

3 

10 

24 

.  1 

— 

0 

0 

0 

MAR. 

12... 

370 

__ 

__  _ 

„ 

.. 

26  .  .  . 

APR. 

210 

— 

“  — 

“  *• 

— — 

— 

— 

~  ** 

—  “ 

”  — 

09... 

22... 

MAY 

190 

2b0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

06... 

— 

380 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21... 

JUNE 

20 

220 

0 

1 

0 

0 

.  1 

0 

0 

0 

0 

04.  .  . 
18... 

JULY 

— 

320 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

220 

02... 

-- 

430 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

17.. . 
30.  .  . 

AUG. 

13.. . 

27.. . 

— — 

1900 

410 

240 

370 

— 

— — 

— 

-  “ 

— 

— 

— 

— 

—— 

— 

160 

3 

3 

1  0 

20 

.2 

-- 

0 

0 

20 

20 

SEP. 

11... 

-- 

460 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

24... 

—  “ 

620 

— 

“ — 

■*  *” 

“  — 

“ — 

02273200  -  CANAL 

4 1 A  A  f 

S-6B 

NEAR  LAKE  PLACID.  FLA. 

(LAT  27  19  55  LONG 

OBI  IS  05) 

SEP  •  ♦ 

1975 

03.  .  . 

120 

** 

*  “ 

" 

02274000  -  Taylor  creek 

NEAR 

BASINGER. 

FLA.  (LAT 

27 

23 

39  LONG  080 

53  44 ) 

• 

APR.. 

29... 

SEP. 

1975 

120 

380 

i 

17 

10 

10 

.0 

0 

— 

-- 

7 

— 

03... 

670 

1000 

3 

0 

20 

20 

.2 

0 

40 

“ 

02274500  - 

TAYLOR 

CREEK 

Ad 

OKEECHOBEE 

FLA  (LAT 

27 

17 

03  LONG  080 

49  20) 

APR.. 

29... 

SEP. 

1975 

30 

100 

0 

4 

10 

10 

.  1 

2 

— 

— 

0 

— 

03... 

410 

e>80 

4 

7 

30 

30 

.0 

0 

— 

— 

30 

— 

02276400  -  LAKE  OKEECHOEIEE  FLA  (LAT  26  57  LONG  080  50  ) 


MAY  ♦  1975 

22...  20 


200 


10 


.1 


30 


02276412  -  LAKE  OKEECHOBEE  AT  POINT  12  FLA  (LAT  26  59  05  LONG  080  37  10) 


MAY  .  1975 

12...  0 


654 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


date 


'J 1  5- 

SULVEO  TCTa|_ 


ALUM¬ 
INUM 
(  AL> 
<Ub/L) 
(  0  1  1  U  6 ) 


ALUM¬ 

INUM 

<al> 

( UG/L  ) 
(  011  0  H ) 


DIS¬ 

SOLVED 

ARSENIC 

(AS) 

(UG/L) 

(  0  1  0  0  0  ) 


TOTAL 
ARSENIC 
(AS) 
(UG/L) 
<  0  1  0  U  <? ) 


DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

(01025) 


TOTAL 

CAD¬ 

MIUM 

(CD) 

(UG/L) 

(01027) 


HEXA- 

VALENT 

CHkO- 

MIUM 

(CR6) 

(UG/L) 

(01032) 


TOTAL 

chro¬ 

mium 

(CR) 

(UG/I) 

(01034) 


DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

(01035) 


TOTAL 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

(01037) 


DIS¬ 

SOLVED 

COPPER 

<CU) 

(UG/L) 

(01040) 


TOTAL 

COPPER 

(CU) 

(UG/L) 

(01042) 


DEC.*  1974 

11... 

APR..  1 97S 

30.  .  . 

MAY 
0  1... 


0227641b  -  LAKE  OKEECHOBEE  AT  PAHOKF.F »  ELA.  (LAT  26  49  30  LONG  0B0  40  05) 


APR..  1975 

17... 

JUNE 

0  6... 


HU 


MAY  .  1975 

13... 


02276484  -  MONREVE  RANCH  DRAINAGE  CANAL  NR  STUART.  FLA.  (LAT  27  03  40  LONG  080  19  11) 


02277000  -  ST  LUCIE  CA  AT  LOCK  NR  STUART  ELA  (LAT  27  06  39  LONG  080  17  06) 


APR..  1978 

17.. . 

may 

13.. . 


10 


02277470  -  LATERAL  CANAL  ON  130  AVE  N  NR  JUPITER  FLA  (LAT  26  55  38  LONG  080  13  57) 


DEC..  1974 

10... 

MAY  .  1975 

Cl... 


DEC..  1r74 

in . . . 

MAY  .  1975 

0  1... 


DEC..  1974 

11... 

MAY  .  1975 

01... 


DEC..  1974 

10... 

MAY  .  l97s 

01... 


DEC..  1974 

12... 

MAY  .  1975 

02... 


02277460  -  LATERAL  CA  ON  JUPITER  FARMS  RD  NR  JUPITER.  FLA.  (LAT  26  55  37  LONG  080  11  31) 


02277600  -  LOXAHAT CHEE  RIVER  NEAR  JUPITER  (LAT  26  56  20  LONG  080  10  30) 


02277700  -  SW  FORK  LOXAHAT  CHEE  RIVER  AT  546  NR  JUPITER  FLA.  (LAT  26  56  02  LONG  030  08  31) 


02277750  -  M-2  CA  IN  ROYAL  PALM  BCH  COLONY  (LAT  26  48  32  LONG  080  18  41) 


02277900  -  CANAL  M  NEAR  MAGNOLIA  PARK,  FLA.  (LAT  26  45  00  LONG  080  06  33) 


DEC.,  1974 

11... 

MAY  .  1975 

01... 


02277950 


CANAL  17  ABOVE  S-44  NEAR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  49  01  LONG  080  04  55) 


SURFACE  WATER  OUAlITY  RECqrOS 
OCTOBER  ISM  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  metals 


ulS- 


015- 


uIS- 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SULVEO 

TOTAL 

SOLVED 

total 

MAN¬ 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

SELE¬ 

SELE¬ 

SOLVED 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

<FE) 

(FE  ) 

<ph> 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

( N  I  ) 

(SF) 

(SE  ) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900)  (01067) 

(01145) 

(0  114  7) 

(01090) 

02276416  - 

LAKE  0KEECHU6EE 

AT  PAHOKEF 

,  FLA.  (LAT 

26  49 

30  LONG 

080  40  05) 

APR., 

1976 

17... 

JUNE 

20 

690 

3 

10 

10 

10 

.0 

0 

— — 

— — 

0 

06... 

20 

— — 

— — 

02276984  -  MONREVE  RANCH  DRAINAGE 

CANAL  NR 

STUART*  FLA 

.  (1  AT 

27  03  40 

LONG  080  19  11) 

MAY  , 

13... 

1975 

2  it 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02277000  - 

ST  LUCIE. 

CA  AT  LOCK  NR  STUART  FLA  (LAT  27  06  39  LONG 

080  17  06) 

APR.  » 

1975 

17... 

10 

70 

2 

— 

40 

510 

.0 

— 

— 

— 

0 

MAY 

13... 

O' 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02277470  -  LATERAL  CANAL 

ON  130 

AVE  N  NR 

JUPITER  FLA 

(LAT 

2b  55  38 

LONG  080  13 

57) 

UEC.  , 

1974 

1 C  .  .  . 

1200 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

MAY  , 

1975 

01... 

130 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

022 77480 


LATERAL  CA  ON  JUPITER1  FARMS  HD  NP  JUPITER,  FLA.  (LAT  26  S5  37  LONG  080  11  31) 


DEC.,  1974 

10... 

MAY  ,  1975 

01... 


50 

50 


02277b00  -  LOXAHATCHEE  RIVER  NEAR  JUPITER  (LAT  26  56  20  LONG  080  10  30) 

DEC.,  1974 


ii... 

MAY  , 

01... 

1975 

30 

40 

_  _ 

_  _ 

_ 

_  _  _  _ 

_  _ 

02277700 

-  SW  FORK  LOXAHATCHEE 

RIVER  AT 

546  NR  JUPITER  FLA. 

( L  A  T 

26  56  02  LONG  080 

08  31) 

UEC  •  , 

10... 

MAY  , 

01... 

19  74 

40 

20 

1975 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

02277750  -  M-2  CA  IN 

ROYAL  PALM 

BCH  COLONY  (LAT  26 

48  32 

LONG  080  18  41) 

DEC.  , 

12.  .  . 

MAY  . 

02.  .  . 

1974 

1975 

20 

0 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

— 

02277900  -  CANAL  M  NEAR  MAGNOLIA  PARK,  FLA.  (LAT  26  45  00  LONG  080  06  33) 


UEC.,  1974 

11... 

40 

„ 

__ 

APR.,  1975 
30  «  .  . 

20 

„ 

__ 

MAY 

01... 

20 

_  _ , 

_  _ 

_  — 

_  _ 

02277950  -  CANAL  17  ABOVE  S-44  NEAR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  49  01  LONG  080  04  55) 

DEC.,  1974 

MAY  ,  1975 

01... 


655 


TOTAL 

ZINC 

<ZN) 

(UG/L) 

(01092) 


20 


656 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECOrOs 
CC  TO  BE  R  19  7A  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

HEXA- 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM¬ 

ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

chro- 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

•  MIUM 

COBAl T 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

(AL) 

( AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CRB) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Ctl) 

(Cu) 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

02278000  -  WEST  PALM  tsCH  CA  AT  HGS-5  AT  CANAL  POINT  FLA  <L«T  26  51  50  LONG  080  37  55) 


DEC. ,  1974 
APR.,  1975 

17...  —  580  —  2  —  —  —  —  —  —  1 


02270450  -  WEST  PALM  BEACH  C  ABV  S-5A.NR  LOXAhATCHFE*  FLA  (LAT  26  <*  1  05  LONG  080  22  15) 

OCT.,  1974 

16...  —  --  0  9  1  0  —  20  2  "  4  2 

APR.,  1975 

09...  —  1  2  0  0  —  <-10  0  2  2  0 


02278600  -  WEST  PALM  bEACH  C  BELOW  S-5A-E  MR  LOXAHATCHFE  <LAT  26  41  05  LONG  08O  21  5r) 

DEC.,  1974 
MAY  ,  1975 


02278698  -  LATERAL  CANAL  ON  SEMINOLE  RD  NR  LOXAHATCHEE  FLA  (LAT  26  44  29  LONG  080  18  29) 

DEC.,  1974 
MAY  ,  1975 


02278760  -  M-l  CANAL  AT  CANAL  M  NR  ROYAL  PALM  BEACH,  FLA.  (LAT  26  45  55  LONG  080  2h  52) 

DEC.,  1974 
MAY  ,  1975 


02279000  -  WEST  PALM  BEACH  C  AT  WEST  PALM  BEACH,  FLA  (LAT  26  38  40  LONG  080  03  32) 


NOV.,  1974 

07... 

DEC. 

10... 

JAN . ,  1975 

16.  .  . 

APR. 

02... 

30.. . 

JULY 

22.. . 


<10 

<10 

40 


10 

9 

5 


DEC.,  1974 

12..  . 


02280500  -  HILLSBORO  CA  8L  HGS-4  NR  SOUTH  BAY  FLA  (LAT  26  42  00  LONG  0«0  <*?  45) 


0228 1200  - 

HILLSBORO 

CANAL 

AT  S- 

-6  NFAP 

SHAWANO 

(LAT  26 

28  20  LONG 

080  26  45) 

OCT., 

1974 

15.. 

• 

— 

— 

3 

4 

1 

1 

— 

<10 

n 

0 

2 

2 

APR., 

1975 

08.. 

• 

■“  “ 

— ” 

1 

2 

0 

0 

— 

<10 

0 

3 

2 

4 

02281295  - 

EVERGLADES 

STA  1- 

15  NR 

DELRAY 

dE ACH  FL 

(LAT  26 

23  45  LONG 

080  17  40) 

OCT., 

1974 

21.. 

• 

— 

— 

1 

1 

0 

2 

-- 

20 

2 

5 

2 

3 

APR.  , 

1975 

29.. 

• 

— 

— 

1 

1 

0 

0 

— 

<10 

0 

0 

2 

0 

SURFACE  WATER  QUALITY 

RECORDS 

657 

OCTOBER  19  7  A  TO  SEPTEMBER  1975 

TRACE  METALS 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED  TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN-  MAN¬ 

TOTAL 

.TOTAL 

SELE¬ 

SELE¬ 

SOLVED 

total 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE  GANESE 

MERCURY 

NICKFL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

zi\: 

(EE) 

(EE) 

(PB) 

(PB) 

(MN)  (MN) 

(HG) 

(NI) 

<SF  ) 

<SE> 

<Zn) 

(ZN) 

DATE 

<UG/L> 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L ) 

( UG/I  ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056)  (01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02278000 

-  WEST 

PALM  BCH 

CA  AT  HGS-5  AT  CANAL  POINT 

ELA  (LAT 

26  51  50 

LONG  080 

37  55) 

DEC., 

1974 

12... 

150 

— — 

— - 

— — 

-  - 

— - 

— 

— 

— — 

— 

— 

APR.  , 

1975 

17... 

0 

790 

3 

— 

10  20 

.0 

— — 

— 

— — 

0 

— — 

02278450 

-  WEST 

PALM  btACH  C  ABV  S-5A*NR  LOXAHATCHEE 

,  ELA  (LAT  26  41 

05  LONG  080  22  15) 

OCT., 

1974 

16.  .  . 

270 

340 

C 

0 

24  24 

.0 

— 

— 

-- 

8 

4 

APR.  , 

1975 

09... 

60 

130 

1 

0 

10  20 

.0 

— 

— 

— 

4 

4 

0  2273600  -  WEST  PALM  BEACH  C  BELOW  S-5A-E  'JR  LOXAHATCHEE  (I  AT  26  41  05  LONG  080  21  5n) 

DEC..  1974 
10...  100 

MAY  ,  1975 

02...  0 


02270698  -  LATERAL  CANAL  ON  SEMINOLE  HO  NR  LOXAHATCHEE  FLA  (LAT  2o  44  29  LONG  080  10  29) 

DEC..  1974 

12...  20 

MAY  ,  1975 

02...  0 


02270760  -  M— 1  CANAL  AT  CANAL  M  NR  ROYAL  PALM  BEACH,  ELA.  (I  AT  26  45  55  LONG  080  24  52) 

DEC.,  1974 
12...  40 

MAY  ,  1975 

02...  o 


02279000  -  WEST  PALM  BEACH  C  AT  WEST  PALM  BEACH,  FLA  (LAT  26  30  40  LONG  080  03  32) 

NOV.,  1974 


07... 

60 

270 

0 

15 

12 

12 

.1 

— 

o  n 

4 

30 

DEC. 

10... 

00 

„ 

JAN.,  1975 

16... 

50 

330 

2 

8 

0 

17 

.0 

_  _ 

0  0 

10 

10 

APR. 

02... 

30 

150 

0 

12 

20 

10 

.2 

_  _ 

0  0 

5 

20 

30  •  •  . 

20 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

—  — 

— — 

— — 

JULY 

22... 

140 

350 

0 

6 

20 

20 

.1 

-- 

0  0 

0 

50 

DEC.,  1974 

1 2  .  •  • 

30 

02280500 

-  HILLSBORO  CA 

BL  HGS' 

-4 

NR  SOUTH 

BAY  ELA  (LAT  26  42  00 

LONG  000  42  45) 

_  _ 

_ 

OCT.,  1974 

15... 

40 

02201200  - 

90 

0 

HILLSBORO 

0 

CANAL 

0 

AT 

S-6  NEAR 

12 

SHAWANO 

.  1 

(LAT  26  28  20  LONG  080  26  45) 

0 

0 

APR.,  1975 

08.  .  . 

10 

0 

1  1 

14 

10 

30 

.0 

— 

— 

4 

4 

OCT.,  1974 

21... 

70 

02281295  - 

290 

0 

EVERGLADES 

3 

STA  1- 

12 

15 

NR  DELRAY 

12 

BEACH  EL 

.0 

(LAT  26  23 

45  LONG  080  17  40) 

5 

20 

APR.,  1975 
29... 

60 

130 

0 

4 

50 

40 

.3 

_ 

_  _  _  _ 

0 

0 

658 


SURFACE  RATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


date 


IS-  UIS-  HEX  A  — 


SOLVED 

TOTai 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM¬ 

alum¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

inum 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(  AL) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Ci)) 

(CU> 

(UG/L) 

(Uu/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

<UG/L> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01108) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

0  228 1 297  -  LAT  CANAL  IN  ACME  DRAIN  DIST  NR  LOXAHATCHEE  FLA  (LAT  26  28  15  LONG  0*0  16  11) 

DEC..  1974 
nay  .  1975 


022B1300  -  HILLSBORO  CANAL  AT  S-39  NR  DEERFIELD  BCH  (LIT  26  21  20  LONG  0*0  17  58) 

MAR..  1975 

MAY 

29...  —  30  —  5  —  0  —  —  —  —  I 


0228 1 4 1 5  -  HILLSBORO  CA  AT  RGLINE  RD  NR  DRFLD  BCH  (LAT  2h  19  30  LONG  080  12  10) 


MAR..  1975 

84...  —  —  --  1  —  —  0  —  —  —  —  5 


02281419  -  EQUALIZING  CANAL  1  NEAR  GREENACRFS  CITY,  FLA  (LAT  2e>  37  01  LONG  0*0  12  16) 

DEC..  1 97„ 

ARR.,  1975 
MAY 


02281425  -  EQUALIZING  CANAL  I  NEAR  DELRAY  BEACH.  FLA  (LAT  26  27  12  LONG  080  12  15) 

DEC..  1974 
MAY  ,  1975 


02281500  -  HILLSBORO  CANAL  NR.  DEERFIELD  BEACH,  FLA  (LAT  26  19  39  LONG  080  07  52) 


MAR.,  1975 

24. . .  — —  — —  — —  0  — —  — —  0  — —  — —  — —  — —  5 


02281513  -  EQUALIZING  CANAL  NO  3  NR.  GREENACRES  CITY,  FLA  (LAT  26  37  07  LONG  080  07  49) 

DEC.,  1974 


02281532  -  EQUALIZING  CANAL  3  NR  DELRAY  BEACH.FLA  (LAT  26  27  27  LONG  080  07  52) 


DEC..  1974 

12.  .  . 

APR.,  1975 

30  ... 


02281544  -  EQUALIZING  CANAL  3  NR  BOCA  RATON,  FLA  (LAT  26  22  04  LONG  080  07  46) 


APR..  1975 

3p  . . . 


02281582  -  LAKt  OSBORNE  NEAR  LANTANA.  FLA  (LAT  26  35  14  LONG  080  04  42) 

DEC.,  1974 

11... 

APR.,  1975 

30  ... 


APm • ,  1975 

30  .  .  . 


02281625 


EL  RIO  CANAL  AT  BOCA  RATON,  FLA  (LAT  26  22  00  LONG  080  05  44) 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS  6  59 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

ulS- 

SOLVEU 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

IRON 

IRON 

LEAD 

lEau 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

MICKFl 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

zinc 

(FE) 

(Ft) 

(PB ) 

(Pb) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI  ) 

(SE) 

(SF) 

(ZN) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(Uo/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/I.) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051 ) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01)47) 

(01090) 

(01092) 

DEC.  , 

1 0  .  .  . 

1974 

250 

02281297 

-  lat  canal  in  acme  drain 

DIST  NR 

loxahat  chee 

FLA  (LAT  26  28 

15  LONG  080  16  11) 

MAY  , 

02... 

1  975 

110 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAR.  , 

24  .  •  . 

1975 

022nl300 

130 

- 

HILLSBORO 

0 

CANAL  AT 

S-39  NR 

bO 

DEERFIELD  BCH  (LAT 

26  21  20 

LONG  080 

17  58) 

30 

MAY 

2v  .  .  . 

bO 

60 

2 

3 

lo 

0 

.2 

0 

_  _ 

_  _ 

30 

_  _ 

02281415  -  m  I  LLSbORO  CA  AT  RGLINE  RD  NR  URFLD  BCh  (LAT  26  19  30  LONG  080  12  10) 

MAR.,  1975 

24...  —  170  —  6  —  60  —  —  —  —  —  40 


02281419  -  EQUALIZING  CANAL  1  NEAR  GREENACRES  CITY,  FLA  (LAT  26  37  01  LONG  080  12  16) 

DEC.,  1974 

11... 

APR.,  1975 

30  •  .  . 

MAY 

02... 


02281425  -  EQUALIZING  CANAL  1  NEAR  OELRAY  BEACH,  FLA  (LAT  26  27  12  LONG  080  12  15) 

DEC.,  1974 


13... 

100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY  ,  1975 

02... 

70 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02281600  -  HJLLSbORO  CANAL  NR.  DEERFIELD  BEACH,  FLA  (LAT  26  19  39  LONG  080  07  52) 

MAR.,  1975 

24...  —  130  —  6  —  lo  —  —  —  —  —  40 


60 

80 

40 


02281513  -  EQUALIZING  CANAL  NO  3  NR.  GREENACRES  CITY.  FLA  (LAT  26  37  07  LONG  080  07  49) 


DEC.,  1974 

1  1  ...  90 


02281532  -  EQUALIZING  CANAL  3  NR  DELRAY  BEACH, FLA  (LAT  26  27  27  LONG  080  07  52) 

DEC..  1974 

12...  50 

APR.,  1975 


02281544  -  EQUALIZING  CANAL  3  NR  BOCA  RATON,  FLA  (LAT  26  22  04  LONG  080  07  46) 

APR.,  1975 

30 .  • .  50  “*  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  — — 


0228158?  -  LAKE  OSBORNE  NEAR  LANTANA,  FLA  (LAT  26  "<5  14  LONG  080  04  4?) 

DEC.,  1974 

APR.,  1975 

30...  20 


02281625  -  EL  RIO  CANAL  AT  BOCA  RATON.  FLA  (LAT  26  22  00  LONG  080  05  44) 

APR.,  1975 


660 


SURFACE  WATER  QU AL I T  Y  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

ALUM¬ 

TOTAL 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HEX  A- 
VALENT 
CHRO¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(AL) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

<CR> 

(CD) 

(CO) 

(CIJ) 

(CU> 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<LIG/L  ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

02281700  - 

CYPRESS  C  CA  AT  S38  NR 

POMPANO  B 

(LAT 

26 

13 

45 

LONG 

080 

17 

50.01) 

MAR.  , 

24.. 

1975 

• 

— 

-- 

— 

— 

0 

— 

— 

■— 

— 

0 

02282000 

-  POMPANO  CA  AT  POMPANO 

BEACH  FLA 

(LAT 

26 

13 

51 

LONG 

080 

07 

28) 

MAR.  . 
24.. 

1975 

• 

0 

0 

6 

02282100  -  CYPRESS  CREEK  C  AT  S-J7A,  NR  POMPANO  BEACH,  FLA  (LAT  26  12  20  LONG  080  07  87) 

MAP.,  1975 


02282700  -  MIDDLE  RIVER  C  AT  S-36  NR  FT  LAUDERDALF  FLA  (LAT  26  10  22  LONG  080  10  87) 

MAR.,  1975 

24...  —  —  —  2  —  —  0 


02283200  -  PLANTATION  ROAD  C  AT  S-33  NR  FT.  LAUDERDALE  FLA  (LAT  2o  08  05  LONG  080  11  42) 

MAR.,  1975 

24.. .  —  —  —  1  0 

MAY 

29.. .  —  90  —  2  —  0  --  —  —  —  ? 


02283498  -  N  NEW  RIVER  C  AT  S-2  AND  HGS-4  NR  SOUTH  BAY  FLA  (LAT  26  42  00  LONG  080  4?  55) 

APR.,  1975 

IQ...  — —  70  1  — —  — —  — —  ? 


02284300  -  N  NEW  R  CA  AT  BROWARO-PALM  BCH  CO  LINE  (LAT  26  20  00  LONG  080  32  10) 

DEC.,  1974 

12... 

MAY  ,  1975 
07... 


OCT.,  1974 

15.. . 

APR.,  1975 

11.. . 


OCT.,  1974 

21... 

APR.,  1975 

29... 


APR.,  1975 
29... 


02284501  -  N  NEW  RIVER  CA  BL  S-11C  NR  FT.  LAUDERDALE  (LAT  26  13  48  LONG  08o  27  35) 

3  5  1  0  —  10  0  0  1 

1  1  1  0  <10  0  4  4 

02284642  -  EVERGLADES  STA  2-17  nR  ANDYTOWN  FLA  (LAT  26  16  50  LONG  080  25  10) 

2  4  0  0  —  <10  0  0  1 

3  3  0  0  <10  0  1  2 

02284699  -  N  NEW  R  CA  AB  S34  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  08  59  LONo  080  26  33) 

0  —  1  —  0  —  —  —  2 


02284700  -  N  NEW  R  CA  AT  20  Ml  BEND  (LAT  26  1)8  43  LONG  0«0  26  29) 

MAR..  1975 

24...  —  —  —  0  —  —  0 


02284800  -  N  NEW  R  CA  AB  HOL  LAT  NR  FT  LAUD  FLA  (LAT  26  06  40  LONG  080  17  50) 

MAR.,  1975 

24... 


3 


8 


7 


2 

2 


3 

0 


0 


0 


0 


SURFACE  HATER  CUALITy  RECOROS  (j  (j  1 

OCTOBER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(FE) 

(PH) 

<PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

*  (NT) 

(SF) 

<SE> 

(Zn) 

(ZN) 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/t  ) 

(UG/L) 

(UG/l) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

( 0 1 0m5  > 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

MAR.* 

24  .  .  • 

1975 

100 

02281700  - 

CYPRESS 

1 

C  CA  AT 

S36  NR  POMPANO  B  <L 

40 

AT  26  13 

45  LONG 

080  17  50 

.01) 

20 

02282000  -  POMPANO  CA  AT  POMPANO  BEACH  FLA  (LAT  26  13  51  LONG  080  07  281 

M  AR  .  *  1975 


24.. 

• 

200 

38 

900 

— 

* * 

60 

02282100  - 

CYPRESS  CREEK  C  AT  S-37A,  NR  POMPANO  BEACH,  FLA  (LAT 

26 

12 

20  LONG  080 

07 

57) 

MAR.  « 

1975 

24.. 

• 

“  *” 

80 

7 

60 

— • 

— 

40 

02282700 

-  MIDDLE  river  c 

AT  S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  2fc 

i  10 

22 

LONG  080  10 

47) 

MAR  .  * 

1975 

24.. 

• 

120 

0 

70 

— 

— 

— — 

30 

02283200  - 

PLANTATION  ROAD  C 

AT  S-33  NR  FT.  LAUDERDALE  FLA  (LAT 

2b 

08 

05  LONG  0*0 

1 1 

42) 

MAR.  * 

1975 

24.  . 

• 

— 

160 

13 

10 

— 

— 

— 

20 

MAY 

29.. 

• 

50 

150 

2  24 

10  0  .2  0 

“ — 

30 

*  "" 

02283498  - 

N  NEw  RIVER  C  AT 

S-2  AND  HGS-4  NR  SOUTH  BAY  FLA  (LAT 

26 

42 

00  LONG  080 

42 

55) 

APR., 

1975 

18.. 

• 

20 

150 

1 

3800  10  .0 

" 

— 

0 

02284300 

N  NEW  R  CA 

AT  BROW ARD-PALM  BCH  CO  LINE  (LAT  26 

20 

00 

LONG  080  32 

10) 

DEC.* 

12.. 
MAY  ♦ 

07.  . 

1974 

70 

0 

*1975 

• 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02284501 

-  N  NEW  RIVER  CA 

bL  S-11C  NR  FT.  LAUDERDALE  (LAT  26 

13 

48 

LONG  080  27 

35) 

OCT.* 

1974 

15.. 

• 

70 

40 

0  3 

0  24  .0 

— 

— 

0 

4 

APR.  , 

1975 

11.. 

• 

70 

80 

0  2 

20  bO  .0 

— — 

—  — 

0 

20 

02284642  -  EVERGLADES 

STA  2-17  NR  ANDYTOWN  FLA  (LAT  26  16 

50 

LONG  080  25  10) 

OCT., 

1974 

21.. 

• 

80 

120 

2  0 

0  12  .0 

-- 

— 

4 

10 

APR.* 

1975 

29.. 

• 

100 

100 

3  2 

70  70  .0 

—  ” 

0 

0 

02284699 

N  NEW  R  CA 

Ab  S34  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

0  8 

59 

LONG  080  26 

33) 

APR.  , 

1975 

29.. 

• 

70 

70 

3  4 

0  10  .1  0 

— 

— 

n 

— 

02284700  -  N  NEW  R  CA  AT  20  MI  BENO  (LAT  26  08  43  LONG  080  2b  29) 

MAR.*  1975 

24...  —  90  —  4  —  50  —  —  —  —  —  30 


02284800  -  N  NEW  R  CA  At)  HOL  LAT  NR  FT  LAUD  FLA  (LAT  26  06  40  LONG  080  17  50) 

MAR.*  1975 
24*  •• 


280 


4 


40 


40 


66  2  SURFACE  WATER  OUALITT  RECORDS 

OCTOBER  19 FA  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


dis¬ 

solved 

ALUM¬ 

TOTuL 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HtXA- 

VALENT 

CHRO¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

APStNIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(  AL  ) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR> 

(CO) 

(CO) 

(CU> 

(CUI 

date 

(UG/L) 

(UU/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L  ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(Cl  105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

02285000  -  NORTH 

river  canal  near 

FT  LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

05  39  LONG 

080 

13  48) 

MAR.  » 

1975 

2m  •  •  • 

2 

n 

3 

02285400  -  SOUTH  NEW  RIVER  CANAL  AT  S-9  NEAR  DAVIE 

(LAT  26  03  40  LONG 

080  26  30) 

OCT.  » 

19/4 

15... 

-- 

3 

2  2 

2 

— 

<10 

0 

O 

? 

3 

MAR.  , 

24  .  .  • 

APR. 

1975 

~ 

— 

0 

— 

0 

— 

— 

— 

— 

2 

0  8  •  •  . 

“  — 

—  0 

1  0 

1 

— — 

<  10 

0 

2 

0 

0 

02285410  -  S 

NEW  RIVER  AT  US 

27  NR  u A V I E 

FL  (LAT 

26  03 

40  LONG  080 

26 

03) 

JUNE, 

19/5 

06... 

0 

0 

0 

“  “ 

1 

02285420  -  WEST  ROLLING  OAKS  FtEDER  UANAL  NR 

DAVIE  FL  (LAT 

26  03  40  L0N6  080  23  23) 

JUNE  . 

1975 

04.  .  . 

1 

0 

0 

“  * 

0 

02285S0G 

-  S  NEW  RIV  AfcSV 

snake  creek 

(LAT  26 

o 

o 

o 

LONG  080  19 

00) 

JUNt . 

19/5 

06.  .  . 

— 

— 

1 

0 

0 

-- 

— 

— 

— 

0 

02285900  -  SO  NtW  *  CA  AB  S-13A  NR  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  51  LONG  080  16  51) 

MAR..  1975 


02286100  -  SOUTH  NEw  RIVER  CANAL  AT  S-13  NR  DAVIE.  FLA  (LAT  26  03  57  LONG  080  12  32) 

MAR.,  1975 

24. . .  — —  — —  — —  3  —  —  — —  o  —  —  — —  — —  — —  2 


02286150  -  HOLLYWOOD  CANaL  AT  DANIA  (LAT  26  03  13  LONG  080  09  19) 

MAR.,  1975 

24*  *  • 


0 


0 


11 


SURFACE  WATER 

cuality  recoros 

663 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

TRACE  METALS 

UIS- 

DIS¬ 

DIS¬ 

D1S- 

SOLVEU 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL  SOLVED 

TOTAL  MAN- 

MAN-  TOTAL 

total 

SELF- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON  LEAD 

LEAD  GaNESE 

GANESE  MERCURY 

nickel 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE  ) 

(Ft)  (PB) 

(PB)  (MN) 

(MN)  (HG) 

(NI) 

(SF) 

(SE) 

<ZN> 

(ZN) 

DATE 

(UG/L ) 

<U6/L>  (UG/L) 

(UG/L>  (UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045)  (01049)  ( 

01051)  (01056) 

(01055)  (71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02285000  -  NORTH 

RIVER  CANAL  NEAR 

FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

05  39  LONG  080  13 

48) 

MAR.  . 

1975 

24  •  •  . 

*“  “ 

200 

31 

40 

30 

0 2285h00  -  SOUTn  NEW  RIVER  CANAL  AT  S-9  NEAR  DAVIE  (LAT  26  03  40 

LONG  080  26  30) 

OCT.  * 

197*. 

15... 

130 

450  7 

5  12 

12  .0 

— 

— 

— 

20 

40 

MAR.  * 

1975 

24  •  •  . 

APR. 

520 

7 

60 

— 

— 

— 

60 

08.  .  . 

90 

90  0 

6  20 

40  .  1 

— 

-- 

0 

4 

02285h 1 u  -  S 

NEw  RIVER  AT  US 

27  NR  DAVIE  FL  (LAT  26  0  J 

40  LONG 

080  26  03) 

JUNE  » 

1975 

0  6... 

790 

5 

in 

3 

— 

— • 

— 

10 

02285420  -  WEST  ROLLING  OAKS  FEEDER  CANAL  NR  DAVIE 

FL  (LAT 

26  03  40 

LONG  080 

23  23) 

JUNE  . 

19  75 

04.  .  . 

780 

3 

30 

1 

— 

“  — 

—  — 

10 

02285500 

-  S  NEW  RIV  ABV 

SNAKE  CREEK  (LAT 

26  04  00 

LONG  080 

19  00) 

JUNE. 

1975 

06... 

270 

7 

0 

0 

— 

— — 

•• 

20 

02285900  - 

SO  NEw  R  CA  AB  S 

—13A  NR  DAVIE  FLA 

(LAT  26 

03  51  LONG  080  16 

51) 

MAR.  . 

1975 

24  •  •  • 

—  “ 

170 

6 

40 

— — 

— 

•• 

20 

02286100  -  SOUTH 

NEW  RIVER  CANAL  AT  S-13  NR  DAVIE. 

FLA  (LAT 

26  03  57 

LONG  080 

12  32) 

MAR.  . 

197b 

2*.  •  .  . 

— 

170 

16 

50 

— 

— 

— 

— 

20 

02386150  -  HOLLYWOOD  CANAL  AT  DAN  I A  (LAT  26  03  13  LONG  080  09  19) 


MAR  .  . 

24.  .  • 


197a 


600 


24 


120 


70 


66  4  SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DATE 


OCT.  . 

11.. 

21.. 
NOV. 
04.  . 

16.. 
DEC. 
02.. 
lb.  . 
JAN.  . 
02.. 

13.. 

30  .  . 

E  EH. 

11.. 

2b  .  . 

MAP. 

11.. 

26.. 
APK. 
07.  . 

21.. 
MAY 
07.  . 

21.. 

JUNE 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

HEXA- 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

alum¬ 

alum¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

total 

SOLVED 

total 

inum 

inum 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

( AL) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Cil) 

(Cu> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(Ub/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01106) 

02286 1ft 1 

(01000) 

-  SNAKE 

(01002)  (01025) 

CREEK  CANAL  BELOW 

(01027) 

S-30  NR 

(01032) 

HIALEAH. 

(01034) 

FLA  (LAT 

(01035) 

25  57  23 

(01037) 

LONG  030 

(01040) 

25  52) 

(01042) 

1974 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

0 

n 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

197b 

— 

—  ” 

—  ■“ 

— • 

0 


0 


<10 


<10 


04.  .  . 
20... 
JULY 
01... 
16.  .  . 
30  .  .  . 
AUG. 

12... 
26.  .  . 
SEP. 
09... 


<10 


02286200  -  SNAKE  CREEK  C  AT  N.h.  67TH  AVE  NR  HIALEAH.  ELA  (LAT  25  57  50  LONG  030  18  40) 


MAR..  1975 

24.  .  . 


0 


A 


3 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS  665 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TUTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

<fe> 

(PH) 

(PH) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

( N I  ) 

<SF) 

(SF.) 

<ZN) 

(ZN) 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( 0 1046) 

(01045) 

(01U49) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

( 71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02286181 

-  SNAKE 

CREEK  CANAL 

BELOW 

S-3')  NR 

HIALEAH.  FLA 

(LAT  2S 

57  23  LONG 

080  25 

52) 

OCT.*  1974 

1  1  •  •  • 

— 

540 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

21... 

— 

470 

-- 

10 

— 

.  0 

— 

-- 

-- 

— 

NO  V. 

04.  .  . 

— 

560 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

18.  .  . 

— 

490 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

DEC. 

02.  *  . 

— 

450 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 6  •  •  • 

— 

650 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

JAN..  1975 

02.  .  . 

— 

630 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

13... 

-- 

240 

— 

—  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

30... 

530 

— 

— 

— 

.2 

— 

-- 

— 

— 

EEH. 

1  1  •  •  • 

280 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2*>.  •  » 

— 

390 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

11... 

— 

370 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Zb  ... 

— 

420 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR. 

07.  . . 

— 

S20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21  ..  . 

— 

400 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

-- 

MAY 

07.  .  . 

— 

320 

— 

1 1 

— 

— 

•  2 

— 

— 

— 

— 

21  .  . . 

— 

630 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JUNE 

04.  .  . 

170 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

20.  .  . 

— 

660 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

JULY 

01... 

— 

450 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16.  . . 

— 

470 

— 

51 

— 

— 

.  1 

— 

— 

— 

— 

30... 

— 

370 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

AUG. 

12. . . 

— 

330 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26. .  . 

420 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

SEP. 

09.  .  . 

— 

380 

— 

•- 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

20 


40 


40 


60 


02286200  -  SNAKE  CREEK  C  AT  N.W.  67TH  AVE  NR  HIALEAH*  FLA  (LAT  25  57  50  LONG  080  18  40) 


MAP.*  1975 

24 ...  ■■  370 


0 


40 


20 


666  SURFACE  WATER  8UALITY  RECORDS 

OCTOBER  19  74  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

ALUM¬ 

TOTAL 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HEX  A- 
VALENT 
CHRO¬ 

TOTAL 

chro¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

mium 

COBALT 

COHALT 

COPPER 

COPPER 

( AL) 

( AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CU> 

(CiJ) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UO/L) 

(UG/L) 

(UO/L) 

(UG/L) 

(OG/L) 

(UG/I  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(U&/L) 

(0110b) 

(01105) 

(  0  1  0  0  0  ) 

(01002) 

(01025) 

( 0 lo27) 

(0 1032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(U1040) 

(01042) 

0228b300  -  SNAKE  CREtK  C  AT  S-29  AT  NORTH  MIAMI  BEACH.  FLA  (LAT  25  55  41  LONG  060  OR  22) 


OCT..  1974 

21.. .  —  —  —  3  —  0  —  0 

NOV. 

DEC. 

JAN..  1975 

3<)  •  .  .  —  —  —  0  —  2  —  20 

EEH  . 

MAR  . 

APR. 

MAY 

07...  —  —  --  1  2  —  10 

JUNE 

JULY 

16.. .  —  —  —  2  —  0  —  <10 

AUG. 

SEP. 

09... 


02286400  -  MIAMI  CANAL  AT  HGS-3  A  S/3  AT  LAKE  HARBOR  FLA  (LAT  26  41  SS  LONG  080  46  2b> 

DEC..  1974 
MAY  .  1975 


02286700  -  MIAMI  CA  AT  SB  NR  LK  HARBOR  FLA  (LAT  26  19  4-^  LONG  060  46  20) 

OCT..  1974 

17.. .  --  —  7  8  1  0  —  0  0  0  2 

APR..  1975 

10.. .  —  —  1  2  0  1  —  <10  1  n  2 


NOV..  1974 

07.  .  . 

JAN..  1975 

lb... 

APR. 

02... 

JULY 

23... 


MAY  .  1975 

08... 


O2268600  -  MIAMI  CANAL  AT  N.w.  36Th  STREET.  MIaMI.  FLA  (LAT  25  46  29  LONG  080  15  44) 


50 
<10 
<  1  4 
<10 


02286800 


T  AM  I  AM  I  CANAL  OUTLETS.  MONROE  TO  CARNESTOWN.  FLA  (LAT  25  53  10  LONG  081  15  30) 


70 


MAY  »  1975 

06... 


02288900  -  TAMIAMI  CANAL  OUTLETS.  40-MILE  BEND  TO  MONROF .  F  (LAT  25  51  05  LONG  0«0  56  50) 


2 

5 


b 

b 

2 

3 


270 


0 


l 


SURFACE  W  A  T  E-t  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

StLE- 

DIS¬ 

SOLVED 

I  PON 

I  PON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MEPCUPY 

NICKEL 

NIUM 

NlUM 

ZINC 

IFE ) 

<fe> 

(PB) 

<P6> 

(MN) 

(MN) 

(rib) 

( N  I  > 

(SF) 

<SE) 

<ZM) 

date 

(UG/L) 

(Ub/L ) 

(UO/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(Ub/L ) 

(Ub/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01046) 

(01049) 

( 0 1  OS  1 ) 

(0106b) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(0114  7) 

(01090) 

02286300 

OCT..  1974 

11... 

-- 

560 

21... 

— 

300 

NOV. 

04... 

— 

340 

1 6  •  •  • 

— 

110 

DEC. 

02... 

— 

360 

16... 

— 

490 

JAM.,  197S 

02... 

-- 

290 

13... 

— 

100 

30 ... 

— 

190 

FEH  . 

11... 

— 

60 

26... 

— 

110 

MAP. 

11... 

— 

60 

26  .  .  . 

-- 

HQ 

ARk  . 

07... 

-- 

190 

21  .  . . 

— 

160 

MAY 

07.  .  . 

— 

130 

JUNE 

04  .  .  . 

— 

750 

20  ... 

— 

100 

JULY 

01... 

— 

240 

16... 

-- 

730 

AUG. 

26... 

— 

180 

SEP. 

09... 

— 

540 

02286300  -  SNAKt  CREEK  C  AT  3-29  AT  NOpTH  MIAMI  BEACH,  FLA  (LAT  25  55  4l  lONG  080  09  2?) 


17 


10 


22 


34 


02286400  -  MIAMI  CANAL  AT  HUS-3  4  S/3  AT  LAKE  riARbOP  FLA  (l  AT  2b  <♦  1  55  LONG  080  46  25) 


OEC.,  1974 

12... 

MAY  ,  1975 

07... 


20 

10 


02266700  -  MIAMI  CA  AT  S6  NR  LK  HARBOR  FLA  (LAT  26  19  45  LONG  080  4b  20) 

OCT.,  1974 


17... 

APR.  . 

1975 

130 

220 

0 

0  12 

12 

.0 

“  “ 

— 

10 

lo. .  . 

20 

bO 

2 

8  40 

10 

.2 

— — 

4 

02268600 

MIAMI 

CANAL  AT  N»W«  JbTh  STREET* 

MIAMI .  FLA 

(LAT  25 

i  49 

29 

LOnG  0*0  15 

*♦4 ) 

NOV.  , 

1974 

07... 

JAN  .  , 

1975 

140 

34C 

2 

4  0 

12 

.0 

0 

n 

20 

16..  . 

100 

440 

1 

b  0 

0 

.0 

0 

0 

10 

APR. 

02... 

JULY 

60 

210 

3 

17  100 

30 

.1 

0 

0 

20 

23 . . . 

1  30 

220 

0 

12  3 

b 

.  1 

“  — 

0 

0 

0 

02286800  - 

T AMI  AMI 

CANAL  OUTLETS,  MONROE 

TO  CAPNESTOWN.  FLA  (LAI 

25 

63 

10 

LONG 

081 

15 

30) 

MAY  , 

1975 

08.  .  . 

160 

280 

1 

3  60 

50 

.2 

1 

" 

2f  ■ 

02268900  - 

T  AMI  AMI 

CANAL  OUTLETS,  40-MILt 

BENI) 

TO  MONWOF. 

F  fL  AT 

25 

51 

05 

LONG 

080 

58 

50) 

MAY  , 

1975 

08... 

0 

1900 

(\ 

17  190 

24(1 

.2 

1 

— 

•- 

lo 

667 


total 

Z  I NC 
(2ND 

(UO/L ) 
(01092) 


20 


20 


160 

30 


10 

10 

B 

40 


668 

SURFACE  RATER 

cuality  records 

OCTOBER  1974 

TC  SEPTEMBER  1975 

trace  metals 

DIS¬ 

DIS¬ 

HEA  A- 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

V ALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM¬ 

ALUM- 

SOLVED 

TOTAL  CAD- 

cad¬ 

CHRO¬ 

chro¬ 

SOLVED 

total 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

I  NUM 

ARSENIC 

AkSENIC  MlUM 

mium 

MIUM 

mium 

cobalt 

cobalt 

COPPEP 

COPPER 

(  AL) 

(AL) 

(AS) 

(AS)  (CD) 

(CD) 

(CRb) 

(CP) 

(CO) 

(CO) 

(Cu) 

<CU> 

DATE 

(UU/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(U6/L) 

(OG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(0110b) 

(01 10s) 

(01000) 

(01002)  ( 0 l 02S) 

(01027) 

(01032) 

(0103a) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

022890 A0 

-  TAM  I  AM  I 

CA  OOTLETS.LV  b7A 

TO  40-MI 

MEND  nr 

MIAMI  (LAT 

25  45 

42  LONG  080 

43  34. 

02) 

UC  T . » 

19  7a 

30.  . . 

-- 

— 

3 

3  10 

10 

— 

10 

0 

0 

1 

1 

APR.  . 

19  7b 

30  .  .  . 

-- 

2 

2  0 

0 

— 

<10 

0 

1 

? 

2 

02289043  - 

EVERGLADES  J-bSS 

NEAR  MIAMI 

«  fla  • 

(LAT  25  48 

55  LONG 

080  43  18. 

01) 

OCT  •  * 

1 

21  . . . 

— 

— 

3 

3  1 

0 

— 

10 

0 

n 

1 

1 

APR.  , 

197b 

29... 

— 

-- 

8 

b  0 

0 

— 

<10 

0 

3 

4 

2 

02249060  -  T  AM  I  Am i 

CANAL  OUTLETS, 

LEVEE  30  TO  LEVEE  b7A. 

NR  (LAT 

25  45  40  LONG 

0  rO  3  7 

40) 

OCT  .  • 

197a 

30  .  .  . 

APR.  . 

1975 

3 

J 

2 

0 

<10 

0 

0 

1 

1 

30  .  .  . 

2 

2 

0 

0 

<10 

0 

1 

1 

0 

0 2290 7 1 o  -  BLACK  CREEK  CANAL 

AT 

S-21.NP  GOULDS  *  FL  A . 

(LAT  25 

32  34  LONG 

080 

19  52) 

MAY  » 

1 97s 

Ob... 

0 

2 

0 

— 

— — 

— 

2 

—  * 

02290720  - 

MILITARY  CANAL 

NEAR 

HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25  29 

20  LONG  080 

20 

55) 

MAY  , 

1975 

Ob... 

*  — 

0 

3 

1  “  — 

— — 

5 

02290732  - 

BISCAYNE  BAY 

NtAR 

HOMESTEAD.  ELA  (LAT 

25  27 

45  LONG  080 

20 

16) 

MAY  . 

1975 

06 .  .  . 

*”  — 

0 

0 

— — 

0 

“  — 

— — 

* 

2 

02290798  - 

TAYLOR  RIVER 

NR 

FLORIDA  CITY  FLA  (l_ A T  25  13 

30  (  ONG  080 

38 

30) 

JAN.  . 

Is... 

MAY 

1975 

-- 

0 

0 

— 

0 

— 

— 

n 

1 

— 

23... 

20 

1 

— — 

0 

— 

0 

0 

02290800  - 

TaYLOR  slough 

NEAR 

HOMESTEAD  FLA  (LAT 

25  24  05  LONG  080  36  25.01) 

• 

JAM.  . 

1975 

IS... 

80 

0 

—  — 

1 

“  — 

0 

0 

02290810  - 

tVERGLAuES  P-37 

NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LaT 

2S  17 

30  LONG  080 

40 

30) 

JAN.  . 

197S 

14  .  .  . 

-- 

0 

4 

— 

0 

-- 

-- 

0 

1 

-- 

MAY 

22.  . . 

140 

s 

— 

0 

— — 

— 

0 

2 

•  — 

O2290-3 15  -  EVERGLAUtS  P-33  NEAR 

HOMESTEAD.  FLORIDA  (LAT  25 

36  30  LONG  080 

41  30) 

JAN.  . 

1 4  .  .  . 

MAY 

1975 

— 

0 

1 

-- 

0 

— 

— 

0 

2 

— 

22... 

40 

3 

— 

0 

— 

— 

n 

2 

“  “* 

02290828  - 

EVERGLAUES  P3b 

NEAR  hOMESTEAD  FLA  (LAT 

25  32 

3U  LONG  080 

47 

00) 

JaN.  . 

14... 

MAY 

1975 

~ 

9 

2 

— 

0 

— 

— 

0 

1 

— 

22.  . . 

— 

700 

5 

— 

0 

— 

— 

0 

2 

— 

SURFACE  WATER  CUALITY  RECCROS 
CCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


669 


Dis¬ 


ci  I  s- 


0 1 5- 

o  i  s- 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVEi) 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVtu 

TOTrtL  solved 

TOTAL 

MAN¬ 

MAN-  TOTAL 

TOTAL 

SELF- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

Iron 

IRON  LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE  MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(FE)  (PH) 

(Pb) 

(MN) 

(MN)  (HG) 

(NI) 

(SE) 

(SE) 

<ZN> 

(Zn) 

date 

(OG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(Ug/L ) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( 0 1 0 a6 ) 

IOIOmS)  (01049) 

(01051) 

( 01056) 

(01055)  (71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(0109?) 

02269040  -  T  AM  I  AM  I 

CA  OOTLETS.LV  67 A 

TO  40-MI  BENU  NR 

MIAMI  (LAT 

25  45 

42  LONG  0S0 

43  34.0?) 

oct  . . 

1974 

30.  . 

. 

60 

170  0 

0 

0 

0  .0 

— 

— 

— 

20 

30 

APR.  , 

1975 

30.  . 

• 

2u 

60  1 

3 

10 

10  .1 

— — 

— — 

— — 

0 

5 

02269043  - 

tVE^OLAnES  J-65S  NEAk  MIAMI.  FLA. 

(LAT  25  48 

55  LONG 

080  43  18. 

01) 

OCT  .  . 

1974 

21.. 

. 

120 

210  0 

0 

0 

0  .0 

— 

— 

0 

0 

APR.. 

19  73 

29.  . 

• 

270 

2600  ti 

1  4 

8u 

140  .2 

— 

— 

— 

0 

10 

06269060  -  TAMIAM] 

Canal  OUTLETS.  LEVEE  30  TO  LEVEE  67A.  NR  (LAT 

25  45 

4 0  long  080 

37  40  ) 

OCT  .  . 

19  7a 

30.  . 

• 

110 

6  1  0  0 

u 

64 

24  . 0 

— 

— 

— 

4 

10 

APR  .  . 

1975 

30  .  . 

• 

30 

3“<0  2 

* 

lo 

10  .  1 

— — 

— — 

2 

0 

02290710  -  8LACK  CREEK 

CANAL  AT 

5-21. NR  GOULDS. FLA.  (LAT  25 

32  34 

LONG  080  19 

52) 

MAY  . 

1975 

06.. 

• 

0 

10  4 

5 

0 

0  .2 

0 

—  — 

— — 

n 

02290720  - 

MILITARY  CANAL  NEAR 

HOMESTEAD.  FLA. 

(LAT  25  29 

20  LONG  060  20  55) 

MAY  . 

19/5 

06.  . 

• 

20 

10  0 

9 

0 

0  .2 

0 

“*  “ 

9 

*  “ 

02290732  - 

HISCAYNE 

ti A Y  NEAb 

HOMESTEAD.  FLA 

(LAT  25  27 

45  LONG 

080  dO  16) 

MAY  . 

1975 

06.  . 

• 

1  70 

150  a 

7 

60 

70  .3 

0 

— — 

20 

02290796  - 

TAYLOR 

RIVER  NR 

FLORIDA  CITY  FLA 

(LAT  25  13 

30  LONG  080  38  30) 

JAN.  . 

1975 

15.. 

• 

It) 

100  4 

1 

0 

0  .5 

0 

— 

— 

lo 

— 

MAY 

23.. 

• 

170 

57o  0 

4 

230 

240  .2 

3 

lo 

*  “ 

02290600  - 

TAYLOR  SLOUGH  NEAR 

HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24  05  LONG 

080  36  25.01) 

JAN.  . 

1975 

’ 

15.. 

• 

0 

360  4 

36 

0 

0  .  1 

0 

”  — 

3 

02290810  - 

EVERGLADES 

P-37  NEAR  HOMESTEAD  FLA 

(LAT  25  17 

30  LONG 

080  40  30) 

JAN.  . 

1975 

14.. 

• 

0 

150  4 

0 

0 

0  .3 

0 

— 

— 

3 

MAY 

22.. 

• 

0 

70  0 

4 

10 

10  .3 

3 

— — 

0 

02690815  -  EVERGLADES  P 

-33  NEAR 

HOMESTEAD.  FLORIDA  (LAT  25 

36  30  LONG  080  41 

30) 

JAN.  » 

1975 

1a.. 

• 

80 

470  1 

3 

0 

30  .2 

0 

— 

— 

3 

~ 

MAY 

22.. 

• 

340 

2600  1 

30 

40  .5 

1 

— 

— 

0 

— 

03290 826  -  EVERGLAhES  P36  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  32  30  LONG  080  47  00) 


JAN..  1975 


1 4  •  •  • 

MAY 

60 

470 

3 

0 

0 

0 

.4 

0 

—  — 

—  ” 

3 

22... 

240 

2300 

7 

13 

10 

100 

.2 

3 

— 

— 

0 

670 

SURFACE  MTfR  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 S  7  4  TC  SEPTEMBER  1975 

trace  metals 

( ■  I  b- 

UIS-  hEXA- 

SOlVEO 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED  TOTAL  VALENT 

total 

DIS¬ 

DIS¬ 

AlUM- 

ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD-  CAD-  CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARStNIC 

ARSENIC 

MIUM  MIUM  MlUM 

MIUM 

COBALT 

COriAi  T 

COPPER 

COPPER 

AL  > 

(  AL) 

( Ai) 

(AS) 

(CD)  (CD)  ( CRfc) 

(CR> 

(CO) 

(CO) 

<Ci;> 

<Cu> 

DATE  (UG/U 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L)  (UG/L) 

(UG/L  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01 10b) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025)  (01027)  (01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037)  (01040) 

(01042) 

02290630  - 

EVERGLADES  P-3o  NEAR  HOMESTEAD,  FLA 

.  (LAT  25 

27  20  1  ONG  080  52  30) 

J  AN  .  ,  1  575 

1 4. • .  — 

MAY 

2 

-- 

1 

0 

— 

n 

1 

— 

22... 

60 

— 

1 

0 

—  “ 

— 

o 

1 

02290870  -  EVERGLADES 

P  —  34  NEAR  HOMESTEAD.  FLA. 

(l  AT  26  36 

30  LONG 

060  5*-)  ^0) 

JAN.*  1975 

1a.  .  . 

70 

— 

1 

0 

1 

“  * 

022R1200  -  LAKE 

T  K AFFORD 

NR  IMMOKALEE  AT  LK  SIDE  CAMP  (LAT  26 

26  01  LONG  081  29 

27) 

NAY  *  1975 

06.  .  . 

b0 

— 

1 

, 

— 

2 

02291250 

GORDON  KlVtR  AT  NAPLES, FLA  (LAT 

26  10  21 

L'DNG  081 

47  06) 

DEC.*  1974 

11... 

FE8. ♦  1975 

— 

— 

2 

0 

— 

— 

— 

— 

11 

13... 

APR. 

2 

0 

"* 

2 

12... 

— 

— 

2 

—  —  n 

— 

-- 

— 

-- 

9 

JUNE 

24  .  .  •  — 

SEP. 

— 

— 

4  7 

n 

— 

— 

— 

— 

7 

17... 

“  * 

*  “ 

25 

0 

”  * 

6 

02291300  - 

GOLDEN  GATE  CANAL  AT  NAPLES.  FLA.  (LAT  26  10 

o 

o 

0  61  46  0  ? ) 

DEC.*  1974 

11... 

-- 

— 

2 

-  —  -  -  0 

— 

— 

-- 

-- 

10 

FEB.*  1975 

13... 

APR. 

1 

0 

*4 

24.  .  .  — 

-- 

— 

2 

—  —  — —  o 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

NAY 

03... 

JUNE 

10 

~ 

1 

-- 

— 

— 

— 

5 

— 

24 .  .  .  — 

— 

1 

-  -  -  -  0 

— 

— 

— 

— - 

15 

SEP. 

17... 

-- 

-- 

1 

o 

— 

~ 

— 

— 

8 

02292000  -  CALOOSAdaTCHEE  CA  AT  MOORE  HAVEN  FLA 

(LAT  26  50 

00  LONG 

061  OS  00) 

MAY  *  1975 

13... 

50 

— 

2 

n 

— — 

— 

— 

■  i 

— — 

0?292“80 

-  CALOOSAHATChEt 

CANAL  AT  ORTOnA  LOCK  NR  LA 

HELLF  (LAT 

26  <*7  22  LONG  181 

18  11) 

JAN.,  1975 

15... 

APR. 

— 

2 

1 

1  0 

<10 

0 

i 

2 

30 

01... 

JULY 

— 

1 

2 

l  n 

<10 

(i 

i 

3 

4 

22... 

— 

1 

2 

U  1 

<  1  A 

2 

0 

1 

ft 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS  671 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


(is* 

SuLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

M  AN- 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

total 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

1  RON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GaNESl 

GANESE 

mercury 

NICKFL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(Ft) 

(EE) 

( py ) 

(PH) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

INI  ) 

<SF) 

(SE) 

(Zn) 

(ZN) 

gate 

(UG/L) 

UIG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

UJG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(  0  1  04b ) 

(01045) 

(01049) 

(01051 ) 

(01056) 

( U 1055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

02?9063G  -  EVERGLADES  P-35  NEAR  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25  27  20  LONG  080  52  30) 


JAN  .  « 

1  4  .  .  . 

MAY 

1975 

90 

320  5 

2  0 

0 

.4 

0 

-- 

3 

— 

22... 

310 

8  7u  0 

8  50 

60 

.2 

3 

— 

— 

30 

0229Q87U  -  EVERGLADES  P-34  NEAR  HOMESTEAD 

»  FLA. 

(LAT 

25  3o 

30 

long 

080 

55  30) 

JAN  .  . 

1975 

14  .  •  . 

10 

190  5 

13  0 

20 

.2 

0 

— — 

— 

n 

” — 

022^1200  -  LAKE 

TRAFFORu  NR  IMMUKALtE  AT  LK 

SIDE  Camp  (LAT  26 

26 

01  LONG 

081  39 

27) 

MAY  . 

1975 

0  8.  .  . 

60 

190  3 

2  0 

20 

•  ’ D 

0 

— 

-  — 

3 

02291280 

-  GORDON  kIVlR 

AT  NAPLES » FL A  (LAT  26 

10  21 

LONG 

Obi 

47 

06) 

DEC.  . 

19  74 

11  . .  . 

FEB.. 

1975 

380 

12 

36 

*“  *“ 

—  ~ 

—  — 

500 

13... 

APR. 

—  — 

290 

b  — 

37 

— — 

40 

12. . . 

— 

680 

30 

120 

— 

— 

— 

— 

— 

50 

JUNt 

24  .  .  . 

SEP. 

— 

260 

3 

20 

-- 

— 

— 

-- 

— 

40 

17. . . 

170 

10 

20 

“  “ 

— — 

—  “ 

20 

02291300  - 

GOLDEN  GATE  CANAL 

AT  NAPLES. 

F  LA. 

(LAT 

26  10 

01  LONG 

081 

46  0?) 

DEC. . 

1974 

11... 

FEH.  » 

1975 

— 

1500 

lb 

36 

— “ 

370 

13.  .  . 

— 

1100 

7 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

APR. 

24... 

510 

5  — 

60 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

MAY 

09... 

JUNt 

80 

460  9 

0  60 

100 

.3 

0 

~ 

— 

3o 

— 

24.  .  . 

sER. 

580 

17 

10 

” 

•• 

•• 

—— 

— 

50 

17... 

—  — 

1200 

4 

30 

— — 

•  — 

— 

30 

02292000  -  CALOOSAHATCHEE  CA  AT  MOORE  HAVEN  FLA 

(LAT 

36  50 

00 

LONG 

061 

05  00) 

MAY  . 

1975 

, 

13.  .. 

0 

40  4 

3  0 

10 

.2 

3 

— ™ 

—— 

4 

02242480  -  CALOOSAHATCHEE  CANAL  AT 

ORTONA  LOCK 

NR  LA 

BELLE  (LAT 

26 

47  22  LONG  061 

18 

11) 

JAN.  » 

1975 

15.  .  . 

80 

320  3 

4  0 

32 

.0 

-- 

0 

0 

10 

20 

APR. 

01... 

JULY 

30 

130  1 

7  0 

10 

.1 

— 

0 

0 

5 

10 

22.  .  . 

3^0 

530  4 

b  20 

0 

.1 

— 

0 

0 

0 

50 

672  SURFACE  WATER  OUALITT  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


(IS- 

SOLVEO 

Alum¬ 

TOTai. 

ALU  M- 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

TRACE 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

METALS 

TOTAL 

CAD¬ 

HEX  A- 
VALENT 
CHRO¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

inum 

1  NUm 

ARSENIC 

Ak  SEN  I C 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

cobalt 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

(  AL) 

(  al  ) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(0103S) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

02292900  - 

CALOOSAHATCHEE 

RIVER  AT  S-79 ,  NR.  OLGA, 

FLA 

(LAT  26  43 

25  LONG 

0*1  41 

55) 

NOV., 

197a 

06.  .  . 

-- 

3  3 

0  2 

— 

30 

1 

3 

2 

8 

DEC. 

3  0  •  •  • 

J  An  • , 

30. . . 

FEB. 

1975 

28... 

-- 

— 

—  — 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

MAR  . 

31... 

ARR. 

30.  . . 

MAY 

20 

0 

o 

0 

— — 

3 

— — 

14.  .  . 

70 

3 

0 

— 

— 

— 

— 

ft 

— 

JlJNt 

0  2... 
3n . . . 

0 

2 

0 

0 

— - 

1 

_ 

3 

_ 

JULY 

31  ... 
AUG. 

28.  .  . 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02293050  -  ORANGE 

R  AT  BHAM  NR  FT  MYERS  (LAT  26 

40  12  LONG  081  43 

56) 

MAY  , 

01 . . . 

1475 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

252500080341500  - 

L31w  CA  AB  3- 

175  NR  FLORIDA  CITY 

FLA 

(LAT 

25  25  00  LONG  080 

34  15) 

DC T  *  , 

197a 

3  0  .  . 

APR.  , 

1975 

"  “  - 

1  1 

1  2 

”  — 

<10 

n 

2 

3 

i 

3(i . . . 

“  — 

1  1 

0  0 

—  — 

<10 

0 

2 

2 

i 

2t>4t>42()80493000 

T  AM  I  AM  I  CA 

Ao  S 1 2 A  NR  MIAMI  FLA 

(LAT  25 

45  42  LONG 

080  49 

30) 

OCT  .  , 

1  47a 

30.  .  . 

APR.  , 

1475 

—  - 

2  3 

1  0 

40 

0 

0 

1 

i 

30  •  ,  • 

—  — 

2  2 

0  0 

<10 

0 

0 

1 

0 

25a62u080395000  -  L- 

67A  0.5  MI.  N  OF 

T  AM  I  AM  I  CA  NR  MIAMI, 

FLA 

(LAT 

25  46  20 

ONG  080 

39  50) 

OCT.  , 

197a 

30  .  .  . 

ARR  •  , 

1475 

— — 

3  3 

2  3 

— 

0 

0 

5 

1 

1 

30  «  .  • 

2  2 

0  0 

— 

<10 

0 

0 

2 

0 

2556U0080A6A500 

L-28  EAsT 

CA  NR  P1NECREST  FLA 

(LAT 

25  56  00  LONG 

080  48  45) 

OCT  .  , 

197a 

21  .  .  . 

ARR.  , 

197s 

2  3 

0  1 

30 

0 

2 

0 

1 

29  •  . . 

— 

2  2 

•  0  0 

— 

<10 

0 

2 

1 

3 

2600310601*5300  -  DAVIE  ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26  00  31  LONG  080  14  53) 


MAR..  1  97d 


?60333ub008A3uU  -  OANIA  CUTOFt-  CA  W  OF  FECKK  BR  AT  0 AN  1 A  (LAT  26  03  33  LONG  080  08  43) 

MAR.,  14/5 


26O340O802600U0  -  BORROW  CA  E.  OF  US  27,  N  OF  S-9,  NR  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  40  LONG  080  26  00) 


JUNE,  1975 

06... 


0 


0 


n 


0 


673 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
0CT08ER  19 FA  TO  SEPTEMBER  1975 
trace  metals 


U1S- 

SOLVEO 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

UlS- 

SOLVEO 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

IRON 

IKON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NlCKFL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(FE) 

(PB) 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

<hG) 

(NI) 

(Sf  ) 

(SE) 

(Z.N) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/l ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147)  (01090) 

(01092) 

NOV.  , 

06.  . 

1974 

.  100 

02292900 

330 

-  CALOOSAHATCHEE 

0  2 

RIVER  AT  b-79.  NR.  OLGA, 

6  17  .0 

FLA  (LAT  26  43  25 

—  0 

LONG  OKI  41 

0 

55) 

10 

10 

DEC. 

30.  . 

.  40 

.. 

„ 

.. 

„ 

JAN.  , 

30.  . 

1975 

.  30 

FEB. 

28  .  . 

.  20 

„ 

__ 

.. 

.. 

.. 

•  „ 

MAR. 

31.. 

.  50 

__ 

__ 

„ 

APR. 

30.. 

.  10 

0 

0 

_  _ 

.. 

„ 

.. 

4 

_  _ 

MAT 

14.. 

.  0 

150 

2 

7 

10 

10 

.3 

2 

—  _ 

10 

JUNE 

02.. 

.  10 

„ 

__ 

_  _ 

__ 

„ 

30.  . 

.  10 

— 

2 

— 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

JULY 

31.. 

.  220 

„ 

_  — 

__ 

AUG. 

28.. 

.  no 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

MAY  , 

01.. 

1975 

.  30 

02293050 

-  ORANGE 

R  AT  BH AM  NR  FT 

MYERS  (LAT  26  4u  12 

LONr  081  43  56) 

OCT., 

30.  . 

252500080341500 

1974 

.  0  180 

L31W  CA  AB  S 

0  0 

-175  NR 

0 

FLORIDA  C 

0 

ITY  FLA 

.0 

(LAT  25  25 

00  LONG 

08u  34  15) 

4 

8 

APR.  , 

30.  . 

1975 

.  0 

140 

6 

2 

10 

10 

.  1 

— 

— 

-- 

n 

10 

OCT., 

30.  . 

254542060493000  - 

1974 

.  10  110  0 

TAMIaMI  CA 

0 

Ari  S12A 

0 

NR  MIAMI 

0 

FLA  (LAT  25  45  42 

.0 

LONG  080 

49  30) 

0 

4 

APR.  , 

30.  . 

1975 

.  30 

80 

3 

0 

10 

10 

.2 

— 

— 

— 

4 

0 

OCT., 

30  .  . 

25m 620080395000  - 

1974 

.  90  120 

L-67 A  0. 

0 

5  MI.  N  OF 

2 

TAMIAMI 

0 

CA  NR  MI 

0 

ami,  fla 

.1 

(LAT  25  4b 

20  LONG 

080  39  50) 

Q 

0 

APR.  , 

3  0  .  . 

1975 

.  30 

40 

1 

5 

10 

10 

.2 

— 

— 

— 

0 

0 

OCT.  , 

21.. 

265600080484500  - 

1974 

.  90  270  0 

L-28  EAST 

0 

CA  NR  PINECREST 

0  0 

Fla  (LAT 

.0 

25  56  00  LONG  080 

48  45 ) 

o 

8 

APR., 

29.. 

1975 

.  20 

130 

8 

6 

0 

20 

.0 

_  _ 

_  _ 

_ 

0 

20 

2600310b0145300  -  DAVIE  ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26  00  31  LONG  080  14  53) 

MAR.,  1975 

24...  —  130  —  10  —  30  —  —  —  —  —  30 

260333080084300  -  0  AN  I A  CUTOFF  CA  W  OT  FECRR  6k  AT  DAN  I A  <I_AT  2-  03  33  LONG  060  08  43) 

MAR.,  1975 

24...  —  240  —  5  —  110  —  —  —  —  —  50 

260340080260000  -  BORROW  CA  E.  OF  US  27,  N  OF  S-9,  NK  DAVIE  FLA  (LAT  26  03  40  LONG  080  26  00) 

JUNE,  1975 

06...  —  520  —  8  —  20  --  0  —  --  —  5 


0  7  4  SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  metals 


i  IS- 

SOLVEO 

ALUM¬ 

TOT-l 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HEA  A- 
VAlENT 
CHRO¬ 

TOTAL 

CHPO- 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(AC) 

<AL) 

(  Ab> 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(  0 1 1 Oe ) 

(0110b) 

(01000) 

(01002) 

(0102b) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(0103  7) 

(01040) 

(01042) 

iCT.  . 

09.  .  . 

2604150 

19  74 

0 

J0202500 

-  HORROW 

PIT  AT  DAVIE  LANU- 

FILL  NP 

DAVIE  FLA 

(LAT  26  04 

15  LONG 

060  20 

25) 

260514080110600  -  N  NEW  klV  Ltt  AT  5*  31  AVE  FT  LAUDERDALE  (LAT  26  05  1*+  LOMG  080  1  1  08) 


MAR..  1975 

24...  —  —  —  2  —  —  0  —  —  —  —  10 


260 70 20 BO 0 85800  -  N£w  RIVER  aT  Sw  4TH  >>  7TH  AVE  FT  LAUDERDALE  (LAT  26  07  02  LONG  080  08  58) 
mAr  .  .  l  -y  7d 

24...  —  —  —  0  —  —  P  —  —  —  —  10 


260717080094700  -  N  FOR*  NEW  k  RRWO  8LVD  AT  FT  LAUOERDAL  (LAT  26  07  17  LONG  080  09  47) 

MAR..  1 97b 

24...  —  —  —  1  —  —  0 


260/43080103100  - 
MAR..  197b 


N  FORK  NEW  RIVER  AT  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  07  43  LONG  080  10  31) 


13 


10 


260807080140200  -  PLANTATION  CNL.NWbbTH  AVt . PL ANT  AT  1  UN  FLA  (LAT  26  08  07  LONG  080  14  02) 

MAR..  197-> 

24...  —  —  —  1  —  —  ()  —  —  —  —  6 


260880080381000  -  MIAMI  CA  A1  ALLIGATOR  ALLEY  (LAT  26  08  50  LONG  0«0  38  10) 

OCT..  1974 

17..  .  —  —  6  8  0  0  —  10  0  0  2  1 

APR..  197b 

10.. .  --  1  2  0  0  <10  1012 


260919080172  100  -  middle  RIVER  CANAL  NR  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  09  19  LONG  080  17  23) 

MAR.,  197b 

24...  --  --  --  0  —  — —  0  --  — -  1 


260945080533000  -  L-28  INTERCEPTOR  8L  SR84  AT  ANDYTOWN  F  (LAT  26  09  4b  LONG  030  53  30) 

OCT..  1974 

17.. .  —  —  2  3  1  0  —  <10  0  0  1  1 

APR.,  197b 

10.. .  —  --  1  2  0  2  —  <10  0  0  1  2 


861030080131400  -  MIDDLE  RIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  10  30  LONG  080  13  14) 

MAR..  197b 


261OS?08G442b0O  -  CORPS  OF  ENGINEERS  GAGE  3-2  NR  ANDYTOW  (LAT  26  10  57  LONG  080  44  26) 

OCT..  1974 

21 ...  —  —  4  10  0  0  —  <10  0  0  1  1 


SURFACE  WATER 

QUALITY  RECORDS 

6  75 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

T  RACE 

metal  s 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

SOLVED  TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED  TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

MAN-  TOTAL 

.  TOTAL 

SELF-  SELE- 

SOLVED 

TOTAL 

IRON  IRON 

Lt  AO 

LEAD 

GANESE 

GrtNESE  MERCURY 

NICkfl 

NIMM  NIUM 

ZINC 

ZINC 

<FE>  (FE) 

(P8> 

(Ptt) 

(MN) 

(MN)  (HG) 

(NI  ) 

(SF)  (SE) 

(/M) 

(ZN) 

date 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(OG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(0104b)  (01045) 

(01049) 

(01051 ) 

(01056) 

(01055)  (71900) 

(01067) 

(01145)  (01147) 

(01090) 

(01092) 

260415080202500 

-  BORROW 

PIT  AT  DAVIE  LAND-FILL  NR  DAVIE  FLA 

(LAT  26  04 

15  !  ONG  080  20 

25) 

OCT  .  * 

1974 

09... 

50 

""  —  ””  “ 

—  — 

5^ 

260514080110600 

-  N  NE  W 

RIV  CA  AT 

SW  31  AVE 

FT  L AUDtRDALE  (LAT  26  ''5  1 

4  LONG  080  11  08) 

MAR.  « 

1975 

24.  .  . 

190 

0 

—  “ 

70 

”  “ 

60 

260702060085800  - 

’'•Ed  RIVER  aT  S'w  ^TH  6*  fTH  AVE  FT  LAUDERDALE 

(LAT  26  07 

0?  1. 0  'G  OHO  OH 

58) 

MAR.  * 

1975 

, 

24.  .. 

280 

6 

110 

— — 

•  — 

—  “ 

70 

260717080094700 

N 

FORK  new  r 

bL VO 

aT  ft  lauderdal 

(LAT  26  07 

1 7  LON(i  0-0  0* 

47) 

MAR.  * 

1975 

24  •  •  . 

.210 

—  — 

7 

90 

—  — 

50 

260  743080103100 

N 

FORK  NEw  RIVER  AT  FT 

LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26  07 

43  LONG  080  10  31) 

MAR.  . 

1975 

24.  .  . 

320 

“** 

b 

—  • 

60 

—  “  “ 

”  — 

60 

260807080 140200  - 

PLANTATION  cnl 

.NW65T h  AVE, PLANTATION  FLA 

(LAT  26  08 

07  LONG  080  1<* 

02) 

MAR.  . 

1975 

24  .  .  . 

200 

— 

16 

oO 

“  — 

20 

260850080381000  - 

MIAMI  CA  A I  ALLIGATOR  ALLEY  (LAT 

26  08  50  LONG  ()8(t  38  in) 

OCT.  * 

1974 

17... 

90  440 

0 

b 

82  .  1 

-- 

— 

8 

10 

APR.  * 

1975 

10.  .  . 

80  80 

1 

^0 

10  .0 

-- 

... 

4 

4 

260919080 1 72300  -  MIDDLE  RIVER  CANAL  NR  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  n9  19  LONG  080  )7  23) 

MAP.*  1975 

24...  —  240  —  4  —  60  --  --  •—  --  --  20 


260945080530000  -  L-28  I NTERCEPTOR  8L  SRBm  AT  ANIjYTOWN  F  ( I  a T  ?6  09  45  LONG  0  30  5  1  30) 

OCT.*  1974 


17.  .  . 

50  80 

0 

0 

0 

12 

•  0 

— 

H 

H 

APR.  * 

1975 

1  0  •  •  • 

40  10 

0 

0 

30 

20 

.0 

*■*'  " ‘  " 

4 

261030080131400  - 

MIDDLt 

RIVER 

CANAL  AT 

LAUDERHILL 

FLA 

(LAT 

26  lu  30  LONG  3b')  13  14) 

MAR.  * 

1975 

24  .  .  • 

160 

6 

—  — 

30 

—  “ 

" 

40 

26 1057080 44 2600  - 

CORPS  OF 

ENGINEERS  GAGE 

3-2  NR  ANDYTOW 

(IAT 

10  S7  to  U  OHO  4*+  ?6 ) 

OCT.* 

1974 

21... 

70  700 

3 

0 

0 

82 

.  i 

— 

8 

6  76  SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

alum- 

TOTAL 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

UiS- 

SULVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HEXA- 

VALENT 

chro¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

I  NUM 

INUM 

ARStNIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

mium 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(  Al  ) 

(al) 

(AS) 

(  as) 

(CD) 

(CD) 

(CRb) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Cu> 

(CU) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(Ub/L) 

(Ub/L) 

(Ub/L) 

(Ub/L) 

(Ub/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(0110b) 

(0110*) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

2b 1 1470*1470400 

GORDON  RIVER  CANAL  AT 

NAPLF5 

FLA 

(LAT  26 

11  47 

LONG  081 

47 

04) 

DEC..  1 974 

11... 

FEB  .  .  1975 

— 

5 

-- 

— 

0 

-- 

— 

— 

— 

7 

13... 

— 

3 

— 

— — 

0 

— - 

— — 

— 

— — 

7 

APR. 

24  .  .  . 

JUNE 

— 

—  4 

— 

— 

•) 

— 

— 

— 

— 

6 

2  4  .  •  » 

SEP. 

4 

“  " * 

0 

5 

17... 

-  —  “ 

13 

0 

8 

26l240Ue049400 1  - 

L-28  BORROW 

CA  BL  S 140  NR 

!  ANDYTOWN 

FLA  (LAT 

2b  12 

40  1  ONG 

080 

49  40 

.01) 

OCT..  1974 

17... 

APR..  1975 

— 

3  b 

0 

0 

— 

0 

0 

0 

4 

0 

17... 

-  - 

1  2 

0 

0 

— — 

<10 

0 

0 

1 

4 

2b 1 33508 1 352400  - 

GOLDEN  GATE  TRIB  CA  NR 

NAPLES 

FLA 

(LAT  26 

13  35 

LONG  081 

35 

24 ) 

DEC..  1974 

11... 

— 

I 

— 

— — 

0 

— 

— 

— 

— 

11 

E  Er  •  »  1975 

13... 

APR. 

-- 

3 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

1 

24  .  .  . 

— 

3 

— 

— 

0 

— 

— — 

-- 

— 

4 

JUNE 

24  ,  .  . 

SEP. 

— 

1 

-- 

— 

0 

— 

— 

— 

— 

3 

17.  .  . 

“  —  “  “ 

2 

0 

— — 

■”  “ 

8 

2bl 34 9080121700  - 

POMPANO  CA 

AT  SR  7  AT  MARGATE 

FLA 

(LAT  2b 

13  49 

LONG  080 

12 

17) 

MAR..  1975 

24  .  .  . 

0 

0 

—  — 

2 

2b 1 940080 101100  -  EQUALIZING  2E  CANL 

AT  HILLSBORO 

CANAL  1 

BOCA 

RATON  (LAT  26 

19  40  LONG 

080  10 

11) 

NOV • ♦  1974 

26 .  •  • 

— 

b 

— 

1 

0 

<10 

— 

-- 

-- 

4 

DEC. 

11... 

MAR.,  1975 

12... 

-- 

3 

— 

n 

0 

<10 

— 

— 

— 

3 

APR. 

3  0  .  . . 

MAY 

• 

15... 

AUG. 

2 

— — 

0 

0 

10 

— 

2 

27... 

—  —  ”  ” 

2 

— 

l 

0 

<10 

-  — 

“  — 

2 

26194S080530000  - 

L-3  CANAL  7  MI 

WEST  OF  S-d 

NR  ANDYTOWN  (LAT  26  19  45  LONG  060  53  00) 

OCT.,  1974 

17... 

APR.,  1975 

— 

3  2 

0 

0 

-- 

0 

2 

0 

? 

0 

1  0  .  .  . 

— — 

2  2 

u 

1 

— 

<10 

1 

0 

2 

2 

2b 1 94b080 121000  - 

CA  E - 1  .2  MI 

N  HILLSBORO 

CA  ANO 

US441  (LAT  i 

26  19' 

46  LONG  080 

12  10) 

DEC..  1974 

13... 

MAY  .  1975 

~ 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

02... 

—  — 

—  — 

— - 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

677 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
0CT08ER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


OIS- 

SuLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN- 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

IRON 

IRON 

lead 

LEAD 

GANtSL 

GANESE 

MERCURY 

NI.CKFL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

<fe> 

( PO ) 

(PR) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NT  ) 

<SF) 

(SE) 

<  Z  N ) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

( 71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

261147081470400  - 

GORDON  RIVER 

CANAL  AT 

NAPLES 

FLA 

(LAT 

26 

11  47 

LONG  061 

47 

04) 

DEC..  1974 

11... 

FEB..  1975 

— 

250 

8 

— 

36 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

440 

13... 

APR. 

140 

7 

22 

““ 

— 

— 

— 

40 

24.  .  . 

— 

1  70 

13 

— 

10 

— 

-- 

— 

— 

20 

JUNE 

24... 

SEP. 

— 

230 

5 

-- 

30 

— 

— 

— 

— 

30 

17... 

840 

7 

20 

—  ■” 

“  ■“ 

—  — 

*■  — 

6  0 

261240080494001  - 

L-28  BORROW  CA 

BL  S140  NR  ANDYTOwN 

FLA  (LAT 

2*  12 

40  L  ONG 

080 

49  40 

.01) 

OCT..  1974 

17... 

APR..  1975 

320 

520 

0  0 

24 

24 

.0 

-- 

— 

— 

2n 

20 

10... 

30 

80 

1  c 

30 

50 

.0 

—  — 

— — 

Q 

0 

261335081352400  - 

GOLDtN  GATE  TRIB  CA  NR 

NAPLES 

FLA 

(LAT 

26 

13  35 

LONG  081 

35 

?  4) 

DEC..  1974 

11... 

— 

1900 

9 

— 

36 

— 

— 

— 

-- 

-- 

1  700 

FEB..  1975 

13... 

APR. 

— 

2100 

17 

-- 

30 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

24.  .  . 

— 

2700 

10 

— 

30 

— 

— 

— 

-- 

— 

30 

JUNE 

24.  .  . 

SEP. 

-- 

480 

7 

" 

0 

-- 

— 

— 

-- 

— 

70 

17... 

2100 

8 

*”  * 

40 

— 

“  — 

— — 

— 

— 

30 

261349080121700  - 

POMPANO  CA  AT 

Srf  7  AT 

MARGATE 

FLA 

(LAT 

26 

13  49 

LONG  080 

12 

1  7) 

MAR..  1975 

24... 

120 

7 

40 

—  — 

-• 

— — 

— 

“  — 

30 

261940080101100  -  EQUALIZING  2E  CANL  AT 

HILLSBORO 

CANAL 

BOCA 

RATON 

(LAT  26 

19  40  LONG 

080  10 

1 1 ) 

NOV..  1974 

26.  .  . 

— 

250 

19 

— 

20 

.  1 

— 

-- 

0 

— 

0 

DEC. 

11... 

MAR..  1975 

40 

12... 

— 

130 

3 

— 

20 

.2 

-- 

— 

0 

-- 

6 

APR. 

30... 

MAY 

70 

15... 

— 

60 

2 

— 

10 

.  1 

— 

— 

0 

— 

6 

AUG. 

27... 

— 

140 

34 

-- 

8 

.  1 

— 

-- 

0 

— 

20 

261945080530000  -  L-3  CANAL  7  MI  WEST  OF  S-8  NR  ANDYTOWN  (LAT  26  i 9  45  LONG  080  53  00) 


OCT . »  1974 

17.. . 

APR..  1975 

10.. . 


270 

420 

0 

0 

0 

24 

.0 

— 

— 

n 

0 

10 

30 

0 

10 

20 

20 

.  1 

— 

— 

— 

4 

0 

261946080121000  -  CA  E-l  .2  MI  N  R I LLS60R0  CA  AND  US441  (LAT  26  19  46  LONG  080  12  10) 

DEC..  1974 
13...  50 

MAY  .  1975 

02... 


70 


6  78  SURFACE  MATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


U  15- 

SOL  V  ED 
alum¬ 

total 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

hEXA- 

VALENT 

CHRO¬ 

TOTAL 

Chro¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

inum 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

mium 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(AL) 

(  al> 

(AS) 

(AS) 

(CO) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(Cr>) 

(CO) 

(CU> 

(CU) 

DATE 

(UG/L) 

(UO/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

( C 1 002 ) 

(01025) 

( C 1 027 ) 

(0103?) 

(C103A) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

262000 0 80320500  - 

NORTH  NEW  RIVER 

CANAL 

AB  S7  NR 

ANDY TOW 

(LAT 

26  20 

00  LONG  oao 

32  05) 

OCT  .  * 

1974 

15.  •  • 

aPP  •  ♦ 

1975 

-  - 

5  b 

1 

0 

<10 

0 

0 

3 

0 

08.  .  . 

-  - 

1  2 

0 

0 

—  — 

<10 

0 

0 

3 

6 

2620070H1**5**2C 1  - 

IMPERIAL  RIVER  AT  I 

MPER I AL 

BONITA 

ESTATES 

(LAT 

26  20 

07  LONG  081 

45  42.01) 

APR  .  ♦ 

1  6  •  •  • 

St  P  . 

1975 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1  6  .  .  . 

— 

— 

— - 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

26?0380b0074b00  -  EQUALIZING 

3  CANAL 

AT  CAMINO 

REAL  BOCA 

RATON 

(LAT  26 

20 

38 

LONG 

080 

07 

46) 

NOV  . . 

19  7** 

26.  .  . 

MAR  .  . 

1975 

-  - 

3 

—  — 

2 

0 

<10 

— 

-- 

2 

12. . . 

— 

3 

— 

1 

0 

<10 

— 

— 

— 

1 

MAY 

18..  . 

AUG. 

-- 

1 

-- 

0 

0 

10 

— 

-- 

— 

1 

27.  . . 

“  ”  — —  —  — 

2 

0 

0 

10 

— — 

— • 

•• 

5 

262l2b080091 300  -  LATERAL  47 

CANmL  at 

POtfEPL INE 

ROAD  BOCA 

RATON 

(LAT  26 

21 

26 

LONG 

080 

09 

13) 

NOV.  . 

1974 

26 .  •  • 

MAR  .  . 

1975 

*"  ~  “  “  —  “ 

b 

—  “ 

0 

0 

<10 

— 

— 

4 

12... 

— 

4 

— 

0 

0 

<10 

— 

— 

— 

1 

MAY 

15... 

AUG. 

— 

2 

— 

1 

0 

— 

— 

— 

— 

23 

2  7... 

— 

2 

— 

0 

0 

10 

— 

— 

— 

10 

262** 00060230000  - 

HILLSBORO  CA 

Ab  S I 0  NR 

ANDYTOwN  FLA  (LAT 

26  24  00  LONG  080 

23  00) 

OCT.  , 

1974 

18.  . 

.  —  — 

5  b 

1 

0 

<10  0 

0 

1 

1 

mPP  •  ♦ 

1975 

0  8  •  • 

. 

2  3 

0 

0 

<10  0 

2 

11 

7 

262**30 0  60101700  -  EQUALIZING  2E 

CANAL  AT 

CL  1  NT 

MOORE  ROAD 

BOCA  PAT 

(LAT  26  24 

30  LONG 

080  10  17) 

• 

NOV .  . 

1974 

26.  . 

•  "  ™  “ 

6 

— 

— 

0 

<10 

-- 

-- 

17 

M  AR  .  . 

1975 

12.. 

4 

— 

0 

0 

<10 

— 

— 

1 

MAY 

15.. 

4 

-- 

0 

0 

?0 

— 

-- 

2 

AUG. 

27.. 

•  “  “  “  “  “  “ 

4 

— 

0 

0 

<10 

— 

-- 

2 

2b24330800 74600 

-  EQUALIZING  3  CANAL  AT 

CLINT  MOORE 

RD  BOCA 

RATON 

(LAT  26  24  33  LONG  080  07  48) 

NOV.  . 

26  .  . 

1974 

• 

J 

n 

0 

<10 

12 

MAP.  . 

12.. 

1975 

_  _ 

1 

_  _ 

0 

0 

<10 

0 

MAY 

15.. 

• 

— 

J 

— 

0 

0 

<10 

1 

AUG. 

67.  . 

• 

— 

1 

— 

0 

0 

<  1  0 

4 

262518080042500  - 

DEC.*  1974 

12... 

APR..  1975 

3  0  •  •  •  ”  ”  —  ” 


CANAL  lb  ABOVE  S-40  NEAK  DELRAY  BEACH  (LAT  26  25  18  LONG  080  04  25) 


679 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
CCTO0CR  1S74  Tc  SEPTEMBER  19  75- 
TRACE  METALS 


DIS- 


OIS- 


dis¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

* 

solved 

TOTAL  D  I  f  — 

solved 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

M4N- 

TOTAL 

TOTAL 

SELE¬ 

SELE-  SOL VF  D 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

gANESE 

MtRCURY 

N ICW  EL 

NIUM 

NIU'M  ZINC 

ZINC 

(EE) 

(EE  > 

(Put) 

(PHT 

(MN> 

( MM ) 

(HG) 

(NT  ) 

(SF  ) 

(St  )  </  ') 

(Zn) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L1 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L ) 

(UG/L) 

(010461 

(01045) 

(01049)  ( 

01051 ) 

(01056) 

(OIOSS) 

(71900 

(01067) 

(01145) 

(01147)  (01090) 

(01092) 

2b200  0080  320 SO 0 

NORTH 

NEW  RIVER  CANAL 

AB  57  MR 

ANDY TOW 

n.AT  26  20 

00  1  ONG 

080  3?  05) 

OCT.t 

1974 

IS.. 

.  60 

SO 

0; 

a 

0' 

0 

.0 

— 

— 

—  ft 

O' 

APR,. 

1575 

0B.» 

.  10 

20 

l 

3 

10 

30 

.0 

— 

— 

0 

20 

262007081454201 

-  IMPERIAL 

RIVER  AT 

imperial  bOnita 

ESTATES  (LAT  26  20 

0  7  LONG  0 

81  45  42.01) 

APR.. 

1975 

16.  . 

.  240 

— — 

— 

— 

-- 

— — 

— — 

— ■ 

— 

—  — 

— 

SEP. 

16.. 

.  10' 

** 

— 

™  “ 

262036080074600  - 

EQUAL  I / I MG 

j  Canal 

at  camino  real  poca  waton 

(LAT  26  20  38  LONG 

080  07  46) 

NOV.. 

1974 

26.. 

440 

— 

51 

-- 

20 

.0 

— 

— 

0  - 

U 

MAR.  » 

1975 

12.. 

60 

— 

11 

— 

20 

.2 

— 

— 

0  - 

20 

MAY 

IS.. 

«  - 

70 

— 

17 

— 

10 

.1 

— 

— 

(). 

40 

AUG. 

27.. 

140 

*•— 

12 

10 

.1 

— 

o  — 

20 

262126080091300  - 

LATERAL  47 

CANAL  AT 

POwERLlNE  HOAD  BOCA  RATON 

(LAT  ?6  2 

1  26  LONG 

0 8 0  09  13) 

NOV.. 

1974 

26.. 

•  ** 

270 

— 

14 

— 

14 

.1 

— 

— 

0  — 

0 

MAR.  . 

1975 

12.. 

• 

70 

— 

4 

— 

20 

.2 

— 

— 

0 

20 

MAY 

15.. 

•  ”  ™ 

140 

— 

27 

— 

10 

.2 

— 

— 

0 

50 

AUG. 

27.. 

•  ** 

130 

— 

30 

10- 

— — 

— 

ft 

30 

262400080230000 

HILLSBORO  CA 

Art  S IQ 

NR  ANDY TOWN  ELA  (LAT  26  24  00  LONG  080  23  00) 

OCT.. 

1974 

15.. 

.  30 

90 

0 

0 

0 

0 

.0 

— 

— 

—  0 

4 

APR.. 

1975 

08.. 

.  70 

40 

0 

3 

40: 

.0 

— 

—  O' 

20 

262430080101700  -  EQUALIZING  2E  CANAL 

AT  CLINT 

MUORE  ROAD  BOCA  RAT  (LAT  26 

24  30  LONG  080  10  17) 

NOV.  ♦ 

1974 

26.  . 

540 

— 

— 

34 

.0 

— 

— 

n 

30 

MAR.  . 

1975 

12.. 

• 

120 

— 

10 

— 

30 

.2 

— 

— 

0 

30 

MAY 

15.. 

•  •• 

70 

— 

lo 

— 

20 

.2 

— 

— 

O'  — 

10’ 

AUG. 

27.. 

• 

130 

o 

20 

.1 

— ” 

Q; 

10 

262433080074800  -  EQUALIZING  3 

canal  AT  CLINT 

MOORE  RD 

BOCA  RATON  (LAT  2b 

24  33  LONG  080  07  48) 

NOV.  . 

1974 

26.. 

• 

95(1 

— 

8 

— 

50 

.0 

— 

— 

2  — 

20 

MAR.  . 

1975 

12.. 

• 

170 

— 

9 

— 

20 

.2 

— 

— 

1 

2u 

MAY 

15.. 

• 

130 

— 

8 

— 

10 

.2 

-- 

-- 

1 

30 

AUG. 

27.. 

•  •• 

150 

—  ” 

14 

— “ 

3 

.1 

— ” 

—  “ 

o  — 

10 

2b251b080042500 

CANAL 

15  ABOVE  S— 40  NEAR  DELRAY  BEACH  (LAT  26  25 

18  LONG  080  04  25) 

DEC.. 

1974 

12.. 

.  110 

— 

— 

-- 

— — 

—  - 

— 

— 

— 

-  - 

— — 

APR., 

1975 

30.. 

.  50 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— — 

680  SURFACE  MATER  OUALITY  RECORDS 

OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

ALUM¬ 

TOTAL 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

hEaa- 

VALENT 

CHRO¬ 

TOTAL 

CHRO- 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

’  MIUM 

COHAl  T 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

IAL) 

(AL) 

(AS) 

(Ab) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(CD) 

(CO) 

(CD) 

(CU) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L  » 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01 10R) 

(01O00) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

APR.  , 

16... 

1975 

262o04081481001 

-  ESTERO  R 

1<U  SAND 

HILL  ro 

(LAT  26  26 

04  LONG 

061  48  10 

.01) 

SEP. 

16... 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

DEC. . 

11... 

262647080050600 

1974 

-  LAKE 

IDA  AT  BOAT 

DOCK  NR 

DELRAY 

8CH  FLA  (LAT  26  28 

47  LONG  080  05  06) 

APR.  , 

3  0  .  , . 

1975 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  — 

—  _ 

262957U8151  14  0  1  -  TEN  MILF  CANAL  t“  US  41  (LAT  26  39  57  LONG  061  51  1«.01) 


APR  .  »  1475 

16... 

SEP. 

16... 


263040080402500  -  E-w  C4  .2MI  NE  TOwER-US  27  NR  OKEELANTA  (LAT  26  30  40  LONG  080  40  25) 

MAY  »  1975 


263107080405300  -  E-W  CA  1  «I  NW  TOWER-US  27  NR  OkEELANTA  (LAT  26  31  07  LONG  080  40  53) 

MAY  »  1975 


263220080032800  -  dOYNTON  CA  Ad  S-4U  NR  dOYNTON  RCH  FLA  (LAT  26  32  20  LONG  080  03  2^) 

DEC..  1974 
APR.,  1975 


263418080122200  -  DR  CA  E-W  AT  US441  3.1  MI  S  LK  wTH  R  (LaT  26  34  18  LONG  080  12  22) 

DEC.,  1974 
MAY  ,  1975 


263428081533401  -  WHISKEY  CREEK  IP  WHISKEY  CR  OR  (LAT  26  34  26  LONG  081  53  34.01) 

MAY  ,  1975 
SEP. 


263448080445500  -  LATCRAL  E-w  CA  AT  OKEELANTA  SUGAR  MILL  SOUTH  BAY  (LAT  26  34  48  LONG  080  44  55) 
DEC.,  1974 
MAY  ,  1975 


263457081581801  -  CRISSWtLL  CANAL  (LAT  26  34  57  LONG  081  58  18.01) 

APR.,  1975 


263736081464301  -  SIX-MILE  CYPRESS  AT  SR-82  <LaT  26  37  36  LONG  081  46  43.01) 

SEP.,  1975 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
CCT08ER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


681 


DIS¬ 

SOLVED 

TUT  AL 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

total 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

total 

sele¬ 

dis¬ 

solved 

TOTAL 

I  ROn 

Iron 

LEAD 

L  EAU 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

nium 

ZINC 

ZINC 

(Et  ) 

<ee  ) 

(  Rh  ) 

(PH) 

<mn) 

<MN) 

(HG) 

(NI) 

(SE) 

(SE) 

(ZN) 

(ZN) 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(010*6) 

(010*5) 

(010*9) 

(01051 1 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(011*5) 

(011*7) 

(01090) 

(01092) 

APP.  , 

1  6  •  •  • 

1975 

20 

262b040B 

1481001 

-  ESTEKO 

R  H  SAND 

HILL  RD 

(LAT  26  26 

0*  LOMG 

081  48  10 

.01) 

SEP. 

16.  .  . 

11 

_  _ 

_  _ i 

_  _ 

_  _ 

262647060050800  -  LAKE  IDA  AT  BOAT  DOCK  NR  DELRAY  RCH  ELA  (LAT  26  28  47  LOMG  080  05  06) 


DEC. »  1974 

11.. .  4U 

APR.,  1975 

30.. .  10 


262967081511401  -  TED  MILE  CANAL  (°>  US  41  (L«T  26  29  57  LONG  081  51  14.01) 

APR.,  ]975 

SEP. 


2630*0060402500  -  E-w  CA  .cm I  NE  TOwEP-US  27  NR  OKEELANTA  (LAT  26  30  40  LONG  080  40  25) 

MAY  ,  1975 


263107060*05300  -  E-w  CA  1  MI  Nw  TOWER-US  27  NR  OKtELANTA  (LAT  26  31  07  LONG  080  40  53) 

MAY  ,  1975 


2oJ2c00«0032600  -  bOYNTON  CA  At)  S-40  NR  BOYNTON  BCH  Fla  (LAT  26  32  20  LONG  080  03  28) 

DEC.,  1974 
APR.,  1975 


263416080122200  - 


UEC . , 

1974 

13... 

100 

— 

MAY  . 

1975 

02... 

50 

— 

DR  CA  E-w  AT  US441  3.1  MI  S  LK  wTH  R  (LaT  26  34  16  LONG  080  12  22) 


2b3426081533401  -  WHISKEY  CREEK  «u  WHISKEY  CR  DR  (LAT  26  34  28  LONG  081  53  34.01) 


MAY  ,  1975 

0  1... 

50 

— 

— 

— 

—  - 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

SEP. 

16... 

180 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

—  * 

26344 BO 00445500  -  LATCRAL  E-W  CA  AT  OKEELANTA  SUGAR  MILL  SOUTH  BAY  (LAT  26  34  48  LONG  080  44  55) 


DEC., 

1974 

12. . . 

79 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— - 

— 

— 

MAY  , 

1975 

07... 

70 

— 

— 

— 

— 

-- 

~ 

-- 

— 

263457001581601  -  45S23E1  CPISSwELL  CANAL  (LAT  26  34  57  LONG  081  58  18.01) 

APR.,  1975 

11...  110 


2637j6u8l464J0 1  -  SIX-MILE  CYPRESS  AT  SR-82  (LAT  26  37  36  LONG  081  46  43.01) 

SEP.,  1975 

15... 


1  7u 


682 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  19 FA  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


,IS- 

SOLVEO 

ALUM¬ 

TUT  a! 
ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

‘  DIS¬ 
SOLVED 
CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

hExa- 

valent 

Chro¬ 

TOTAL 

Chro¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

mium 

mium 

COBALT 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

(  AL  ) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6 ) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Co) 

(Cu) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( OG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(01106) 

(01 105) 

(01000) 

01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

DEC.. 

12... 

263642080345500 

1974 

-  HILLSBORO  CANAL 

SOUT  HEASTOFBtLLEGL 

ADt  FLA 

(LAT  26  36 

42  LONG 

080  34  56) 

MAY  . 

0  ^  • 

1975 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

__  _ 

_  _ 

_  _ 

263901080102600  -  E-2E  CANAL  AT  FORREST  HILL  bLVD  NR  w  P  REACH  FLA  (LAT  26  39  ol  LONG  080  10  26) 
DEC . »  1979 
MAY  .  1976 


264030080041700  -  RELOCATED  w  PALM  8CH  LAT  CANAL  AT  w  PALM  bCH  FLA  (LAT  26  40  30  LONG  080  04  17) 
APP.,  1975 


264037080064400  -  W  P  BEACH  CA  AT  SR  609  NR  W  PALM  bEACH  FLA  (LAT  96  40  37  LONG  080  06  44) 
DEC. »  1974 

APR..  1975 

15... 


264037060064500  -  WEST  PALM  BEACH  AT  W  P  H  FLA  (LAT  26  4<>  37  LONG  080  06  45) 

DEC..  1974 
APR..  1975 


264U3806Q063300  -  AIRPORT  DRAINAGE  CA  SOUTH  SIDE  PUMP  STATION  WPB  (LAT  26  40  38  LONG  080  05  33) 
APR..  1975 


264039060063700  -  LATERAL  31/2  CA  AT  SOUTHERN  BLVD  W  OF  AIR  NR  WPB  (L A T  26  40  39  LONG  080  06  37) 
APR..  1975 


264047080120600  -  WEST  PALM  BCH  CA  AT  SH  80  NR  WEST  PALM  (LAT  26  40  47  LONG  060  12  08) 

DEC..  1974 
MAY  .  1 975 


264051060140400  -  M-l  CA  AT  ROYAL  PALM  BCH  COLONY  US441  (LAT  26  40  51  LONG  060  14  04) 

DEC..  1974 
MAY  .  1975 


MAY  .  1975 

07... 

SEP. 

12... 


264055081523901  -  POWELL  CREEK  P  SR-78  (LAT  26  40  55  LONG  081  52  39.01) 


SURFACE  WATER  OUALITT  RECORDS  683 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOT  At 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

I  RON 

IRON 

L  t  A  o 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICRFL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(Ft) 

(Ft) 

(Ph) 

(PH) 

(Mi\|) 

(MM) 

(HG) 

(NT  ) 

(SF) 

(SE) 

(Zn> 

(ZN) 

DATE 

(UG/L) 

UJG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

TUG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(  0  1  0*«b ) 

(OlO'.S) 

( 0 10h9) 

( 0 1 05 1 ) 

(OlOsb) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(0114b) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

263642060345500  -  hILLSHOhO  CANAL  SOUTHEAST OF BE LLEGLAnE  FLA  (LAT  ?6  36  4?  LONG  060  34  55) 

L)tC.«  l47<- 


12... 

4  0 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY  .  1W5 

0  ^  •  •  • 

2U 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

263401060102600  -  E-2E  CANAL  AT  FORREST  HILL  t)LVD  NR  w  P  BEACH  FLA  (LAT  26  39  01  LONG  080  10  26) 


DEC.*  1974 
1  0  •  •  •  5  0 

BAy  .  i 4  7  5 

01...  10 


2640300600h1 700  -  RtLOCATED  w  PALM 

ttCH 

LAT  canal 

AT  w 

PALM 

BCH  i 

FLA 

(LAT 

26 

40 

30  LONG  080 

04  17) 

AHH  .  , 

1  V7b 

16.. 

• 

70 

**■ 

“ 

”  ” 

”  ”  ” 

£r40  370  BO  06440  0  -  w  P  BEACH  CA 

AT  SP 

809  NR  w 

PALM 

BEACH 

fla 

(1. 

AT 

26 

40 

37 

1 OMG  080  06 

44) 

DE  C  . . 

19/4 

11-.. 

• 

110 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

APR.  . 

1975 

IS.. 

• 

120 

* 

“  “ 

—  •• 

264037060064500  -  WEST 

P  ALM 

riLACH  AT 

W  P 

r  fla 

(LAT 

26 

40 

37 

LONG 

080  06  4S) 

DEC. . 

1 9  7*. 

11.. 

• 

no 

— 

— 

- 

- 

-- 

— 

—  — . 

— 

— 

APR.  . 

1975 

30  .  . 

• 

20 

*  “ 

”  “ 

— 

”  — 

—  ” 

2640380o0053300  -  AIRPORT  DRAINAGE 

Ca  SOUTH  SIDE 

PUMP 

STATION  WPB 

(LAT  26 

40 

38  LONG  080 

05  33) 

APR.  . 

1975 

16.. 

• 

60 

*  ” 

—  “ 

“ 

•  “  “ 

'■ 

264039060063700  -  LATERAL  31/2  CA 

AT  SOUTHtRN  BLVD  W 

OF  AIR 

NR 

WPB 

(L«T 

26 

40 

39  LONG  080 

06  37) 

APR.  . 

1975 

1  6  .  • 

• 

220 

“* — 

264047060 120600  -  WEST  PALM 

BCM 

CA  AT  SH 

80  NR 

WEST 

PAL  ^ 

(LAT 

26 

40 

47 

LONG  080  12 

08) 

• 

UEC . . 

1974 

10.. 

• 

luo 

— 

— 

— 

— 

— 

-  — 

— 

MAY  . 

1975 

02.. 

• 

10 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

—  — 

-  — 

— — 

264UblO60 l^O'.OO  -  M— 1  CA  AT  ROYAL  PALM  6CH  COLONY  US441  (LAT  26  40  51  LONG  060  14  04) 


DEC.  . 

1974 

10.  .  . 

4  0 

MAT  . 

1975 

0  2.  .  . 

10 

MAY  .  1475 

07.  .  . 

90 

SEP. 

12... 

52 

26^055061523901  -  POWELL  CnEEK  (m  SR-78  (LAT  26  40  55  LONG  061  52  39.01) 


684 


SURFACE  WATER  CUAliTY  records 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  metals 


JlS- 

DIS¬ 

HEX  A  — 

SOLVEO 

TOT  7.1 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

valent 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

alum¬ 

ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

inum 

INUM 

AkSEN 1 c 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(  AL  ) 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

<CR> 

(CO) 

(CO) 

(CU) 

(CU) 

DATE 

(UG/L) 

(Ug/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(IJG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

26410008 

0210000 

-  w 

PALM  BEACV 

CA  E  UF 

55AENR  LOX 

AHATCHE 

(LAT  26  41 

00  LONG 

080  21 

00) 

OCT  .  , 

1974 

16... 

— 

— 

* 

0 

0 

— 

20 

1 

0 

3 

2 

APR.  . 

1975 

09.  .  . 

— 

— 

1 

2 

0 

2 

— 

<10 

0 

1 

3 

,  1 

264101080042700  -  A I  RPOR  T  DRAINAGE.  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  wP  BCH  (LAT  26  41  01  LONG  080  04  27) 


DEC..  1974 

11... 

APR..  1975 

16... 

80  .  .  . 


2641 Io0o016?400  -  D  RD  CANAL  .4  MI  N  US  441  AT  LOXAHATCHEE  FLA  (LAT  2b  41  18  LONG  080  16  29) 
DEC..  197a 
MAY  .  1975 


284128081513201  -  INDIAN  CREEK  IP  SR-78  (LAT  26  41  28  LONG  081  51  32.01) 

MAY  .  1475 
SEP. 


264146080042600  -  LATERAL  2  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  NR  W  PALM  BCH  (LAT  26  41  46  LONG  080  04  26) 
APR..  1975 


2 b4 147081551201  -  YELLOW  FEVER  CREEK  i«i  LITTLETON  RD  (LAT  26  41  47  LONG  081  55  12.01) 


MAY  ,  1975 

06.  .  . 

SFP. 

11... 


264157080061800  -  LATERAL  2  CANAL  AT  OLIVE  OR  AT  W  PALM  BCH,  FLA  (LAT  2i  4)  57  LONG  080  06  18) 
APR..  1975 


264227080390700  -  BELLE  GLADES  UUAKER  OATS  INDUST  WASTE  (LAT  26  42  27  LONG  080  39  07) 


NOV.  . 

05.  .  . 

197h 

_  _ 

4 

17 

0 

<10 

„ 

„ 

no 

FEB.* 

04.  .  . 

1975 

_  _  _  ___ 

13 

0 

4 

900 

„ 

„ 

1200 

APR. 

11... 

— 

— 

H 

0 

0 

1700 

— 

~ 

-- 

1100 

JULY 

08.  .  . 

“  — 

9 

3 

0 

50 

—  * 

•• 

no 

MAY  , 

05.  . . 

1475 

26425308^480101 

-  STROUD 

CREEK  i<m  SR-78  (LAT 

26  42 

53  LONG  081 

48  01.01) 

SEP. 

17... 

— 

-  - 

— 

-  - 

— 

— 

— 

— 

-- 

—  - 

264255080035000  -  CLEAR  LAKE  AT  WEST  PALM  BEACH  FLA  (LAT  26  42  55  LONG  080  03  50) 


JU.iE,  1975 

06.  .  . 


1 


1 


<10 


0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS  685 

OCTOBER  1 9 7 A  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTaL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN- 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

sele¬ 

total 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

lead 

GANESE 

GANE  SE 

MERCURY 

NICKEL 

nium 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(Ft) 

(PH) 

(PH) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(MI) 

(SF) 

(SE  ) 

<ZN> 

<ZN> 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

OCT.  . 

16... 

264100080210000 

197* 

280  360 

-  M 

0 

PALM  HEACh 

0 

CA  E  OF 

12 

S5aENR  LOAAHATCHE  ( 

12  .0 

LAT  26  41 

00  LONG 

080  21  00) 

10 

10 

APR.  . 

09... 

1975 

10 

ISO 

1 

13 

10 

10 

.0 

-- 

— 

— 

0 

10 

DEC.. 

11... 

2641 u 1080042700  - 

1974 

610 

AIRPORT  DRAINAGE  CANAL  AT  AUSTRALIAN 

AVE  WP  BCH 

(LAT  26 

4 1  01  LONG  080  04 

27) 

APR.. 

16.  .  . 

1975 

20 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

_  _ 

30.  .  . 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

264118080162900  -  D  MO  CANAL  .4  Ml  N  US  44  1  AT  LOX AH A T CHEE  FLA  (LAT  26  41  18  LONG  080  16  29) 

OEC . »  1974 


1  0  .  .  . 

170 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY  •  1975 

02.  .  . 

10 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

264128081513201  -  INDIAN  CHEEK  lp>  SR-78  (LAT  26  41  28  LONG  081  51  32.01) 


MAY  .  1975 

07... 

80 

SEP. 

12... 

31 

264146080042600  -  LATEHAL  2  CANAL  AT  AUSTRALIAN  aVE  NR  W  PALM  RCH  (LAT  26  41  46  LONG  080  04  26) 
APR..  1975 

15...  90 


264147081551201  -  YELLOW  FEVER  CREEK  loi  LITTLETON  RO  (LAT  26  41  47  LONG  081  55  12.01) 

MAY  »  1975 
06...  10 

SEP. 

11...  100 


264157080061800  -  LATERAL  2  CANAL  AT  OLIVE  OR  AT  W  PALM  BCH,  FLA  (LAT  26  41  57  LONG  080  06  18) 

APR..  1975 

15...  230 


264227080390700  -  BELLE  GLADES  QUAKtR  OATS  INDUST  WASTE  (LAT  26  42  27  LONG  080  39  07) 


240  --  —  —  --  —  —  —  350 

680  —  —  —  —  —  —  —  930 

74  ~  ~  __  —  —  —  —  1500 


264253081480101  -  STROUD  CREEK  SR-78  (LAT  26  42  53  LONG  081  48  01. 0 1 ) 

MAY  .  1975 
05...  80 

SEP. 

17...  130 


264255080035000  -  CLEAR  LAKE  AT  WEST  PALM  BEACH  FLA  (LAT  26  4?  55  LONG  080  03  50) 

JUNE.  1975 

06...  20  130  —  6  —  60  .  1  —  —  0  —  20 


NOV..  1974 

05... 

FEB..  1975 

04... 

APR. 

11... 

JULY 

0  ft  •  •  • 


686  surface  WATER  quality  RECORDS 

OCTOBER  1574  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

DIS¬ 

ME  A  A- 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM- 

ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

Cad¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

I  NU« 

INUM 

APStNlC 

ARSENIC 

mium 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(AL> 

(AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CD) 

(CU) 

DATE  ( U-G/L ) 

(IJG/L) 

(Utr/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(IJG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01 1051 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

264308081410 102  - 

CalOOSAHATChEE  RIVER  !“>  LEE 

COUNTY  WATER  PLANT 

(LAT  26 

43  08  LONG 

081  41 

01.02) 

MAY  *  1475 

12...  20 

— 

1 

• 

0 

— — 

0 

— 

1 

264315081 311701  - 

DAUGnTKEY 

CREEK  i» 

SLATED  kD 

SECTION  IS 

(LAT  26 

43  15  LONG  081  31 

17.011 

SEP..  1975 

12... 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

? 6b 3 3>2Q 81373801  -  CYPRESS  CHEEK  AT  SP  78  (LAT  26  43  32  LOMG  081  37  38.01) 

MAY  .  1-778 
SEP. 


26434908142060  1  -  TELEGkaPH  CREEK  SR-78  (LAT  26  43  49  LONG  081  42  06.01) 

MAY  .  19-78 
SEP  . 


2644070*0162200  -  N  END  D  HO  CA  4  MI  N  LO*  AND  US441  (LAT  26  44  07  LONG  080  16  22) 

DEC..  1974 
MAY  »  1775 


264418080183900  -  CA  M-2  3.8  Ml  N  3.8  Ml  t  OF  S-SA  (LAT  26  44  16  LONG  080  18  39) 

DEC..  1974 
MAY  .  1475 


2644)7080560701  -  US  SUGAH  COHP.  HAW  WATER  (LAT  26  44  17  LONG  080  56  07.01) 

JUNE.  1975 

11...  —  —  --  —  —  1  --  <10  —  —  —  6 


264423081441301  -  TROUT  CHEEK  i*  SR-78  (LAT  26  44  23  LONG  081  44  13.01) 

MAY  .  1975 
06... 

SEP. 

Ii7'... 


264531080051800  -  CANAL  17  AT  SH  702  NEAR  MANGONlA  PARK  (LAT  26  45  31  LONG  080  05  18) 

DEC..  1974 
MAY  .  19-75 


DEC..  1974 

10  .  .  . 

MAY  .  1973 

02... 


264547080202200 


CA  M  NH  T 1  HACK  CA  6M I  N  2  E  S-SA  (LAT  26  45  47  LONG  080  20  22) 


SURFACE  water  CUALITY  RECORDS  087  . 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

lead 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICc  RL 

NIUM 

NIUM 

2  I NC 

2  I NC 

(FE) 

(FE) 

(PH) 

(PH) 

<MN> 

( MN ) 

<HG) 

(Nil 

(SE) 

<sn 

(2  J) 

(  2n) 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/I  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(OG/L) 

(UG/L) 

(01086) 

(01095) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01 187) 

(01090) 

(01092) 

264308081410102  -  CALOOS AHATCHEE  RIVER  »  LEE  COUNTY  WATER  PLANT  (I.AT  ?6  43  08  LONG  081  4l  01.02) 

MAY  .  1975 

12...  —  —  0  —  10  —  —  —  --  --  20 


264315081311701  -  DAUGMTREY  CREEK  i*  SLATER  PD  SECTION  19  (LAT  26  43  18  I  ONG  081  31  17.01) 

SEP..  1975 
1?...  62 


264332081373801  -  CYPRESS  CREEK  AT  SR  78  (LAT  26  43  3?  LONG  081  37  38.01) 

MAY  »  1975 


06... 

20 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

15... 

100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

26434908142060 1  -  TELEGRAPH  CREEK  ia  SR-78  (LAT  26  43  49  LONG  081  42  06.01) 


MAY  .  1975 

06... 

80 

SEP. 

15... 

270 

264407080162200  -  N  END  D  RD  CA  4  MI  N  LOX  AND  US441  (LAT  26  44  07  LONG  080  16  2?) 


DEC.. 

1974 

1  0  .  .  . 

SO 

MAY  ♦ 

1975 

02... 

20 

264416080183900 

DEC..  1974 
10...  40 

MAY  .  1975 

02...  0 


CA  M-2  3.8  MI  N  3.8  Ml  E  OF  S-5A  (LAT  26  44  16  LONG  080  18  39) 


JUNE.  1975 

11... 


264417080560701  -  US  SUGAR  CORP.  RAW  WATER  (LAT  26  44  17  LONG  080  56  07.01) 

40  —  20  —  60 


264423081441301  -  TROUT  CREEK  ta  SR-78  (LAT  26  44  23  LONG  081  44  IT. 01) 


MAY  »  1975 

06... 

20 

SEP. 

17... 

330 

264531080051800  -  CANAL  17  AT  SH  702  NEAR  MANGONIA  PARK  (LAT  26  45  31  LONG  080  05  18) 

DEC..  1974 
11...  110 

MAY  .  1975 
01...  110 


264547080202200  -  CA  M  NR  TIBACK  CA  6MI  N  2  E  S-5A  (LAT  26  45  47  LONG  080  20  22) 

DEC..  1974 
10...  40 

MAY  .  1975 

02... 


50 


30 


688  SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


115- 
SOL  vt  D 
AL  UM- 

TOT  At 
ALUM- 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

UIS- 

SOLVEO 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

INUM 

I  NUm 

ARSEN  I c 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

(AL) 

<  al  ) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

date 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

(01105) 

( 0  1 0  0  0 ) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

HEXA- 

0 1  s- 

SOLVEO  TOTAL 
COPPER  COPPER 
<CU>  (CU) 

(OG/L)  (UG/L) 

(01040)  (01042) 


valent 

CHRO¬ 
MIUM 
( CR6) 
(UG/L) 
(01032) 


TOTAL 

CHRO¬ 

MIUM 

(CR) 

(UG/L) 

(01034) 


DIS¬ 

SOLVED 

COBALT 

(CO) 

(UG/L) 

(01035) 


TOTAL 
COBAt  T 
(CO) 
(UG/L) 
(01037) 


264550060184600  -  CA  M-2  AT  CA  M  NR  LUX  6  MI  N  3  E  S-bA  (LAT  26  45  50  LONG  080  18  45) 


DEC..  1 V 74 

1 0  •  •  • 

NAY  *  1975 

0  2  •  •  • 


264^540 80 20 0  0  0  0  -  CA  M  6M I  N  .1  Ml  W  OF  JCT  US98-441  PB  (LAT  26  45  54  LONG  080  20  00) 

DEC. »  197*4 
MAY  .  1975 


264808081261501  -  CAL  RIVER  AT  LA  6ELLE  BRIDGE  SR-29  (LAT  26  46  08  LONG  081  26  15.01) 


MAR..  1975 

07... 


2647 u 1060313600  -  LATERAL  CA  AT  WPB  CA  8  MI  SE  OF  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  47  01  LONG  080  31  35) 
DEC..  1974 
MAY  .  1975 


264829080030900  -  CANAL  1/  AT  SH-809  NR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  48  29  LONG  080  05  09) 


DEC..  1974 

11... 

MAY  .  1975 

0  1... 


2650220801 00100  -  C— 1 8  AT  PGA  RlVU  NR  PALM  BCH  GRDNS  FLA  (I.AT  26  50  22  LONG  080  10  Ol) 

DEC..  1974 
MAY  .  1975 


263116080174900  -  PR AT T-WH I TNE Y  DR  CA  AT  C-18  LIBBY  FARM  (l»T  26  51  16  LONG  080  17  49) 

DEC..  1974 
MAY  .  1975 


265136080250000  -  N-S  CA  IN  CORBETT  WILDLIFE  AREA  UPS  OF  RAILROAD  (LAT  26  51  38  LONG  080  25  00) 
MAY  »  1975 


265139081510601  -  DAUGHTREY  CPEEK  »  SLATER  ROAD  IN  SECTION  18  (LAT  26  51  39  LONG  081  51  06.01) 
MAY  .  1975 
SFP. 


265218080144300  -  C-18  XING  SH  710  6  Ml  NW  PALM  BCH  GDN  (LAT  26  52  18  LONG  080  14  4)) 

DEC..  1974 
MAY  .  1975 


SURFACE  M  TER  CUALITY  RECCROS 
CC  TO BE  R  1974  TC  SEPTEMBER  1975 

trace  metals 


689 


DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTai 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

MAN¬ 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

SFLE- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

Ikon 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

N IUM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(FE) 

( Pb  1 

(Pb) 

(MN) 

(MN) 

(HG> 

(NI) 

(SF) 

(SE) 

<Zi> 

(  ZN> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

’(UG/L) 

(UG/L) 

<ug/l> 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(01046) 

( 0 1 0a5 ) 

(01049) 

(01051 ) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

264550080184500  -  CA  M-2  AT  CA  M  NR  LOX  6  M I  N  3  F  S-5A  (LAT  26  45  50  LONG  080  18  45) 

DEC..  1 974 
10...  40 

MAY  .  1975 


264554080200000  -  CA  M  6MI  N  .1  Ml  W  OF  JCT  US98-441  PB  (L  AT  26  45  54  LONG  080  20  00) 


DEC..  1974 

13... 

70 

MAY  .  1975 

02.  .  . 

20 

264608081261501  -  CAL  RIVER  AT  L«  BELLE  BRIDGE  SP-29  (LAT  26  46  0«  LONG  081  2b  15.01) 

MAP..  1975 
07...  50 


264701080313500  -  L ATF9AL  CA  AT  WPB  CA  8  MI  SE  OF  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  47  01  LONG  080  31  35) 
DEC..  1974 


12... 

70 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

MAY  .  1975 

08... 

40 

“ 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

264829080050900  -  CANAL  17  AT  SH-809  NR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  48  29  LONG  080  05  09) 


DEC..  1974 


11... 

80 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAY  .  1975 

01... 

50 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

~ 

— 

— 

265022080100100  - 

C-18  AT  PGA  BLVD 

NR  PALM  BCH  GRDNS  FLA 

(LAT 

26  50 

2? 

LONG 

OHO 

10 

01 ) 

DEC.. 

10... 
MAY  . 
01... 

1974 

20 

0 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

265116080174900  - 

PRATT-WHITNEY  DR 

CA  AT  C-18  LIBBY  FARM 

(I.AT 

26  51 

16 

LONG 

080 

1  7 

49) 

DEC.. 

10... 
MAY  * 
01... 

1974 

60 

20 

1975 

2b5 138080250000  -  N-S  CA  IN  CORBETT  w ILDLIFt  AREA  UPS  OF  RAILROAD  (LAT  26  51  38  LONG  080  25  00) 

MAY  »  1975 
01...  80 


265139081510601  -  D4UGHTREY  CREEK  SLATER  ROAD  IN  SECTION  18  (LAT  26  51  39  LONG  081  51  06.01) 

MAY  ♦  1975 


06.  .  • 

50 

— 

— 

— 

— 

—  - 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

12... 

62 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

265218080144300  -  C-18  XING  SH  710  6  MI  NW  PALM  BCH  GDN  (LAT  26  52  18  LONG  080  14  43) 

DEC.*  1974 
10...  100 
MAY  ♦  1975 
01... 


0 


69  0  SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS 

CC  TO  BE  R  1S74  Tc  SEPTEMBER  1975 
TRACE  metals 


cIS- 

SOLVED 

ALUM¬ 

TOTAL 

ALUM- 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD- 

total 

CAD¬ 

HEXA- 

VALENT 

CHRO¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DI5- 

SOLVEO 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

INUM 

I  NUm 

ARStN IC 

ARSENIC 

M  1  UM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

(  AL  ) 

<  Al  ) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CP) 

(CO) 

(CO) 

<Cu> 

<  CU ) 

date 

(UG/L) 

UJo/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<UG/L> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106) 

<0110-0 

(01000) 

(01002) 

( 0 1 0  2S ) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

DEC.  . 

1  o . . . 

*?r>5^S40  8u  1 43rt00 

1974 

SH 

710  OR  CA 

AT  C-18 

6  MI  NW 

PLM  8  GD 

(LAT  26  52 

54  LONG 

080  14  38) 

MAY  * 

01  .  .  . 

1975 

_  _ 

_  _ 

_ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_ 

265**34U601033G0  -  Pb-82  C- 1 6  CA  AT  bEND  2  Ml  SW  SSP  (LAT  2 6  54  34  LONG  080  10  33) 


MAY  .  197b 

01  ..  . 


2b5«43080 103400  -  Pb-86  C-14  JCT  E-W  CA  2MI  SO  SR706  (LAT  ?6  54  43  LONG  080  10  34) 

MAY  »  1975 


265501060364900  -  L-8  CANAL  AT  US  HWY  441  NR  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  55  01  LONG  080  36  a9) 
DEC • *  1974 

MAY  «  1975 


265602080064800  -  Prt-77  JUPITER  RIV  AT  SR  706  NR  JUP  (LAT  26  56  02  LONG  080  06  48) 

MAY  »  1975 


2656030800  73200 


Pd- 79  SIMS  CREEK  AT  SR  706  (LAT  26  56  03  LONG  080  07  32) 


MAY  •  1975 

01  .  .  . 


265713080095600  -  P8-92  NW  FK  LOX  RIV  AT  SSP  NR  JUPITEP  (LAT  26  57  13  LONG  080  09  56) 

MAY  «  1975 

265816080101300  -  ma-25  CYPRESS  CK  aT  FLA  T PK  1.2  MI  N  OF  PB  CO  (LAT  26  58  18  LONG  080  10  13) 
MAY  ♦  1975 

265914080285900  -  ma-11  Qw  DR  CA  IN  GROVE  NR  INDI ANTOWN  (LAT  26  59  14  LONG  080  28  59) 

MAY  .  1975 

265919080361700  -  MA-10  Qw  L-65  CA  AT  CONTROL  PT  MAYACA  (LAT  26  59  19  LONG  080  36  17) 

MAY  «  1975 


265924082044701  -  PORT  CHARLOTTE  PLANT  NO  2  (LAT  26  59  24  LONG  082  04  47.01) 

JUNE ♦  1975 

2 4.  .  .  — —  — —  — —  3  — —  0  — —  <10  — —  '*■  —  — ™  140 

270 1 220 dO 2600 00 

MAY  »  1975 

12... 


MA-12  Qw  CA  AT  CONTROL  2  E  I ND I ANTOWN  (LAT  27  Ol  22  LONG  080  26  00) 


SURFACE  WATER  OUAIITY  RECOROS 
OCTOBER  1 97  A  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


691 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

man¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

ganese 

GANESE 

MtRCURY 

nICk-FL 

NIUM 

NIUM 

/INC 

ZINC 

(Ft) 

<fe> 

(Pa) 

(Pa) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

( N  I  ) 

(SF) 

(SF  ) 

(ZN) 

(ZN) 

DATE 

(UG/D 

(UG/l) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/l  ) 

(UG/L> 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051 ) 

(OlObb) 

(01055) 

( 71900 ) 

(01067) 

(01 14S) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

DEC.. 

10... 

265254080143800 

1974 

70 

Sa 

710  DR  Ca 

AT  C-ld 

6  Ml  NW 

PLM  a  GO 

(LAT  26  52 

54  LONG 

080  14  36) 

MAY  . 

01... 

1975 

0 

_  _ 

_  _ 

„ 

2b54 34 080103300  -  Pd-82  C-18  CA  AT  BEND  2  Ml  S W  SSP  (LAT  ?6  54  34  LONG  080  10  33) 

MAY  «  1975 

01...  20 


265443080103400  -  PB-db  C-14  JCT  E-w  C A  2MI  SO  SR7P6  (LAT  26  54  43  LONG  080  10  34) 

MAY  .  1975 
01...  30 


265501080364900  -  L-8  CANAL  AT  US  Hw Y  441  NR  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  55  ol  LONG  080  34  49) 

DEC..  1974 

12...  40 

MAY  .  1975 


265b020800 64800  -  Pa-77  JUPITER  RIV  aT  SR  706  NR  JUP  (LAT  26  56  02  LONG  OaO  06  48) 

MAY  ♦  1975 

01...  130 

265603080073200  -  P8-79  SIMS  CREEK  AT  SR  706  (LAT  26  ^6  03  LONG  080  07  32) 

MAY  .  1975 
01...  90 


265713060095600  -  Pa-92  Nw  FK  LOX  RIV  AT  SSP  NR  JUPITER  (LAT  26  57  13  LONG  080  09  56) 

MAY  .  1975 

01...  0 

265818080101300  -  Ma-25  CYPRESS  CR  AT  FLA  TPK  1.2  MI  N  OF  PB  CO  (LAT  26  56  18  LONG  060  10  13) 

MAY  .  1975 

13...  20 


265914080285900  -  MA-11  UW  DR  CA  IN  GROVE  NR  INOIANTOWN  (LAT  26  59  14  LONG  080  28  59) 

MAY  .  1975 

265919080361700  -  MA-10  Qw  L-65  CA  AT  CONTROL  PT  MAYACA  (LAT  26  59  19  LONG  080  <6  17) 

MAY  .  1975 

26592408204470 1  -  PORT  CHARLOTTE  PLANT  NO  2  (LAT  26  59  24  LONG  082  04  47.01) 

JUNE.  1975 

2'...  —  870  —  0  —  20  .  1  —  —  0  —  20 

270122080260000  -  MA-12  Uw  CA  AT  CONTROL  2  E  INUIANTOWN  (LAT  27  Ol  2?  LONG  080  2b  00) 

MAY  ♦  1975 

12... 


0 


692 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 97 A  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

U I  s— 

HEXA- 

SOLVED  TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

Al  UM-  ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM  INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

cobalt 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

(AL)  (AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(CU> 

(CU) 

DATE  (UG/L)  (UG/L) 

(Uo/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UO/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01106)  (01105) 

(01000) 

( 0 1 U02 ) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

270243080210800  - 

m a  —  1 4  DRA 

IN  CA,  SR' 

-76  NR  1 

[NOI ANTOWN 

(l  AT  27 

02  43  LONG 

080  21 

08) 

MAY  .  1975 

12... 

—  “ 

““ 

—  “ 

— — 

— 

—  “ 

270252080151200  - 

ma-15  drain  ca.  jct 

bk-708 

AND  SR- 7 1 1 

l  (LAT  27 

02  52  LONG  080  15 

12) 

MAY  ,  1975 

12... 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

2704550800  72000  -  ma-16  Qw-INTRAC  WW.SR  708 , HOBE  SOUND  (LAT  27  04  55  LONG  080  07  20) 

MAY  ,  1*975 


270648080152200  -  MA-16  S  FK  SF  LUCIE  R  AT  SR76  E  OF  SSP  (LAT  27  06  48  LONG  080  15  22) 

MAY  *  1975 

270759080 161*900  -  MA-19  Qw-MAPPS  CK.MAPPS  RD,  PALM  CITY  (LAT  27  07  59  LONG  080  16  19) 

MAY  ,  1975 


270854080120500  -  MA-17  MANATEE  POCKET.  PT  SALERNO.  FLA  (LAT  27  08  54  LONG  080  1?  05) 

MAY  .  1975 


270929080154800  -  MA-20  ALL  AMER.  (,  ST  LUCIE. PALM  CITY  (LAT  27  09  29  LONG  080  15  48) 

MAY  .  1975 


270941080195500  - 

MAY  ♦  1975 

13... 


270942080285400  - 

MAY  .  1975 

13... 


271021080124300  - 

MAY  .  1975 

12... 


271  148080 152700 

MAY  .  1975 

13... 


271156080162500  - 

MAY  .  1975 

13... 


271303080160000  - 

MAY  .  1975 

13... 


MA-6  Qw  BESSY  CR  AT  SR714  NR  PALM  CT  (LAT  27  09  41  LONG  080  19  53) 


ma-7  QW  DR  AT  JCT  SR714-6ii9  N  STUART  (LAT  27  09  42  LONG  080  28  54) 


Mu-21  WILLOUGHBY  CR. INDIAN  AVE. STUART  (LAT  27  10  21  LONG  080  12  43) 


ma-22  Qw-FRaZIER  CK.USl.  STUART  (LAT  27  11  48  LONG  080  15  27) 


ma-5  QW  END  OF  CANAL-LIGHTHOUSE  PT  (LAT  27  11  56  LONG 


080  16  25) 


m A-4  QW  END  OF  CA  IN  NO  STUART  -T  RD  (LAT  27  13  03  LONG  080  16  00) 


693 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
0CT08ER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


UIS-  PIS- 


DIS¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

total 

* 

SOLVED 

total 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

man¬ 

man¬ 

total 

TOTAL 

SELF- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

Lt  AD 

LEAD 

ganese 

ganese 

MERCURY 

NICKFL 

NHJM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(FE) 

(Ft) 

(Rd) 

<PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

( N I  > 

(SF> 

(SE) 

(ZlM) 

<ZN> 

DATE  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(Uu/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01061) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

(01092) 

270243080210800  - 

ma-14  DRAIN  CA.  SR 

-76  NR 

INOl ANTOWN 

(LAT  27 

02  43  LONG 

080  21 

08) 

MAY  *  1975 

12...  10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

270252080151200  - 

ma-15  DRAIN  CA,  JCT 

Sw-708 

AND  Sr- 7 1  1 

(LAT  27 

02  52  LONG  080  IS 

12) 

MAY  »  1975 

12...  190 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

270455080072000  -  MA-16  UW-INTRAC  WW.bR  708.H0BE  SOUND  (LAT  27  04  55  LONG  080  07  20) 

MAY  ,  1975 

13.. .  140 

270648080152200  -  MA-18  S  FK  ST  LUCIE  K  AT  SR76  E  OF  SSP  (LAT  27  06  48  LONG  08u  15  22) 

MAY  .  1 975 

12.. .  70 


270759080161900  -  MA-19  U^-MAmPS  CK.MAPPS  RD*  PALM  CITY  (LAT  27  07  59  LONG  080  16  19) 

MAY  ,  1975 

13...  100  —  —  —  —  — 


270854000120500  -  MA-17  MANATFt  POCKET*  PT  SALFPNO*  FLA  (LAT  27  08  54  LONG  080  1?  05) 

MAY  ♦  1975 

13...  190 

270929080154800  -  MA-20  ALL  AMER.  6.  ST  LUCIE, PALM  CITY  (LAT  27  09  29  LONG  080  15  48) 

MAY  *  1975 

13...  130 


270941080195300  -  MA-6  QW  BESSY  CR  AT  SR714  NP  PALM  CT  (LAT  27  09  41  LONG  080  19  53) 

MAY  *  1975 

13...  400 


270942080285400  -  MA-7  dw  DR  AT  JCT  SK714-609  N  STUART  (LAT  27  09  4?  LONG  080  28  54) 

MAY  *  1975 

13...  no 

271021080124300  -  MA-21  WILLOUGHBY  CR  * 1ND I  AN  AVE  *  STUART  (LAT  27  10  21  LONG  080  12  43) 

MAY  *  1975 

ip...  lo 

271148080152700  -  MA-22  OW-FRAZIER  CK,US1*  STUART  (LAT  27  11  48  LONG  080  15  27) 

MAY  ♦  1975 

13...  7  0 

271156080162500  -  MA-5  Ow  END  OF  CANAL-LIGHTHOUSE  PT  (LAT  27  11  56  LONG  080  16  25) 

MAY  *  1975 

13...  100 

271303080160000  -  ma-4  Uw  END  OF  CA  IN  NO  STUART  -T  RD  (LAT  27  13  03  LONG  080  16  00) 

MAY  ,  1975 

13... 


70 


6  9  4  SURFACE  HATER  OUALITT  RECOROS 

OCTOBER  19  FA  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

ALUM- 

total 

ALUM¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

CAD¬ 

TOTAL 

CAD¬ 

HE/  A  — 
VALENT 
CHRO¬ 

TOTAL 

CHRO¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

I  NU'-I 

INUM 

ARSENIC 

ARSENIC 

MIUM 

MIUM, 

MIUM 

MIUM 

COBALT 

COBALT 

COPPER 

COPPER 

( AL> 

( Al  ) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

(CR6) 

(CP) 

(CO) 

(CO) 

(CiJ) 

(CU) 

DATE 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

<01 106) 

(01105) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(01042) 

<AY  . 

1  3.  . 

271408080141200  - 

1  97:3 

WARNER  CR 

AT  SR- 723 

JENSEN 

riE  ACH •  FLA 

(LAT  27 

14  08  LONG  080  14 

12) 

271519080143400  ~  MA-23  CA  SAVANNAHS  70  HENDERSON  PO  (LAT  27  15  19  LONG  080  14  34) 


MAY  .  1975 

14... 


?74 34 0080453500  -  HLUE  CYPRESS  LK  SITE  1  NR  FELLSMERE  FL  (LAT  27  43  40  LONG  080  45  35) 

UCT  •  .  1974 

n 

0 

12 

240432081  192^00  -  CYPRESS  LAKE  SITE  3  NEAR  SAINT  CLOUD  F  ( 1  A T  28  04  32  LONG  081  19  22) 

SEP..  1975 


22... 

JUNE.  1975 

0  3... 

St'P. 

29.  .  . 


100 

50 

70 


280505081204000  -  CYPRESS  LK.  NR.  ST.  CLOUD  (LAT  28  05  05  LONG  051  20  40) 

SEP..  1975 

10...  —  180  --  —  —  <2  —  <1  —  <1  —  1 


281633081 J23800  -  REEDY  CREEK  AB  S-40  NR  LOUGHMAN  FLA  (LAT  28  16  33  LONG  081  32  38) 

SEP..  1975 

03...  —  —  —  —  —  <20 


282020080561500  -  TAYLOR  CK  IMP  SITE  1  NR  COCOA  FLA  (LAT  28  20  20  LONG  080  56  15) 


OCT..  1974 

24  •  •  . 

-- 

— 

24.  .  . 

-- 

— 

JUNE.  1975 

12. . . 

— 

— 

SEP. 

30... 

— 

1?0 

30... 

— 

30 

0 

1 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 


1 

0 


282025080560 100  -  TAYLOR  CREEK  bL  S-164  NR  COCOA  ELA  (LAT  28  20  25  LONG  080  56  01) 

OCT..  1974 

25.. .  —  --  —  1  —  0 

JUNE.  19/5 

0  9...  —  —  —  1  —  0 

SEP. 

30.. .  —  —  —  0  —  2 


0 

1 

1 


4 
1 

5 


282040080571000  -  TAYLOR  CK  IMP  SITE  3  NR  COCOA  FLA  (LAT  28  20  40  LONG  080  57  10) 

OCT..  1974 
JUNE.  1975 


282135081345500  -  LATERAL  405  BL  L-410  NR  VINELAND.  FLA  (LAT  28  21  35  LONG 


APR..  1975 

14.  .  . 

StP. 

02... 


<20 


<10 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


69  5 


UIS- 


Ii  IS  — 


D I S- 

DIS¬ 

SOLVtU 

total 

SOLVED 

TDTAl 

DIS¬ 

SOLVEO 

TOTAL 

SOLVED  TOTAL 

man¬ 

man¬ 

TOTAL  TOTAL 

SELF- 

SELE¬ 

SOLVED 

TOTAL 

IRON 

IRON 

LEAD  LEAD 

ganese 

ganese 

MERCURY  FjICHFL 

N1UM 

NIUM 

ZINC 

ZINC 

(EE) 

(Ft) 

<PB)  (Pri) 

( MN ) 

(MN) 

(hG)  (NI) 

(SE) 

(SE) 

<Z‘  ) 

(ZN) 

OATE 

<UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049)  (01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900)  (01067) 

(01145) 

(1)1  147)  (01090) 

(01092) 

271408060141200  - 

WARNER  CR 

AT  SR- 723 

JENSEN  BEACH,  FLA  (LAT  27 

14  08  LONG  080  14  12) 

MAY  , 

1975 

13.. 

• 

90 

“  ** 

— — 

271519060143400  -  MA-23  CA  SAVANNAHS  70 

HENDERSON 

PD  (LAT  27  15  19 

LONG  080 

1 4  34) 

MAY  . 

1975 

14.. 

• 

230 

*" 

”■  “ 

“  “ 

—  — 

274340080453500  - 

nLUE  cypress 

LK  SITt  1 

NR  FELLSMERE  FL  (LAT  27  43 

40  LONG 

000  45  35) 

OCT.  , 

1974 

22.. 

. 

390 

440 

1  3 

0 

0 

.  1  0 

-- 

-- 

10 

— 

JUNE. 

1975 

03.. 

• 

no 

250 

1  2 

0 

Id 

.2  0 

— 

— 

4 

— 

SEP. 

29.. 

• 

270 

240 

20  10 

6 

7 

.2  6 

— 

— 

4  0 

— — 

260432061192200  - 

CYPRESS  LAKE 

SITE  3  NEAR  SAINT 

CLOUD  F  (LAT  2b  04 

3?  LONG 

0*1  19  dd) 

SEP.  . 

10.. 

1975 

• 

100 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

280505081204000  -  CYPRESS 

LK.  NR.  ST 

.  CLOUD  (LAT  26  05  05  LONG 

061  20  40) 

SEP. . 

1975 

10.  . 

• 

no 

600 

5 

20 

<1 

— 

— • 

—  “ 

10 

2ol633081323800  -  REEDY  CREEK  aB  S-40  NR 

LOUGHMAN 

FLA  (LAT  ?«  16  33 

LONG  Obi 

3d  38) 

SEP.. 

1975 

03.. 

• 

<100 

-  —  — 

— 

”  — 

20 

282020080561500 

TAYLOR  CK 

IMP  SITE  1 

NR  COCOA 

FLA  (LAT  28  20  20 

L 0 N G  0  80 

56  IS) 

OCT. . 

1974 

24.. 

• 

120 

300 

0  2 

— 

0 

.  1 

— 

-- 

-- 

20 

24.  . 

• 

58 

200 

1  4 

— 

0 

.  1 

— 

-- 

— 

5 

JUNE. 

1975 

12.. 

• 

140 

180 

4  1 

— 

0 

.0 

-- 

-- 

-- 

20 

SEP. 

30  .  . 

• 

210 

280 

6  7 

*4 

20 

.2  0 

— 

-- 

do 

— 

30.  . 

• 

190 

270 

4  32 

0 

20 

.  1  0 

— 

— 

0 

— — 

262025080560100 

Taylor  creek  bl  s-164  nr  cocoa  fla  <lat  28  ?o  25  long  obo  56  on 

OCT.  . 

1974 

25.. 

• 

310 

330 

0  5 

— 

0 

.0 

— 

— 

— 

10 

JUNE. 

1975 

09.. 

SEP. 

• 

180 

220 

7  1 

10 

.0 

-  “ 

— 

30 

30.  . 

• 

210 

310 

b  43 

30 

.0 

30 

282040080571000 

taylor  ck 

IMP  SITE  3 

NR  COCOA 

FLA  (LAT  28  20  40 

LONG  OflO 

57  10) 

OCT., 

1974 

24.. 

• 

120 

170 

1  3 

— 

0 

.  1 

— 

— 

— 

5 

JUNE. 

1975 

12.. 

• 

160 

210 

6  8 

0 

.  1 

20 

282135081345500 

-  LATERAL  405  BL 

L-41U  NR 

VINELAND. 

FLA  (LAT  28  21  35 

LONG  0  8 1 

34  55) 

APR  •  , 

1975 

14.. 

• 

— 

<50 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

SEP. 

02.. 

• 

— 

330 

<100 

— 

<0 

— 

— 

— 

— 

20 

696 

SURFACE  WATER 

OUALIT  r 

RECORDS 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

TRACE  METALS 

DIS¬ 

DIS¬ 

HEXA- 

SOLVED  TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

VALENT 

TOTAL 

DIS¬ 

DIS¬ 

ALUM-  ALUM¬ 

SOLVED 

TOTAL 

CAD¬ 

CAD¬ 

CHRO¬ 

CHRO¬ 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

TOTAL 

INUM  INUM 

ARStNlC 

APSEN I C 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

MIUM 

cobal  T 

cobalt 

COPPER 

COPPER 

(AL)  (AL) 

(AS) 

(AS) 

(CD) 

(CD) 

( CR6 ) 

(CR) 

(CO) 

(CO) 

(Cu) 

(CU) 

DATE 

(UG/L)  <UG/L> 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/l.) 

(IJG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(Olios)  (0110S) 

(01000) 

(01002) 

(01025) 

(01027) 

(01032) 

(01034) 

(01035) 

(01037) 

(01040) 

(0104?) 

282155081320200  -  C- 1 

BONNET  CK 

S-13  NR 

9 1 NEL  AND 

FLA  (LAT 

28  21  55 

LONG  081 

32  02) 

SEP  • . 

1975 

0  3  •  •  . 

“  ~ 

<20 

““ 

“  * 

— — 

— — 

“  — 

282239081304900 

-  LAKE  BUtMA  VISTA 

AT  LAKE 

BUENA  VISTA  FLA  (LAT  28  22 

34  LD"G 

081  30  49) 

SEP.. 

1975 

03.  .  . 

<2o 

— — 

— — 

*’  “ 

282333081362200  -  C- 

4  CANAL  AT 

S4 1 1  Nk 

VINELAND 

FL  (LAT 

28  23  33 

LONG  081 

36  22) 

SEP. . 

1975 

02... 

—  —  — 

— 

<20 

— — 

— — 

10 

282521081351100 

-  L407A 

AH  S-407A 

NW  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT  28  25 

21  LONG  081  35  11) 

SEP. . 

1975 

02... 

-- 

— 

— 

— 

<2<) 

— 

— 

— 

— 

-- 

40 

SURFACE  MATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
TRACE  METALS 


DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

MAN¬ 

TOTAL 

MAN¬ 

TOTAL 

TOTAL 

DIS¬ 

SOLVED 

SELE¬ 

TOTAL 

SELE¬ 

DIS¬ 

SOLVED 

IRON 

IRON 

LEAD 

LEAD 

GANESE 

GANESE 

MERCURY 

NICKEL 

NIUM 

NIUM 

ZINC 

(FE) 

(FE) 

(PB) 

(PB) 

(MN) 

(MN) 

(HG) 

(NI) 

(SE) 

(SE) 

<ZN> 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(01046) 

(01045) 

(01049) 

(01051) 

(01056) 

(01055) 

(71900) 

(01067) 

(01145) 

(01147) 

(01090) 

282155081320200  -  C-l  BONNET  CK 

S-13  NR 

VINELAND 

FLA 

(LAT  28 

21  55 

LONG  081 

32 

02) 

SEP.* 

03... 

1975 

<100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

282234081304900  -  LAKE  BUENA  VISTA 

AT  LAKE 

BUENA  VISTA 

FLA 

(LAT 

28  22 

34  LONG 

081 

30  49) 

SEP.* 

03... 

1975 

<100 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

282333081362200  -  C-4  CANAL  AT 

S411  NR 

VINELAND 

FL 

(LAT 

28 

23  33 

LONG  081 

36 

22) 

SEP.* 

02... 

1975 

320  —  <10 

0 

282521081351100  -  L407A  AB  S-407A  NR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT  28  25  21  LOmG  081  35  11) 

SEP.*  1975 

02...  —  310  —  <100  —  0 


697 


TOTAL 

ZINC 

<ZN) 

(UG/L) 

(01092) 


<10 


100 


20 


80 


■ 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Chemical  Analyses  of  Bottom  Sediments 


700 


total 

SURFACE  HATER  QUALITY  REC0R9S 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
CHEMICAL  A NALYSIS  OF  BOTTOM  SEOIMENTS 

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

AkSENTC 

CADMIUM 

CHRO¬ 

COBALT 

COPPER 

IRON 

LEAD 

MANGA¬ 

MERCURY 

IN 

IN 

MIUM  IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

NESE  IN 

IN 

BOTTOM 

80T  T  OM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA- 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TtRI AL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(01003) 

(01028) 

(01029) 

(01038) 

(01043) 

(01170) 

(01052) 

(01053) 

(71921) 

02278450 

-  WEST 

PALM 

BEACH  C  ABV 

S-5A , NR 

LOXAHATCHEE.  FLA 

(LAT  26  41 

05  LONG 

080  22 

OCT.. 

1974 

16... 

APR.  , 

1975 

10 

<10 

20 

10 

40 

4600 

10 

60 

.1 

29.  .  . 

5 

<10 

30 

40 

<10 

5400 

10 

40 

1.9 

022b 1 200  - 

HILLSBORO  CANAL 

AT  S-6 

NEAR 

SHAWANO  (LAT 

26  28  2o 

LONG  080 

26  45) 

OCT., 

1974 

15... 

APR.  . 

1975 

3 

<  1 U 

20 

<10 

70 

2900 

10 

30 

.2 

18.  .  . 

6 

<10 

30 

30 

20 

3400 

<10 

20 

1.3 

022  J 1 295  -  10B  EVERGLADES  STA  1-15  NR  DELPAY  BEACH  FL  (LAT  26  23  45  LONG  080  17  *0  > 


NOV..  1974 

12... 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

APR..  1975 

29... 

2 

<10 

30 

<10 

<10 

24000 

<10 

190 

1.4 

02284501  - 

N  NEW  RIVER 

CA  BL 

S-11C  NR  FT. 

LAUDERDALE  (LAT 

26  13 

48  LONG  080 

27  35) 

OCT.. 

15... 

1974 

5 

<10 

20 

40 

30 

3300 

20 

120 

.1 

APR.  . 

1  H  « 

1976 

4 

<10 

<10 

20 

10 

2100 

<10 

30 

1.5 

02284642 

-  EVERGLADES  STA 

2-17  NR 

ANOYTOWN 

FLA  (LAT  26 

16  50 

LONG  080 

25 

10) 

OCT., 

21.. 

1974 

.  6 

<10 

<10 

10 

10 

620 

10 

240 

.0 

APR.  , 

29.. 

1975 

.  4 

<10 

30 

40 

<10 

1700 

10 

30 

.8 

022«5400  - 

SOUTH  NEW 

RIVER 

CANAL  AT 

S-9  NEAR 

DAVIE  (LAT 

26  03 

40  LONG 

080 

26  30) 

OCT., 

15.. 

1974 

.  1 

<10 

20 

20 

20 

410 

20 

10 

.0 

APR.  , 

18.. 

1975 

.  3 

<10 

10 

20 

50 

1100 

20 

<10 

1.5 

02286700  -  MIAMI  CA  AT  S8  NR  LK  HARBOR  FLA  (LAT  26  19  45  LONG  080  46  20) 


OCT.,  1974 


17... 

APR..  1975 

3 

<10 

20 

<10 

20 

1400 

20 

40 

.3 

17... 

5 

<10 

10 

20 

<10 

660 

<10 

3o 

1.4 

02209040  -  T  AM  I  AM  1  CA  OUTLETS ,LV  67A  TO  40-MI  BEND  NR  MIAMI  (LAT  25  45  42  LONG  080  43  34.02) 
OCT.,  1974 


30... 

APR  •  , 

1975 

1  1 

<10 

40 

20 

60 

9500 

120 

80 

.3 

30  .  .  . 

10 

<1C 

40 

20 

<10 

7600 

100 

40 

3.1 

02289043 

-  EVERGLADES  3-65S 

NEAR 

MIAMI,  FLA. 

(LAT 

25  48  55  LONG 

000  43 

13.01) 

OCT. . 

1974 

21... 

APR., 

1975 

9 

<10 

10 

10 

50 

6100 

40 

no 

.0 

29... 

10 

<10 

<10 

<10 

<10 

7600 

50 

80 

1.5 

02289060  -  T  AM  I  AM  I  CANAL  OUTLETS,  LEVEE  30  TO  LEVEE  67A.  N»  (LAT  25  45  40  LONG  080  37  40) 
OCT..  1974 


30... 

APR.,  1975 

16 

<10 

20 

10 

30 

12000 

50 

80 

30... 

1  1 

<10 

30 

20 

<10 

12000 

<10 

60 

2.0 


701 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


CHEMICAL  ANALYSIS  OF  BOTTOM  SEOIMENTS 

TOTAL 

IN¬ 

ORGANIC 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAl 

LOSS  ON 

ZINC 

ORGANIC 

carbon 

NITRITE 

K  JEL. 

PHOS¬ 

COD 

IGNI¬ 

IN 

CARBON 

IN  BOT¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

PHORUS 

IN 

TION  IN 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

TOM  MA¬ 

NITRATE 

GEN  IN 

IN  POT- 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TERIAL 

IN  BOT. 

BOTTOM 

TOM  ma¬ 

MA¬ 

ma- 

TERIAL 

TERIAL 

(C) 

MAT. 

MAT. 

terial 

TERIAL 

IE  R  ML 

DATE 

(UG/G) 

(G/KG) 

(G/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(01093) 

(00686) 

(00687) 

(00633) 

(00626) 

( 0  0  66 A ) 

(00339) 

(00498) 

02278450  -  WEST 

PALM  BEACH 

C  ABV  S 

-5A.NR  LOXAHATCHEE. 

FLA  (LAT 

26  41 

05  LONG  0 

OCT. , 

1974 

16... 

20 

25 

111 

.0 

3100 

150 

390000 

667000 

APR.  . 

1975 

29... 

<10 

49 

31 

.0 

4600 

490 

210000 

142000 

02281200  -  HILLSBORO  CANAL  AT  S-6  NFAR  SHAwANO  (LAT  26  28  2 n  LONG  080  2s  45) 

OCT..  1974 


15... 

APR..  1975 

120 

44 

82 

.0 

6700 

270 

440000 

724000 

18... 

50 

11 

240  35 

25000 

270 

680000 

704000 

02281295  - 

10B 

EVERGLAUES  STA  1-15  NR 

DELRA 

r  BEACH  FL 

(LAT  2b 

23  45 

LONG  080  17 

40) 

NOV.,  1974 

12... 

— 

— 

— 

.0 

— 

— 

-- 

— 

APR..  1975 

* 

29... 

10 

.0 

369 

.0 

R40  00 

340 

1500000 

919000 

02284501 

-  N  NEW  RIVER 

CA  BL  S-11C  NR 

FT. 

LAUDERDALE 

(LAT  26 

13  4fl 

LONG  080  27 

35) 

OCT.,  1974 

15... 

APR.,  1975 

30 

42 

154 

.0 

5800 

500 

420000 

699000 

18... 

<10 

24 

47 

.0 

6100 

300 

190000 

1  370  (iO 

02284642  - 

EVERGLAUES  STA  2-17  NR 

ANUYTOWN  FLA  (LAT  26  16 

50  LONG  080  2b  10) 

OCT.,  1974 
21... 

APR.,  1975 

10 

12 

337 

.0 

27000 

190 

1100000 

232000 

29... 

<10 

.0 

3b3 

.0 

50000 

140 

1200000 

893000 

02285400  - 

SOUTH  NEW 

RIVtR  CANAL  AT 

S-9 

NEAR  DAVIE 

(LAT  26 

03  40 

LONG  080  26 

30) 

OCT.,  1974 

15... 

APR..  1975 

20 

20 

12 

.0 

520 

670 

27000 

987000 

18... 

60 

25 

39 

.0 

3900 

1500 

85000 

48100 

02286700 

-  MIAMI 

CA  AT  SB  NR  LK 

HARBOR  FLA  (LAT 

26  19  45  LONG 

080  46  20) 

OCT..  1974 

17... 

APR.,  1975 

<10 

38 

31 

.0 

1  700 

1700 

72000 

934000 

17... 

10 

42 

20 

.0 

3000 

1600 

64000 

6 1  5oO 

02289040  -  T  AM  I  AM  I 

CA  OUTLETS.LV  67A  TO  40-MI 

BENO  NR  MIAMI  (LAT 

25  45 

42  LONG  080 

43  34.02) 

OCT.,  1974 

30  •  •  • 

APR.,  1975 

170 

38 

111 

.0 

4500 

1100 

300000 

736000 

3  0  »  •  • 

1  60 

30 

97 

.0 

11000 

900 

300000 

253000 

02289043  - 

EVERGLADES  3-65S  NEAR 

MIAMI 

.  FLA.  (LAT 

25  48 

55  LONG 

080  43  1b. Ol) 

OCT.,  1974 

21... 

APR.,  1975 

70 

<.l 

376 

.0 

15000 

4  70 

1 100000 

8260  0 

29... 

30 

.2 

336 

.0 

32000 

410 

1300000 

897000 

02289060  -  T  AM  1  AM  I  CANAL  OUTLETS.  LEVEE  30  TO  LEVEE  67A,  NR  (LAT  25  45  40  LONG  080  37  40) 


OCT  .  » 
30.. 

1974 

. 

80 

39 

166 

.0 

15000 

850 

650000 

820000 

APR  .  , 
30.. 

1975 

• 

60 

26 

198 

3.5 

25000 

1400 

580000 

421000 

702 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
CHEMICAL  ANALYSIS  OF  BOTTOM  SEOIMENTS 


TOTAL 

TOT  AL 

T  OT  AL 

TOT  AL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

ARSENIC 

CADMIUM 

CHRO¬ 

COBALT 

COPPER 

IRON 

LEAD 

MANGA¬ 

MERCURY 

IN 

IN 

MIUM  IN 

IN 

I  IN 

IN 

IN 

NESE  IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

M  A- 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA- 

ma¬ 

TER  I AL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

OATE  (UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(01003) 

(01028) 

(01029) 

(01038) 

(01043) 

(01170) 

(01052) 

(01053) 

(71921) 

252500080341500  - 

l 31W  CA 

A0  S-175 

NR  FLORIDA  CITY 

FLA  (LAT  25  25  00  1 

LONG  080  34  15) 

OCT..  1974 

30... 

3 

<10 

20 

20 

20 

2300 

10 

60 

.1 

2545420  3  049  30  0  0 

- 

T  AM  I  AM  I  CA  AB 

S12A  NR 

MIAMI  FLA 

(LAT  25  45  42  LONG  OHO  49  30) 

OC  T  * .  19  74 

30 .  .  . 

APR..  1975 

9 

<10 

20 

20 

40 

3200 

80 

80 

.3 

30 . . . 

9 

<10 

40 

30 

10 

5800 

<10 

60 

3.9 

254620080395000  -  L 

—  67 A  0  •  b  Ml. 

N  OF  T  AM  1  AM  I  CA 

NR  MIAMI. 

FLA  (LAT 

25  46  20 

LONG  060 

39  50) 

OCT..  1974 

30.  .  . 

ARK.,  1975 

7 

<  1  0 

20 

<10 

20 

3800 

50 

90 

.  1 

30.  . . 

2 

<10 

30 

do 

<10 

1200 

20 

20 

1.5 

255600080484500 

L-28 

EAST  CA 

NR  PINECREST  FLA 

(LAT  25  56 

00  LONG 

080  48  45) 

OCT..  1W*. 

21... 

APR.,  197S 

8 

<10 

30 

10 

20 

2«00 

20 

90 

.2 

29.  .  . 

7 

<10 

20 

20 

<10 

3300 

30 

50 

3.0 

260850080 381000 

MIAMI  CA  AT 

ALLIGATOR  ALLEY  (LAT  26  08 

50  LONG 

080  38  10) 

OCT..  1974 

17... 

APR.,  1975 

8 

<10 

20 

10 

20 

4600 

20 

no 

.0 

17... 

8 

<10 

10 

40 

10 

4600 

20 

70 

1.6 

2b09450o0S33U00  - 

L-28  INTERCEPTOR 

BL  SR84 

AT  ANDYTOWN  F  (LAT 

26  09  45 

LONG  080 

53  30) 

OCT.,  1974 

17... 

APR.,  1975 

2 

<10 

30 

10 

10 

3000 

50 

40 

.1 

10... 

3 

<10 

20 

30 

<10 

1700 

<10 

40 

1.7 

26105708044^600  - 

CORPS  OF 

ENGINEERS  GAGE  3 

i-2  NP  ANOYTOW  (LAT 

26  10  57 

LONG  030 

44  ?6) 

OCT.,  1974 

21... 

APR.,  1W5 

5 

<10 

30 

10 

10 

3100 

10 

40 

.1 

29... 

9 

<10 

30 

20 

<10 

5700 

10 

140 

1.6 

26124008049400  1  - 

L-28  BORRO*  CA  BL 

si40  NR 

ANDYTOWN 

FLA  (LAT 

26  12  40 

LONG  080 

49  40.01) 

OCT.,  1974 

17... 

APR.,  1975 

6 

<10 

20 

10 

60 

5000 

100 

20 

.1 

10.  .  . 

9 

<10 

20 

30 

10 

5500 

20 

20 

2.5 

261945080530000 

- 

L-3  CANAL 

7  MI  WEST 

OF  S  —  6 

NR  ANDYTOWN  (LAT  26 

19  45  LONG  080  53 

1  00) 

OCT.,  1974 

17... 

APR.,  1975 

3 

<10 

20 

<10 

20 

2100 

10 

60 

.2 

10... 

5 

<10 

<10 

20 

20 

2700 

<10 

40 

1.5 

262000060320500  - 

NORTH  NEW  RIVER  CANAL  AB 

S7  NR  ANDYTOw  (l  AT 

26  20  00 

LONG  080 

3?  05) 

OCT.,  1974 

15... 

APR..  1975 

7 

<10 

20 

20 

40 

3300 

50 

90 

.1 

06... 

7 

<10 

40 

10 

20 

4800 

50 

60 

1.9 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
CHEMICAL  ANALYSIS  OF  80TT0M  SEOIMENTS 


703 


T0T4L 

IN¬ 

ORGANIC 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

LOSS  ON 

L  INC 

ORGANIC 

CARclON 

NITRITE 

K  JtL  . 

PHOS¬ 

COO 

IGNI¬ 

IN 

CARBON 

IN  BOT¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

PHORUS 

IN 

TION  IN 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

TOM  ma¬ 

NITRATE 

GEN  IN 

IN  BOT- 

BOTTOM 

oOTT  Om 

MA- 

TOM  MA¬ 

terial 

IN  BOT. 

BOTT  Om 

•  TOM  MA¬ 

ma¬ 

ma¬ 

TERI AL 

TERIAL 

(C) 

MAT. 

MAT. 

TERIAL 

terial 

terial 

DATE  (UG/G) 

(G/KG) 

(G/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(01093) 

(00666) 

(00667) 

(00633) 

(00626) 

( 00  6b8 ) 

(00339) 

(0049b) 

252500060341500  - 

L 3 1  ml  CA  A6  S 

-175  NR 

FLORIDA  CITY  FLA 

(LAT  25  25 

00  LONG 

060  34  15) 

OCT..  1974 

30... 

20 

96 

19 

.0 

1100 

120 

47000 

9S9000 

254542080493000  - 

T  AM  I  AM  I  CA 

Ab  S 1 2 A 

NR  MIAMI 

FLA  (LAT  25  45  42 

LONG  080 

49  30) 

OCT..  1974 

30... 

APR..  1975 

210 

45 

1 10 

.0 

5500 

180!) 

360000 

7110H0 

30  .  . . 

1  6(1 

36 

.0 

.0 

75000 

1700 

410000 

299000 

254&20030345000  -  L-67A  o 

.5  MI.  N  OF 

TAMI AMI 

CA  NR  MIAMI,  FLA 

(LAT  25  4b 

20  l ONG 

060  3  -  SO) 

OCT..  1974 

30 . . . 

APR.,  1975 

40 

52 

41 

.0 

4000 

450 

220000 

646000 

30  .  .  . 

<10 

29 

21 

.0 

2500 

100 

65000 

531'. 0 

255600080464500 

- 

L-26  East 

CA  NR  PINECREST 

Fla  (LAT 

25  56  00  LONG  080 

46  45) 

OCT.,  1974 
21... 

APR..  1975 

20 

41 

73 

.0 

4900 

1200 

230000 

950000 

24.  . . 

20 

31 

93 

5.0 

29000 

1400 

300000 

221000 

260650060361000 

- 

MIAMI  CA 

AT  ALLIGATOR  ALLEY  (LAT 

26  06  50  LONG  080  36  10) 

OCT..  1974 

17... 

APR..  1975 

20 

60 

60 

.0 

2400 

550 

200000 

609000 

17... 

10 

40 

137 

.0 

90000 

450 

330000 

210000 

260945080533000  - 

L- 

26  INTERCEPTOR  BL  SR84  AT  ANDYTOWN  F 

(LAT  2b  09 

45  LONG 

060  53  30) 

OCT.,  1974 

17... 

APR.,  1975 

20 

63 

20 

.0 

1600 

1300 

55000 

604000 

1  0  .  .  . 

<10 

53 

34 

.0 

2600 

130  0 

50000 

51900 

261057060442600  - 

CORPS  OF  ENGINEERS  GAGE  3-2  NR 

ANDYTOt*. 

(LAT  2b  10 

57  LONG 

060  44  ?6) 

OCT.,  1974 

21... 

APR.,  1975 

<10 

3.0 

31 

.0 

3100 

450 

97000 

880000 

29... 

10 

29 

116 

170 

12000 

1400 

360000 

279000 

261240060494001  - 

L- 

26  BORROW  CA  BL  S140  NR  ANDYTOWN  FLA 

(LAT  2b  12 

40  LONG 

060  49  40.01) 

OCT..  1974 
17... 

APR..  1975 

40 

31 

43 

.0 

2700 

1300 

110000 

894000 

10... 

20 

25 

62 

.0 

26000 

1400 

250000 

145000 

261945080530000  - 

L-3 

CANAL  7  MI 

WEST  OF 

S-B  NR  ANDYTOWN  (LAT  26  19  45  LONG  0 

80  53  00) 

OCT..  1974 
17... 

APR..  1975 

20 

7.0 

33 

.0 

3500 

1900 

1 10000 

851000 

10. . . 

20 

16 

53 

.0 

4300 

2900 

150000 

107000 

262000060320500  - 

NORTH  NEw  RIVER  CANAL 

AB  S7  NR 

ANDYTOW 

((  AT  2b  20 

0  0  1  ONG 

080  32  05) 

OCT..  1974 

IS..  . 

APR..  1975 

30 

56 

135 

.0 

4400 

540 

300000 

781000 

08... 

25 

53 

77 

.0 

lbOOO 

370 

320000 

237000 

4 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
CHEMICAL  ANALYSIS  OF  FOTTOM  SEDIMENTS 


total 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

APSENIC 

CADMIUM 

Chro¬ 

cobalt 

COPPER 

IRON 

LEAD 

MANGA¬ 

MERCURY 

IN 

IN 

mium  in 

in 

IN 

IN 

IN 

NESE  IN 

IN 

BOTTOM 

HOT  TOM 

80TT0M 

bottom 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE  (UG/G) 

(UG/G) 

(ug/g) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(UG/G) 

(01003) 

(01028) 

(01029) 

(01038) 

(010A3) 

(01170) 

(01052) 

(01053) 

(71921) 

26240U080230000 

- 

HILLSBORO  CA  AB 

SIO  NR 

ANDYTOwN  FLA  (LAT  26  24  00  LONG  080  23  00) 

OCT..  197a 

15.  .  . 

APR..  1975 

6 

<10  20 

20 

100 

3000 

10 

140 

.1 

08... 

7 

<10  30 

30 

30 

3700 

<10 

100 

1.7 

264100080210000 

- 

to  palm  beach  ca 

E  OF  S5AENR  LOXAHATCHE 

(l  AT 

26 

41  00 

LONG  080 

21  00) 

NOV..  1974 

13... 

APR..  1975 

29.  .  . 

2 

<10  30 

30 

<10 

3700 

50 

20 

1.6 

280432081 192200 

- 

CYPRESS  LAKE  SITE  3  NEAR 

SAINT  CLOUD  F 

(LAT 

28 

04  32 

LONG  0 8 1 

19  22) 

SEP..  1975 

10... 

3 

<10  <10 

<10 

40 

2400 

<10 

60 

.1 

28050508120' 

aOOO  -  CYPRESS  LK. 

NR .  ST  . 

CLOUD  (LAT  28 

05  05 

LONG  081 

20  40) 

SEP..  1975 

1  0  .  .  . 

0 

<10  <10 

<10 

<10 

130  0 

<10 

10 

.0 

283811061224400 

- 

LAKE  CHARITY  EAST  ShORE 

AT  MAITLAND  FL 

(LAT 

28 

38  11 

LONG  081 

2?  44) 

FEd..  1975 

19.  .  . 

2 

<10 

32 

<10 

<10 

28381 1081224800 

- 

LAKE  CHARITY  WEST  SHORE 

AT  MAITLAND  FL 

(LAT 

28 

38  11 

LONG  081 

22  48) 

FEd,.  1975 

19.  .  . 

270 

-  —  — 

— 

200 

3200 

80 

80 

— 

283822081220600 

- 

LAKE  FAITH  EAST 

SHOPE  AT 

MAITLAND  FLA 

(LAT 

28 

38  22 

LONG  081 

22  06) 

FEd..  1975 

19... 

26 

20 

500 

20 

<10 

-• 

283622081221000 

- 

LAKE  FAITH  WEST 

ShOPE  AT 

MAITLAND  FLA 

(LAT 

28 

38  22 

LONG  081 

22  10) 

FEb..  1975 

19... 

10 

—  ”  —  — 

— — 

10 

320 

<10 

<10 

2838240O1221300 

- 

LAKE  hope  EAST 

SHOWE  AT 

MAITLAND  FLA 

(LAT 

28 

38  24 

LONG  081 

22  13) 

FEb..  1975 

19... 

67 

— 

— 

20 

740 

30 

50 

— 

283624061221700 


LAKE  HOPt  WEST  SHORE  AT  MAITLAND  FLA  (LAT  28  38  24  LONG  081  22  17) 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  19 74  TO  SEPTEMBER  1975 
CHEMICAL  ANALYSIS  OF  BOTTOM  SEOIMENTS 


705 


TOTAL 

IN¬ 

ORGANIC 

TOTAL 

TOTAL 

total 

LOSS  Om 

ZINC 

ORGANIC 

CARBON 

NITRITE 

KJEL. 

PHOS¬ 

COO 

IGNI¬ 

IN 

CARBON 

IN  BOT¬ 

PLUS 

NITRO¬ 

PHORUS 

IN 

TION  IN 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

TOM  MA¬ 

NITRATE 

GEN  IN 

IN  BOT¬ 

BOT  T  Om 

ROT TOM 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TERIAL 

IN  BOT. 

BOTTOM 

TOM  MA¬ 

ma¬ 

ma¬ 

TERIAL 

TERIAL 

(C> 

MAT. 

MAT. 

TERIAL 

terial 

terial 

DOTE 

(UG/G) 

(G/KG) 

(G/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(MG/KG) 

(01093) 

(00686) 

(00687) 

(00633) 

(00626) 

(00664) 

(00339) 

( 0049h) 

262400080230000  - 

HILLSBORO  CA  AB  SIO 

NR 

ANDYTOWN  FLA  (LAT  26  24  00  LONG  OHO  23  00) 

OCT.,  1974 

lb... 

APR..  1975 

40  4 1 

214 

.0  8700  670 

550000 

671000 

08.  .  . 

30  34 

174 

.0  18000  570 

520000 

400000 

264100080210000  - 

W  PALM  BEACH 

CA  E  OF 

S5AENR  LOXAHATCHE  (LAT  26  41 

00  LONG 

080  21  00) 

NOV.,  1974 

13... 

APR..  1975 

-- 

~ 

1.2 

— 

— 

29... 

20  15 

55 

.0  11000  2^0 

150000 

190000 

280432081192200  - 

CYPRESS  LAKE 

SITE  3  NEAR 

SAINT  CLOUD  F  (LAT  28  04 

32  LONG 

081  19  22) 

SEP.,  1975 

10... 

<10  .1 

6.8- 

.0  8800  150 

160000 

119000 

28050508120 

4000  -  CYPRESS  1 

LK.  NR.  ST. 

CLOUD  (LAT  28  05  05  LONG 

081  20  4C ) 

SEP.,  1975 

10.  .  . 

<10  .0 

.6 

1.5  720  2U0 

22000 

976  0 

283811081224400  - 

LAKE  CHARITY 

east  shore 

AT  MAITLAND  FL  (LAT  28  38 

11  LONG 

081  28  44) 

FEB.,  1975 

19... 

<10 

1.5  140  66 

— — 

— 

28381108 1224800  - 

LAKE  CHARITY 

WEST  SHORE 

AT  MAITLAND  FL  (LAT  28  38 

11  l ONG 

0«  1  22  48) 

FEB.,  1975 

19... 

140 

40  14000  1800 

— — 

— 

2M3822081220600  - 

LAKE  FAITH  EAST  SHORE 

AT 

MAITLAND  FLA  (LAT  28  38 

22  LONG 

081  22  08) 

FEB..  1975 

19... 

20 

“  — 

1.0  1100  570 

— — 

— 

283822081221000  - 

LAKE  FAITH  WEST  SHORE 

AT 

MAITLAND  FLA  (LAT  28  38 

22  LONG 

081  22  10) 

FEB..  1975 

19... 

20 

2.5  710  230 

— — 

283824081221300  - 

LAKE  HOPE  EAST  SHORE 

AT 

MAITLAND  FLA  (LAT  28  38 

24  LONG 

081  22  13) 

FEB..  1975 

19... 

50 

.0  11000  9R0 

—  — 

— 

283824081221700  - 

LAKE  HOPE  WEST  SHORE 

AT 

MAITLAND  FLA  (LAT  28  38 

24  LONG 

061  22  17) 

FEB.,  1975 

19... 

40 

— 

2.0  17000  1500 

-- 

— 

707 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Pesticides  in  Water 


708 


SURFACE  MATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 9  7  A  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTIC IDES  I N  MA  TER 


TOTAL 


TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Ht'PTA- 

TOTAL 

TOTAL 

CHLOR- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

01- 

TOTAL 

WEPTA- 

CHLOR 

TOTAL 

TOX- 

ALDRIN 

0  ANE 

OL)D 

ODE 

00  T 

ELDRIN 

tNORIN 

CHLOR 

EPOXIDE 

LINDANE 

APHENE 

DATE 

(UG/l) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39330) 

(39350) 

( 39360) 

(39365) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

(39410) 

(39420) 

( 39340) 

(39400) 

JULY, 

23.  .  . 

1975 

02232000 

-  ST.  JOHNS  RIVER 

NEAR  MELBOURNE  FLA 

(LAT  28  05  04  LONG  080  45 

i  09) 

AUG. 

25.  .  . 

— — 

— 

- 

““  —  — 

—  ~  -  - 

JUNE  , 

03... 

1975 

.00 

C  2232 1 00 

.0 

-  LAKE  WASHINGTON 

.00  .00 

NEAR  EAU  GALLIC,  FLA.  (LAT  2b  09  00  LONG  080 

.00  .00  .00  .00  .00 

44  21) 

.00 

0 

OCT  . , 

24.  .  . 

197* 

.00 

.0 

02232400  -  ST  JOHNS  R  NR  COCOA  (LAT  28  22  10  LONG  080  52  22) 

.00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

.00 

0 

JUNE. 

06.  .  . 

1975 

.00 

.0 

.00  .00 

.00  .00 

.00  .00  .00 

.00 

0 

JULY 

23... 

— 

-  - 

-  - 

-  -  - 

—  --  —  - 

—  - 

—  - 

AUG. 

25..  . 

JULY, 

22.  .  . 

1975 

02232500  -  ST  JOHNS  RIVe 

R  NR  CHRISTMAS  FLA 

(LAT  28  32  34  LONG  080  56 

40  ) 

AUG. 

2b... 

”  ”  ”  ”  “  ” 

FEB .  « 

14  .  .  . 

1975 

.00 

02233001  - 

.0 

econlockhatchee  r 

.00  .00 

AT  MAG  RA  NR  HITHLO 

.00  .00 

FLA  (LAT  28  25  27  LONG  081  07  10) 

.00  .00  .00  .00 

0 

JULY 

09.  .  . 

.00 

.0 

.00  .00 

.00  .00 

.00  .00  .00 

.00 

0 

JULY, 

22.  .  . 

1975 

02234000  - 

ST.  JOHNS  RIVER 

ABOVE  LAKE  HARNEY, 

FLA  (LAT  28  42  50  LONG  081 

02  08) 

AUG. 

25... 

— 

— 

--  - 

—  -  -- 

-  -  — —  - 

—  — 

—  — 

SEP. 

3  0  •  •  • 

—  “ 

MAR*  t 

18*  .  . 

1975 

02263851  -  BAY 

.00  .0 

LAKE  OUTLET  AT  S- 

.00  .00 

105A,  NFAR  VINELAND 

.00  .00 

,  FLA.  (LAT  28  24  48  LONG 

.00  .00  .00 

081  33  27) 

.00 

0 

MAY 

23... 

.00 

.0 

.00  .00 

.00  .00 

.00  .00  .00 

.00 

0 

DEC., 

11... 

1974 

02264100  -  BONNET  CREEK  NEAR  VINELAND,  FLA. 

(LAT  28  19  58  LONG  081  31 

20) 

MAR.  , 

1  6  •  •  • 

1975 

.00 

.0 

.00  .00 

.00  .00 

.00  .00  .00 

.00 

0 

MAY 

23.  . . 

.00 

.0 

.00  .00 

.00  .00 

.00  .00  .00 

.00 

0 

0226629 1  -  LATERAL  405  AT  S-405A  NR  OR  PHILLIPS  F  <IAT  28  25  37  LONG  081  36  19) 


DEC 


1974 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  WATER 


709 


TOTAL 


TOTAL 


TOTAL 

total 

METHYL 

METHYL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DI¬ 

TOTAL 

MALA- 

PARA- 

TP  I  - 

RAPA- 

TRI- 

PCb 

2.4-D  2 

»4i 5-T 

SlLVEX 

AZ  INON 

£  TH I ON 

TH I ON. 

THION 

TH  1  ON 

TH I  ON 

THION 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39516) 

(39730)  (39740) 

(39760) 

( 39570) 

(39398) 

(39530) 

(39600) 

(39790)  ( T9C40 ) 

( 39786) 

02232000 

-  ST. 

JOHNS  RIVER  NEAR  1 

MELBOURNE  FLA  (LAT  28  05  04 

LONG  080  48 

08) 

JULY. 

23... 

AUG. 

1975 

— 

.61 

.00 

.00 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

25... 

1.2 

.00 

.00 

— 

— 

— 

—  — 

— 

— 

02232100 

-  LAKE 

WASHINGTON 

NEAR  EAU  GALLIE. 

FLA.  (LAT 

28  09  0 

0  LONG  080 

44  21) 

JUNE. 

1975 

03.  .  . 

.0 

.00 

.00 

.0  3 

.00 

.00 

•  or 

.00 

.00 

.00 

.00 

02232400  -  ST  JOHNS  R  NR 

COCOA  (LAT 

28  22  10 

1 ONG  080  52  22) 

OCT.. 

1974 

24.  .  . 

JUNE. 

1975 

.0 

.05 

.00 

.03 

““  “ 

— 

— 

— 

— — 

06  •  •  • 

JULY 

.0 

.04 

.00 

.  10 

“  — 

— 

— 

23... 

AUG. 

•• 

.00 

.00 

.24 

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

25... 

—  “ 

.18 

.00 

.07 

— 

— 

*■  ” 

— — 

02232500  -  ST  JOHNS  RIVER  NR  CHRISTMAS  FLA  (LAT  28 

32  34  LONG  080  56 

40  ) 

JULY. 

22... 

AUG. 

1975 

— 

.00 

.00 

.06 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

25... 

.20 

.00 

.08 

— 

— — 

02233001  - 

ECONLOCKHATCHEt  R 

AT  mag 

RA  NR  8ITHL0  FLA  (LAT  28  25 

i  27  LONG  081  07  10) 

FEB.. 
14.  •  • 

JULY 

1975 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.or 

.00 

.00 

.00 

.00 

09... 

.0 

.00 

.00 

.00 

02234000  - 

ST. 

JOHNS  RIVER 

ABOVE 

LAKE  HARNEY 

.  FLA  (LAT  28  42 

50  LONG  081 

02  08) 

JULY. 

1975 

22... 

— 

.25 

.00 

.00 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

AUG. 

25... 

SEP. 

— 

.36 

.00 

.00 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

30.  .  . 

— 

1.3 

.00 

.03 

— — 

— 

— 

— 

— 

02263851  -  BAY 

LAKE 

OUTLET  AT  s 

- 1  05A . 

NEAR  VINELAND.  FLA. 

(LAT  28 

24  48  LONG 

.181  33  27) 

MAR.  . 

18.  .  . 

MAY 

1975 

.0 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

23.  .  . 

.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

DEC. »  1974 

11... 

MAR..  1975 

18.  .  . 

MAY 

23... 


02264100  -  BONNET  CREEK  NEAP  VINELAND.  FLA.  (LAT  28  19  58  LONG  081  31  20) 

.12  .00  .00 


DEC..  1974 

11... 


02266291  - 


LATERAL  405  AT  S-405A  NR  OP  PHILLIPS  F  (LAT  28  25  37  LONG  081  36  19) 


00 


00 


00 


710 


SURFACE  WATER  CUALITr  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICICES  IN  WATER 


TOTAL 


TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

HFPTA- 

TOTAL 

TOTAL 

CHLOft- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

OI- 

TOTAL 

HEPTA- 

CHLOR 

TOTAL 

TOX- 

ALOW  IN 

DANE 

ODD 

DOE 

DDT 

E LOW  IN 

ENDRIN 

CHLOR 

EPOXIDE 

LINDANE 

APHENE 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L ) 

139330) 

(39330) 

(39360) 

( 393b5 ) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

(39410) 

(39430) 

(39340) 

(39400) 

02266294  - 

LATERAL 

405  8L 

S-405  NEAR  VINELAND 

FLA  (LAT 

28  23  39 

LONG 

081 

35  07) 

MAR  .  * 

1975 

la.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  <.01 

.00 

.00 

.00 

.02 

0 

MAY 

23.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  <.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02266295  - 

LATERAL 

410  AT  S-410  NR  VINELAND 

FLA  (LAT  28  21  58 

LONG  081  35  5b) 

UE  C.  . 

11.. 

MAY  • 

197*. 

• 

1975 

23.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02266300 

-  REEOY 

CREtK 

NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19 

57  LONG 

081  34 

48) 

DEC.  . 

11.. 

MAR.  . 

1974 

1975 

1  6  .  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

<.01 

0 

MAY 

23. . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02266480  - 

DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  FLA 

.  (LAT  2« 

16  15  LONG  081 

35 

28) 

DEC.  * 
11.. 

MAR  .  * 

1974 

1975 

18.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

MAY 

23.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02266500 

-  REEDY 

CREEK 

NEAR  LOUGHMAN.  FLA. 

(LAT  28  15 

48  LONG 

081  32  12) 

DEC.  . 

11.. 

MAR  .  » 

1974 

1973 

lo. . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

MAY 

23.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02270900 

-  LAKE  SIRENA 

AT  lake  PLACID  FLA  (LAT  27  17 

10  LONG 

081  22 

00) 

MAY  ♦ 

1975 

22. . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02276400  - 

LAKE  OKEECHOdEE  FLA  (LAT  26  57  LONG  080  50  ) 

MAY  . 

1975 

22.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02277600 

-  LOXAHATCHEE 

RIVER  NEAR  JUPITER 

(LAT  26  56 

20  LOmG 

080  10  30) 

DEC.  . 

1974 

11.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02277900  - 

CANAL 

M  NEAR 

MAGNOLIA  PARK.  FLA. 

(LAT  26  45  00  LONG  080 

06  33) 

■■ 

DEC. . 

19  74 

11.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02277950  - 

CANAL  17 

ABOVE 

S-44  NtAR  LAKE  PARK 

FLA  (LAT 

26  49  01 

LONG 

080 

0 A  55) 

DEC.. 

11.. 

• 

•  oo 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECCROS  711 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICICES  IN  HATER 


TOTAL  TOTAL 


TOTAL 

TOTAL 

total 

TOTAL 

TOTAL 

01- 

TOTAL 

TOTAL 
MAL  A- 

methyl 

PARA- 

ME  THYL 
TR  I  - 

TOTAL 

PARA- 

TOTAL 
TR  I  - 

PCB 

2,4-D 

2.4,5-T 

SILVEX 

A/INON 

tTHlON 

T  H  I  ON 

T H  ION 

THION 

TH  ION 

ThION 

DATE 

(Ug/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(Uo/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39516) 

(39730) 

( 3R74U) 

(39760) 

(39570) 

(3939H) 

(39530.) 

(39600) 

( 39790) 

( 39540) 

(39786) 

MAR.  . 
18.  .  . 

1975 

.0 

02266294  - 

LATERAL  405  BL 

S-405 

NEAR  VINELAND  FLA 

(LAT  28  23 

39  LONG 

081  35  07) 

MAY 

23... 

.0 

_  _ 

_  _ 

_ ,  _ 

_  _ 

—  _ 

02266295  -  LATERAL  410  AT  S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  S«  LONG  081  35  56) 


DEC..  1974 

11...  “ —  .00  .00  .00 

MAY  .  1975 

23...  .0 


02266300  -  REEDY  CREEK  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19  57  LONG  081  34  4«) 

DEC..  1974 

11... 

MAR.,  1975 

1 6  .  •  • 

MAY 

23... 


.00  .00  .00 


02266480  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN,  FLA.  (LAT  28  16  15  LONG  081  35  28) 


DEC.,  1974 

11... 

MAR.,  1975 

18...  .0 

MAY 

23...  .0 


.00  .00  .00 


02266500  -  REEDY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  FLA.  (LAT  28  15  48  LONG  081  32  12) 


DEC.,  1974 

11... 

MAR.,  1 97S 

18... 

MAY 

23... 


02270900  -  LAKE  SIRENA  AT  LAKE  PLACID  FLA  (LAT  27  17  10  LONG  081  22  00) 

MAY  ,  1975 

22...  .0  .26  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


02276400  -  LAKE  OKEECHOBEE  FLA  (LAT  26  57  LONG  080  50  > 


MAY  , 
22.. 

1975 

• 

.0 

.16 

.00  .00 

.00 

• 

o 

o 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

02277800 

-  LOXAHATCHEE 

RIVER  NEAR  JUPITER 

(LAT  26  56  20  LONG 

080 

10  30) 

DEC  .  , 

11.. 

1974 

• 

.0 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

02277900 

-  CANAL  M  NEAR 

MAGNOLIA  PARK,  FLA. 

(LAT  26  45  00  LONG 

080 

06  33) 

DEC., 

11.. 

1974 

• 

.0 

.00 

.00  1.1 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

02277950  - 

CANAL  17  ABOVE 

S— 44  NEAR  LAKE  PARK 

FLA  (LAT  26  49  01 

LONG 

080  04  55) 

DEC., 

11.. 

1974 

• 

.0 

.24 

.00  .14 

.09 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.0 

.0 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  HATER 


TOTAL 


TOT  AL 

total 

CHLOR- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

total 

DI- 

total 

TOTAL 
hEPT A- 

HPPTA- 

CHLOR 

TOTAL 

TOTAL 

TOX- 

ALDR1N 

DANE 

DDD 

DDE 

DDT 

ELDRIN 

ENDPIN 

chlor 

EPOXIDE 

LINDANE 

APHENE 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

( UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39330) 

(39350) 

(39360) 

<39365) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

(39410) 

(39420) 

( 39340) 

(3R400) 

02261300  - 

HILLSBORO  CANAL 

AT  S-39 

NR  DEERFIELD  BCH 

(LAT  26  21 

20  LONG 

08u  17 

58) 

APR  •  , 

04.  .  . 

1975 

.00 

.0 

.00 

.00 

• 

o 

o 

.00 

.00 

.00 

.00 

• 

o 

o 

0 

02281415  -  HILLSBORO  CA  AT  RGLINE  RD  NR  DRFLD  BCH  (LAT  26  19  30  LONG  080  12  10) 

APR.*  1975 

04...  .00  .0  .00  .00  .01  .00  .00  .00  .00  .00  0 


02281500  -  HILLSBORO  CANAL  NR.  DEERFIELD  BEACH,  FLA  (LAT  26  19  39  LONG  080  07  52) 


APR.  , 

1975 

04.  . 

• 

.00 

.0 

02281700 

APR.  , 

1975 

07.  . 

• 

.00 

.0 

02282000 

APR.  , 

1975 

03.  . 

• 

.00 

.0 

00  .00  .03  .00 

CYPRESS  C  CA  AT  S38  NR  POMPANO  B 

00  .00  .00  .00 


.00  .00  .00  .00 

(LAT  26  13  45  LONG  080  17  50.01) 

.00  .00  .00  .00 


POMPANO  CA  AT  POMPANO  BEACH  FLA  (LAT  26  13  51  LONG  060  07  28| 

00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


0 


0 


0 


02282100  -  CYPRESS  CREEK  C  AT  S-37A*  NR  POMPANO  BEACH,  FLA  (LAT  26  12  20  LONG  080  07  57) 

APR.,  1975 

03...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


02282700  -  MIDDLE  RIVER  C  AT  S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  10  22  LONG  080  10  47) 


APR.,  1975 

04...  .00  .0  .00  .00  <.01  .00  .00  .00  .00  .00  0 


02283200  -  PLANTATION  ROAD  C  AT  S-33  NR  FT.  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  OR  05  LONG  0«0  11  42) 

APR.,  1975 

04...  .00  .0  .00  .00  <.01  .01  .00  .00  .00  .00  0 


0228470 0  -  N  NEW  R  CA  AT  20  MI  BEND  (LAT  26  C8  43  LONG  080  26  29) 


APR.  , 

03.. 

1975 

• 

.00  .0 

.00 

.00 

.01 

.00 

.oo  .oo 

.00 

.00 

0 

02284800  - 

N  NEW  R 

CA  AB 

HOL  LAT 

NR  FT  LAUD 

FLA  (LAT  26  06  40 

LONG  080 

17  50) 

APR.  , 
03*. 

1975 

• 

.00  .0 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

0 

02285000  - 

NORTH  RIVER 

CANAL 

NEAR  FT 

LAUDERDALE 

FLA  (LAT  26  05  39 

LONG  080 

13  48) 

APR., 

07.. 

1975 

• 

.00  .0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

0 

02285400  - 

SOUTH  NEW 

RIVER 

CANAL  AT 

S-9  NEAR 

DAVIE  (LAT  26  03  40  LONG  080 

?6  30) 

APR.  , 
03.  . 

1975 

• 

.00  .0 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

0 

02285420  - 

WEST  ROLLING 

OAKS 

FEEDER  CANAL  NR  DAVIE  FL  (LAT  26  03 

40  LONG  080  23  23) 

JUNE, 

04.. 

1975 

• 

.00  .0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

0 

SURFACE 

WA  TER  OUALITY  RECOROS 

7 

OCTOBER 

1974  TO 

SEPTEMBER 

1975 

PESTICIOES 

IN  WATER 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

METHYL 

METHYL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL  TOTAL 

DI- 

TOTAL 

MALA- 

OARA- 

TRI  — 

°ARA- 

FRI¬ 

PCB 

2.4-D 

2.4.5-T  SILVEX 

A/INON 

ETHION 

THION 

THION 

THION 

THION 

TH  I  ON 

DATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(395 le ) 

(39730) 

(39740)  (39760) 

(39570) 

(39398) 

(39530) 

(39600) 

(39790) 

<  39540) 

(39786) 

02281300  - 

HILLSBORO  CANAL 

AT  S- 39 

NR  DEERFIELD  BCH 

(LAT  26  21 

20  LONG  080  17  58) 

APR.  . 

1975 

04.  .  . 

.0 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

n226l4l5  - 

HILLSBORO  CA  AT  RGLINE 

RD  NR  DRFLD  BCH 

(LAT  26  19 

30  LONG 

080  12  10) 

APR.  . 

1975 

04.  .  . 

.0 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0228 1 5o0 

-  HILLSBORO  CANAL 

NR.  DEERFIELD  BEACH,  FLA 

(LAT  26  19 

39  LONG 

080  07  52) 

APR .  ♦ 

1975 

04.  .  . 

.0 

.03 

.00  .10 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02281700  -  CYPRESS  C  CA 

AT  S36  NR 

POMPANO 

B  (LAT 

26  13  45  LONG  080 

17  50.01) 

APR.  , 

1975 

07... 

.0 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02282000  -  POMPANO  CA  AT  POMPANO 

BEACH  FLA  (LAT 

26  13  51  LONG  080 

07  28) 

APR.  . 

1975 

03.  .  . 

.0 

.00 

.00  .07 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

1)2282100  -  CYPRESS  CREEK  C  AT  S-37A.  NR  POMPANO  BEACH.  FLA  (LAT  26  12  20  LONG  080  07  57) 

APR..  1975 

03...  .0  .00  .00  .28  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


02282700  -  MIOOLt  RIVER  C  AT  S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  10  22  LONG  080  10  47) 

APR..  1975 

04...  .0  .02  .00  .60  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


02283200  -  PLANTATION  ROAD  C  AT  S-33  NR  FT.  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  08  05  LONG  080  11  42) 


APR..  1975 

0  4 • • •  .0 


.00 


.00 


2.6 


.02 


.00 


,00 


,00 


,00 


.00 


.00 


02284700  -  N  NEW  R  CA  AT  20  MI  BEND  (LAT  26  08  43  LONG  080  26  29) 


APR..  1975 

03...  .0 


.02 


.00 


.00 


.GO 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


02284800  - 


N  NEW  R  CA  AB  HOL  LAT  NR  FT  LAUD  FLA  (LAT  26  06  40  LONG  080  17  50) 


APR..  1975 

03...  .0 


.04 


,00 


.01 


<.01 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


02285000  -  NORTH  RIVER  CANAL  NEAR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  05  39  LONG  080  13  48) 


APR..  1975 

07... 


.00 


.00 


.04 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


02285400  -  SOUTH  NEW  RIVtR  CANAL  AT  S-9  NEAR  DAVIE  (LAT  26  03  40  LONG  080  26  30) 


APR..  1975 

03...  .0 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


02285420  -  WEST  ROLLING  OAKS  FEEDER  CANAL  NR  DAVIE  FL  (LAT  26  03  40  LONG  080  23  23) 


JUNE.  1975 

04...  .0 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


714  SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROS 

OCT08ER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
PEST  IC IDES  IN  WATER 


TOTAL 


total 

TOTAL 

total 

HEPTA- 

TOTAL 

TOTAL 

CHLOR- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Dl- 

TOTAL 

hEPTA- 

CHLOR 

TOTAL 

TOX- 

ALDRlN 

DANE 

ODD 

DDE 

DDT 

ELORIN 

ENDRIN 

CHLOR 

EPOXIDE 

LINDANE 

A°HENE 

DATE 

(UU/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39330) 

(39350) 

(39360) 

(39365) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

( 39410) 

(39420) 

( 39340) 

( 39400) 

02285500  -  S  NEW  RIV  ABV  SNAKE  CREEK  (LAT  26  04  00  LONG  OBO  19  00) 

JUNE »  1975 


06.  . 

• 

o 

o 

• 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02285900 

SO  NEw  R  CA  A6 

S-13A 

NR  DAVIE  Fla  (LAT  26  03  51 

LONG  080  16 

51) 

APR  .  * 

1975 

03.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02286100  - 

SOUTH  NEW  RIVER  CANAL 

AT  S- 

13  NR  DAVIE.  FLA  (LAT  26  03 

57  LONG  080 

12  32) 

APR.  ♦ 

1975 

03.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.03 

.00  .00  .00 

.  00 

.00 

0 

02286150  - 

HOLLYWOOD 

CANAL 

AT  DANIA  (LAT  2^  03  13  LONG 

060  09  19) 

APR.  , 

1975 

02.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02286200  -  SNAKE  CREEK 

C  AT  N.W. 

6 7T H  AVE  NR  HIALEAH,  FLA  (LAT  25 

57  50  LONG  080  18  40) 

APR.  . 

1975 

03. . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.09 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02287395  - 

MIAMI  CANAL 

EAST  OF  LEVEE  30  NEAR  MIAMI  FLA  (LAT  25  56 

28  LONG  ORO 

26  23) 

JAN.  , 

1975 

28.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

JULY 

09.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02289500 

-  T  AM  I  AM I 

CANAL  NR. 

CORAL 

GABLES,  FLA  (LAT  25  45  43 

LONG  080  19 

48) 

JAN.  , 

1975 

28.  . 

JULY 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

09.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02290707  -  BLACK  CREEK 

CANAL  NEAR 

RICHMOND  HEIGHTS.  FLA.  ((AT  25  39  39  LONG  080  2 8  46) 

JAN.  . 

1975 

28.  . 

JULY 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

10.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02290710  - 

BLACK  CREEK  CANAL  AT  S-21 

, NR  GOULDS. FLA.  (LAT  25  32 

34  LONG  080 

19  52) 

JAN.  . 

1975 

23.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

< . 0  1  .00  .00 

.00 

.01 

0 

JULY 

10.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02290718 

CANAL 

102  AB  S21A  NR 

HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  31  10 

LONG  080  20 

48) 

JAN., 

1975 

23.. 

JULY 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

10.  . 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

02290796 

LITTLE  MADEIRA 

BAY  NR 

KEY  LARGO  FLA  (LAT  25  10  30  LONG  080  38  00) 

JAN.  , 

1975 

15.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

MAY 

23.. 

• 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00  .00 

.00 

.00 

0 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECCROS  715 

OCTOBER  1  97  A  U  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  HATER 


TOTAL  TOTAL 


TOTAL 

total 

METHYL 

METHYL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

DI¬ 

TOTAL  MALA- 

PARA- 

TRI- 

rara- 

TRI- 

PCS 

2.4-0 

2.4, 5-T 

SlLVEA 

AZ  I  NON 

EThION  THION 

THION 

THION 

THION 

T  Hi  ON 

DATE  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39516) 

(39730) 

(39740) 

( 39760) 

(39570) 

(39398)  (39530) 

(39600) 

(39790) 

(39540) 

(39786) 

02285500  - 

S  NfcW  R  1  V 

ABV  SNAKE  CREEK  (LAT  26  04  00  LONG 

080  19  00) 

JUNE.  1975 

0  6  •  •  » 

•  0 

““  “ 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02285900  -  SO 

NtW  R  CA 

AB  S-13A 

NR  UAVIE  FLA  (LAT  ■‘b  03  51 

LONG  080 

16 

51) 

APR..  1*75 

U  3  • .  . 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02266100  - 

SOUTH  new 

RIVER  CANAL  AT  S- 

13  MR  DAVIE,  fla 

(LAT  26  03 

57  LONG 

080 

12  32) 

APn . .  1975 

03... 

.0 

.03 

.00 

.70 

.01 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02286150  - 

HOLLYWOOD  CANAL 

AT  DANIA  (LAT  26 

03  13  LONG 

080  09  19) 

APR..  1975 

02... 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02286200  - 

SNAKE  CREEK  C  AT  N. 

N •  67TH  AVE  NR  HIALEAH.  FLA  (LAT  25 

57  50  LONG  080  18 

90) 

APR..  197t> 

0  3... 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02287395  - 

MIAMI  CANAL  EAST  OF  LEVEE  30  NEAR  MIAMI  FLA 

(LAT  25  56 

28  LONG 

080 

26  23) 

JAN..  1975 

2o.  .  . 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

09.  .  . 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02289500  -  T  AMI  AM  I  CANAL 

NR.  CORAL 

GABLES.  FLA  (LAT 

25  45  43 

LONG  080 

19 

48) 

JAN..  1975 

26... 

JULY 

.0 

.03 

.00 

.01 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

09... 

.0 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02290707  - 

BLACK  CREEK  CANAL  NEAR  RICHMOND  HEIGHTS.  FLA. 

(LAT  25  39  39  LONG 

080  28  46) 

JAN..  1975 

2e. . . 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

1 0 . .  . 

.0 

.00 

.00 

.00 

— 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

,00 

02290710 

-  BLACK  CREEK  CANAL  AT  S-21 

, NR  GOULDS. FLA.  ( 

LAT  25  32 

34  LONG  080 

19  52) 

JAN..  1975 

23  .  .  . 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

10.  .. 

.0 

.00 

.00 

.02 

.02 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02290718  -  CANAL  102  AB 

S21A  NR 

HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  31  10 

LONG  080 

20 

48) 

JAN..  1975 

23... 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

10.  .  . 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

02290796 

.  -  LITTLE  MADEIRA  SAY  NP 

KEY  LARGO  FLA  (LAT  25  10  30  LONG  080  38  00) 

JAN..  1973 

15.  .  . 

MAY 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

23.  . . 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

716 


SURFACE  bA  T E R  CUALITY  RECCROS 
OCTOBER  19  7A  TC  SEPTEMBER  1975 
POST IC  IOES  IN  hATER 


TOTAL 


TOTAL 

total 

TOTAL 

hepta- 

TOTAL 

TOTAL 

CHLOR- 

total 

TOTAL 

TOTAL 

!>!- 

total 

hEPTA- 

CMLOR 

total 

tox- 

aldrin 

UANE 

DOD 

DDE 

DDT 

ELDRIN 

ENDRIN 

CHlOk 

FPOX IDE 

lindane 

APHENE 

date 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39330) 

(39350) 

( 393b0 ) 

(39365) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

( 39410) 

(39420) 

(39340) 

(39400) 

02290798 

T  A 

YLOR  RIVER  NR  FLORIDA  CITY 

FLA  (LAT 

?S  13  30 

1  0N&  0  80 

38  30) 

J  AN  .  * 
15... 
MAY 

1975 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

23... 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

O 

O 

• 

.00 

.00 

0 

02290600  -  Taylor  slough 

NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25 

24  05  LONG  080  36 

25.01) 

JAN.  , 

1975 

15... 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02290815 

-  EVERGLADES  P-33 

near  homestead,  Florida  <lat  25  36 

30  LONG  080  41  30) 

JAN  .  , 
14... 

MAY 

1975 

•  00 

.0 

o 

o 

• 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

22... 

O 

O 

• 

.0 

• 

o 

o 

.00 

.00 

O 

O 

• 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02290820 

-  EVERGLADES  P-JB 

NEAR  HOMESTEAD. 

FLA.  (LAT 

25  22  30 

LONG  080 

49  00) 

JAN.  , 
15... 

MAY 

1975 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

22... 

.00 

.0 

.00 

o 

o 

• 

.00 

.00 

.00 

.00 

o 

o 

• 

.00 

0 

02290628  -  EVERGLADES  P36  NEAR  HOMESTEAD 

FLA  (LAT  2 

5  32  30 

LONG  080  47  00) 

JAN.  , 

1 4  «  •  * 

MAY 

1975 

.00 

.0 

.00 

.00 

O 

O 

• 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

22... 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02290830  - 

EVERGLADES  P- 

35  NEAR 

HOMESTEAD 

,  FLA.  (LAT  25  27 

20  LONG  080  52  30) 

JAN.  , 

1975 

14... 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.  00 

.00 

.00 

0 

MAY 

22... 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02290856 

-  SHARK 

R  AT  MARKER  68  NR 

HOMESTEAD  FLA  (LAT 

25  20  07  LONG  081 

06  44) 

FEB.  , 
11... 

JUNE 

1975 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

00 

.00 

.00 

0 

05... 

o 

o 

• 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

02291280  -  GORDON  RIVER  AT  NAPLES. FLA  (LAT  2fc  10  21  LONG  081  <*7  08) 

FEB..  1975 

13...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


02291300  -  GOLDEN  GATE  CANAL  AT  NAPLES,  FLA.  (LAT  26  10  01  LONG  081  46  02) 

FEB . ,  1975 

13...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


02292900  -  CALOOSAHATCHEE  RIVER  AT  S-79,  NR.  OLGA,  FLA  (LAT  26  43  25  LONG  081  41  55) 


APR.,  1975 

30  ... 


.00 


.0 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


0 


02293050  -  ORANGE  R  AT  BHAM  NR  FT  MYERS  (LAT  26  40  12  LONG  081  43  56) 


MAY  ,  1975 

01...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


SURFACE  HATER  CUALITY  RECOROS  717 

OCTOBER  1 9  7'4  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  HATER 


TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

01- 

TOTAL 

TOT  A»_ 
MAL  A  — 

TOTAL 

METHYL 

PARA- 

TOTAL 

Mf-  ThYL 
TR I  - 

TOTAL 

J  AP  A- 

TOTAL 
TR  I  - 

PCB 

2.4-0 

2.4,5-T 

SILVEX 

A/INON 

ETh 1  ON 

THION 

THION 

THION 

TH  TOM 

THION 

OATE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(Ub/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(Ub/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(Ub/L) 

(39516) 

(39730) 

(39740) 

( 39760) 

(39570) 

(39398) 

(39530) 

( 39600) 

<  79790) 

(  (9540) 

(39186) 

02290798  - 

Taylor 

RIVER  NR  FLORIDA  CITY  FLA  (LAT  2S 

13  30  LONG  OdO 

3m  70) 

JAN  .  , 

1975 

15.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

MAY 

23.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02290800 

-  TAYLOR  SLOUGH  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24 

05  LONG  OHO  36  25.01) 

J  AN  .  . 

1975 

15.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02290815  - 

E  VERGL ADES 

P-33  NtAR  HOMESTEAD.  FLORIDA  (LAT 

25 

36  30  LONG  080  41  30) 

JAN.  . 

1975 

1  4  .  . 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

MAY 

22.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02290820  - 

EVERGLADES 

P-38  NEAR  HOMESTEAD,  FLA.  (LAT  25 

22  30  LONG  080 

49  00) 

JAN.  . 

1975 

15.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

MAY 

22.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02290828 

-  EVERGLADES  P3b  NEAP  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25 

32 

30  LONG  080 

47  00) 

JAN.  » 

1975 

14.. 

• 

*0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

MAY 

22.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  —  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02290830  - 

EVERGLADES  R-35  NEAR  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT 

25 

27  20  LONG  080  52  30) 

JAN.. 

1975 

14.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

MAY 

22.. 

• 

•• 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02290858  - 

SHARK  R  AT 

MARKER  68  NR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25 

20  07  LONG  081  06  44) 

FEd., 

1975 

11.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.oo 

.00 

JUNE 

05.  . 

• 

*0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02291280  -  GORDON  RIVER  AT  NAPLES. FLA  (LAT  26  10 

21 

LONG  081  47 

06) 

FEd.  . 

1975 

13.. 

• 

.0 

.02 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02291300 

-  GOLDEN  GATE  CANAL  AT  NAPLES.  FLA.  (LAT  26 

10 

01  LONG  081 

46  02) 

FEB.. 

19  75 

13.. 

• 

*0 

.04 

.00 

•  00  *03  *00  *00 

.00  .00 

.00 

.00 

02292900  -  CALOOSAHATCHEE  RIVER  AT  S-79,  NR.  OLGA,  FLA  (LA 

T 

26  43  25  LONG 

0  8 1  41  55) 

APR.. 

1975 

30.. 

• 

.0 

.10 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

02293050  -  ORANGE  R  AT  BHAM  NR  FT  MYFRS  (LAT  26  40 

12  LONG  081  43 

56) 

MAY  . 

1975 

01.. 

• 

.0 

.00 

.00 

.00  .00  .00  .00 

.00  .00 

.00 

.00 

718 


SURFACE  RATER  QUALITY  RECOROS 
CC  TO  BE  R  1 S  74  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  RATER 


TOTAL 


total 

CHLOR- 

total 

TOTAL 

TuT  al 

ALDR I N 

DANE 

DDU 

DDE 

DDT 

DATE 

(UG/L) 

<ug/d 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/D 

(39330) 

( 39330) 

(39360) 

(39363) 

(39370) 

TOTAL 


TOTAL 

TOTAL 

HtPTA- 

TOTAL 

01- 

total 

HEPTA- 

CHLOR 

TOTAL 

TOX- 

ELDRIN 

ENDRIN 

CHLOR 

EPOXIDE 

LINDANE 

APHENE 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39380) 

(39390) 

(39410) 

(39420) 

( 39340) 

(39400) 

2523530803h2200  - 

LEVEE 

31  w  CANAL 

AT  HWY 

27  NEAR  HOMESTEAD,  FLA.  (LAT  25  23  , 

23  LONG  080 

34  22) 

JAN.,  1973 

23...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

232403080362300  - 

ALLIGATOk  HOLt  AT 

TAYLOR  SLOUGH  NR  HOMESTEAD 

FLA  (LAT 

25  24 

05  LONG  080  36  25.02) 

JAN.,  1973 

IS.,.  .00 

MAY 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

22...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

234129060200300  - 

SNAPPER  CR  canal 

AT  SW 

87  AVE  NR  SOUTH  MIAMI 

FLA  (LAT 

25  41 

29  LONG  080  20  03) 

JAN.,  1975 

26..,  .00 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

<.01 

0 

09. . .  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

254550080403000 

- 

LEVEE  67  CA  AB  S 

-12E  NR  HOMESTEAD  FLA 

(LAT  25  4 

5  50  1 

LONG  080  40 

30) 

MAY  ,  1975 

22...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

2 3h 738080171800  - 

MIAMI  CANAL  AT 

HIALEAH  WATER  PLANT  (LAT  25  47 

38  LONG  080  17  18) 

JAN.,  1975 

26...  .00 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

09...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

255J230803‘+22G0  -  LEVEE 

31  w 

AT  SR  27,  ENP  (LAT  25 

53  23  LONG  080 

34  22) 

JULY,  1975 

1 0 • • •  *00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

255741080 154500 

-  SNAKECREEKCANAL 

NEAR  HIALEAH  FLA  (LAT  25  57  41 

LONG 

080  15  45) 

JAN.,  1973 

28...  .00 

JULY 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

09...  <.01 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

260031080145300  - 

DAVIE  ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA 

(LAT  26  00 

31  LONG  060  14 

53) 

APR.,  1975 

03...  .00 

.0 

.00 

.00 

.01  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

2b033306008‘+J00 

- 

DANIA  CUTOFF  CA 

W  OF  FECRR  BR  AT  DANIA  (LAT  26 

03  33 

LONG  080  08  43) 

APR.,  1975 

0  7 . , ,  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

260340080260000  - 

BORROW  CA  E.  OE 

US  27, 

N  OE  S-9,  NR  DAVIE  FLA  (LAT  26 

03  40  LONG  080 

26  00) 

JUNE ,  1975 

06...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

260514080110600  -  N 

NEW  R 1 V  CA 

AT  SW 

31  AVE  FT  LAUDERDALE 

(LAT  26  05 

14  LONG  080  11 

08) 

APR.,  1973 

07..,  .00 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

2607020e0085800 

-  NEW 

RIVER  AT  SW 

4T H  6 

7TH  AVE  FT  LAUDERDALE  (LAT  26 

07  02 

1 ONG  080  08  58) 

APR.,  1975 

07...  ,00 

.0 

.00 

.ou 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  I N  WATER 


719 


TOTAL  TOTAL 


TOTAL 

total 

METHYL 

methyl  TOTAL 

TOTAL 

total  total 

TOTAL 

TOTAL 

01- 

TOTAL 

MALA- 

PABA- 

TRI-  BARA- 

TR  I  - 

PCB  2*4-0 

2,4,5-T 

S 1L VEX 

AZ I  NON 

E  T  H I  ON 

TH  I  ON 

TH  1  ON 

THION  THION 

THION 

DATE  (UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

( UG/L ) 

(UG/L)  (UG/L) 

(UG/L) 

( 39b 16 )  (39730) 

(39740) 

(39760) 

(39570) 

(39398) 

(39530) 

(39600) 

( 39790 )  (  19540 ) 

( 3R786) 

252353080342200  -  LEVEE 

31  W  CANAL  AT  HWY 

27  NEAR 

HOMESTEAD  * 

FLA.  (LA 

T  25  23 

23  LONG  080  34  22) 

JAN.*  1975 

23  •  •  •  *0  *00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

252405080362500  -  ALL  I  GAT  OP  HOLE 

AT  TAYLOR  SLOUGH 

NR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24 

fi 5  LONG  08y  36  25. 

82) 

JAN.,  1975 

15...  .0  .00 

MAY 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

22...  .0  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.oo 

.00 

.00  .00 

.00 

254129080200300  -  SNAPPER  CP  CANAL  AT  SW 

87  AVE  NR 

SOUTH  MIAMI  FLA  (LAT  25  41 

29  LONG  080  20  03) 

JAN.*  1975 

28...  .0  .07 

JULY 

.00 

.02 

.06 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

09...  .0  .05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

254550080403000  - 

LEVEE  67  CA  At)  5 

- 12£  Nh  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  45  50 

LONG  080  40  30) 

MAY  ♦  1975 

22...  .0  .13 

.00 

.26 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

254738080171800  - 

MIAMI 

CANAL  AT 

HIALEAH  WATER  PLANT 

(LAT  25 

47  38  LONG  080  17  18) 

JAN.*  1975 

28...  .0  .93 

JULY 

.00 

.60 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

09...  .0  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

255323080342200  -  LEVEE  31  w 

AT  SR  27, 

ENP  (LAT 

25  53  23 

LONG  080 

34  22) 

JULY*  1975 

o 

• 

• 

• 

• 

o 

• 

© 

o 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

255741080154500 

-  SNAKECREEKCANAL 

NEAR  HIALEAH  FLA  (LAT  25  57 

41  LONG 

080  15  45) 

JAN.*  1975 

28...  .0  .00 

JULY 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

09...  .0  .06 

.00 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

260031080145300  - 

DAVIE  ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26 

00  31  LONG  080  14  53) 

APR.,  1975 

03...  .0  .00 

.00 

.24 

<.01 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

260333080084300  - 

DANIA  CUTOFF  CA 

W  OF  FECRR  BR  AT  DANIA  (LAT 

03  33 

LONG  080  08  43) 

APR.*  1975 

07...  .0  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

260340080260000  -  BORROW  CA  E. 

OF  US  27, 

N  OF  S-9 

.  NR  DAVIE 

FLA  (LAT 

26  03  40  LONG  080  26  00) 

JUNE*  1975 

06...  .0  — 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

260514080 110800  -  N 

NEW  R 1 V 

CA  AT  SW 

31  AVE  FT 

LAUDERDALE  (LAT  26 

05  14  LONG  080  11  08) 

APR.,  1975 

07...  .0  .04 

.00 

.11 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

260702080085800  -  NEW 

RIVER  AT 

SW  4TH  t. 

7TH  AVE 

FT  LAUDERDALE  (LAT 

26  07  02 

LONG  080  08  58) 

APR.,  1975 

07...  .0  .03 

.00 

.04 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

720 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1  974  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  HATER 


TOTAL 


TOT  AL 
ALORIN 
DATE  (UG/L) 

( 39 J30 ) 

TOTAL 

CHLOR- 

UANE 

(UG/L) 

(39350) 

TOTAL 

DDD 

(UG/L) 

(39360) 

TOTAL 

DDE 

(UG/L) 

(39365) 

TOTAL 

DOT 

(UG/L) 

(39370) 

TOTAL 

DI- 

ELDRIN 

(UG/L) 

(393b0> 

TOTAL 
ENDRIN 
( UG/L ) 
(39390) 

TOTAL 

HEPTA- 

CHLOR 

(UG/L) 

(394)0) 

HrPTA- 

CHLOR 

EPOXIDE 

(UG/L) 

(39420) 

TOTAL 

LINDANE 

(UG/L) 

(39340) 

TOTAL 

TOX- 

APHENE 

(UG/L) 

(39400) 

2b0717U800 

94700  - 

N  FORK 

NEw  R  BRwD 

bLVO  AT 

FT  LAUDERDAL  (LAT 

26  07  17 

LONG  080 

09  47) 

APR..  197b 

07...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00 

<.01 

.00 

.00 

.00 

.02 

0 

260743080103100  - 

N  FORK 

NEW  RIVER 

AT  FT  LAUDERDALE 

FLA  (LAT 

26  07  43 

LONG  080 

10  31) 

APk#*  197b 

0  7 • • .  *00 

.0 

<.01 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.00 

.03 

0 

260807080140200  - 

PLANTATION  CNL  «  Nw  6STH  A VE , PL ANT AT  I  ON 

FLA  (LAT 

26  08  07 

1 ONG  080 

14  02) 

APk.«  1975 

0  A  *  #  «  *00 

.0 

.00 

<.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

0 

2b0919080172300  -  MIDDLE  RIVER  CANAL  NK  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  09  19  LONG  080  17  23) 
APR..  197b 

07...  .00  .0  .00  .00  .02  .00  .00  .00  .00  .00 


261030080131400  - 
APR..  197b 

04...  .00  .0 


MIDDLE  kIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  10  30  LONG  000  13  14) 


.00  .00 


.01  .00 


.00  .00  .00  .00 


2bl0340«0093b00  - 
APR..  1975 

03...  .00  .0 


CA-13  FtEOtP  CA  AT  10TH  AVE  FT  LAUDERD  (LAT  26  10  34  LONG  080  09  35) 


.00  .00 


.00  .00  .00  .00  .00  .00 


0 


0 


0 


261147081470400  -  bORDON  RIVER  CANAL  AT  NAPLES  FLA  (LAT  26  11  47  LONG  081  47  04) 

FEB..  1975 

13...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


261335081352400  -  GOLDEN  GATE  TRI8  CA  NR  NAPLES  FLA  (LAT  26  13  35  LONG  081  35  24) 

FEB..  1975 

13...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


261349080121700  - 
APR..  1975 

04...  .00  .0 


POMPANO  CA  AT  SR  7  AT  MARGATE  FLA  (LAT  26  13  49  LONG  080  12  17) 

.00  .00  .01  .00  .00  .00  .00  .00 


0 


0 


261940080101100  -  EQUALIZING  2E  CANL  AT  HILLSBORO  CANAL  BOCA  RATON  (LAT  26  19  40  LONG  080  10  11) 

NOV..  1974 

26...  .00  .0  .00  .00  .00  <.01  .00  .00  .00  .00  0 


262007081454201  -  IMPERIAL  RIVER  AT  IMPERIAL  BONITA  ESTATES  (LAT  26  20  07  LONG  081  45  42.01) 
APR..  1975 

lb...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


2b20380B0 074600 

NOV..  1974 

26...  .00 


EQUALIZING  3  CANAL  AT  CAMINO  REAL  BOCA  RATON  (LAT  26  20  38  LONG  080  07  46) 


.0 


.00 


.00 


.00 


<.01 


.00 


.00 


.00 


.00 


262126080091300 

NOV..  1974 

2b...  .00 


LATERAL  47  CANAL  AT  PuWtRLlNE  ROAD  BOCA  RATON  (LAT  26  21  26  LONG  080  09  13) 


.0 


.00 


.00 


.00 


<.01 


.00 


.00 


.00 


.00 


0 


0 


0 


721 


surface  WATER  CUAlITV  records 
OCTOBER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  WATER 


TOTAL  TOTAL 


Total 

TOTAL 

MFTHYL 

MFTHYL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

t>I- 

TOTAL 

MALA- 

PARA- 

TRI- 

GARA- 

TRI- 

PCb 

2,4-D 

2«4»5-T 

SILVEX 

AZ  I NON 

EThION 

THION 

TH10N 

T  H I  ON 

THION 

TH I  ON 

DATE 

(ug/l) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(3951b) 

(39730) 

(39740) 

(39760) 

139570) 

(39398) 

(39530) 

( 39600) 

(39790) 

( 39S40) 

(39786) 

26071 70800 9A 700  - 
APR.,  1975 

07...  .0  .00 


N  FORK  NEW  K  RRwD  HLVD  AT  FT  L AUDERD AL  (LAT  ?6  07  17  LONG  OHO  09  47) 


.00 


.02 


.07 


.04 


.00 


,00 


.00 


.00 


.00 


260743060103100  - 
APR..  1975 

07...  .0  .00 


N  FORK  NEW  RIVER  AT  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  07  43  LON<-  OHO  10  31) 


.00 


.04 


•  Ob 


.01 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


260807080140200  -  PLANTATION  CNL.NWbSTH  A VE . PL ANT AT  I  ON  FLA  (LAT  26  08  07  LONG  080  14  02) 

APR..  1975 

04...  .0  .00  .00  .72  .01  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


APR.,  197b 

0  7...  .  () 


260919060172300  -  MIDDLE  RIVER  CANAL  NR  L  AUUt'RH  I LL  FLA  (LAT  26  09  19  LONG  060  17  23) 

.00  .00 


.00 


.00 


.05 


.00 


.00 


.00 


.00 


APR..  1975 

04.  .  . 


261030080131400  -  MIDDLE  RIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26  10  30  LONG  080  13  14) 

.13 


.0 


,00 


.00 


.02 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


261034080093500  -  CA-13  FEEDER  CA  AT  IOTh  AVE  FI  LAUOERD  (LAT  26  10  34  LONG  080  09  35) 


APR..  1975 

03...  .0 


.00 


.00 


.20 


.00 


.00 


.on 


.00 


.00 


261147081470400  -  GORDON  RIVER  CANAL  AT  NAPLES  FLA  (LAT  26  11  47  LONG  081  47  04) 


FEd.«  1975 

13... 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


261335081352400  -  GOLDEN  GATE  TRId  CA  NR  NAPLES  FLA  (LAT  2b  13  35  LONG  081  35  24) 


FEb  • »  1 975 

13... 


.17 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


261349080121700 


POMPANO  CA  AT  SR  7  AT  MARGATE  FLA  (LAT  26  13  49  LONG  080  12  17) 


APR.,  1975 

04...  .0 


.02 


.00 


.00 


.00 


.00 


,00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


261940060101 100  -  EQUALIZING  2E  CANL  AT  HILLSBORO  CANAL  POCA  RATON  (LAT  26  19  40  LONG  080  10  11) 

.00 


NOV.,  1974 

26 • • .  •  0 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


262007061454201  -  IMPERIAL  RIVER  AT  IMPERIAL  BONITA  ESTATES  (LAT  26  20  07  LONG  081  45  42.01) 


APR.,  1975 

16.  .  . 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


2b20380H00 74600  -  EQUAL  1 7 1 NG  3  CANAL  AT  CAMINO  REAL  HOCA  RATON  (LAT  26  20  38  LONG  080  07  46) 


NOV.,  1974 

2  6  ,  •  , 


.00 


.00 


.06 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


262 1260800913O0  -  LATERAL  47  CANAL  AT  POWERLINE  ROAD  ROCA  RATON  (LAT  26  21  26  LONG  080  09  13) 

.0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 


NOV.,  1974 

26.  .  . 


.00 


.00 


.00 


.00 


.00 


,00 


.00 


,00 


,00 


,00 


(12  SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1 9 7 A  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  WATER 


TOTAL 


total 

total 

total 

HFPTA— 

TOTAL 

TOT  AL 

CHLOR- 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

01- 

total 

HEPT  A- 

CHLOR 

TOTAL 

TOX- 

ALUR1N 

DANE 

ODD 

DDE 

DDT 

ELORIN 

ENDRIN 

CHLOR 

EPOXIDE 

LINDANE 

APHENE 

DATE 

lUG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(UG/L) 

(39330) 

(39350) 

(39360) 

(39365) 

(39370) 

(39380) 

(39390) 

(39410) 

(39420) 

(39340) 

(39400) 

262430080101700 

-  EQUALIZING 

2E  CANAL  AT 

CLINT 

MOORE 

ROAD  BOCA  RAT  (LAT 

26  24 

30  LONG 

080  10  17) 

NOV.*  1974 

26...  .00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

1 

262433u60074800 

-  EQUALIZING 

3  CANAL  AT 

CLINT 

MOORE 

RD  BOCA  RATON  (LAT 

26  24 

33  LONG 

080  07  48) 

NOV . *  1974 

26...  .00 

.  0 

.00 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

0 

262957081511401  -  TEN  MILE  CANAL  W  US  4l  (LAT  26  29  57  LONG  081  51  14.01) 

APk, i  1975 

lb...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


264147081551201  -  YELLOW  FEVER  CREEK  V  LITTLETON  RD  (LAT  26  41  47  LONG  081  55  12. >1) 

MAY  *  1975 

06...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


264255080035000  -  CLEAR  LAKE  AT  WEST  PALM  BEACH  FLA  (LAT  26  4?  55  LONG  080  03  50) 

JUNE.  197b 

06...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


2b4308081410l02  -  CALOOS AHA TCHtE  RIVER  LEE  COUNTY  WATER  PLANT  (LAT  26  43  08  LONG  081  41  01.02) 

MAY  .  1975 

12...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 

264332081373801  -  CYPRESS  CREEK  AT  SR  76  (LAT  26  43  32  LONG  081  37  38.01) 

MAY  .  1975 

06...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


264417080560701  -  US  SUGAR  CORP.  RAW  WATER  (LAT  26  44  17  LONG  080  56  07.01) 

JUNE*  1975 

11...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 

265216080144300  -  C-16  XING  SH  710  6  MI  Nw  PALM  BCH  GUN  (LAT  26  52  18  LONG  080  14  43) 

DEC.*  1974 

10...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0. 

265924082044701  -  PORT  CHARLOTTE  PLANT  NO  2  (LAT  26  59  24  LONG  082  04  47.01) 

JUNE.  1975 

24...  .00  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  0 


262135081345500  -  LATERAL  405  t)L  L-410  NR  VINELAND.  FLA  (LAT  28  21  35  LONG  081  34  55) 
DEC.*  197** 


282136081345500  -  LATERAL  405  ABOVE  L-4lu  NR  VINELAND  ELORIDA  (LAT  28  21  36  LONG  081  34  55) 


DEC.*  1974 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS  723 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICICES  IN  WATER 


DATE 

TOTAL 

PCB 

(UG/l) 

(39516) 

TOTAL 

2,4-D 

(UG/L) 

(39730) 

TOTAL 

2 , 4 , 5-T 
(UG/L) 
(39740) 

TOTAL 

TOTAL  01- 

SILV^X  4/ I  NON 

(UG/L)  (UG/L) 

(39760)  (39570) 

TOTAL 

ETHION 

(UG/L) 

(39398) 

total 

MAL  A- 
THION 
(UG/L) 
(39530) 

TOTAL 

MF  THYL 
PARA- 
THION 
(UG/L) 

( 39600) 

TOTAL 

ME  THYL 

TR  I  — 
ThlON 
(UG/L ) 

( 39790) 

total 

PARA- 

THION 

(UG/L) 

(  (9590 ) 

TOTAL 

tr  i  - 

THION 

(UG/L) 

(39786) 

262430080101700 

-  EQUALIZING  2E 

CANAL  AT  CLINT  MOORE  ROAD  BOCA  PAT  <L 

AT  2b  24 

30  LONG  080  10  17) 

NOV.  * 

26  •  .  • 

1979 

.0 

.00 

.00 

.05  .00 

.00 

.00 

.87 

.00 

8.9 

.00 

262433080074800 

-  EQUAL  1 7 I NG  3 

CANAL  AT  CLINT  MOORE 

RD  BOCA 

RATON  (LAT  26  24 

33  LO"G  080  07  48) 

NOV.  , 

26  •  •  • 

1974 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

262957081511401  - 

TEN  MILE  CANAL  ip  US 

41  (LAT 

26  29  57  LONG  081 

51  1  a  .  ()  1  ) 

APR  .  , 

16.  .  . 

1975 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

264197081551201 

-  YELLOW 

FEVER  CREEK  L<w  LITTLETON  RD 

(LAT  26  41 

47  LONG 

081  55  12 

.  1) 

MAY  , 

06... 

1975 

.0 

.00 

.00 

.00  .00 

.00 

.O'* 

.00 

.00 

.00 

.00 

264255080035000  - 

CLEAR  LAKE  AT  WEST  PALM 

BEACH  ELA  (LAT  26 

42  55  LONr  080  03 

5u ) 

JUNE, 

0  6  •  •  . 

1975 

.0 

.05 

.00 

.07  .00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

26430808141010a  -  CAL00SAH6TCHEE  RIVER  IP  LEE  COUNTY  WATER  PLANT  (LAT  26  43  Go  I  ONG  081  41  01.02) 

MAY  ,  1976 

12...  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

264332081373801  -  CYPRtSS  CREEK  AT  SR  78  (LAT  26  43  32  LONG  081  37  38.01) 

MAY  .  1975 

06...  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

264417080560701  -  US  SUGAR  CORP.  RAW  WATER  (LAT  26  44  17  LONG  080  56  07.01) 

JUNE.  1975 

11...  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

265218080144300  -  C-18  XING  SH  710  6  Ml  NW  PALM  BCH  GUN  (LAT  26  52  18  LONG  080  14  43) 

DEC..  1974 

10...  .0  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

26592408204470 1  -  PORT  CHARLOTTE  PLANT  NO  2  (LAT  26  59  24  LONG  082  04  47.01) 

JUNE.  1975 

24.. .  .0  .05  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00 

282135081345500  -  LATERAL  405  8L  L-910  NR  VINELAND,  ELA  (LAT  28  21  35  LONG  081  34  55) 

DEC.,  1974 

11.. .  —  .00  .00  .00 


282136081345500  -  LATERAL  405  ABOVE  L-410  NR  VINELAND  FLORIDA  (LAT  28  21  36  l  ONG  OBI  34  55) 

DEC.,  1974 

11... 


00 


00 


00 


■ 


. 


' 


lit, 


■ 


, 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORD 
Pesticides  in  Bottom  Sediments 


6 

SURF  AC  E 

WATER  cualiiy  recgros 

CC  T  0  8E  R 

1974  TC  SEPTEMBER  1975 

PESTICIOES  IN  BO  T  TOM  SEOIMENTS 

CHLOR- 

UI- 

HEPTA- 

HEPT A- 

TO  *  — 

ALURIN 

DANE 

DDO  DDE 

DDT  ELORIN  ENDPIN 

CHLOR 

CHLOR 

LINDANE 

aphfne 

IN 

IN 

In  in 

IN  IN  IN 

IN 

FPOXIDE 

IN 

IN 

ttOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM  BOTTOM 

BOTTOM  BOTTOM  BOTTOM 

BOTTOM 

TN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

ma¬ 

MA-  MA¬ 

MA-  MA-  MA¬ 

MA¬ 

TOM  ma¬ 

44- 

MA¬ 

TERIAL 

terial 

TERIAL  TEPIAL 

TERIAL  TER1AL  TERIAL 

TERIAL 

terial 

IF  R I AL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG)  (UG/KG) 

(UG/KG)  (UG/KG)  (UG/KG) 

(UG/kG) 

(UG/kG) 

CJG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351 > 

(39363)  (39368) 

(39373)  (39383)  (39393) 

( 39413) 

( 39423) 

(39343) 

(39403) 

02231350  - 

ST.  JOHNS  HEADWATERS  NEAR  VERO  bEACH.  FLA. 

(LAT  27  3d 

?6  LONG 

080  40  43) 

JUNE* 

1975 

03.  . 

• 

.0 

0 

.0  .0 

O 

o 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

02231600 

-  JANE  GREEN  CREEK  NEAR  DEER  PARK,  FLA.  (L AT  28  04  27  LONG  080  53  18) 

JUNE. 

1975 

05.. 

• 

.0 

0 

• 

o 

• 

o 

• 

o 

o 

o 

.0 

.0 

.0 

0 

02232000  -  ST.  JOHNS  RIVER  NEAR  MELBOURNE  FLA  (LAT 

28  05  04 

LONG  080 

45  08) 

JUNt  ♦ 

1975 

04.  . 

• 

.0 

0 

.0  .0 

o 

• 

o 

• 

o 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

02232400  -  ST  JOHNS  R  NR  COCOA  (LAT  2B  22 

If)  l  ONG  0B0  52  22) 

OCT  .  . 

1974 

24. . 

• 

.0 

0 

o 

• 

o 

• 

.0  .0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

JUNE. 

1975 

06.  . 

• 

.0 

0 

.0  .0 

•  0  •  0  *0 

.0 

.0 

.0 

0 

02233001  - 

ECONLOCKHA rCHEE  R 

AT  MAG  RA  NR  BIT HLO  FLA 

(LAT  28  25 

27  LONG 

081  07  10) 

FEb. . 

1975 

14.. 

• 

.0 

0 

1.7  .2 

o 

• 

o 

• 

o 

.0 

.0 

.0 

0 

JULY 

09.  . 

• 

.0 

0 

• 

o 

• 

o 

•  0  •  0  •  0 

.0 

.0 

.0 

0 

02233500  - 

ECONLOCKHATCHEE  RIVER  NEAR  CHULUOTA,  FLA. 

(LAT  28  40 

40  LONG 

081  06  51) 

JUNE. 

1975 

12.. 

• 

.0 

0 

.0  .0 

o 

• 

o 

o 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

02234000 

-  ST.  JOHNS  RIVER 

ABOVE  LAKE  HARNEY,  FLA  (LAT  28  42 

50  LONG 

081  0?  08) 

JUNE. 

1975 

lb.  . 

• 

.0 

0 

.9  1.9 

•  7  .6  . 0 

.0 

.0 

.0 

0 

02256500  -  FISHEATING  CREEK  AT  PALMDALE.  FLA.  (LAT 

26  55  56 

LONG  081 

18  54) 

APR.  . 

1975 

29.. 

SEP. 

• 

.2 

0 

.6  .4 

•  0  ^  •  1  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

03.. 

• 

.0 

0 

o 

• 

o 

• 

•  0  *0  •  0 

.0 

.0 

.0 

0 

02259200  -  INDIAN  PRAIRIE  CANAL 

AT  S-72  NR  OKEFCHOBEE.  FLA.  (LAT  27 

05  35  LONG  081  00 

25) 

APR.  , 

1975 

29.. 

• 

.0 

0 

4.4  1.0 

.0  .0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02263851  -  BAY  LAKE  OUTLET  AT  S 

-I05A,  NFAR  VINELAND.  FLA 

.  (LAT  28 

24  48  LONG  n«i  33  27) 

FEb.  . 

1975 

20.  . 

MAY 

• 

.0 

0 

• 

o 

• 

o 

• 

o 

A 

• 

• 

O 

.0 

.0 

.0 

0 

23. . 

• 

.0 

7 

.0  .0 

.0  2.2  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02264100  -  BONNET  CREEK 

NEAR  VINELAND,  FLA.  (LAT 

28  19  58  LONG  081 

31  20) 

DEC. . 

11.. 
FEB. . 

1974 

1975 

20.  . 

MAY 

• 

.0 

0 

.0  .0 

.0  .1  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

23. . 

• 

.0 

2 

2.1  .6 

o 

• 

o 

• 

o 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS  72  ( 

OCTOBER  19  74  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  BOTTOM  SEOIMENTS 


DI¬ 

mal  a- 

METHYL 

METHYL 

PARA- 

TR  I  - 

PCH 

2 , 4-D 

2,4, 5-T 

SlLVEX 

AZ  1  NON 

ETHION 

t  h  i  on 

PARA- 

TRI- 

TM I  ON 

T  8 1  ON 

In 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

In, 

THION 

THION 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

trj  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TER  I  AL 

TERIAL 

TERIAL 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

CJG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(IIG/KG) 

(IIG/KG) 

( UG/KG) 

(UG/kG) 

(39519) 

(39731  ) 

(39741) 

(39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39531 ) 

(39601) 

(39791) 

( 3954 1 ) 

(39787) 

02231 350  -  ST.  JOHNS  HEADWATERS  NE  Art  VERO  BEACH,  FLA.  (LAT  27  38  26  L  ONb  080  AO  43) 

JUNE,  197b 

03...  0  —  —  —  —  —  “■  ■" 


02231600  -  JANE  GREEN  CREEK  NEAR  DEER  PARK,  FLA.  (LAT  28  04  27  LONG  080  S3  18) 


JUNE,  1975 

05...  0 


02232000  -  ST.  JOHNS  RIVtK  NEAR  MELBOURNE  FLA  (LAT  28  05  04  LONG  080  45  0») 

JUNE,  1975 


02232400  -  ST  JOHNS  R  NR  COCOA  (LAT  28  2?  In  LOnG  080  52  22) 


OCT.,  1974 

24...  0 

JUNE.  1975 

06. . .  0  0  0  0 


FEB.,  1975 

1 4  .  .  . 

JULY 

09.  .  . 


02233001  -  ECONLOCKHATCHEE  R  AT  MAG  RA  NR  HITHLO  FLA  (LAT  28  25  27  LONG  081  07  10) 

0  0  0  0  .0  4.5  .0  .0  .0  .0 

0  0  0  0 


.0 


02233500  -  ECONLOCKHATCHEE  RIVER  NEAR  ChULUOTA,  FLA.  (LAT  28  40  40  LONG  081  06  51) 

JUNE,  1975 

12...  o 


02234000  -  ST.  JOHNS  RIVER  ABOVE  LAKE  HARNEY,  FLA  (LAT  28  42  50  LONG  081  02  08) 

JUNE,  1975 

1 6 . . .  0  —  —  —  —  —  — —  —  —  — — 


02256500  -  FISHEATING  CREEK  AT  PALMDALE.  FLA.  (LAT  26  55  56  LONG  081  18  54) 

APR.,  1975 

29... 

SEP. 

03... 


02259200  -  INDIAN  PRAIRIE  CANAL  AT  S-72  NR  OKEECHOBEE,  FLA.  (LAT  27  05  35  LONG  081  00  25) 

APR.,  1975 

29...  0  0  0  0 


0  0  0  0 


02263851  -  BAY  LAKE  OUTLET  AT  S-105A,  NEAR  VINELAND,  FI_A.  (LAT  28  24  48  LONG  081  33  27) 

FEb.,  1975 
MAY 


02264100  -  BONNET  CREEK  NEAR  VINELAND,  FLA.  (LAT  28  19  58  LONG  081  31  20) 

DEC.,  1974 

11...  —  0  0  0 

FEB.,  1975 
20...  0 
MAY 

23... 


0 


728 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECCROS 
OCTOBER  1 97 A  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEO  I  ME  NT  S 


ALOwlN 

CHLOR- 

OANE 

OOO 

DOE 

DOT 

01- 

ELDRIN 

ENDRIN 

HEPTA- 

CHLOR 

HEPTA- 

CHLOR 

LINDANE 

TOX- 

APHENE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

EPOXIDE 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

ma¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351  ) 

( 39363) 

(39366) 

(39373) 

(39363) 

(39393) 

(39413) 

(39423) 

(39343) 

(39403) 

02264900  -  1 

LAKE  T0H0PEKALI6A  AT  KISSIMMEE.  FLA 

.  (LAT  28 

17  20  LONG  081  24 

20) 

APR . •  1975 

30.  .  . 

.0 

0 

.1  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

C^<f6b291  - 

LATERAL  405  AT 

5-405A  NR  DR  PHILLIPS  F  (LAT 

28  25  37  LONG  081 

36 

19) 

DEC..  1974 

11... 

FEB..  1975 

20  .  . . 

.0 

0 

.0  .0 

.0  .2 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

LATERAL  405  DL 

5-405  NEAR  VINELAND 

FLA  (LAT 

28  23  39  LONG  081 

35 

07) 

MAY  .  1475 

23. .  . 

.0 

5 

.0  .0 

.0  3.2 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

022b6295  - 

LATERAL  410  AT 

S-410  NR  VINELAND 

FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35 

56) 

DEC..  1974 

11... 

FEb..  1975 

20 ... 

MAY 

.0 

0 

.0  .0 

.U  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

l  3 . » . 

.0 

0 

.0  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

02266300  -  REEDY  CREEK 

NEAR  VINELAND  ELA  (LAT  28  19 

57  LONG  081  34  48) 

DEC..  1974 

11... 

FEb..  1975 

20... 

MAY 

.  5 

18 

.0  .0 

.0  .7 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

23. . . 

9.4 

68 

8.8  1.6 

.0  7.5 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

02266460  - 

DAVENPORT  CREEK 

NEAR  LOUGHMAN,  FLA 

.  (LAT  28 

16  15  LONG  081  35 

28) 

DEC..  1974 

11... 

MAY  .  1975 

23.  .  . 

.0 

5 

.4  .4 

.4  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

02266500 

-  REEDY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN,  ELA. 

(LAT  28  15 

48  LONG  081  32  12) 

DEC.*  1974 

11... 

MAY  .  1 9  7g 

.x 

23. . . 

.0 

25 

12  7.0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

02274000 

-  Taylor  creek  near  basinger.  fla. 

(LAT  27  23 

39  LONG  080  53  44) 

APR..  1975 

29.  .  . 

StH  . 

.  0 

0 

.2  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

0  3... 

.0 

0 

.0  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

02274500 

-  TAYLOR  CREEK 

Ad  OKEECHOBEE  FLA  (LAT  27  17 

03  LONG  080  49  20) 

APR.,  1975 

29.  .  . 

SLR. 

.0 

0 

.0  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

0  3... 

.0 

0 

.0  .0 

.0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

02277600 

-  LOXAHATCHEE 

RIVER  NEAR  JUPITER 

(LAT  26  56 

20  LONG  080  10  30) 

DEC..  1974 

11... 

.0 

0 

7.7  3.6 

.0  .4 

.0 

.0  .0 

.0 

0 

surface  rater  CUALITy  records 
OCTOBER  1574  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEOIHENTS 


DI¬ 

MAL  A- 

METHYL 

METHYL 

PARA- 

°CB 

2.4-0 

2.4, 5-T 

Sll VEX 

AZ  INON 

ETHlON 

THION 

PARA- 

TR  I  - 

THION 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

•IN 

IN 

THION 

THION 

IN 

bOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

MA- 

ma¬ 

ma¬ 

ma¬ 

ma¬ 

.  MA¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

TERI  AL 

terial 

terial 

terial 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

(39731 ) 

<39741) 

(39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39531) 

(39601) 

(39791) 

(39541) 

0226*900 

-  LAKE  TOhiOPEKALIGA  AT  KISSIMMEE.  FLA. 

(LAT  28 

17 

20 

LONG  081 

24 

20) 

ARR.  « 

1975 

30.  .  . 

0  0 

0  0  —  — 

“  — 

®  * 

02266291  - 

LATERAL  405  AT  S-405A  NR  OP  PHILLIPS 

F  (LAT 

28 

25 

37  LONG 

081 

36  1 

DEC.  . 

1974 

11... 

0 

0  o  —  — 

— 

- 

— 

-- 

EEb.  , 

1975 

20.  . . 

0 

— 

-- 

— 

-- 

— 

02266294  -  LATERAL  405  8L  S-405  NEAP  VINELAND  FLA  (LAT  28  23  39  LONG  081  35  07 

MAY  .  1975 


02266295  -  LATERAL  410  AT  S-410  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  21  58  LONG  081  35  56) 

DEC . »  1974 

11... 

FE  B  •  »  1975 

20.  •• 

MAY 

23 .  .  . 


02266300  -  REEDY  CREEK  NEAR  VINELAND  FLA  (LAT  28  19  57  LONG  081  34  48) 

DEC..  1974 

11... 

FEB..  1975 

20.  .  . 

MAY 

23 .  .  . 


02266480  -  DAVENPORT  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  FLA.  (LAT  28  16  15  LONG  081  35  28) 


DEC.  , 

1974 

11... 

— 

0 

0 

0 

— 

— 

— 

-- 

~ 

-- 

MAY  » 

1975 

23... 

0 

-- 

— 

-- 

— 

— 

~ 

-- 

-- 

— 

02266500  -  REEDY  CREEK  NEAR  LOUGHMAN.  FLA.  (LAT  28  15  48  LONG  081  32  12) 


DEC.  , 

11.. 

1974 

• 

__  _ 

0 

0 

0 

_  _ 

MAY  , 

23.. 

1975 

15 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_ 

_  _ 

_  _ 

-000 

0 


0227*000  -  TAYLOR  CREEK  NEAR  BASINGER.  FLA.  (LAT  27  23  39  LONG  080  53  44) 


APR.,  1975 

29...  0000 

SIP. 

03...  0 


02274500  -  TAYLOR  CREEK  A8  OKEECHOBEE  FLA  (LAT  27  17  03  LONG  080  49  20) 


APR.,  1975 

29...  0000 

SEP. 

03.  .  .  0  — —  — —  — — 


02277600  -  LOXAHATCHEE  RIVER  NEAR  JUPITER  (LAT  26  56  20  LONG  080  10  30) 

DEC.,  1974 

1  1...  0  0  0  0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 


729 


TR  I  - 
THION 
IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TERIAL 

(UG/KG) 

(39787) 


730 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECORDS 
OCTOBER  197 1*  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


aldrin 

CHLOR- 

DANE 

ODD 

DDE 

DDT 

DI- 

ELDRIN 

ENDRIN 

hEPTA- 

CHLOR 

HEPTA- 

CHLOR 

LINDANE 

TOX- 

APHENE 

IN 

IN 

In 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

EPOXIDE 

IN 

IN 

HOT  TOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

bOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

TN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA- 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

TOM  ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TtRlAL 

TERIAL 

TERIAL  ' 

terial 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

( UG/KG ) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

( UG/KG ) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

< J9333) 

(39351) 

(39363) 

( 3936B ) 

(39373) 

(39383) 

(39393) 

( 39413) 

( 39423) 

(39343) 

( 39403) 

02277900 

-  CANAL  M  NEAR  MAGNOLIA 

PARK.  FLA. 

(LAT  26 

45  00  LONG 

080  06 

33) 

DEC. 

* 

1974 

1  1 . 

• 

• 

.0  0 

.3  .5  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02277950  - 

CANAL  1/  ABOVE  5-44  NEAR  LAKE  PARK 

FLA  (LAT  26  49 

nl 

LONG  080 

04  55) 

DEC. 

9 

1974 

1  1 . 

• 

• 

.0  10 

1.7  1.4  .0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

•  0 

0 

02276450  -  WEST  PALM  BEACH  C  ABV  S-5A»NR  LOXAHATCHEE,  FLA 

(LAT  26 

41 

05  LONG 

O'  0  22  15) 

OCT. 

f 

1974 

16. 

• 

. 

.0  0 

740  310  97 

6.0 

2.  1 

.0 

.0 

.0 

0 

APR. 

9 

1975 

29. 

• 

• 

.0  0 

310  96  22 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02281200  - 

HILLSBORO  CANAL  AT  S- 

6  NEAR  SHAWANO  (LAT 

26  28  20  LONG  080 

26  45) 

OCT. 

9 

1974 

15. 

# 

.0  0 

230  4 1  14 

2.1 

.3 

.  0 

.0 

.0 

0 

APR. 

9 

1975 

lb. 

* 

• 

.0  0 

7  60  560  .7.7 

5.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

(12281295  - 

EVERGLADES  STA  1-15  NR 

DELRAY  bEACH  FL  (LAT  26  23 

45 

LONG  080 

17  40) 

APR. 

9 

1975 

29. 

• 

• 

.0  0 

18  20  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02261300  - 

HILLSBORO  CANAL  AT  S-39 

NR  DEERF IELD  8CH  (l 

AT  26  21 

20 

l ONG  080  17  58) 

APR. 

9 

1975 

04. 

• 

• 

.0  39 

18  16  .U 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02281415  - 

HILLSBORO  CA  AT  RGLINE 

RD  NR  DRFLD 

BCH  (LAT  26  19 

30 

LONG  080 

12  10) 

APR. 

9 

1975 

04. 

• 

• 

1.8  96 

84  66  26 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02281500  - 

HILLSBORO  CANAL  NR.  DEERFIELD  BEACH. 

FLA  (LAT  26  19 

39 

long  oen 

0  7  52) 

APR. 

9 

1975 

04. 

• 

• 

.0  1 

.5  .5  .3 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02281700 

-  CYPRESS  C  CA  AT  S38  NR 

POMPANO  B 

(LAT  26 

1  3  45  LONG 

080  17  50.01) 

APR. 

9 

1975 

07. 

• 

• 

.0  5 

.0  1.1  .0 

.  3 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02282000  -  POMPANO  CA  AT  POMPANO 

BEACH  FLA 

(LAT  26 

13  51  LONG 

080  07  28) 

APR  . 

• 

1975 

03. 

• 

• 

2.0  58 

9.1  6.1  2.4 

7.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02262100  -  CYPRESS  CREEk  c  aT  S-37A,  NR 

POMPANO  BEACH,  FLA 

(LAT  26 

12 

20  LONG 

080  07  57) 

APR. 

9 

1975 

03. 

• 

• 

.4  20 

10  10  1.6 

3  .  S 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02282700  -  MIDDLE  RIVER  C  AT  S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  10  22  LONG  080  10  47) 

APR.,  1975 

04...  .0  34  8.8  2.9  2.0  9.6  .0  .0  .0  .0  0 


SURFACE  WATER  OUALITr  RECORDS  731 

OCTOBER  197  4  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEOIMENTS 


01- 

MAL  A- 

METHYL 

METHYL 

para- 

TR  I  - 

PLH 

P  •  4  —  0 

2*4. S-T 

SIl  VEX 

AZ I  NON 

ETHION 

TH I  ON 

PARA- 

TR  I  - 

TH I  ON 

THION 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

THION 

THION 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

ma¬ 

MA- 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TOM  ma¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

terial 

T  f  R I AL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE  (UG/kG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(IJG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39b!9) 

(39731) 

(39/41) 

(39/61 ) 

(39571 ) 

(39399) 

(39531 ) 

(39601) 

(39791) 

(39541) 

(39787) 

02277900 

-  CANAL  M 

NEAR 

MAGNOLIA  PARK.  ELA. 

(LAT 

26  45  00  LONG  080 

06 

33) 

DEC..  1974 

11... 

0  0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

02277950  - 

CANAL  1  7 

ABOVE 

S-44  NEAR  LAKE  PARK 

FLA 

(LAT  26  49  n 1  LONG 

080 

04 

55) 

DEC.*  1474 

11... 

6  U 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

02278450  -  WEST  PALM  BEACH  C  ABV  S-BA.NR  LOX  AHAT  CHEE .  FLA  (LAT  26  41  05  LONG  080  22  15) 

OCT..  1474 

16...  n 

APk  .  .  197b 


02281200  -  HlLLSbORO  CANAL  AT  S-6  NEAR  SHAWANO  (LAT  26  28  20  LONG  080  ?6  45) 

OCT..  1974 
APR..  1975 


U 22- 1 24m  -  EVERGLADES  STA  1-15  NR  DELRAY  bEACH  FL  (LAT  26  23  45  LONG  080  17  40) 


APR . .  1475 

29...  0 


022m 1300  -  HlLLSbORO  CANAL  AT  S-34  NR  DEERFIELD  BCH  (LAT  26  21  20  LONG  080  17  58) 


APR..  1975 

04...  0  0  0  0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  49 


022.-1415  -  HlLLSbORO  CA  AT  RGL1NE  RO  NR  DRFLD  BCH  (LAT  26  19  30  LONG  080  12  10) 

APR..  1975 

04...  o  — —  — —  —  —  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 


02281500  -  HlLLSbORO  CANAL  NR.  DEtRF I  ELD  BEACH.  FLA  (LAT  26  19  39  LONG  080  07  52) 


APR.  . 

1975 

04  .  .  . 

0 

0 

u 

0 

.0 

02281700  - 

CrPPtSb  C 

CA  AT 

S38  1 

APR  .  . 

197s 

0  7... 

0 

0 

0 

0 

.0 

02282000 

-  POMPANO 

CA  AT  f 

-‘OMP  A 

APR.  , 

19  75 

0  3... 

17 

-- 

-- 

-- 

.  7 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

POMPANO  b  (LAT  26  13  45  LONG  080  17  50.01) 

.0  .0  .0  .0  .0  .0 

BEACH  FLA  (LAT  26  13  Si  LONG  080  07  28) 

1.4  .0  .0  .0  .0  .0 


02262100  -  CYPRESS  CREEK  C  AT  S-37A.  NR  POMPANO  BEACH.  FLA  (LAT  26  12  20  LONG  080  07  57) 


APR..  1975 

0  3...  0  *  —  — —  — —  .0  .0  .0  .0  *0  .0  .0 


02282700  -  MIDDLE  RIVtK  C  AT  S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  10  22  LONG  080  10  47) 


APR..  1975 

04...  52  —  —  —  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 


732 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  19/5 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


CHLOR- 

DI- 

HEPT  a- 

HEPT  A- 

TOY- 

ALOR1N 

OANE 

ODD 

UUE 

DDT 

ELDRIN  ENORIN 

chlor 

CHLOR 

LINDANE 

ARHENt 

IN 

IN 

In 

IN 

IN 

IN  IN 

IN 

FPOXIDE 

IN 

IN 

eOTTOM 

80 T TOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM  BOTTOM 

ROT  T  Om 

rN  bot¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

M  A -  MA¬ 

MA¬ 

tom  ma¬ 

MA¬ 

ma¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL  TER  I AL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

terial 

DATE 

( UG/KG ) 

(UG/KG) 

(Ub/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG)  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

139333) 

(39351 ) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

(39383)  (39393) 

( 39413) 

(  19423) 

( 39343) 

(39403) 

02283200  - 

PLANTATION 

ROAD  C  AT 

5-33  NR 

FT.  LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

08  05  LONG  O«0  11 

-2) 

APR.  » 

1975 

04.  . 

• 

.0 

130 

4.2 

6.2 

.0 

5.5  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

0228450 1 

-  N  NEW  RIVER  CA  BL 

S-11C  NR 

FT.  LAUDERDALE  (LAT  26  13 

48  LONG 

080  27  35) 

OCT.. 

1974 

15.. 

• 

.0 

0 

30 

37 

•  U 

.4  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

APR.  , 

1975 

lb.  . 

• 

.0 

— 

1*. 

19 

.9 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02284642  -  E VERuL AuES  STA 

2-17  NR 

ANDYTOWM  FLA  (LAT 

26  16  50 

LONG  080 

25  10) 

OCT  .  . 

1974 

21.. 

• 

■  .0 

0 

41 

15 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

APR . . 

1975 

29.. 

• 

.0 

0 

1  1 

82 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02284/00  - 

N  NEW  R  Crt  AT  20  Ml  BEND  (LAT  26  08 

43  LONG  0P0  26  29) 

APR  •  . 

1975 

03.  . 

• 

.0 

21 

8.8 

2.1 

•  8 

1.2  .0 

.0 

.0 

•  0 

0 

02285000 

-  NORTH  RIVER  CANAL 

NEAR  FT 

LAUDERDALE  FLA  (LAT  26  05  39  LONG  1)80  13  48) 

APR.  . 

1975 

07.  . 

• 

.0 

5 

12 

1 1 

.4 

.0  .0 

.0 

•  0 

.0 

0 

02285400 

SOUTH 

NEW  RIVER 

CANAL  AT 

S-9  NEAR  DAVIE  (LAT  26  03 

40  LONG 

080  26  30) 

OCT.. 

1974 

15.. 

• 

.0 

0 

1.9 

1.1 

17 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

u 

APR.  . 

1975 

18.  . 

• 

.0 

0 

.5 

1.4 

.4 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02285900  -  10B  SO 

NE*  R  CA 

AB  S-13A 

NR  DAVIE  FLA  (LAT 

26  03  51 

LONG  080  16  51) 

APR  •  . 

1975 

03.  . 

• 

.0 

10 

5.9 

7.4 

.0 

.7  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

022bb 1 00  - 

SOUTH  NEW 

RIVER  CANAL  AT  S- 

13  NR  DAVIE.  FLA  (LAT  26  03 

57  LONG 

080  12  32) 

APR.  . 

1975 

03.. 

• 

.0 

35 

.0 

.0 

.0 

1.6  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02286150  - 

HOLLYwOOD  CANAL 

AT  DAMA  (LAT  26  03  13  LONG 

080  09 

19) 

APR.  . 

1975 

02.. 

• 

.0 

10 

2.1 

1.9 

.5 

.6  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

02286200  - 

SNAKE  CREEK  C  AT  N. 

W.  67TH  AVE  NR  HIALEAH.  FLA 

(LAT  25 

57  50  LONG  080  18 

40) 

APR.  . 

1975 

03.. 

• 

.0 

0 

.5 

.3 

.0 

.0  .0 

*0 

.0 

.0 

0 

02286700  -  MIAMI  CA  AT 

Sb  NR  LK 

HARBOR  FLA  (LAT  26 

19  45  LONG  080  46  20) 

OCT.  , 

1974 

17.. 

• 

.0 

0 

.8 

.7 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

0 

APR.  , 

1975 

17.. 

• 

.0 

0 

1.1 

.4 

.0 

o 

• 

o 

• 

.0 

.0 

.0 

0 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS  733 

OCTOBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


DI- 

MALA- 

METHYL 

MFTHYL 

RARA- 

TP  I  - 

RC5 

2.4-0 

2.4. 5-T 

SIlVEX 

AZINON 

E  TH ION 

THION 

PAPA- 

TR  I  - 

th  i  on 

THION 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

THION 

TH10N 

IN 

IN 

bOT  TOM 

POT  TOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOT  TOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

TN  BOT¬ 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA- 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TE 

RIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KO) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

(39731) 

(34741 ) 

(39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39531) 

(39601) 

(39791) 

(39541) 

(39787) 

02283200  - 

PLANTATION 

ROAD  C  AT 

S-33  NR 

FT.  LAUDERDALE  FLA  (LAT  2b 

08  05  LONG  080  11 

42) 

APR  .  . 

1475 

04.  . 

• 

46 

"*  "" 

.0 

5.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

0^?34501 

-  N  NEW  RIVER  CA  BL 

S-11C  NR 

FT.  LAUDERDALE  (LAT  26  13 

48  LONG 

080  27  35) 

OCT.. 

15.. 

APR.  . 

In.  • 

197« 

21 

0 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0^384643  -  LVLkGLAl)LS  bTA 

2-17  NR 

ANDYTOWN 

FLA  (LAT 

?6  16  50 

LONG  080 

25  10) 

OCT.  • 

1974 

21.. 

• 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

APR  .  » 

24  .  . 

1975 

• 

0 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

02284700  - 

N  NEW  R  CA  AT  20  Ml  BEND  (LAT  26  08 

43  LONG  080  26  29) 

APR  •  , 

14  75 

03.. 

• 

39 

0 

0 

310 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

02285O00 

-  NORTH  RIVER  CANAL 

NEAR  FT 

LAUDEPDALt  FLA  (LAT  26  05  39  LONG  080  13  48) 

APR.  . 

1975 

0  7.. 

• 

0 

0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

02285400 

SOUTH 

NEw  RIVER 

CANAL  AT 

S— 9  NEAR 

DAVIE  (LAT  26  03 

40  LONG 

080  26  30) 

OCT.. 

15.. 
APR.  . 

18.  . 

1974 

197r> 

• 

0 

0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02285900  -  10B  SO 

NEW  R  CA 

AB  S-13A 

NR  DAVIE 

FLA  (LAT  26  03  51 

LONG  080  16  51) 

APR  •  * 

1975 

03.  . 

• 

0 

— 

— — 

— 

.0 

54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

02286100  - 

SOUTH  new 

RIVER  CANAL  AT  S- 

13  nR  DAVIE.  FLA 

(LAT  26  03 

57  LONG 

080  12  32) 

APR  .  » 

1975 

03.. 

• 

o 

0 

0 

0 

.0 

55 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

02286150  - 

HOLLYWOOD  CANAL 

AT  DANIA 

(LAT  26 

03  13  LONG 

»  080  09 

19) 

• 

APR  .  » 

1975 

U2.  . 

• 

31 

— 

“  ~ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

02286200  - 

SNAKE  CREEK  C  AT  N. 

w.  67TH  AVE  NR  HIALEAH,  FLA  (LAT  25 

57  50  LONG  080  18 

40) 

APR.  , 

J  975 

03.. 

• 

1 

0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0228b700  -  MIAMI  CA  AT  SB  NR  LK  HARBOR  FLA  (LAT  26  19  45  LONG  080  46  ?0> 

OCT..  1974 

17...  150  —  --  --  —  —  --  — 

APR . »  1975 

17... 


0 


4 

ALORIN 

CHLOR- 

D6NE 

DDO 

SURFACE  RATER  OUALITr  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SECIMENTS 

DI¬ 
ODE  DDT  ELDRIN  ENDRIN 

hERTA- 

CHLOR 

HEP  I A- 
C.hLOR 

LINDANE 

TOX- 

APHENE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

EPOXIDE 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

bottom 

BOTTOM 

bOTTOM 

bOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

bottom 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

ma¬ 

TOM  ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

terial 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

( UG/KG i 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351 ) 

(39363) 

( 39368 ) 

(39373) 

( 39383) 

(39393) 

(39413) 

(39423) 

(39343) 

( 3R403) 

022890*0 

-  T  AM  I  AM  I 

CA 

OUTLETS.LV 

6  7 A  TO 

40-MI 

BEND 

NR  MIAMI 

(LAT 

25 

45 

42  LONG 

080 

43 

34. 

02) 

OC  T  •  * 

1974 

30.  .  . 

APR.  , 

1975 

.0 

0 

4.6 

12 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

30  .  .  . 

.0 

0 

1 .0 

4.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02289043  - 

EVERGLADES  3- 

65S  NEAR 

MIAMI 

.  FLA 

.  (LAT  25 

48 

55 

LONG  080  43 

18. 

01) 

OCT.. 

1974 

21... 

APR.  . 

1975 

.0 

13 

8.6 

20 

.0 

1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

29. .  . 

.0 

0  13 

17 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02289060 

-  T  AM  I  AM  I 

Canal  outlets 

.  LEVEE 

30  TO 

LEVEE 

67  A .  NR 

(LAT 

25 

45 

40  LONG 

080 

37 

*0 ) 

OCT.. 

1974 

30... 

APR.  . 

1975 

.0 

0 

8.6 

17 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

30.  .  . 

.0 

0 

5.2 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

0 

02290796  - 

LITTLE  MADEIRA  BAY  NR  KEY 

LARGO 

ELA  (LAT 

25 

10 

30 

LONG  080 

18 

00) 

JAN.  * 

15.  .  . 

MAY 

1975 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

23. . . 

.0 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02290798  - 

TAYLOR  RIVER 

NR  FLORIDA  CITY  ELA  (LAT  25 

13  30  1  ONG  080  38  30) 

JAN..  1975 

lb.  •  . 

.0 

0 

1.4 

4.4 

.0  .0  .0 

.0 

.0  .0 

0 

MAY 

23. . . 

.0 

0 

.0 

1.3 

.0  .0  .0 

.0 

.0  .0 

0 

02290800 

-  TAYLOR 

SLOUGH 

NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24 

05  LONG 

080  36  25.01) 

JAN..  1975 

15... 

.0 

14 

1.4 

8.7 

•  0  .4  .0 

.0 

.0  .0 

0 

02290815  -  EVERGLADES  P-33  NE AH  HOMESTEAD,  FLORIDA  (LAT  25  36  30  LONG  080  41  30) 


JAN.  . 

14... 

MAY 

1976 

.0 

0  1.6 

3.4 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

22... 

.0 

0  6.6 

6.6 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02290820  -  EVERGLAOES 

P-38 

NEAR  HOMESTEAD. 

FLA. 

(LAT 

25  22  30 

l  ONG 

OaO 

49  00  > 

JAN.  . 

15..  . 

MAY 

1975 

.0 

0  .0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

22.  . . 

.0 

0  .0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02290828  -  EVERGLAdES  R36 

NEAR 

HOMESTEAD 

ELA 

(LAT 

25  32  30 

LONG 

080 

47  on) 

JAN.  , 

1  4  •  •  • 

MAY 

1975 

.0 

0  1  .* 

5.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

22... 

.0 

0  4.0 

6.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02290830  - 

EVERGLADES  P-35 

NEAR 

JAN..  1975 

14..  . 

O 

o 

• 

3.4 

9.7 

.0 

MAY 

22... 

.0  0 

.4 

.2 

.  U 

HOMESTEAD*  FLA.  (LAT  25  27  20  LONG  080  5?  30) 

.0  .0  .0  .0  .0  0 

.0  .0  .0  .0  .0  0 


SUR'ACE  WATER  CUALITY  RECOrOs 
CCT08ER  1S74  TC  SEPTEMBER  1975 
PEST  IC  10  ES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


PCH 

2,4-n 

2 , 4 , 5“ T 

SIl  VEX 

01- 

AZ 1  NON 

ETHlON 

MALA- 

THION 

METHYL 

PARA- 

METHYL 

TR1- 

RARA- 

THION 

TRI- 

THION 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

THION 

TH  ION 

IN 

IN 

HOT  TO ^ 

BOTTOM 

BOTTOM 

HOT  TOM 

HOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  HOT¬ 

TN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA- 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TlRIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

date 

(UG/kG) 

(ug/kg) 

< UG/kG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(IlG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

( 39731 ) 

( 39741 ) 

( 39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39531 ) 

(39601) 

(39791 ) 

(39541) 

(39787) 

02289(140  -  T  AMI  AMI 

CA  OUTLETS.LV  67A 

TO  40-MI 

BEND  NR 

MIAMI 

(LAT  25  45  42  LONG 

080  43  34.02) 

OCT  . . 

30  .  .  . 
ARR.  . 

30  .  «  « 

1974 

1975 

8  — 

0 

— 

— 

— 

-- 

-- 

02289043  - 

EVEkGlAuES  3-655 

NEAR  MIAMI 

.  FLA. 

(LAT  25 

48  55  LONG  080  43 

18.01) 

OCT.* 

?1... 

APP  .  * 

19  7b 

0 

0 

1975 

02289060  -  T  AM  I  AM  I  CANAL  OUTLETS*  LEVEE  30  TO  LEVEE  67A,  NR  (LAT  25  45  40  LONG  080  37  40) 


OCT.,  1974 

3  0  .  *  . 

APR.,  197b 

30 ... 


JAN.,  1975 

1  5  •  •  . 

MAY 
23. . . 


02290  7 9b 

0 

0 


LITTLE  MADEIRA  BAY  NR  KEY  LARGO  FLA  (LAT  25  10  30  LONG  080  38  00) 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


JAN.,  1975 

15. .  . 

MAY 

23. .  . 


02290798  - 

0 

0 


TAYLOR  RIVER  NR  FLORIDA  CITY  FLA  (LAT  25  13  30  LONG  080  38  30) 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


JAN.,  1975 
15.  .  .  0 


02290800  -  TAYLOR  SLOUGH  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24  05  LONG  080  36  25.01) 


.0 


.0 


.0 


.0 


.0 


.0 


JAN.,  1975 

1  4  .  .  . 

MAY 

22... 


02290815  -  EVERGLADES  P-33  NEAR  HOMESTEAD,  FLORIDA  (LAT  25  36  30  LONG  080  41  30) 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


JAN.,  ) 975 

15.  .  .  0 

MAY 

22...  IaO 


02290820  -  EVERGLADES  P-38  NEAR  hOMESTEAD,  FLA.  (LAT  25  22  30  LONG  080  49  00) 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


JAN.,  1975 
1 4  .  .  •  0 

MAY 

22. . .  0 


02290828  -  EVERGLADES  P36  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  32  30  LONG  080  47  0O> 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


JAN.,  1975 

1  4  .  .  . 

MAY 

22. . . 


02290830  - 

0 

0 


EVERGLADES  P-3B  NEAk  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25  27  20  LONG  080  52  30) 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 


735 


736  SURFACE  WATER  SUALITY  RECCROS 

CCT08ER  lWA  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTIClOES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


CHLOR- 

01- 

mEPTA- 

HEPTA- 

TOX- 

alDrIN 

OANE 

ODD 

JuE 

DDT 

El DRIN 

ENDRIN 

CHLOR 

CHLOR 

L INOANt 

APHENE 

In 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

in 

EDOX I DE 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

bottom 

BOTTOM 

60TT0M 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

rOTTOM 

BOTTOM 

ma¬ 

ma¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

terial 

terial 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

ter  I  AL 

TERIAL 

DATE  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

( t  (G/KG ) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

(39383) 

(39393) 

( 39413) 

( 39423) 

(39343) 

(3“403) 

02290656 

-  Shark 

K  AT  MARKER  68  NR 

HOMFSTEAD  Fla  (LAT  25  20  07  LONG  081  06  44) 

EEd..  1975 

11...  .0 

JUNE 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

05.  •  .  .0 

0 

•  o 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02291260  - 

GORDON  RIVER  AT  NAPLES, FLA 

(LAT  26 

10  Ml  LONG  081  47 

06) 

EEd  •  •  1975 

13...  .0 

340 

.0 

.9 

.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

02291300  -  GOLOtN  (>ATE  CANAL  AT 

NAPLES.  FLA.  (LAT 

26  10  01 

LONG  081 

46  02) 

FEb..  1975 

13. . .  .0 

0 

.9 

1.1 

.0 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

252405080362500 

-  ALLIGATOR  HOLE 

AT  TAYLOR 

SLOUGH 

NR  HOMESTEAO  FLA 

(LAT  25  24 

05  LONG 

080  36  25 

.02) 

JAN..  1975 

15.  .  .  .0 

MAY 

22 

6.  7 

27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

22 . . .  .0 

5 

2.4 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

2525000«03M5o0  - 

L31 *  CA 

Ad  S-175 

NR  FLORIDA  CITY 

FLA  (LAT 

25  25  00 

LONG  060 

34  15) 

OCT..  1974 

30 . . .  .0 

APk • .  1975 

6 

.0 

2.3 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

30 • . .  .0 

0 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

254542060493000  - 

TAMIAMI  CA  Ad 

S12A  NR 

MIAMI  FLA 

(LAT  25 

45  42  LONG  080  49 

30) 

OCT..  1974 

30... 

APR..  1975 

0 

1.8 

8.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

30  •  •  •  *0 

0 

1.6 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

254550050403000  * 

LEVEt  67 

CA  Ad  S- 

12E  NR  HOMESTEAD 

FLA  (LAT 

25  45  50 

LONG  060 

40  30) 

MAY  .  1975 

22. . .  .0 

0 

1.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

25**620080395000  -  L-67A  0.5  MI. 

N  OF  TAMIAMI  CA 

NP  MIAMI. 

FLA  (LAT  25  46  20 

1  ONG  060  39  50) 

OCT..  1974 

3u.. .  .0 

APR.,  1975 

0 

2.7 

5.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

30 . . .  .0 

0 

.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

255600050454500  * 

L— 28 

EAST  CA 

NR  PINECREST  FLA 

(LAT  25  1 

56  00  LONG 

080  4b 

45) 

OCT..  1974 

21  .  .  .  .0 

APR.,  1975 

0 

1.7 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

29. . .  .0 

0 

.  6 

8.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260031 080 1*.5300  -  DAVIE  ROAD 

CANAL  AT 

PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  , 

26  00  31  LONG  080 

14  53) 

APR.,  1975 

03... 

17 

1.1 

.9 

.0 

5.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260514080110800  -  N 

Nt»  RlV  CA  AT  Sw  31  AVE  FT 

LAUDERDALE  (LAT 

26  ''S  1 4  LONG  080 

11  08) 

APR..  1975 

07... 

— 

— 

— 

— 

.0 

.0 

— 

•  0 

— 

— 

737 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  19  75 
PE  ST  IC  10  E  S  IN  BOTTOM  SEOImEnTS 


DI¬ 

MAL  A- 

METHYL 

METHYL 

RAQA- 

TRI- 

PCB 

2.4-0 

2 .4, 5-T 

SIL VEA 

AZ  INON 

EThION 

THION 

PARA- 

TRI  — 

THION 

THION 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

THION 

THION 

IN 

IN 

GOT  T  Om 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

ma¬ 

M  A- 

MA- 

MA- 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

terial 

Tf  PI  AL 

TERl  AL 

TEP1AL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

( UG/KG ) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(ug/kG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

(39731) 

(39741 ) 

(39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39S31) 

(39601) 

(39791) 

(39541) 

(39787) 

02290858  - 

SHARK  k  AT  MARKER  68  NR 

HOMFSTEAD  FLA 

(LAT 

25 

20  07 

LONG  081  06  44) 

EEg.  . 

11... 

JUNE 

1975 

0 

— 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

05.  .  . 

0 

—  ” 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

022^1 200  -  GORDON  RIVER  AT  NAPLES, FLA  (LAT 

26  10 

21 

LONG 

081  47 

06) 

FEB.  . 

1975 

13.  . . 

0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

02291300 

-  GOLOEN  GATE  CANAL  AT 

NAPLES.  FLA.  (LAT  26 

10 

01  LONG  081 

46  02) 

EEh  .  « 

1975 

13... 

o 

— 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

252405080362500 

JAN..  1975 

15.. .  0 

MAY 

22.. .  0 


ALLIGATOR  hOLt  AT  TAYLOR  SLOUGH  NR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  24  05  LONG  080  35  25.02) 


0 

0 


0 

0 


.0 

.0 


.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 


252500080341500  -  l31'«  CA  AG  S-175  NR  FLORIDA  CITY  FLA  (LAT  25  25  00  LONG  080  34  15) 

OCT..  1974 
APR..  1975 


254542080493000  -  T  AM  I  AM  I  CA  AG  S12A  NR  MIAMI  FLA  (LAT  25  45  42  LONG  080  49  30) 

OCT.*  1974 

30...  0  —  —  —  —  —  ■■  —  ““ 

APR..  1975 

30...  0 


254550080403000  -  LEVtE  67  CA  AG  5-12E  NR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  45  50  LONG  080  40  30) 

MAY  .  1975 

22...  0  0  0  0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 


.0 


254620080395O00  -  L-67A  0.5  MI.  N  OF  TAMIAMI  CA  NR  MIAMI.  FLA  (LAT  25  46  20  LONG  080  39  50) 
OCT..  1974 

APR..  1975 

30...  0 


255600080904500  -  L-28  EAST  CA  NR  PINECREST  FLA  (LAT  25  56  00  LONG  080  48  45) 

OCT..  1974 

21...  4 1 

APR..  1975 


260031080145300  -  DAVIE  ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26  00  31  LONG  0^0  14  S3) 

APR..  1975 

03...  1  10  —  —  —  .0  .0  .0  .0  .0  .0  26 


260514080110800  -  N  NEW  RIV  CA  AT  SW  31  AvE  FT  LAUDERDALE  (LAT  26  o5  14  LONG  080  11  08) 


APR.,  1975 
07...  1300000 


.0 


.0 


.0 


0 


738  SURFACE  HATER  CUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  BO  T  TO  R  SEOIMENTS 


ALDRIN 

CHLOR- 

OANE 

DDO 

DUE 

ODT 

DI¬ 
LI  IJRIN 

E NOR IN 

HEPT a- 
CHLOR 

HtPTA- 

CHLOR 

L  I  WANE 

TOx- 

APHENE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

EPOXIDE 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA- 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

ThRIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/Ko) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

( 39351 ) 

(39363) 

<  39366 ) 

(39373) 

(39363) 

( 39393) 

( 39413) 

( 39423) 

(39343) 

( 39403) 

260702080085800  - 

NEW 

RIVER  AT  SW  4 T H  6  7Th  AVL 

FT  LAUDERDALE 

(LAT 

26 

07  02  LONG 

080 

06 

58) 

APR..  1975 

07.. .  .0 

17 

1 4  4.7  .0 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260717080094700 

- 

N  EORK  NEW  R  BHwD  6LVD  AT 

FT  LAUDEROAL 

(LAT 

26 

07  17  LONG 

080 

04 

47) 

APR..  1975 

07. . .  .0 

35 

11  7.6  1.8 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260743080103100 

- 

N  EORK  NEW  RIVER  AT  FT  LAUDERDALE  FLA 

(LAT  ; 

26  ' 

17  43  LONG  080 

10  31  ) 

APR.,  1975 

07.  . .  .0 

6 

1.5  6.9  1.2 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260850080361000 

MIAMI  CA  AT  ALLIGATOR  ALLEY  (LAT 

26  08 

50 

1  ONG  0  80  3b 

10) 

OCT..  1974 

17...  .0 

APR..  1975 

0 

23  19  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

17...  .0 

0 

26  13  .0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260919080172300  - 

MIDDLE  RIVER  CANAL  nr  LAUDERHILL  TLA  (LAT  26 

09 

19  LONG  080 

17 

23) 

APR..  1975 

07...  .0 

9 

1.7  1.4  .0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

260945060533000 

- 

L-28  INTERCEPTOR  BL  SR84 

AT  ANOYTOWN  E 

(LAT 

26 

09  45  LONG 

080 

53 

30) 

OCT..  1974 

17...  .0 

APR..  1975 

0 

.6  1.9  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

10...  .0 

0 

.7  1.3  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

261030080131400 

- 

MIDDLE  RIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL  ELA 

(LAT 

26 

10  30  LONG  080 

13  14) 

APR..  1975 

04...  .0 

0 

.7  .3  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

261057080442600 

- 

CORPS  OF  ENGINEERS  GAGE  3 

-2  NR  ANUYTOw 

(LAT 

26 

10  57  ( ONG 

060 

44 

26) 

OCT..  1974 

21  .  .  .  .0 

APk.*  1975 

0 

.0  .0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

29...  .0 

24 

.3  .5  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

261240080494001 

- 

L-28  BORROW  CA  BL  S140  NR 

ANOYTOWN  ELA 

(LAT 

26 

12  40  LONG 

080 

49 

40.01) 

OCT.,  1974 

17...  .0 

APR.,  1975 

0 

.5  2.9  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

10.  .  .  .0 

0 

.7  3.3  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

261335081352400,  - 

GOLDEN  GATE  TkIB  CA  NR 

NAPLES  FLA  (LAT  26 

1  3 

35  LONG  081 

35 

24) 

EEB. ,  1975 

1  3  •  •  •  •  0 

0 

.0  .8  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

261349080121700  - 

POMPANO  CA  AT  SR  7  AT  MARGATE  FLA  (LAT  26 

1  3 

49  LONG  080 

12 

17) 

APR.,  1975 

0  ^  •  •  0 

12 

2.7  2.4  .6 

1  .  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

261940080101100  -  EQUALIZING  2E  CANL  AT  HILLSBORO  CANAL  BOCA  RATON  ( L A T  26  19  40  LONG  080  10  1  1) 

NOV..  1974 

26...  .4  11  5.7  12  11  2.9  .0  .0  .0  .0  0 


SURFACE 

WATER  CUAIITT  RECORDS 

7 

OCTOBER 

1  974  TO 

SEPTEMBER 

1  975 

PESTICIDES  IN  BOTTOM  SECIMENTS 

DI¬ 

MAL  A- 

METHYL 

METHYL 

RARA- 

TR 1  - 

PCrt  2.4-0 

2.4. d— T 

SILVEX 

AZ  I  NON 

ETHION 

THION 

PARA- 

TR1- 

T HI  ON 

THION 

IN  IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

T  H 1  ON 

THION 

IN 

IN 

dOTTQw  BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

IN  bot¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA-  MA- 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

tom  ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

TEkIAL  TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

OATt  (UG/KG)  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519)  (39731) 

(39741) 

(39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39531 ) 

( 39601 ) 

(39791) 

(39S41) 

( 39787) 

2b07020600R5800  -  NEW 

RIVER  AT 

Sw  4TH  a 

7TH  AVE 

FT  LAUDERUALE  (LAT 

26  07  02 

LONG  080 

08  68) 

APR..  1475 

07...  lbO 

— — 

— — 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

260717080094700  - 

N  FORK 

NEW  R  BRw 

D  BLVD  AT  FT  LAUDERDAL  (LAT 

?B  07  17 

LONG  080 

09  47) 

APR..  1975 

! 

o 

nj 

• 

• 

• 

o 

— — 

—  “ 

.0 

6.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

260743080103100  - 

N  FORK 

NtW  RIVER 

AT  FT  LAUDERDALE 

ELA  (LAT 

26  07  43 

LONG  080 

10  31  ) 

APR..  1975 

07...  31 

—  — 

— 

.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2608500M0381000 

MIAMI  CA  AT 

ALLIGATOR  ALLtY 

(LAT  26  08 

50  LONG 

080  38  10) 

OCT..  1974 

17...  0  — 

APR. .  1975 

17...  0 

“  — 

“  ~ 

— 

— 

“  "" 

260919080172300  - 

MIDDLE  kIVER  CANAL  NR  LAUDERHILL  FLA  (LAT  26 

09  19  LONG  080  17 

23) 

APR..  1975 

07...  44  0 

0 

0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

260945080533000  - 

L-28  INTERCEPTOR 

dL  SRd4 

AT  ANDYTOWN  F  (LAT 

26  09  45 

LONG  080 

53  30) 

OCT . .  1 474 

17.. .  0 

APR..  1975 

10. .  .  0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

261030080 1 31400  - 

MluDLE 

RIVER  CANAL  AT  LAUDERHILL 

ELA  (LAT 

26  10  30 

LONG  080 

13  14) 

APi*  .  .  14  75 

04...  0 

-- 

— 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

261057080442600  -  CORPS  OF  ENGINEERS  GAGE  3-2  NR  ANUYTOW  ( L  AT  28  10  57  t  ONG  080  4a  26) 

OCT..  1974 
21...  0 
APR.,  1975 


261240080494001  -  L-2B  BORROW  CA  t)L  5140  NR  ANDYTOWN  ELA  (LAT  2b  12  40  LONG  080  49  40.01) 

OCT..  1974 

17...  0 

APR..  1975 


261335081352400  -  GOLDEN  GATE  TR1B  CA  NR  NAPLES  ELA  (LAT  26  13  35  LONG  "81  35  241 

FEd..  1975 

13...  0  —  —  ■“  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 

261349080121700  -  POMPANO  CA  AT  SR  7  AT  MARGATE  FLA  (LAT  26  13  49  LONG  080  12  1  7) 

APR..  1975 

04...  0  —  —  —  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 


261940080101100  -  EQUALIZING  2E  C ANL  AT  HILLSBORO  CANAL  BOCA  RATON  (LAT  26  19  40  LONG  080  10  11) 

NOV..  1974 

26...  0  0  0  0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0 


740 


SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  19  7  4  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


CHLOR- 

01- 

hEPTA- 

HEPTA- 

ALDRIN 

DANE 

ODD 

DOE 

DDT 

ELDRIN 

ENORIN 

CHLOP 

CHLOR 

L INOANE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

FPOXIDE 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

ROTTOM 

TN  BOT¬ 

ROTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

DATE  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

('  IG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

(39351) 

(39363) 

(39368) 

(39373) 

(39383) 

(39393) 

(39413) 

( 39423) 

(39343) 

261945080530000  - 

L-3  CANAL 

7  MI  WEST  OF  S-8 

NR  ANDYTOWN  ((.AT  26 

19  45  LONG  080  53 

00) 

OCT..  1974 

17...  .0 

APR.,  1975 

0 

13 

1  1 

•  0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

10. . .  .0 

2 

2.0 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

262000030320500  - 

NORTH  NEW  RIVER 

CANAL  A3 

S7  NR  ANOYTOW  (LAT 

26  20  00 

I ONG  080 

32  05) 

OCT.,  1974 

15 . . .  .0 

APR.,  1975 

0 

61 

65 

.0 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

08...  .0 

0 

b9 

97 

.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

262038080074600  -  EQUALIZING  3 

CANAL  AT 

CAMINO 

REAL  BOCA 

RATON  (LAT 

26  20  38 

1  LONG  080 

07  46) 

NOV..  1974 

6  •  •  •  3.4 

37 

18 

29 

8.3 

5.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

262126080091300  -  LATERAL  47  CANAL  AT  POwERLlNE 

ROAD  BOCA 

RATON  (LAT 

26  21  26 

LONG  080 

09  13) 

NOV.,  1974 

26...  3.5 

— 

13 

38 

5.3 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

262400080230000  - 

HILLSBORO  CA  Ad 

i  S10  NR 

ANDYTOWN  TLA  (LAT  26 

24  00  LONG  080  23 

00) 

OCT.,  1974 

15. . .  .0 

APR.,  1975 

0 

640 

280 

170 

1.7 

.5 

.0 

•  0 

.0 

08...  .0 

0 

410 

390 

30 

.8 

.0 

.0 

•  0 

.0 

262430080101700 

-  EQUALIZING  2E 

CANAL  AT 

CLINT  MOORE  ROAD  BOCA  PAT  (LAT  26  24 

30  LONG  080  10  1 

NOV.,  1974 

26...  53 

390 

1000 

420 

160 

.0 

.0 

.0 

.0 

262433080074800 

-  EQUALIZING  3  CANAL  AT  CLINT  MOORE  RD  BOCA 

RATON  (LAT  26  24  33  LONG  080  07  48 

NOV.,  1974 

26...  .9 

0 

2.7 

45 

16 

5.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

264100080210000  - 

w  PALM 

BEACH  CA 

E  OF  S5AENR  LOX AHAT CHE  (LAT 

f\) 

o 

o 

LONG  080 

21  00) 

APR.,  1975 

29...  .0 

0 

310 

19 

7.7 

£.5 

1.6 

.0 

.0 

.0 

280432081192200  - 

CYPRESS 

LAKE  SITE  3  NEAR 

SAINT  CLOUD  F  (LAT 

28  04  32 

LONG  081 

19  22) 

SEP.,  1975 

10.  .  .  .0 

0 

2.0 

3.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

280505031204000  -  CYPRESS  LK. 

NR.  ST.  1 

CLOUD  (LAT 

28  05  05 

LONG  081 

20  40) 

SEP.,  1975 

10...  .0 

0 

.0 

c.l 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

282020080561500  - 

TAYLOR  CK  IMP 

SITE  1  NR  COCOA  FLA  (LAT  28 

20  20  LONG  080  56 

15) 

JUNE,  1975 

1 2 • • •  *0 

0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

282135081345500  -  LATERAL  405  8L  L-410  MR  VINELAND*  FLA  (LAT  28  21  35  l  ONG  0S1  34  55) 


DEC..  1974 

11... 

FEB..  1975 

20 . . .  .0 


24 


.0 


.0 


.0 


1.2 


.0 


.0 


.0 


.0 


TOK- 

APHFNE 

IN 

BOTTOM 

MA¬ 

TERIAL 

(UG/KG) 

( 39403) 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 

OCTOBER  l  97  A  TO 

s  EptEMBEp 

1  975 

PESTICIOES  IN  BOTTOM  SEOIMENTS 

01- 

MALA-  METHYL 

METHYL 

PARA- 

TR  I  - 

PCn 

2,4-0 

2 . 4 , 5- T 

SILVFX  AZINON 

ET  H ION 

ThION  PARA- 

TRI- 

Th  I  ON 

THION 

i  N 

IN 

IN 

IN  IN 

IN 

IN  THION 

T Hi  ON 

IN 

IN 

bOTTOM 

HOT  TOM 

BOTTOM 

BOTTOM  bOTTUM 

BOTTOM 

bOTTOM  TN  BOT- 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

M«-  MA¬ 

MA¬ 

ma-  TOM  MA¬ 

TOM  MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL  TERIAL 

TERIAL 

TERIAL  TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG)  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG)  (UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39519) 

(39731) 

(39741 ) 

(39761)  (39571) 

(39399) 

(39531)  (39601) 

(39791) 

(39541) 

(39787) 

2bl94b090530000  - 

L-3  CANAL 

7  MI  WEST  OF  S— b 

NR  ANDYTOWN  (LAT  26  19  45  LONG  080  53 

00) 

OCT  .  , 

1974 

17.. 

.  0 

— 

— 

—  — 

— 

-  - 

— — 

_ 

APR.  . 

10.  . 

1975 

.  0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

262000080320500  - 

NORTH  NEW  RIVER  CANAL  AB 

S7  N8  ANDYTOW  (LAT  26  20  00 

LONG  080 

32  05) 

OCT  .  , 

15.. 

APR  •  * 

OB.  . 

1974 

.  100 

1975 

.  60 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

2b203ts0b0  0  74b0  0  -  EQUAL  I  /  I NG  3 

CANAL  AT  CAMINO 

REAL  BOCA 

RATON  (LAT  26  20  38 

! ONG  090 

0  7  46) 

NOV.  . 

1974 

2b.  . 

.  0 

0 

0 

0  .0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

2b21260B009130o  -  LATERAL  47  CANAL  AT  POwtRLlNE 

ROAD  BOCA 

RATON  (LAT  26  21  26 

LONG  080 

09  13) 

NOv  .  . 

1974 

2b.  . 

.  0 

0 

0 

0  .0 

34 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

262400080230000  - 

HILLSBORO  CA  AB  alO  NR 

ANDYTOWN  ELA  (LAT  26  24  00  LONG  080  23 

oo) 

OCT.  . 

1974 

15.  . 

.  0. 

— 

— 

—  — 

— 

-  - 

— 

— 

— — 

APK.  . 

OB. . 

1975 

.  0 

— 

— 

— 

— 

~ 

-- 

— 

— 

262430080101700 

-  EQUALIZING  2E 

CANAL  AT  CLINT  MOORE  ROAD  BOCA  RAT  (LAT  26  24 

30  LONG  080  10  17) 

NOV  .  . 

19/4 

26.  . 

.  71 

“  — 

.0 

.0 

• 

o 

• 

o 

.0 

.0 

.0 

262433080074800 

-  EQUALIZING  3  CANAL  AT  CLINT  MOORE  RD  BOCA 

RATON  (LAT  26  24  33  LONG  080  07  48) 

NOV  .  . 

1974 

2b.  . 

.  0 

0 

0 

o 

• 

o 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

741 


264100090210000 


W  PALM  BEACH  CA  E  OF  S5AENR  LOXAHATCHF  (LAT  26  41  00  I  ONG  080  21  00) 


APR..  1975 

24. . .  U 


2*0432061 192200  - 


CYPRESS  LAKE  SITE  3  NEAR  SAINT  CLOUD  F  (LAT  28  04  32  LONG  081  19  22) 


SEP..  1975 

10...  0 


2B05050B 1204000  -  CYPRESS  LK.  NR.  ST.  CLOUD  (LAT  28  05  05  LONG  081  20  40) 


SEP..  1975 

10...  0 


2B2020080561500 


Taylor  ck  imp  site  i  nr  cocoa  fla  (lat  28  20  20  long  oao  56  i5> 


JUNE.  1975 

12...  0 


282135081345500  -  LATERAL  405  BL  L-^IO  NR  V1NELANO,  FLA  (LAT  28  21  35  LONG  081  34  55) 


DtC . .  197*. 

11... 

FEb..  1975 

20  •  .  . 


0 


I  4  2  SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 

OCTCBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


CnLOR- 

DI- 

hepta- 

HEPTA- 

TOX* 

ALURIN 

DANE 

Dl»D 

ODE 

DDT 

ELDRIN 

ENORIN 

CHLOR 

CHLOR 

LINDANE 

APHENE 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

IN 

EPOXIDE 

IN 

IN 

UOTTO1- 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

TOM  ma¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

terial 

terial 

TERIAL 

DATt  (UG/KG) 

( UG/K  G ) 

(UG/kG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(39333) 

( 393b  1 ) 

( 393b3 ) 

(39368) 

(39373) 

(39383) 

(39393) 

(39413) 

(39423) 

(39343) 

(39403) 

2Q'd  1  360o  1  3<*5S00  “  LATLkAL  405 

AbOVE  L-4 

10  NR  VINELAND  FLORIDA  (l*T 

2«  21  36 

LONG  081 

34  S5) 

DEC. «  197* 

11... 

— 

— 

— 

" 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
PESTICIDES  IN  BOTTOM  SEDIMENTS 


743 


01- 

MAE  A- 

METHYL 

methyl 

B4RA- 

TR  I  - 

PC8 

2  *  4-0 

2*4, 5-T 

SlLVEX 

A/INON 

EThION 

T  -i  I  ON 

rara- 

TR  I  - 

T  w  1  On 

THION 

IN 

IN 

IN 

IN 

In 

in 

IN 

THION 

THION 

IN 

IN 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

BOTTOM 

IN  BOT¬ 

IN  BOT¬ 

BOTTOM 

BOTTOM 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

MA¬ 

ma¬ 

MA¬ 

TOM  MA¬ 

TOM  ma¬ 

MA¬ 

ma- 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

TERIAL 

terial 

TERIAL 

T(-  ft  T  AL 

DATE 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/KG) 

(UG/kG) 

<  'G/KG> 

(UG/KG) 

(39S19) 

(39731) 

(39741) 

(39761 ) 

(39571) 

(39399) 

(39531 ) 

(39601) 

(39791) 

( 39541 ) 

(39787) 

282136081345500  -  LATERAL  '•OS  ABOVE  L-MO  NR  VINELANn  FLORIDA  < L AT  2ft  21  36  LONG  081  34  S5> 

DEC.*  197m 

11...  —  0  0  0 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Radiochemical  Data 


746 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
OCTOBER  197A  TO  SEPTEMBER  1975 
RAOI OCHEMICAL  OATA 


DIS¬ 

SUS¬ 

DIS¬ 

DIS¬ 

SUS¬ 

SUS¬ 

SOLVED 

PENDED 

SOLVED 

SOLVED 

PENDED 

PENDED 

DIS¬ 

GROSS 

GROSS 

GROSS 

GWUSS 

GROSS 

GROSS 

SOLVED 

DIS¬ 

ALPHA 

alpha 

dETA 

BETA 

dETA 

BETA 

RA-226 

SOLVED 

AS 

AS 

AS 

AS  SR90 

AS 

AS  SR90 

(RADON 

URANIUM 

U-NAT . 

(J-nAT  . 

CS- 137 

/  Y90 

CS- 137 

/Y90 

METHOD) 

(U) 

DflTe  (UG/L) 

(UG/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(PC/L) 

(UG/L) 

(80030 ) 

(80040) 

( 0 Jblb) 

(80050) 

(03516) 

( POO  60 ) 

(09511 ) 

(B0020) 

02273000 

-  KISSIMMEE  HiVER 

AT  S-6S 

E  (LAT 

27 

13  32 

LONG 

080 

57  46) 

MAY  .  197b 

21  .  .  . 

<1.0 

< .4  b. 2 

4.9 

<.4 

<.4 

.07 

.07 

02287395 

-  MIAMI 

CANAL  EAST  OF  LEVEE 

30  NEAR  MIAMI 

ela 

(LAT 

25 

56 

28 

LONG 

080 

JAN..  1975 

2a  .  . . 

<4.8 

< .4  4.8 

3.9 

<•4 

<.4 

.31 

.04 

02288600  - 

MIAMI 

CANAL  AT  N.W.  36TH 

STREET  , 

MIAMI , 

FLA 

(LAT 

25 

48 

29 

LONG 

080 

JAN.,  1975 

23. .  . 

<4.4 

<.4  4.1 

3.3 

<.4 

<.4 

.32 

.  14 

25323‘*080244‘*00  - 

A  LAKE.  NP  Pk  1  NCt T ON  FLA 

(LAT  25 

32 

34  LONG 

080 

24 

44) 

JAN..  1975 

2a.  . . 

3.3 

<  .4  5. J 

4.3 

<.4 

<.4 

.17 

.24 

255509080094300  - 

LAKt  IN  NO  MIAMI 

BEACH 

(LAT  25 

55 

09  LONG 

080 

09 

43) 

JAN..  1975 

28.  .  . 

<4.3 

<.4  5.1 

4.  1 

<.4 

<.4 

.33 

.  17 

275121081503400  -  IMC  SLIME  PIT  N-12  NR  BRtWSTER,  ELA  (LAT  27  51  21  LONG  Odl  50  34) 

JAN.,  1975 

08.  .  . 


25 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECORDS 
Bacteriological,  Sediment  and  Miscellaneous  Data 


(4S  SURFACE  WATER  OUALITY  RECORDS 

OCTOBER  197*  TO  SEPTEMBER  1975 
BACTERIOLOGICAL. SEDIMENT  ANO  MISC.  DATA 


i  4*Mt  — 

(■I  ATE 
COLi- 
FURM 

(CUL. 

FECAl 

COLI- 

FORM 

(COL. 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS¬ 

PENDED 

total 

phyto¬ 

plank¬ 

ton 

(CELLS 

chloro¬ 

CHLORO¬ 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

ASH 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

(HIGH 

OIL 

AND 

METHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

SUB¬ 

i-ER 

Pt*? 

PtR 

MENT 

SOLIDS 

PER 

phyll  a 

PHYLL  8 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

Date  10l>  ML) 

100  «L) 

100  **L) 

(MG/L) 

(M6/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SQ  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

1 31501 > 

131616) 

(31fo79) 

(60154) 

( 70299) 

( b0050> 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

uCT . •  197* 

2*... 

022313SO  -  5T . 

JOHNS  READ* ATERS  NtAH  VERQ 

BEACH.  Fla.  (LAT  27  38  26  LONi*  080  40 

43) 

JUNE*  1975 

03... 

10 

_  T 

SEP. 

?*• . .  — — 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

CCT„.  197* 

23... 

0223 loOO  - 

JANE  GREEN 

CRcEK  NEAR  DEER  park.  FLA 

2  *6 

.  (LAT  ?B 

04  27  L’^NG  080  53  18) 

DEC. 

17... 

__  _ . 

_  _ 

450 

FE-..  1973 

0  *■  •  .  •  — — 

„ 

800 

„ 

.. 

A  PM. 

O'- ...  — — 

250 

__ 

„ 

__ 

— — 

-Aj-iF 

05... 

| 

_  — 

Hb 

33000 

AIM-. 

05.  .  .  — 

— 

— 

— 

— 

8 

33 

3.2 

— 

— 

— 

— 

OCT..  1*7*. 

23... 

Q2232000  - 

ST .  JOHNS 

RIVER  NEAR  MELBOURNE  FLA 

5  890 

(LAT  28  05 

04  long 

080  45  0«) 

DEC. 

1-... 

5300 

__ 

FE*..  1975 

07... 

„ 

__ 

240 

__ 

.. 

APR  • 

0  • 

„ 

__ 

610 

__ 

JUNE 

0*  .  .  .  — 

_  _ 

_  _ 

6 

1*00 

__ 

AUG. 

06. . .  — — 

— 

— 

— 

— 

780 

3.9 

3.5 

— 

— 

— 

— 

OCT..  197* 

25...  -- 

02232200 

-  «OlF  CPEF*  NEAR 

a 

DEER  Park 

.  FLA.  (LAT  28  12 

46  LONG  l 

380  54  40) 

JUNE.  1975 

05... 

— 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

UCT  .  .  197*. 

2*-.  .  .  — 

02232*00  -  ST 

JOHNS  k 

4 

NR  COCOA 

250 

(LAT  28 

22  10  LONG  080  52 

22) 

OEr. 

17... 

1500 

FE*..  1975 

13... 

„ 

„ 

3000 

.. 

„ 

APR. 

09...  — — 

_  _ 

— __ 

2600 

__ 

__ 

JUNE 

05... 

_  _ 

9 

79 

—  _ 

AUO. 

0-  .  .  . 

_  _ 

_  _ 

52000 

2.2 

.1 

_  _ 

_  — 

_  _ 

02233G0 1  -  ECONLOCKHATCHEE  R  AT  MAG  RA  NR  6ITHLO  FLA  (LAT  28  25  27  LONG  081  07  10) 

FEB..  IS.  75 


1  4  •  •  • 

JULY 

20u0 

650 

106 

“  — 

•  — 

“ 

— 

— 

“ 

92 

0 

—• 

09»  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

87 

n 

•  1 

09  •  •  • 

2O00 

6S0 

106 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

— 

~ 

— 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS  74  Q 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
SAC TERIOLOG ICAL. SEDIMENT  AND  MISC.  OATA 


imme¬ 

TOTAL 

Chem¬ 

ME  THY- 

diate 

EECAl. 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ical 

lene 

COL  1  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

EORM 

EORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS- 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

Oil 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENOtO 

(CELLS 

chloro¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

ANO 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

phyll  a 

PHYLL  B 

HEIGHT 

LEVEL) 

GREASF 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

( 32230) 

(32231 ) 

(0057?) 

(00340) 

( 005SO ) 

(38260) 

02233500  - 

econlockhatchee 

RIVER  NEAR  CHULUOTA 

,  ELA. 

(LAT  28  40 

40  LONG 

081  06  51) 

OCT., 

25.. . 

DEC. 

16.. . 

FEB., 

1974 

— 

— 

— 

— 

5 

16 

350 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

1975 

07... 

MAR. 

“  ” 

790 

“■  “ 

—  — 

28... 

JUNE 

*  " 

*" 

960 

“  “ 

“■  ” 

12... 

AUG. 

1 

3900 

“  * 

"" 

13... 

—  “ 

570 

1.2 

1.5 

— 

02234000 

ST.  JOHNS  RIVtR  AbOVE 

LAKE  HARNEY 

,  ELA 

(LAT  2b  42 

So  LONG 

081  0?  08) 

OCT., 

1974 

25... 

FEB., 

1975 

•• 

4 

2000 

07... 

-- 

~ 

-- 

— 

3000 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

28  .  .  . 

JUNE 

— 

— 

— 

— 

— 

20000 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

16... 

AUG. 

7 

68000 

~  — 

“  — 

13... 

•• 

“  * 

250 

.0 

.0 

” — 

02253000 

-  main  canal 

AT  VLfiO 

BEACH,  FLA. 

(LAT 

27  38  54  LONG  080  24  10) 

OCT.  , 

1974 

23... 

-- 

31 

120 

7 

— 

9100 

— 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

NOV. 

19... 

— 

65 

260 

6 

— 

3600 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

DEC. 

17... 

JAN., 

1975 

— 

1400 

3000 

31 

— 

3200 

— 

-- 

— 

— 

-- 

28  .  .  • 

-- 

10 

70 

2 

— 

440 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

EEB. 

25... 

— 

500 

3060 

9 

— 

1600 

— 

-- 

.  30 

— 

— 

— 

MAR. 

26  .  .  . 

-- 

25 

105 

2 

— 

3100 

-- 

— 

— 

-- 

— 

APR. 

22... 

MAY 

-- 

— 

— 

3 

-- 

310 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

21... 

JUNE 

30 

125 

5 

4400 

— — 

•• 

” — 

18... 

— 

430 

120 

4 

— 

14000 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

JULY 

30  .  •  • 

AUG. 

— 

170 

90 

6 

— 

2800 

-- 

—  * 

— 

-- 

-- 

27... 

SEP. 

210 

350 

7 

9700 

24... 

15 

12 

5 

5500 

—  “ 

—  — 

”  * 

02256500  - 

EISHEATInG  CREEK  AT 

PALMDALE,  ELA.  (LAT  26  55  56 

LONG  081 

18  S4) 

APR.  , 
29... 

SEP. 

1975 

— 

~ 

3 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

03... 

— 

— 

-- 

4 

" 

-- 

— 

— 

— 

—• 

02259200  -  INDIAN  PRAIRIE  CANAL  AT  S-72  NR  OKEECHOBEE,  ELA.  (LAT  27  05  35  LONG  0S1  00  25) 


APR.,  1975 

29... 

SEP. 

03... 


4 


750 


SURFACE  MATER  QUALITY  RECOROS 
0CT08ER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
8  AC TERI OLOG  IC AL » SED I  MEN T  ANO  MISC.  OATA 


^ETHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

SUB¬ 

STANCE 

(MG/L) 

(38260) 


02263800  -  SHINGLE  CREEP  AT  AIRPORT  NP  KISSIMMEE  FLA  (LAT  28  lb  14  LONG  081  ?7  04) 

OCT . »  197a 

01... 

APR..  1975 

30... 

SEP. 

18.*. 


02264900  -  LAKE  TOHGPEKALIGA  AT  KISSIMMEE.  FLA.  (LAT  ?8  17  20  LONG  Obi  2a  20) 

OCT..  1974 

02... 

APR..  1975 

30 . .  • ■ 

JULY 

16.. . 

SEP. 

18... 


02266025  -  REEDY  CR  CANAL  AT  S-4b  NR  VINELAND  FLA  (LAT  28  24  14  LONG  081  36  42) 

JAN..  1975 

20  •  •  <  —  —  —  —  —  —  —  —  —  <20 


02266291  -  LATERAL  405  AT  S-405A  NR  DR  PHILLIPS  F  (LAT  28  25  37  LONG  081  36  19) 

JAN..  1975 

20...  —  —  --  —  --  —  --  --  —  <20 


02266292  -  LATERAL  405  A8  S405A  NR  DR  PHILLIPS  FLA.  (LAT  28  25  34  LONG  081  36  32) 

JAN..  1975 


24  25000 

15  —  440000 

400000 
6  33000 


imme¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

RIOMASS 

DEMAND 

OIL 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

aSh 

(HIGH 

ANO 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PEP 

PHYLL  A 

PHYLL  3 

WE IGHT 

LEVE!  ) 

GREASE 

ICO  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L ) 

(UG/I.) 

G/S' '  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

<  b0050 ) 

(32230) 

(32231) 

(0057?) 

(00340) 

(00550) 

SURFACE  HATER  QUALITY  RECORDS 

751 

OCTOBER  1974 

TO  SEPTEMBER  1975 

BACTER  IOLOGICA  L*SED  I  ME  NT 

ANO  MISC. 

OATA 

imme¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COlI- 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

E  ORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SU5- 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PeNDEO 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

HEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

date  loo  ml) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(  3 1  to  1  6 ) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

0226890h  -  KISSIMMEE  RIVER  BL  S-6S  (LAT  27  48  14  LONG  081  11  53.02) 


OCT..  1974 


09.  .  . 

— 

94 

— 

— 

O 

— 

15 

5.4 

— 

*9 

1 

— 

23... 

— 

5 

— 

— 

7 

49000 

6.2 

1.7 

— 

44 

1 

— 

NOV. 

0  6  •  •  • 

— 

4 

— 

— 

1 1 

— 

19 

8.8 

— 

47 

? 

-- 

19... 

— 

15 

— 

— 

9 

31000 

6.1 

3.0 

— 

42 

1 

— 

DEC. 

04.  . . 

— 

8 

— 

— 

3 

— 

8.9 

7.3 

— 

40 

2 

— 

17... 

— 

40 

— 

— 

5 

29000 

7.1 

1.5 

— 

->e 

0 

— 

JAN..  1975 

03... 

— 

20 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

43 

1 

— 

15.  .  . 

— 

20 

— 

-- 

3 

— 

.0 

.0 

-- 

«6 

0 

-- 

28.  .  . 

— 

5 

— 

— 

2 

— 

11 

2.2 

— 

43 

n 

— 

FEi. 

11... 

— 

6 

— 

— 

4 

— 

12 

1.9 

— 

37 

61 

— 

25.  .  . 

— 

10 

— 

— 

5 

21000 

— 

— 

— 

44 

0 

— 

MAR. 

12... 

— 

3 

— 

— 

5 

— 

-- 

-- 

— 

4Q 

0 

-- 

26... 

— 

22 

— 

— 

9 

91000 

11 

2.6 

-- 

55 

6 

— 

APR. 

09.  .  . 

— 

10 

— 

— 

10 

— 

13 

3.5 

— 

6? 

n 

— 

22... 

— 

2b 

— 

— 

1 1 

140000 

.5 

.0 

— 

64 

0 

— 

MAY 

06  •  •  . 

— 

25 

— 

— 

1 1 

-- 

5.9 

1.2 

— 

38 

n 

-- 

21... 

— 

50 

— 

— 

15 

170000 

3.9 

.') 

— 

46 

0 

— 

JUNE 

04.  .  . 

— 

30 

— 

-- 

15 

— 

1  1 

1.5 

— 

50 

0 

— 

18... 

150 

152 

— 

— 

1 

— 

1.4 

.0 

— 

— 

n 

— 

JULY 

02... 

— 

20 

— 

— 

b 

— 

4.  1 

6.3 

-- 

48 

1! 

— 

17... 

— 

20 

— 

-- 

6 

— 

8.9 

.2 

— 

41 

3 

-- 

30  .  .  • 

— 

20 

— 

— 

9 

— 

50 

5.9 

— 

62 

1 

-- 

AUG. 

1 3  •  •  • 

— 

30 

— 

— 

— 

— 

9.8 

1.1 

— 

43 

n 

— 

27... 

-- 

40 

— 

— 

14 

— 

13 

2.9 

-- 

44 

0 

-- 

SEP. 

11... 

— 

30 

— 

— 

7 

— 

10 

2.2 

— 

38 

— 

-- 

24  ... 

— 

50 

— 

— 

6 

— 

7.2 

.0 

— 

46 

3 

— 

7  52  SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
8AC TERIOLOGICAL, SEDIMENT  ANO  MJSC.  DATA 


IMME¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

methy¬ 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

lene 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

HIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASU 

(HIGH 

ANO 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  8 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L ) 

(UG/L ) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

( 6005C ) 

(32230) 

( 32231 ) 

(0057?) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

0  2  2  7  3  0  0  0  -  KISSlMMtE  RIVFR  AT  S-6S  E  (LaT  27  13  32  LONG  080  57  46) 


OCT..  1974 


09... 

— 

21 

— 

-- 

9 

— 

2.3 

.3 

— 

So 

23... 

-- 

C 

2G 

2 

6 

1300 

1.1 

.4 

— 

46 

NOV. 

06  •  •  • 

— 

6 

-- 

-- 

10 

— 

.0 

.0 

— 

43 

19... 

— 

5 

— 

— 

— 

— 

7.3 

2.6 

— 

41 

DEC. 

04.  . . 

— 

0 

— 

-- 

i 

— 

3.4 

3.5 

— 

4  ' 

17..  . 

— 

20 

70 

2 

i 

570 

1.1 

1.2 

2.3 

40 

JAN..  1975 

03... 

— 

5 

-- 

3 

4 

— 

-- 

-- 

-- 

39 

15... 

— 

0 

— 

— 

1 

— 

•  0 

.0 

— 

<*7 

28.  .  . 

— 

A 

0 

1 

2 

63 

2.3 

.1 

-- 

4  0 

FEB. 

25... 

— 

8 

10 

1 

2 

240 

— 

— 

2.3 

36 

MAR. 

12... 

— 

0 

— 

2 

— 

-- 

— 

-- 

Si? 

26  .  .  . 

— 

0 

0 

2 

5 

490 

3.2 

.0 

-- 

46 

APR. 

09.  .  . 

— 

0 

— 

— 

'D 

— 

6.0 

4. 1 

— 

47 

22... 

— 

10 

0 

2 

1 

35  0 

1.1 

.0 

— 

54 

MAY 

0  6  •  •  • 

— 

0 

— 

— 

4 

— 

1  4 

4.1 

— 

4  3 

21... 

-- 

0 

4 

4 

s 

16000 

3.8 

2.0 

3.9 

15 

JUNE 

04.  .  . 

— 

0 

— 

-- 

5 

— 

.4 

.0 

— 

<43 

18.  .  . 

— 

3 

0 

7 

1 

5200 

2.3 

.7 

-- 

— 

JULY 

02... 

-- 

0 

-- 

— 

7 

-- 

.6 

.0 

-- 

44 

17... 

— 

4 

— 

— 

6 

— 

23 

1.8 

— 

58 

30  ... 

— 

2 

0 

5 

3 

380 

1.3 

1.5 

— 

64 

AUG. 

13... 

— 

2 

— 

— 

3 

— 

•  6 

.0 

— 

55 

27... 

— 

5 

10 

4 

6 

10000 

5.2 

2.3 

8.9 

44 

SEP. 

11... 

— 

6 

— 

— 

4 

— 

2.5 

.5 

— 

40 

24  .  .  . 

8 

20 

02274000  - 

5 

TAYLOR  CREEK 

2 

NEAR 

13000 

BAS  I NGEW • 

FLA.  (LAT 

27  23  39 

LONG  080 

46 

53  44 

APR..  1975 

29... 

— 

— 

— 

t> 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

03... 

-- 

— 

-- 

3 

-- 

-- 

— 

— 

— 

APR.  , 

29... 

1975 

02274500 

-  TAYLOR  CREEK  AB  OKEECHOBEE 

FLA  (LAT  27  17  03  LONG  080  49  20) 

SEP. 

03... 

— 

— 

4 

— 

APP.  , 

17... 

1975 

.. 

02276416  - 

LAKE  OKEECHOBEE  AT  PAHOKEEt 

26 

FLA.  (LAT  26  49  30  LONG  0«0  40  05 

APR.  , 

17... 

1975 

02277000  - 

ST  LUCIE  CA  AT  LOCK  NR  STUART  FLA  (LAT  27  06  39  LONG  080  17  0 

1 

? 

1 

1 

? 


0 

n 


o 

0 


1 

n 


n 

0 


n 

? 

2 


o 

n 


n 

0 


02277900  -  CANAL  M  NEAR  MAGNOLIA  Park.  FLA.  (LAT  26  45  00  LONG  060  06  33) 


DEC..  1974 

12... 


2400 


B22 


310 


SURFACE  WATER  OUALITt  RECORDS  753 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
BACTER lOLOGICAL.SECIMENT  ANOMISC.  OATA 


IMME¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

mEThy- 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COLI- 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL  • 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  9 

WEIGHT 

LEVEL) 

grease 

STANCE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/I  ) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

(32230) 

*  (32231) 

(0057?) 

(00340) 

(00550) 

(39260) 

02277950  -  CANAL  17  ABOVE  S-44  NEAR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  49  ol  LONG  0«0  04  55) 

DEC.*  1974 

12...  H400  50  B28 


02278000  -  WEST  PALM  BCH  CA  AT  HGS-5  AT  CANAL  POINT  FLA  (LAT  26  51  50  LONG  080  37  55) 


APR.,  1975 

17...  —  —  —  —  61 


02278450  -  WEST  PALM  BEACH  C  A8V  S-5A.NR  LOXAHATCHEE,  FLA  (LAT  26  41  05  LONG  080  22  15) 

OCT.,  1 97h 

16...  —  —  —  —  0  900 

APR.,  1975 

09...  —  —  —  —  0  1300 


02279000  -  WEST  PALM  BEACH  C  AT  WEST  PALM  BEACH,  FLA  (LAT  26  38  40  LONG  080  03  32) 

NOV.,  1974 


07... 

— 

30 

100 

1  4 

— 

9800 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

DEC. 

05... 

40 

BIO 

16 

700 

_ 

1.5 

__ 

1 0  .  .  . 

-- 

— — 

— 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

— 

0 

— 

JAN.,  1975 

16... 

20 

3n 

4 

520 

__ 

FEB. 

21... 

B100 

40 

6 

_  _ 

4400 

_  _ 

— _ 

MAR. 

19... 

B700 

32 

5 

_  _ 

22000 

—  _ 

APR. 

02... 

B270 

P10 

1 

_ 

18000 

_  _ 

_  — 

MAY 

13... 

_  _ 

1 10 

40 

3 

2700 

_  _ 

— _ 

JUNE 

27... 

B 1 30 

70 

5 

_  — 

9700 

__ 

JULY 

22... 

40 

50 

6 

_  — 

250000 

_  _ 

AUG. 

19.  .  . 

B80 

H 1 8 

3 

15000 

_  _ 

— _ 

_ — 

_  _ 

SEP. 

17... 

42 

48 

4 

13000 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

02281200  -  HILLSBORO  CANAL  AT  S-6  NEAR  SHAWANO  (LAT  26  28  20  LONG  080  26  45) 

OCT.,  1974 

15...  —  —  —  —  0  7500 

APR.,  1975 

06...  —  —  —  —  0  32000 


02281295  -  EVERGLADES  STA  1-15  NR  DELRAY  BEACH  FI  (LAT  26  23  45  LONG  080  17  40) 

OCT.,  1974 

21.. .  —  —  —  —  0  1300 

APR.,  1975 

29.. .  —  —  —  —  15  3200 


02281300  -  HILLSBORO  CANAL  AT  S-39  NR  DEERFIELD  BCH  (LAT  26  21  20  LONG  080  17  58) 

OCT.,  1974 


23... 

JAN.,  1975 

B180 

— — 

69 

— — 

— 

—  — 

— 

“  “ 

9h 

21... 

MAR. 

100 

36 

62 

3800 

1.5 

.0 

“  * 

24.  .  . 

MAY 

85 

38 

B26 

2200 

—  • 

“  ” 

.  1 

29... 

JUNE 

“  • 

“ 

3 

“  “ 

”■ 

'■ 

”  “■ 

*  “ 

24... 

SEP. 

3300 

340 

Bl  70 

—  “ 

23... 

2800 

— 

B340 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7  54  SURFACE  MATER  OUALITY  RECOROS 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
8AC TERIOLOG IC AL »SE 0 1  MEN T  AN  0  MISC.  OATA 


I 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

oi  ate 

fecal 

STWtP- 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  I  - 

COL  I  - 

TUCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FOWM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

( C.oL  . 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PEW 

PEW 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

date 

lUO  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

<  3 1 bu  1 ) 

(31616) 

(31679) 

( 60  ISA) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

02281415 

HILLSBORO  CA  AT  RGLINE  RD  NR 

DRFLD  6CH 

(LAT  26  19 

30 

LONG 

080  12 

10) 

OCT  .  . 

1974 

23... 

JAN.  . 

1975 

400 

— - 

124 

—  ”  ”  ” 

2800 

4.  1 

.9 

40 

21... 

oOO 

86 

6166 

— 

500 

3.6 

.0 

— 

— 

— 

— 

M  AR  . 

2  4  .  .  . 

JUNE 

6700 

628 

618 

— 

1400 

-- 

— 

— 

— 

— 

24  .  .  . 

24C00 

66 

84 

— 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

SEP. 

23... 

2700 

—  — 

420 

•• 

02281500 

-  HILLSBORO  CANAL  NW.  DEEKFIELD 

BEACH.  FLA 

(LAT  , 

26  19 

39 

LONG 

080  07 

52) 

OCT. , 

1974 

23... 

3000 

42 

46 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

JAN.  . 

21  . . . 

MAR. 

197b 

410 

190 

6230 

3600 

13 

1.7 

— 

~ 

— 

-- 

24  .  .  . 

640 

H  1  0 

614 

3600 

— 

— 

— 

— 

— 

.0 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

1  dOO 

6170 

220 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

2100 

340 

60 

— — 

— — 

— 

““ 

02261582 

-  LAKE  OSBORNE  NEAR 

LANTANA 

.  FLA  (LAT 

26  35 

14  LO 

*  G 

080 

04  42) 

DEC.  . 

11... 

12... 

1974 

A 

-- 

6810 

350 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02281700  ■ 

-  CYPRESS  C  CA  AT  S38 

NR  POMPANO  6  (LAT 

26  13 

45  LONG 

080 

17  50.01) 

OCT. . 

1974 

23 . .  . 

JAN.  . 

197b 

““ 

-  — 

— — 

— “  ”  “ 

6200 

13 

2.4 

•• 

•• 

21... 

MAR  . 

100 

)  4 

b2 

2000 

6.1 

1.0 

•  “ 

•• 

24.  .  . 

-- 

— 

— 

-- 

520 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

.1 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

56 

54 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23.  .  . 

-- 

E420 

117 

-- 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

— 

02282000  -  POMPANO  CA  AT  POMPANO  BEACH  FLA  (LAT  26  13  51  LONG  080  07  28) 


OCT..  1974 

23.  .  . 

JAN..  1975 

3000 

40 

30 

— 

— 

21... 

MAP  . 

170 

68 

74 

—  ” 

2  4  .  .  . 

P  160 

64 

36 

— 

— 

JUNE 

24  •  •  . 

SEP. 

980 

200 

39i) 

-- 

-- 

23... 

4  1  700 

6770 

68 

02282100  - 

CYPRESS 

CREEK  c 

AT  S-37 A ♦ 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

100 

k24 

30 

-- 

-- 

21... 

MAR. 

80 

3  b 

34 

— 

— — 

24  .  .  . 

h160 

H20 

628 

— 

— 

JUNE 

24.  .. 

bEP  . 

420 

52 

70 

-- 

— 

23... 

<10 

9b 

632 

-- 

— 

13000 

25 

2.3 

—  -- 

— 

3900 

17 

3.2 

— 

-- 

10000 

:: 

— 

— 

— 

NR  POMPANO 

BEACH. 

FLA  (LAT 

26  12  20  LONG  080 

07  57) 

5900 

7.9 

1  .6 

-- 

— 

620 

7.2 

.4 

_  _ 

— 

.0 


1800 


0 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECOROS  7  55 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
8ACTER IOLOGICAL.SECIMEKT  AND  MISC.  DATA 


iMMt- 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

DIATt 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  I  - 

COL  1  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

F  ORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

biomass 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(CUL  . 

ONIES 

sedi¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

chloro¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PfcR 

PEP 

PER 

ment 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

phyll  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

DATE  100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

( M(3/L ) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(■31501) 

(  3 1  b  1  b ) 

(31679) 

00154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231 ) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

OCT. , 

23.  . . 

1474 

3700 

02232700 

H2C 

-  MIDDLE 

15 

RIVER  C  AT 

S-36  NR  FT  LAUDERDALE  FLA 

24000  16 

(LAT  26 

4.9 

10  22  LONG 

080  10  47) 

JAN.  » 

21 . . . 

1475 

7100 

1  740 

56 

8600 

42 

2.5 

_  _ 

MAR. 

24  .  .  . 

B  1 60 

>191 

b  1  3 

— 

9300 

-- 

-- 

— 

-- 

.0 

JUNE 

24  •  •  • 

430 

3980 

B73 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

SEP. 

2  3  •  •  • 

b400 

470 

ti  1  0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

02283200  - 

PLANTATION  ROAD  C  AT 

S-33 

NR  FT. 

LAUDERDALE 

FLA  (LAT 

26 

08 

05 

LONG  080 

n 

42) 

OCT,. 

1 97-. 

23... 

JAN.  * 

1975 

2300 

230 

29 

— ~ 

-- 

•• 

21... 

MAP. 

1400 

—  — 

93 

14000 

no 

2  3 

—  * 

24... 

5800 

810 

<10 

— 

16000 

— 

— 

— 

— 

.0 

APR. 

23.. . 

MAY 

29.. . 

JUNE 

97 

14 

24... 

b 

1000 

3750 

78 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

“ 

— 

SEP. 

23... 

B5000 

— — 

<10 

““  “ 

— — 

02283498  - 

N  NEW  RIVER  C  AT  S-2 

AND 

HGS-4  NP 

SOUTH  BAY 

FLA  (LAT 

26 

4  2 

00 

LONG  080 

42 

55) 

APR.. 

18.  .  . 

1975 

— 

— 

-- 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

02284501 

-  N  NEW  RIVER  CA  BL 

S-11C  NR  FT. 

LAUDERDALE 

(LAT  26 

13 

48 

LONG  080  27 

35) 

OCT.. 

1974 

15... 

APR.  . 

1975 

0 

6000 

■■ 

11... 

9 

1300 

• — 

02284642  -  EVERGLADES  STA 

2-17 

NR  ANDYTOWN  FLA  (I 

AT  26  16 

50 

LONG 

080  25  10) 

OCT.  . 

1974 

21... 

APR  .  . 

1975 

0 

860 

•• 

29.  .  . 

— 

22 

12000 

-- 

02284699 

N  NEW  R  CA  AB 

=,34  NR  FT  LAUDERDALE  FLA 

(LAT  26 

08 

59 

LONG  080  26 

33) 

APR.  , 

1975 

» 

29.  .  . 

6 

•• 

■' 

02284700  -  N  NEW  P  CA  AT 

20  mi  8FND  (LAT  26 

08  43  LONG 

080 

26 

29) 

OCT.  . 

1974 

23... 

-- 

— 

-- 

— 

26000 

20 

3.6 

— 

— 

— 

-- 

JAN.  . 

21... 

MAR. 

1975 

80 

14 

6  i  4 

— 

96 

4.8 

.8 

— 

— 

— 

— 

24.  .  . 

8220 

H  1 6 

B26 

— 

530 

— 

— 

— 

— 

— 

.  1 

JUNE 

24  .  .  . 

SEP. 

B  1 60 

316 

42 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23... 

8500 

46 

36 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

756 

SURFACE  RATER  6  U  A  L  I  T  V  RECOROs 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 

BACTERIOLOGICAL. 

SEOIMENT 

ANO  RISC.  DATA 

I  MME- 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

U 1  ATE 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

bUS- 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

on 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDEU 

(CELLS 

CHLORO-  CHLOPO- 

ASH 

(HIGH 

and 

SUB¬ 

PER 

PEP 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A  PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L)  (UG/l.) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L  ) 

(MG/L) 

(31501 ) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

(32230)  (32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

02204800  - 

N  NEW  R 

CA  AB  HOL 

LAT  NR 

-T  LAUD  FLA  (LAT  26 

06  40  LONG  080  17 

50) 

OCT.. 

1974 

23  .  .  • 

13000 

-- 

42 

— 

— 

1100 

-- 

— 

— 

210 

— 

JAN.  * 

1975 

21... 

70 

16 

016 

— 

— 

280 

2.1  .1 

— 

— 

-- 

— 

MAR. 

24.  .  . 

8300 

B8 

25 

-- 

— 

2000 

-- 

— 

— 

— 

.  1 

JUNE 

24  •  •  . 

B750 

98 

34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

SEP. 

23... 

b3500 

72 

814 

“  ■“ 

02285000  -  NORTH  RIVER 

CANAL  NEAR  FT  LAUDERDALE  FLA  (LAT  26 

05  39  LONG  080  13 

4d ) 

OCT., 

1974 

23... 

90000 

-- 

1  14 

-- 

830 

1.9  •  S 

-- 

-- 

152 

— 

JAN.  , 

1975 

21... 

4900 

426 

0370 

— 

— 

620 

1.9  .0 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

24.  •  • 

3600 

H2970 

350 

-- 

— 

7700 

-- 

— 

— 

— 

.0 

JUNE 

24.  .  . 

26000 

E756 

118 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

23... 

b  1600 

B20 

030 

”  “  “  “ 

02285400  -  SOUTH  NEw 

RIVER  CANAL  AT  S- 

9  NEAR  DAVIE  (LAT  26  03  40 

_ONG  080  26  30) 

OCT  .  » 

1974 

15... 

— 

— 

— 

0 

0 

370 

-- 

— 

— 

-- 

— 

23... 

480 

-- 

66 

— 

— 

-- 

— 

— 

44 

— 

JAN.  , 

1975 

21... 

190 

78 

0270 

— 

— 

400 

.7  .0 

— 

— 

— 

MAR. 

24... 

b350 

024 

70 

" 

-- 

1100 

-- 

-- 

— 

-- 

.  1 

APR. 

08... 

— 

— 

-- 

-- 

0 

1100 

--  — 

— 

" 

— 

-- 

JUNE 

24... 

320 

0252 

49 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

23... 

05000 

0170 

80 

02285900  - 

SO  NE* 

R  CA  A b 

S-13A  NR 

DAVIE  FLA  (LAT  26 

03  51  LONG  080  16 

51) 

OCT. , 

197*. 

23... 

75 

— 

520 

— 

— 

6400 

-- 

— 

— 

420 

— 

JAN.  , 

1975 

21... 

270 

170 

0160 

— 

— 

— 

5.4  .0 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

24  .  .  . 

B90000 

410 

650 

— 

— 

520 

— 

— 

— 

— 

•  0 

JUNE 

24.  •  • 

9500 

46 

022 

-- 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

SEP. 

23... 

01  1000 

240 

69 

*  “ 

*  “ 

02206100 

-  SOUT  t- 

NEW  RIVER  CANAL 

AT  S-13 

MR  DAVIE.  FI  A  (LAT 

26  03  57 

LONG  OHO 

12  32) 

OCT  .  , 

1974 

23... 

680 

— 

88 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

23o 

-- 

JAN.  , 

1975 

21... 

330 

96 

46 

— 

— 

44000 

23  4.3 

-- 

— 

— 

— 

MAR. 

24  .  .  . 

0900 

42 

828 

-- 

-- 

21000 

-- 

-- 

-- 

-- 

•  1 

JUNE 

24 .  •  . 

560 

70 

60 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

SEP. 

23... 

01000 

1 10 

020 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

757 


SURFACE  HATER  OUALITY  RECORDS 
OCTOBER  197  A  TO  SEPTEMBER  1975 
B AC TERI OLOG ICAL »SEOIMENT  ANO  MISC.  OATA 


imme¬ 

diate 

COL  I- 
FORM 
(COL. 

FECAL 
COL  I  - 
FORM 
(COL. 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS¬ 

PENDED 

total 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLOPO- 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

ASH 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

(HIGH 

Oil 

AND 

METHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  8 

WEIGHT 

LEVEL) 

greasf 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/S  )  m 

(MG/D 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

(32230) 

(3223) ) 

(0057?) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

OCT., 

23... 

1974 

380 

02286150 

C 

HOLLYWOOD  i 

CANAL  AT 

DANIA  ((.AT 

26  03  13 

LONG  080 

09  19) 

60 

JAN.  , 
21... 

1975 

360 

100 

46 

_  _ 

2200 

19 

2.  7 

MAR. 

24... 

B400 

104 

112 

_  _ 

7400 

_  _ 

_  _ 

—  _ 

_  _ 

.5 

JUNE 

24  •  •  • 

330 

8148 

52 

_  _ 

_  _ 

SEP. 

23  .  .  . 

820 

48 

814 

_  _ 

_  _ 

„ 

_  _ 

02286181  -  SNAKE  CREEK  CANAL  BELOW  S-30  NR  HIALEAH,  FLA  (LAT  25  57  23  LONG  080  25  52) 


OCT.,  1974 


11... 

— 

12 

— 

-- 

10 

-- 

— 

— 

— 

53 

4 

— 

21... 

— 

<2 

— 

— 

4 

— 

.0 

.0 

— 

53 

1 

— 

NOV. 

04.  .  . 

— 

<10 

— 

— 

6 

— 

.3 

— 

60 

1 

— 

18... 

-- 

86 

-- 

— 

8 

— 

-- 

-- 

— 

S3 

0 

-- 

DEC. 

02... 

— 

eio 

— 

-- 

2 

— 

— 

-- 

-- 

4n 

2 

-- 

1 6  •  •  • 

— 

810 

— 

— 

2 

— 

.4 

1.1 

— 

85 

) 

— 

JAN.,  1975 

02... 

-- 

<10 

— 

— 

1 

— 

.0 

.0 

— 

85 

0 

— 

1 3  •  •  • 

— 

<10 

— 

— 

1 

— 

3b 

4.2 

— 

63 

0 

— 

30... 

-- 

R6 

— 

-- 

7 

— 

.0 

.0 

-- 

60 

o 

-- 

FEB. 

1  1  •  •  • 

— 

30 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

5? 

1 

— 

26... 

— 

810 

-- 

-- 

1 

-- 

— 

— 

-- 

0 

— — 

MAR. 

11... 

— 

810 

— 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

8? 

? 

— 

26  .  •  • 

-- 

84 

— 

-- 

2 

— 

6.0 

1.2 

-- 

66 

0 

-- 

APR. 

07... 

-- 

<2 

— 

— 

0 

— 

-- 

— 

— 

32 

2 

— 

21... 

— 

<2 

— 

— 

2 

— 

4.1 

.  1 

— 

55 

9 

— 

MAY 

07... 

— 

SB 

— 

— 

7 

— 

5.2 

1.2 

— 

50 

0 

— 

21... 

— 

— 

-- 

— 

9 

-- 

.8 

.0 

-- 

59 

0 

-- 

JUNE 

04... 

— 

860 

— 

-- 

6 

— 

— 

— 

— 

64 

0 

— 

20  •  •  • 

88 

— 

-- 

1 

— 

3.6 

.8 

— 

64 

— 

-- 

JULY 

01... 

-- 

B2 

-- 

-- 

3 

-- 

.2 

.  i 

— 

58 

-- 

— 

16... 

— 

fclO 

— 

— 

9 

— 

.8 

.i 

— 

58 

0 

— 

30  •  •  • 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

2.1 

.4 

— 

51 

1 

— 

AUG. 

12... 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

.4 

.0 

— 

52 

f> 

— 

26... 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

1.3 

.0 

— 

-2 

n 

— 

SEP. 

09... 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

1.4 

.7 

— 

o2 

-- 

02286200  -  SNAKE  CREEK  C  AT  N.W.  67TH  AVt  NR  HIALEAH,  FLA  (LAT  25  57  50  LONG  080  18  40) 

OCT.,  1974 


23... 

JAN.,  1975 

1000 

14 

620 

— 

— 

» In 

• — 

21... 

MAR. 

120 

10 

816 

“*  ” 

82 

.0 

.  0 

— 

”  — 

2  4  .  .  . 

JUNE 

2600 

510 

34 

550 

— 

— *" 

.0 

24... 

SEP. 

420 

818 

88 

•• 

" 

—  — 

“ 

— 

•• 

23... 

5200 

280 

834 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

758 


date 


SURFACE  MATER  QUALIT 
OCTOBER  19  74  TO  SEPT 
8  AC  TER  10 LOG ICAL.SEOIMEN  T 


IMME- 
UI  ATE 
CULl- 

FECAL 
COL  I  - 

STREP¬ 

TOCOCCI 

SUS¬ 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

PER 

PER 

PER 

MENT 

Sul  I  os 

PER 

100  ML) 

100  ML) 

100  ml) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ml  ) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(60154) 

(70299) 

(60050) 

Y  RECOROS 
lMBER  1975 
AND  MISC.  OATA 


CHEM¬ 

METHY¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L ) 

(MG/L) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

022R6300 

-  snake  CREEK  C  AT 

S-29  AT 

NORTH  MIAMI 

BEACH, 

FLA  (LAT 

25  55  41 

LONG  080 

09  22) 

OCT..  1  9  7<* 

11... 

S2 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

36 

2 

— 

2  1  •  •  • 

-- 

h  1  4 

— 

— 

3 

-- 

.0 

.0 

— 

52 

1 

— 

NOV. 

04  •  •  • 

— 

20 

— 

-- 

4 

— 

1.3 

1.6 

— 

54 

— 

— 

18.  .  . 

-- 

20 

— 

— 

5 

— 

2.3 

.6 

— 

53 

1 

— 

DEC. 

02... 

— 

B500 

— 

— 

2 

— 

1.5 

.8 

— 

49 

1 

— 

16.  .  . 

— 

20 

— 

— 

1 

— 

2.8 

.5 

— 

61 

1 

— 

JAN..  1975 

02.  .  . 

— 

44 

— 

— 

5 

2.3 

.3 

-- 

55 

-- 

— 

13... 

— 

36 

— 

— 

5 

— 

1.0 

.4 

— 

68 

0 

— 

30  ... 

— 

6  1  0 

— 

-- 

2 

— 

4.7 

.0 

— 

45 

0 

— 

FEd. 

11.  .. 

— 

24 

— 

— 

3 

— 

— 

-- 

5  ■< 

0 

-- 

28  ... 

— 

20 

— 

— 

7 

— 

— 

— 

— 

64 

0 

— 

MAP. 

11... 

— 

30 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

75 

0 

— 

28... 

-- 

40 

— 

— 

3 

— 

.0 

.0 

— 

64 

-- 

-- 

APR. 

07.  .  . 

— 

624 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

28 

1 

— 

21... 

— 

bl4 

— 

— 

7 

— 

o 

. 

co 

.6 

— 

60 

7 

— 

hAY 

07.  .  . 

— 

b  1  SO 

— 

— 

9 

.4 

.  i 

— 

52 

0 

— 

21... 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

4.2 

19 

— 

49 

— 

— 

JUNE 

04.  .  . 

— 

6130 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

50 

0 

-- 

20.  .  • 

— 

42 

— 

— 

1 

— 

13 

2.2 

— 

67 

1 

— 

JULY 

01  ... 

— 

<2 

— 

— 

5 

— 

4.8 

.4 

— 

56 

0 

— 

07..  . 

— 

— — 

— 

— 

— 

— 

4.8 

.4 

— 

— 

— 

“ 

1 8  .  .  . 

— 

b30 

— 

— 

37 

— 

12 

2.4 

— 

63 

0 

— 

30... 

-- 

— 

— 

— 

t 

— 

— 

— 

-- 

53 

— 

— 

AUG. 

12... 

— 

— 

-- 

— 

14 

-- 

~ 

— 

— 

60 

-- 

— 

26.  . . 

— 

— 

— 

— 

6 

— 

4.0 

.0 

— 

18 

0 

— 

SEP. 

09.  .  . 

02286700  - 

MIAMI  CA 

27 

AT  S8  NR 

LK  HARBOR 

4.3 

FLA  (LA 

.5  —  55 

T  26  19  45  LOmg  080  46  20) 

0 

OCT.,  1974 

17... 

— 

— 

-- 

— 

0 

6800 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

APR..  1975 

1 0  .  .  . 

02287100 

-  MIAMI 

0  18000 

CA  AT  COUNTY  LINE  DAM  (LAT 

25  58  00 

LONG  080 

28  00) 

OCT.,  1974 

23. . . 

— 

— 

— 

— 

— 

2300 

2.4 

1.0 

— 

— 

— 

— 

SURFACE  WATER  6UALITY  RECCROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
B AC TERIOLOG ICAL» SEO IMENT  ANO  RISC.  CA TA 


759 


Imme¬ 

TOTAL 

chem¬ 

MET  HY- 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ical 

LENE 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANE- 

PHYTON 

OXYGEN 

PLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

solids 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  H 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

DATE 

100  Ml) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231 ) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

02288600  -  MIAMI  CANAL  AT  N.W.  36TH  STREET ,  MIAMI,  FLA  (LaT  25  48  29  LONG  080  15  44) 

NOV • «  1474 


07... 

— 

B80 

50 

5 

— 

770 

— 

-- 

— 

-- 

— 

— 

DEC. 

05... 

_  _ 

30 

B2 

1 

_  _ 

470 

1  —  — 

_  _ 

d.S 

_  _ 

_  _ 

JAN.,  1975 

16... 

B70 

30 

0 

_  _ 

470 

_  _ 

_  __ 

_  _ 

_  _ 

FEB. 

24... 

8100 

90 

3 

_  _ 

580 

_  _ 

_  _ 

1.8 

_  _ 

_  _ 

MAR. 

19... 

_  _ 

B400 

B 1 80 

2 

_  _ 

1200 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

APR. 

02... 

B430 

B 1 50 

28 

1700 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

MAY 

21... 

30 

1 

15000 

_  _ 

^  _ 

_  _ 

_  — 

JUNE 

25... 

_  _ 

300 

b  160 

1 

_  _ 

2500 

_  _ 

_ __ 

_  _ 

JULY 

23... 

20 

60 

— 

— 

1600 

-  - 

_ 

1.6 

_ 

... 

— 

23... 

-- 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— * 

— 

-- 

— 

AUG. 

20... 

B40 

8  4  0 

2 

_  _ 

2400 

_  _ 

—  _ 

_  _ 

SEP. 

18... 

_  _ 

72 

B60 

2 

210 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_ 

—  _ 

02288800 

-  tamiami 

CANAL 

OUTLETS,  MONROE  TO  CARNESTOWN.  FLA 

(LAT 

25 

53 

10 

LONG 

081 

15 

30) 

MAY  , 

0  8  .  .  . 

1  v75 

— 

— 

39 

— 

— 

- 

— 

— 

02288900 

-  TAMIAMI 

CANAL 

OUTLETS,  40-MILE  BEND  TO  MONROF,  F 

(LAT 

25 

51 

05 

LONG 

080 

58 

50) 

MAY  , 

08.  .  . 

1975 

no 

02289040  -  TAMIAMI 

CA  OUTLETS.LV 

6  7A 

TO  40-MI 

BEND  NR  MIAMI  (LAT 

25 

45  42  LONG 

080 

43 

34.02) 

OCT.  , 

1974 

30... 

APR., 

1975 

*  * 

“  —  “  ” 

“  “ 

0 

1300 

”  ”  — 

” 

30  .  .  . 

*  • 

15 

3200 

”  ”  “  “ 

02289043  - 

EVERGLADES  3-65S  NEAR  MIAMI 

.  Fla.  (LAT  25  48 

55  1 

LONG  080  43 

18.01) 

OCT., 

1974 

21... 

APR.  , 

1975 

*  “ 

0 

510 

29.  .  . 

—  — - 

41 

31000 

-  - 

-  - 

“  — 

02289060  -  TAMIAMI 

CANAL  OUTLETS, 

LEVEE  30  TO 

( EVEE  67 A  •  NP  (LAT 

25 

45  40  LONG 

080 

37 

40) 

OCT  .  , 

1974 

t 

30  .  .  • 

APR.  . 

1975 

0 

68 

“  * 

30  •  .  . 

19 

5200 

“  ~  — — 

-  — 

* 

”  * 

02290710  -  BLACK  CREEK  CANAL 

AT 

S-21.NR  GOULDS. FLA.  (LAT  25 

32 

14  LONb  000 

19 

52) 

MAY  , 

06.  .  . 

1975 

— 

-- 

— 

14 

— 

-- 

— 

- 

— 

— 

02290720  - 

MILITARY  canal 

NEAR 

HOMESTEAD,  Fla.  (LAT  25  29 

20 

LONG  OdO  20 

55) 

MAY  , 

1975 

06.  .  . 

— 

-- 

-- 

13 

— 

— 

— 

- 

02240732 


HISCAYNE  BAY  NEAR  HOMESTEAD,  FLA  (LAT  25  27  45  LONG  080  20  16) 


760 


SURFACE  WATER  DUALITY  RECORDS 
0CT08ER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
BACTER  IOLOGICAL.SEOIMEAT  ANO  MISC.  OATA 


I  MMt  “ 

01  ATE 
COL  I  - 
FORM 

FECAL  strep- 
COLI-  TOCOCCI 
FORM  (COL- 

SUS¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

OIL 

METHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

(COL. 

(COL.  ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS  CHLORO- 

CHLORO-  ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER  PER 

MENT 

SOLIDS 

PFR  PHYLL  A 

PHYLL  B  WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  ML)  100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML)  (UG/L) 

(UG/L)  G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616)  (31679) 

(60154) 

( 70299) 

(60050)  (32230) 

(32231)  (00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

JAN.  * 

15.  .  . 

1975 

02290798  - 

TAYLOR 

RIVER  NR 

1 

FLORIDA  CITY  FLA 

(LAT  25  13  30  LONG 

080  38  30) 

MAY 

23... 

— 

— 

— 

12 

-- 

— 

151 

— 

— 

JAN.  . 

15... 

1 975 

02290800  - 

Taylor  slough  near 

2 

HOMESTEAn  FLA  (LAT  25  24  05  LONG  080  36  25.01) 

JAN.  . 

14... 

1975 

02290810  - 

everglades 

P-37  NEAR  HOMESTEAD  FLA 

11 

(LAT  25  17  30  LONG 

080  40  30) 

MAY 

22... 

— 

— 

— 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

JAN.  * 

1  4  *  •  . 

1975 

02290815  -  EVERGLADES  P 

-33  NEAR 

2 

HOMESTEAD.  FLORIDA  (LAT  25  36  30  LONG  080  41 

30 ) 

MAY 

22... 

_  _ 

_  _ 

lb 

_  _  _  _ 

„ 

„ 

JAN.*  1r75 

14.  .  . 

MAY 

22... 


02290828  -  EVERGLAOES  P3b  NEAR  HOMESTEAD  FLA  (LAT  25  32  30  LONG  080  47  00) 


JAN.*  1975 

1 4 . .  . 

MAY 

22.. . 


02290830  -  EVERGLAOES  R-35  NEAR  HOMESTEAD.  FLA.  (LAT  25  27  20  LONG  080  52  30) 


JAN.*  1975 

1  4  .  •  . 


02290870  -  EVERGLAOES  P-34  NEAR  HOMESTEAn,  FLA.  (LAT  25  36  30  LONG  080  55  30) 


APR.*  1975 
24...  R100 

MAY 

0  8  •  •  .  — 

SEP. 

05... 


02291200  -  LAKE  TRAFFORO  NR  1 MMOK ALEE  AT  LK  SIDE  CAMP  (LAT  26  26  01  LONG  081  29  27) 

bio  106 

18  6900  —  —  ,  — 


02291260  -  GORDON  RIVER  AT  NAPLES , FL A  (LAT  26  In  21  LONG  081  47  06) 


DEC.* 

1  1  •  •  • 

1974 

800 

260 

62 

FEB#* 

1  3  •  •  • 

1975 

„ 

.. 

APR. 

12... 

— 

— 

— 

JUNE 

24  .  . . 

61500 

50 

170 

SEP. 

17... 

><♦ 

54 

70 

.1 
.3 
.7 
.  1 


0 


761 


SURFACE  HATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 
BACTERIOLOGICAL, SEDIMENT  ANO  H SC .  OATA 


IMML- 
01  «TE 
LOLI- 
F  OHM 

(COL. 

FECAL 

COL  I  - 

FORM 

(COL. 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS¬ 

PENDED 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

ASH 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMANO 

(HIGH 

OIL 

AND 

METHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

SUB¬ 

Ht  R 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

date  ioo  ml) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(b0050> 

(32230) 

(32231) 

(0057?) 

(00340)  (00550) 

(38260) 

DEC.,  1974 

11... 

02291300  - 

GOLDEN 

GATE  CANAL 

AT  NAPLES 

.  FL  A . 

(LAT  26  10 

01  LONG 

061  46  0?) 

.1 

FEB..  1975 

13... 

„ 

.0 

APR. 

24...  *,60 

62 

B20 

—  _ 

—  — 

.0 

MAY 

06... 

„ 

__ 

10 

__ 

„ 

__ 

JUNE 

24. • .  b200 

B30 

70 

_  — 

„ 

.0 

SEP. 

17...  B500 

56 

h2a 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.0 

MAY  ,  1975 

13... 

02292000  -  CALOOSAHATCHEE  CA  AT 

MOORE  HAVEN  FLA 

(LAT  26  50  00  LONG  081  05  00) 

JAN.,  1975 

15... 

02292460 

BIO 

-  CALOOSAHATCHEE 

40  2 

CANAL  AT  ORTONA  LOCK  NR  LA 

140 

BFLLE  (LAT  26  47 

22  LONG  081 

18  11) 

FEB. 

19... 

24 

40 

2 

550 

12 

_  — 

MAP. 

18... 

H8 

B  1 6 

3 

_  _ 

4900 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

APR. 

01... 

b  1 50 

70 

3 

_  _ 

57000 

_  _ 

«.  _ 

_  _ 

MAY 

13... 

80 

B 1  60 

4 

_  _ 

120000 

_  _ 

_  _ 

4.9 

JUNE 

26... 

840 

50 

2 

250 

—  _ 

_  _ 

_  — 

JULY 

22... 

40 

6 

3 

4400 

—  _ 

AUG. 

19... 

88 

2 

530 

SEP. 

17... 

44 

42 

5 

— 

1800 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

DEC.,  1974 

04... 

02292795  - 

R6  20 

CALOOSAHATCHEE 

1 

R  AT  ALVA  FLA  (LAT  26  42 

98 

48  LONG 

1.5 

081  36  38) 

32 

NOV.,  1974 

06...  — 

02292900 

-  CALOOSAHATCHEE  RIVER  AT 

S-79,  NR 

270 

.  OLGA, 

FLA  (LAT 

26  43  25 

LONG  081  41 

55) 

DEC. 

30... 

__ 

„ 

„ 

56 

__ 

JAN.,  1975 

30  ...  — — 

„ 

__ 

__ 

36 

_ 

FEB. 

28... 

__ 

„ 

„ 

„ 

„ 

53 

—  _ 

MAR. 

31  .  .  . 

_  _ 

_  _ 

63 

APR. 

3  0  .  .  . 

„ 

.. 

—  _ 

50 

MAY 

14...  — 

„ 

__ 

7 

__ 

__ 

„ 

—  — 

JUNE 

02... 

„ 

48 

30  ... 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

44 

— 

— 

JULY 

31... 

.. 

__ 

6  1 

AUG. 

26 . . .  — — 

50 

02293050  -  ORANGF  R  AT  BHAM  NR  FT  MYERS  (LAT  ?6  An  12  LONG  081  43  56) 


MAY  ,  1975 


762  SURFACE  WATER  OUALITY  RECOROs 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 


BACTERIOLOGICAL. 

SEOIMENT 

ano  wise. 

DA  TA 

imme¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

phyto¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  I- 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

plank¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

ton 

biomass 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WE  I GHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

DATE  100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(*32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

252500060341500  - 

L  31  W  CA  AB  S-175  NR 

FLORIDA  CITY  FLA  (LAT  25  25 

00  LONG  080  34  15) 

OCT..  1974 

30  .  .  . 

APR..  1975 

— 

— 

-- 

— 

0 

24000 

— 

— 

-- 

— 

— 

30.  .  . 

— 

14 

3200 

— — 

— 

•• 

254542080493000 

- 

T  AM  I  AM  I  CA  AB 

S12A 

NR  MIAMI  FLA  (LAT 

25  45  42 

LONG  080 

49  30) 

OCT..  1974 

30  .  .  . 

APR..  1975 

— 

1 

— 

— 

0 

120 

— 

— 

— 

— 

— 

30  ... 

—— 

17 

52000 

—  "* 

— 

— — 

”  — 

254620080395000  -  L 

-67A  0. 

5  MI.  N  OF  T  AM I  AM  I 

CA  NR  MIAMI.  FLA 

(LAT 

25  46  20  1  ONG 

080  39  50) 

OCT..  1974 

30  ... 

APR..  1975 

— 

-- 

— 

— 

0 

660 

— 

— 

— 

— 

— 

3  0  .  .  . 

— 

— 

le 

3200 

— — 

—  “ 

255600080484500  - 

L -28  EAST  CA 

NR  PINECREST  FI.A  (LAT 

25  56 

00 

LONG  080  ' 

48  45 ) 

OCT..  1974 

21... 

APR..  1975 

— 

-- 

— 

— 

0 

460 

— 

— 

— 

— 

— 

29... 

—  “ 

* * 

24 

320000 

— 

— 

””  “ 

*  ” 

260031080145300 

-  DAVIE 

ROAD  CANAL  AT  PEMBROKE  PINES  FLA  (LAT  26 

00 

31  LONG  080  14  53) 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

10000 

— 

16 

— 

— 

7900 

-- 

— 

^50 

— 

21... 

2600 

82 

82 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MAR. 

24.  .  • 

JUNE 

6300 

72 

72 

— 

— 

24000 

. 

-- 

-- 

— 

-- 

.0 

24...  B 1 7000 

200 

40 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

23... 

<10 

78 

** 

—  “ 

—  ” 

— — 

260333080084300  - 

DANIA  CUTOFF  CA 

w  OF 

FECRR  BR  AT  DANIA 

(1  AT 

26  03  33  l ONG 

080  08  43) 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

580 

— 

60 

— 

— 

-- 

— 

— 

-- 

11? 

— 

21... 

190 

72 

40 

— 

— 

410  .0 

.0 

-- 

— 

— 

— 

MAR. 

24  .  .  . 

JUNE 

B65 

26 

43 

— 

— 

3200 

— 

-- 

— 

-- 

.7 

24  ... 

SEP. 

195 

640 

54 

”  ““ 

*"  *"  “  *■ 

— 

— 

—  — 

23... 

620 

76 

35 

“  “  — — 

— 

—  ” 

— 

*  * 

260415080202500  - 

BORROW 

PIT  AT  DAVIE 

LANO- 

FILL  NP  DAVIE  FLA 

(LAT 

26  04  15  |  ONG 

080  20  25) 

OCT..  1974 

09... 

2200 

60 

bl2 

—  ~ 

—  — 

— 

— 

54 

260514080110800  - 

N  NEW 

PIV  CA  AT  S W 

31  AVE  FT  LAUDERDALE  (LAT  26 

05 

14  LONG  080  11  08) 

OCT..  1974 

23... 

JAN..  1975 

170 

— 

15 

-- 

— 

43000  6.7 

1.3 

~ 

-- 

p3o 

— 

21... 

MAR. 

160 

7b 

84 

—  “ 

— 

3600  32 

1.2 

— 

24.  •  • 

23000 

B4480 

550 

-- 

— 

39000 

— 

— 

-- 

.3 

JUNE 

24... 

SEP. 

6300 

640 

618 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

23... 

6110 

617 

64 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS  763 

OCTOBER  l  9  7A  TC  SEPTEMBER  1975 
BAC TERIOLOG ICAL.SEO IMENT  AND  MI  SC .  OA TA 


imme¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

phyto¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  I- 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

plank¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

ton 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEOI- 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LF  VEL  > 

GREASE 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L ) 

ML  ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/(. ) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80164) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231 ) 

(0057?) 

(00340) 

( 00550 ) 

(38260) 

OCT.. 

23... 

260702080085800  - 

1974 

820 

NEW  RIVER 

64 

AT  SW  4TH  &  7Th 

AVE  ET  LAUDERDALE 

(LAT  26  07 

02  LONG  080 

06  58) 

160 

JAN.  ♦ 

2  ... 

1975 

126 

70 

_  _  —  _ 

_  _ 

_  — 

21... 

-- 

126 

70 

-- 

6000  6.0 

.9 

— 

— 

-- 

— 

MAR. 

24.  .  • 

BB800 

B5250 

450 

-- 

11000 

-- 

— 

-- 

— 

.7 

JUNE 

24  •  •  • 

3000 

610 

55 

-- 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

SEP. 

23... 

840 

220 

40 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

260717080094700  - 

N  FORK  NEW  R  BRwD 

BLVD  AT  ET  LAUDERDAL 

(LAT 

26  07  17  i.  ONG 

080 

09  47) 

OCT.  . 

1974 

23... 

5636 

850 

36 

— 

8100 

2.1 

.5 

— 

— 

— 

JAN.  . 

1975 

2  ... 

2000 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

21... 

2000 

340 

3690 

— 

8400 

7.6 

.8 

— 

— 

— 

MAR. 

24.  .  • 

JUNE 

4700 

8120 

<10 

— 

11000 

— 

— 

— 

— 

.4 

24  •  .  • 

SEP. 

18000 

B 1430 

250 

~  ”  — * 

— — 

23... 

2200 

E600 

B90 

*  — 

—  —  —  — 

— 

260743080103100  - 

N  FORK  NEW  RIVER 

AT  ET  LAUDERDALE 

FLA 

(LAT 

26  07  43  LONG 

080 

10  31) 

OCT.  . 

1974 

23... 

1700 

— 

54 

— 

3900 

2.9 

.7 

-- 

— 

-- 

JAN.  . 

1975 

21... 

MAR. 

3000 

248 

76 

9400 

27 

6.5 

— 

—  — 

24  •  •  • 

B13000 

370 

B140 

-- 

19000 

— 

— 

— 

— 

.3 

JUNE 

24... 

SEP. 

B12000 

B 1380 

265 

— 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

23.  .  . 

<100 

B50 

— — 

— — 

—  —  —  — 

— 

260807080132800  - 

PLAT  CA 

AT  SUNRISE  BLVD  NR  LAUD 

HILL 

(LAT 

26  08  07  LONG 

080 

13  28) 

APR.  » 

23  .  .  . 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

110 

— 

— 

260807080140200  - 

PLANTATION 

CNL.NW68TH  AVE. PLANTATION  FLA 

(LAT 

26  08  07  l ONG 

080 

14  02) 

OCT,. 

1974 

23... 

0 

0 

0 

— 

11000 

5.4 

1.1 

— 

— 

— 

JAN.  . 

1975 

21... 

MAR. 

15000 

1790 

430 

1300 

6.8 

1.3 

~  — 

24  •  .  . 

570000 

845000 

29 

— 

6100 

— 

— 

— 

— 

.7 

APR. 

23... 

JUNE 

9^ 

24... 

SEP. 

B60000 

B2140 

450 

""  “ 

—  — 

*  ” 

"" 

23... 

2600 

870 

BIO 

—  ~ 

260808080124700  - 

plantation  ca  at 

Nw  47  AVE  IN  PLANTATI 

(LAT 

26  08  08  LONG 

080 

12  47) 

APR.  . 

1975 

23... 

“  * 

"" 

-- 

120 

260850080381000 

1  -  MIAMI  CA  AT 

ALLIGATOR  ALLEY 

(LAT 

26  08 

50  LONG  080  38  10) 

OCT.. 

1974 

17... 

— 

— 

— 

— 

0  200000 

— 

— 

— 

— 

— 

APR • *  1975 
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SURFACE  HATER  CUALITY  RECOROs 
OCTOBER  177*  TC  SEPTEMBER  1975 
BACTERIOLOGICAL, SEOIMENT  ANO  FISC.  DATA 


Imme¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  1  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

date  ioo  ml) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/D 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L> 

(315ul ) 

(31616) 

(31679) 

(60164) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

260919080172300 

-  MIDDLE 

RIVER 

CANAL  NR 

LAUDERHILL 

FLA  (LAT 

26  09  19  LONG  080 

17  23) 

OCT.. 

23... 

1974 

160 

2 

2800 

13 

2.3 

B6 

JAN.  . 

21 ... 

1975 

100 

20 

B14 

_  _ 

120 

1.4 

.0 

MAP. 

2  4  •  •  . 

b40 

B75 

B4 

-- 

— 

740 

-- 

-- 

-- 

-- 

.0 

JUNE 

24  •  .  . 

B60 

HI  17 

100 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

SEP. 

23  •  •  • 

2100 

122 

B24 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

260945080533000  - 

L-28  INTERCEPTOR  BL  SR84  AT  ANDYTOWN  F  ([AT  26  09  45  LONG  080  53  30) 

OCT.. 

197m 

17... 

— 

0  66000 

— 

— 

APR.  . 

1975 

10... 

— 

4  55000 

— 

— 

261030080131400  - 

MIDDLE 

RIVER 

CANAL  AT 

LAUDERHILL 

FLA  (LAT  26  10 

30  LONG  080 

13  14) 

OCT. . 

23... 

1974 

100 

10 

7600 

14  2.0 

B6 

JAN.  . 

21  ... 

197b 

110 

>46 

B  1  8 

__  — 

6600 

42  3.0 

MAR. 

24  •  •  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-  -- 

— 

— 

•  0 

24  •  •  • 

4900 

H2750 

660 

— 

— 

2200 

-- 

— 

— 

-- 

— 

JUNE 

24  .  •  • 

B 1 200  0 

rib  74 

66 

— 

— 

— 

--  -- 

-- 

— 

-- 

-- 

SEP. 

23... 

4900 

360 

624 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

OCT  . . 

23... 

261034080093500  - 

1974 

180 

CA-13 

40 

FEEDER  CA  AT  10TH  AVE  FT 

60 

LAUDERD 

4.9 

(LAT  26  10 

.4 

34  LONG  080 

09  35) 

70 

JAN.  t 

21... 

1975 

650 

ri  16 

50 

270 

.2 

.0 

„ 

__ 

MAR. 

24  .  .  . 

— 

— 

— 

990 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

24  .  .  . 

68 

0216 

70 

— 

-- 

— 

~ 

— 

-- 

.  1 

JUNE 

24  .  .  . 

6850 

440 

940 

— 

-- 

— 

-- 

~ 

~ 

-- 

SEP. 

23... 

<4 

530 

162 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

261057080442600  - 

CORPS 

OF  ENGINEERS  GAGE  3-2  NR  ANDYTOW 

(LAT 

26  10 

57 

LONG 

080 

44  26) 

OCT.  « 

1974 

21... 

— 

— 

7 

230000 

— — 

— 

— 

— — 

•• 

261  1<*7081470400  - 

GORDON  RIVER 

CANAL 

AT  NAPLES  FLA  (LAT  26 

1  1  47 

LONG  081 

47 

04) 

DEC  .  * 

1974 

11... 

5300 

30 

114 

-- 

— 

-- 

-- 

— 

— 

.0 

FEB. , 

13.. . 

14.. . 

1975 

A 

R300 

R4 

870 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

•  0 

APR. 

2  4  .  •  • 

JUNE 

B200 

H6 

46 

— 

— 

-  " 

— 

— 

— 

— 

.0 

24  .  .  . 

SEP. 

8700 

8 1 46 

168 

— 

— — 

"  —  — 

— 

— 

— 

.0 

17... 

<4 

h8 

48 

— 

— — 

—  -  —  - 

— — 

— 

— 

— 

•  1 

2612h0080494001  - 

L-28 

BORROW  CA 

BL  S 1 40 

NR  ANDYTOWN  FLA 

(LAT 

26  12 

40 

LONG 

080 

49  40.01) 

OCT., 

1974 

17... 

-- 

— 

— 

— 

0 

2800 

_ 

_  _ 

-- 

APR.  , 

1975 

10... 

— 

— 

— 

— 

0 

81000 

— 

— 

— 

— 

— 
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SURFACE  WATER  SUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1 97A  TC  SEPTEMBER  1975 


IMME¬ 
DIATE 
COL  I- 
FORM 
(COL. 

fecal 

COL  I  - 

FORM 

(COL. 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

BACTERIOLOGICAL 

SUS¬ 
PENDED  SUS- 

SED I -  PENDED 

.SEO IHENT 

TOTAL 

PHYTO¬ 

PLANK¬ 

TON 

(CELLS 

ANO  Wise. 

CHLORO¬ 

OA  IA 

CHLORO¬ 

PERI¬ 

PHYTON 

biomass 

ASH 

CHEM¬ 

ICAL 

OXYGEN 

DEMAND 

(HIGH 

OIL 

ANO 

METHY¬ 

LENE 

BLUE 

ACTIVE 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WE  1 GHT 

LEVEL) 

GREaSF 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L ) 

G/SQ  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231 ) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

DEC.. 

11.. 

261335081352400 

1974 

.  300  16 

GOLDEN  GATE 

10 

TRIB  CA 

NR  NAPLFS 

FLA  (LAT 

26  13  35 

LONG  081 

35  24) 

.  1 

FEB.  ♦ 

13.. 

1975 

.  B20 

<2 

R4 

_  — 

_  _ 

.. 

_  _ 

.0 

APP. 

24.. 

.  B80 

BIO 

B2 

—  _ 

—  _ 

.0 

JUNE 

24.. 

.  <100 

<2 

90 

_  _ 

_  _ 

SEP. 

17.. 

.  BllOO 

B4 

58 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

-- 

.0 

OCT.. 

23.. 

261349080121700 

1974 

.  1200  64 

POMPANO  CA 

35 

AT  SR  7 

AT  MARGATE 

FLA  (LAT 

26  13  49 

LONG  080 

12  17) 

JAN.  . 

21.. 

1975 

.  3600 

B2380 

B1280 

_  _ 

6000 

5.1 

1.2 

_  — 

_  _ 

_  _ 

MAR. 

24.. 

.  400 

210 

154 

_  _ 

18000 

_  _ 

_  _ 

.0 

JUNE 

24.. 

.  4600 

410 

B 1 8 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

_  — 

... 

SEP. 

23.. 

•  “  * 

430 

B 1 8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

NOV.  . 

26.. 

2619400801 

1974 

01100  -  EQUALIZING 

2E  CANL  AT  HILLSBORO  CANAL 

ROCA  RATON  (LAT  26 

19  40  LONG  080  10 

1 1 ) 

.2 

MAR.  , 
12.. 

1975 

.. 

__ 

__ 

__ 

.0 

MAY 

15.. 

•  “  “ 

.. 

„ 

__ 

.1 

AUG. 

27.. 

•  " "" 

_  — 

_  _ 

_  _ 

.  1 

261945080530000  -  L-3  CANAL  7  MI  WEST  OF  S-8  NR  ANDYTOWN  (LAT  26  19  45  LONG  080  53  00) 


OCT..  1974 

17.. .  —  —  —  —  0  6200 

APR..  1975 

10.. .  —  —  —  —  0  43000 


262000080320500  -  NORTH  NEW  RIVER  CANAL  AB  S7  MR  ANDYTOw  (l AT  26  20  00  LONG  080  32  05) 

OCT..  1974 

15...  ' 

APR..  1975 
08... 


262007081454201  -  IMPERIAL  RIVER  AT  IMPERIAL  BONITA  ESTATES  (LAT  26  20  07  LONG  081  45  42.01) 

APR..  1975 

16... 

SEP. 

16.  .  . 


262038080074600  -  EQUALIZING  3  CANAL  AT  CAMINO  REAL  BOCA  RATON  (LAT  26  20  38  LONG  080  07  46) 

NOV..  1974 

MAR..  1975 

MAY 

AUG. 

27... 


0  10000 

5  5700 


0 


766 


date 


SURFACE  WATER  QUALITY  RECOROS 
CC  TO  BE  R  IS  7  4  TC  SEPTEMBER  1975 


9  ACTE  BIOLOGIC  At .SEDIMENT 


IMME¬ 

TOTAL 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS- 

TON 

(COL. 

(COl. 

ONIES 

SEDI¬ 

PtNDED 

(CELLS 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

100  ML) 

100  ML) 

100  ml) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

AND  FISC.  OATA 


CHEM¬ 

METHY¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

(UG/L) 

(UG/L ) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

262126080091300  -  LATERAL  47  CANAL  AT  POWERLINE  ROAD  BOCA  RATON  (LAT  26  21  26  LONG  080  09  13) 


NOV..  1974 

26  •  •  • 

MAR..  1976 

12.  .. 

MAY 

15.. . 

AUG. 

27.. . 


.0 
.0 
.0 
.  1 


262400080230000  -  HILLSBORO  CA  At)  SIO  NR  ANOYT OWN  FLA  (LAT  26  24  00  LONG  080  23  00) 


OCT..  1974 

IS.  .  . 

APR..  1 97S 

08... 


3  1600 

10  8500 


262430080101700  -  EQUALIZING  2F  CANAL  AT  CLINT  MOORE  ROAD  BOCA  RAT  (LAT  26  24  30  LONG  080  10  17) 
NOV..  1974 
MAR..  1975 
MAY 
AUG  . 


.0 
.  1 
.  1 
.0 


262433080074800  -  EQUALIZING  3  CANAL  AT  CLINT  MOORE  RO  BOCA  RATON  (LAT  26  24  33  LONG  080  07  48) 
NOV..  1974 
MAR..  1975 
MAY 
AUG. 


262604081481001  -  ESTERO  R  l»  SAND  HILL  RD  (LAT  26  26  04  LONG  081  48  10.01) 

APR..  1975 

16.  .  . 

SFP . 

16... 


262631082023500  -  SANIBEL  RIVER  AT  TRAILOR  PARK  (LAT  26  26  31  LONG  082  02  35) 

MAY  .  1975 

09...  --  —  —  —  —  —  —  —  —  190 


262847080050600  -  LAKE  IDA  AT  BOAT  DOCK  NR  DELRAY  BCH  FLA  (LAT  26  28  47  LONG  080  05  06) 

DEC..  1974 

11...  520  810  62  —  —  —  —  —  —  —  —  .1 


262957081511401  -  TEN  MILF  CANAL  i«  US  41  (LAT  26  29  57  LONG  081  51  14.01) 

SEP..  1975 


120 

33 


263426081533401  -  WHISKEY  CrEFK  WHISKEY  CR  DR  (LAT  26  34  28  LONG  081  53  34.01) 

MAY  .  1975 

SEP. 

16.  .  . 


36 


767 


SURFACE  WATER  OUAIITY  RECOROS 
OCTOBER  197*  TC  SEPTEMBER  1975 


BACTER  IOLOGICAL. 

SECIMENT 

ANO  MISC 

.  DATA 

Imme¬ 

TOTAL 

chem¬ 

METHY¬ 

diate 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ical 

LENE 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SUL  IDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  B 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

DATE  100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231 ) 

(0057?) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

26373608140430 1  -  SIX-MILE  CYPRESS  AT 

SR-82  (LAT  26  37 

36  LONG  081 

46  43.01) 

SEP. . 

1975 

15. . 

— —  —  — 

— 

6  3 

263901080102600  -  E-2F  CANAL  AT 

FORREST  HILL  bLVD 

NR  W  P  BEACH  FLA 

(LAT 

26  39 

01  LONG  080  10 

26) 

DEC.  * 

10.. 

1974 

•  ”  ”  ”  “  “  ” 

-- 

-- 

- 

- 

— 

1 

— 

264030080041700  -  RELOCATED  w  PALM  BCh  LAT  CANAL 

AT  W  PALM  BCH  FLA 

(LAT 

26  40 

30  LONG  080  04 

17) 

APR.  . 

1975 

16.  . 

•  B500  «4()  100 

— 

—  — 

0 

264037080064400  -  W  P  BEACH 

CA  AT  SR  809  NR  W 

PALM  BEACH  FLA  (LAT  26 

40  37 

LONG  080  06  44) 

APR  •  . 

1975 

15.. 

.  4500  E850  B110 

— — 

0 

264038080053300  -  AIRPORT  DRAINAGE  CA  SOUTH  SIDE 

PUMP  STATION  WPB 

(LAT 

26  40 

38  LONG  080  OS 

33) 

APR.  . 

1975 

16.  . 

.  B200  B70  300 

— 

—  —  — 

264039080063700  -  LATERAL  31/2 

CA  AT  SOUTHERN  BLVD  W  OF  AIR  NR  WPP 

(LAT 

26  40 

39  LONG  080  06 

37) 

APR  .  ♦ 

1975 

16.  . 

.  B1400  F>30  190 

— 

8 

264055081523901  - 

POWELL  CREEK  IW  SR 

-78  (LAT  26  40  55 

LONG 

081  52  39.01) 

MAY  . 

01.. 

07.. 

1975 

20 

36 

.. 

— 

_ 

- 

-- 

— 

SEP. 

12.. 

•  ” “  ” * 

-- 

— 

- 

47 

— 

— 

264100080210000  -  W  PALM 

BEACh  CA  E  OF  S5AENR  LOXAHATCHE  (LAT  26 

41  00 

LONG  080  21  00) 

OCT.. 

1974 

16.  . 

. 

0 

1200 

- 

- 

-  — 

— - 

-- 

APR.  . 

1975 

09.  . 

•_  —  —  —  — 

3 

2900 

““ 

*  “ 

264101080042700  -  AIRPORT  DRAINAGE  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  WP  BCH 

(LAT 

26  41 

01  LONG  080  04 

27) 

DEC.. 

10.  . 

1974 

n 

.. 

11.. 
12. . 

•  *  *  "  “  ""  “ 

.  1700  830  B 1 8 

_  _  _  _ 

— 

"  -  *“ 

.0 

APR.  . 

1976 

16.  . 

.  8800  B60  110 

• 

0 

264128081513201  - 

INDIAN  CREEK  1*1  SR 

-78  (LAT  26  41  28 

LONG 

081  51  32.01) 

MAY  . 
07.  . 

SEP. 

1975 

110 

12.. 

" 

48 

"" 

264146080042600  -  LATERAL  2  CANAL  AT  AUSTRALIAN  AVE  NR  w  PALM  RCH 

(LAT 

26  41 

46  LONG  080  04 

26) 

APR.  . 

1975 

15.. 

.  «5000  8400  4800 

-- 

-- 

- 

- 

-- 

n 

— 

768 


SURFACE  RATER  QUALITY  RECOROS 
OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 


BACTER  IOLOGICAL 

.seoiment 

ANO  MISC 

.  OATA 

IMME¬ 

TOTAL 

chem¬ 

METHY¬ 

DIATE 

FECAL 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ical 

LENE 

COL  I- 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

OFM AND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

chloro¬ 

CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

phyll  A 

PHYLL  8 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

date 

100  ML) 

100  ML) 

100  ML) 

(MG/l) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L) 

(UG/L) 

■G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

( 70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

264147081551201  -  YELLOW  FEVER 

CREEK 

LITTLETON 

RD  (LAT 

26  41  47 

LONG  081 

55  12.01) 

SEP.. 

ii... 

1975 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

264157080061800  - 

LATERAL  2 

CANAL  AT 

OLIVE  OR 

AT  W  PALM 

1  BCH .  FLA  (LAT  26 

41  57  LONG  080  06 

1 B ) 

APR., 

1975 

15... 

B8000 

8900 

H200 

-- 

— 

-- 

— 

— 

-- 

— 

— 

2&4227080390700  -  BELLE  GLADES  QUAKER  OATS  INDUST  WASTE  (LAT  2b  42  27  LONG  080  39  07) 


OCT . »  1974 

18... 

„ 

.. 

—  _ 

26300 

_  _ 

_  _ 

NOV. 

05... 

—  _ 

_  _ 

1110 

_  — 

_  _ 

_  — 

_ ,  _ 

FEB.,  1975 

04... 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

1  700 

_  _ 

25000 

_  _ 

APR. 

11... 

—  _ 

_  _ 

_  _ 

1930 

_  __ 

_  _ 

—  _ 

28000 

_  _ 

JULY 

08.  .  . 

_  _ 

5480 

—  _ 

_  _ 

3400  0 

264253081480101  -  STROUD  CkEEK  m  SR-78  (LAT  26  42  53  LONG  081  48  01. 01) 

MAY  ,  1975 

OS...  —  —  —  —  —  —  —  —  —  100 

SEP. 


264315081311701  -  DAUGHTREY  CkEEK  (a  SLATER  RD  SECTION  19  (LAT  26  43  15  LONG  081  31  17.01) 

SEP..  1975 


264332081373801  -  CYPRESS  CREEK  AT  SR  78  (LAT  26  43  32  LONG  081  37  38.01) 

MAY  ♦  1975 

06...  —  —  —  —  —  —  —  —  —  2? 

SEP. 


264349081420601  -  TELEGRAPH  CREEK  in  SR-78  (LAT  26  43  49  LONG  081  42  06.01) 

MAY  .  1975 
SEP. 


264423081441301  -  TROUT  CREEK  i«  SR-78  (LAT  26  44  23  LONG  081  44  13.01) 

MAY  .  1975 
SEP. 

17...  —  —  —  —  —  —  —  —  —  131 


264531080051800  -  CANAL  17  AT  SH  702  NEAR  MANGONlA  PARK  (LAT  26  45  31  LONG  080  05  18) 

DEC..  1974 

12...  29000  36  58 


264829080050900  -  CANAL  17  AT  SH-609  NR  LAKE  PARK  FLA  (LAT  26  48  29  LONG  080  05  09) 

OEC..  1974 

12...  19000  8400 


.  1 


SURFACE  WATER  CUALITY  RECCROS  769 

OCTOBER  1974  TO  SEPTEMBER  1975 


BACTER  IOLOGICAL 

.  SE  0 1  ME  NT 

AND  MISC.  DATA 

imme¬ 

TOTAL 

CHEM¬ 

METHY¬ 

diate 

FFCoi 

STREP¬ 

PHYTO¬ 

PERI¬ 

ICAL 

LENE 

COL  I  - 

COL  I  - 

TOCOCCI 

SUS¬ 

PLANK¬ 

PHYTON 

OXYGEN 

BLUE 

FORM 

FORM 

(COL¬ 

PENDED 

SUS¬ 

TON 

BIOMASS 

DEMAND 

OIL 

ACTIVE 

(COL. 

(COL. 

ONIES 

SEDI¬ 

PENDED 

(CELLS 

CHLORO-  CHLORO¬ 

ASH 

(HIGH 

AND 

SUB¬ 

PER 

PFR 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A  PHYLL  8 

WEIGHT 

LEVEL) 

GREASE 

STANCE 

date 

100  ML) 

100  Ml.) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML) 

(UG/L)  (UG/L) 

G/SO  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31b79> 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

(32230)  (32231) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

265139081510601  - 

DAUGHTREY  CREEK 

(“■  SLATER 

ROAD  IN  SECTION  18  (LAT  26 

51  39  LONG 

081  51 

06.01) 

'4Y  . 

lWr> 

0  6  •  .  • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

22 

— 

— 

274340080453500 

OCT..  1974 

22... 

DEC. 

14. . .  ■“  ““ 

FEB..  1975 

14.. .  —  -- 

APR  . 

02... 

JUNE 

03...  —  —  — — 

AUG. 

05... 

SEP. 

29.. . 


280333081201700  -  CYPRESS  LK  AT  C-3b  NR  ST  CLOUD  FLA  (LAT  28  03  33  LONG  081  20  17) 

SEP..  1975 

10...  —  —  —  —  —  --  4.8  .4 


280432081192200  -  CYPRESS  LANE  SITE  3  NEAR  SAINT  CLOUD  F  (LAT  28  04  32  LONG  081  19  22) 

SEP..  1975 

10...  —  —  —  —  —  100000  9.1  1.2 


BLUE  CYPRESS  LK  SITE  1  NR  FELLSmERE  EL  (LAT  27  43  40  LONG  080  45  35) 


11 


670 

700 

760 

1200 

31000 

10000 

750 


11 


24 


.0 


.0 


280505081204000  -  CYPRESS  LK.  NR.  ST.  CLOUD  (LAT  28  05  05  LONG  081  20  40) 


SEP..  1975 

10...  —  —  —  —  —  32000  14  2.9 


282020080561500  - 


OCT. . 

24... 

1974 

_  _ 

24... 

-- 

FEH.  . 

13... 

1975 

_  _ 

APR. 

01... 

-- 

-- 

JUNE 

12... 

-- 

12... 

— 

JULY 

31... 

— 

— 

3 1  •  •  • 

— 

— 

SEP. 

30  •  •  • 

— 

— 

30  •  •  • 

— 

— 

282025080560100  - 


Taylor  ck  imp  site  l  nr  cocoa  fla  (lat  28  20  20  long  obo  56  1 5 > 


6  2600 

5 

290 

340 

1  58000 

1 

4100 


5  7100 

6 


1.6 


.0 

.0 


TAYLOR  CREEK  BL  S-164  NR  COCOA  fla  (LAT  28  20  25  LONG  080  S6  01) 


OCT..  1974 

25...  --  —  —  —  6 

JUNE.  1975 

09...  —  —  —  —  7 

SEP. 

3  0  .  .  . 


2 


770  SURFACE  RATER  OUALITY  RECCROS 

OCTOBER  1974  TC  SEPTEMBER  1975 
BACTER  IOLOGICAL.SECIMEM  ANO  RISC.  OATA 


IMME¬ 
DIATE 
COL  I  - 
FORM 
(COL. 

FECAL 

COL  I  - 

FORM 

(COL. 

STREP¬ 

TOCOCCI 

(COL¬ 

ONIES 

SUS¬ 

PENDED 

SEDI¬ 

SUS¬ 

PENDED 

TOTAL 

phyto¬ 

plank¬ 

ton 

(CELLS 

CHLORO¬ 

CHLOOO- 

PERI¬ 

PHYTON 

BIOMASS 

ASH 

CHEM¬ 

ICAL 

OX  Y Gt:  M 
DEMAND 
(HIGH 

Oil 

AND 

mEThY- 

LEnF 

BLUE 

ACTIVE 

SUB¬ 

PER 

PER 

PER 

MENT 

SOLIDS 

PER 

PHYLL  A 

PHYLL  H 

WEIGHT 

LFVEL ) 

GRE  ASF 

STANCE 

DATE 

100  ML) 

100  Ml.) 

100  ML) 

(MG/L) 

(MG/L) 

ML ) 

(UG/L) 

(UG/L) 

6/ So  M 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(31501) 

(31616) 

(31679) 

(80154) 

(70299) 

(60050) 

(32230) 

(32231 ) 

(00572) 

(00340) 

(00550) 

(38260) 

OCT.  . 

24... 

282040080571000 

1974 

- 

TAYLOR  CK 

IMP  SITE 

7 

3  NR  COCOA 

340  0 

FLA  (LAT 

28  20  40 

LONG  080 

57  10) 

DEC. 

17... 

„ 

„ 

1  in 

.. 

FEB.. 

13... 

1975 

.. 

320 

APR. 

01... 

__ 

__ 

__ 

.. 

1600 

.. 

„ 

JUNE 

12... 

_  _ 

_  _ 

1 

45000 

—  _ 

„ 

__  _ 

—  _ 

SEP. 

30... 

_  _ 

_  _ 

_  _ 

6 

_  _ 

—  _ 

_  — 

282521081351100 


L40  7A  AB  S-407A  NR  DOCTOR  PHILLIPS  FLA  (LAT  28  25  21  LONG  081  35  1  1) 


JAN 

20 


1975 


<2.1 


CALENDAR  FOR  WATER  YEAR  1975 


OCTOBER 


s 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL 

S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

JULY 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1974 

NOVEMBER 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1975 

FEBRUARY 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

MAY 

S 

M 

T 

w 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

1 

S 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

31 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

DECEMBER 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH 


S 

M 

T 

W 

T 

F 

S 

1 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 
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